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I.    Veber  das  Dampf cal<yrlmeter ; 
van  M.  Bun  sen. 

(HUr««  Tftf«  I   Flg.  1.) 


7- 


Dass  die  Condensation  gesättigten  Wasserdampfes  von 
constanter  Temperatur  nicht  schon   längst  als  calorimetri- 
sches  Maass  benutzt  worden  ist,  dürfte  in  dem  Umstände 
seine  Erklärung  finden,  dass  sich,  der  Yerwerthung  dieses 
Princips  ungewöhnlich  grosse  Schwierigkeiten  entgegenstellen. 
Hm.  J.  Joly  in  Dublin  gebührt  das  Verdienst,  in  dem  eben 
erschienenen  Novemberheft  1886  der  Proc.  Roy.  Soc.  zuerst 
eine  solche  Methode  beschrieben  und  deren  Werth  durch 
zabhreiche  Versuche  ausser  Zweifel  gesetzt  zu  haben.    Ich 
selbst  habe  mich  schon  vor  längerer  Zeit  bei  Gelegenheit 
einer  durch  andere  Untersuchungen  unterbrochenen  Vorarbeit 
znr  Bestimmung  der  latenten  Wärme  von  Dämpfen  mit  dem- 
selben Gegenstande  eingehend  beschäftigt  und  freue  mich, 
constatiren  zu  können,  dass  meine  damaligen  Versuche  eine 
▼ollständige  Bestätigung  der  von  Joly  erhaltenen  Resultate 
eingeben  haben. 

Da  ich  die  Hauptschwierigkeit,  welche  auf  diesem  Ge- 
biete zu  überwinden  war,  auf  einem  anderen  als  dem  von 
Joly  eingeschlagenen  Wege  beseitigt  habe,  so  halte  ich  es- 
selbst,  nach  dem  Erscheinen  der  Joly 'sehen  Arbeit  nicht 
Üi  überflüssig,  meine  Versuche,  und  zwar  ganz  in  der  Form,. 
irie  sie  Iseit  Jahresfrist  bei  mir  zur  Redaction  bereit  gl&Iegen 
iiaben,  im  Folgenden  zu  veröffebtlicfaefn: 

Wird  ein  Körper,  dessen  Temperatur  t,  und  desäen  Ge^ 
ll^l     wicht  @k  ist,'  in  gesättigtem  Wasserdampf,  der  die  Tetnpe** 
ratur  ^  besitzt,  von  t  auf  t^  erhitzt,  se  nimiAt  derselbe: 

An.  d.  Pby*.  o.  Cbcm.    N.  F.  XSXI.    ^  1 
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2  B.  Bunsen. 

IV'&rmeemheiten  aaf,  wo  cu  die  mittlere  specifische  Wärme 
des  Körpers  bedeutet.  Bezeichnet  man  mit  L  die  latente 
W&rme  des  Wasserdampfes  bei  i^^  mit  ®v  das  Gewicht  de» 
durch  die  W&rmeabgabe  condensirten  Wassers,  so  ergibt 
sich  zwischen  den  abgegebenen  und  aufgenommenen  Wärme- 
mengen die  Gleichung: 

(1)  ®^L^ök&u(ti-t). 

Das  in  den  Dampf  eingetauchte  Gef&ss,  in  welchem  sich 
-der  K5rper  vom  Gewichte  &u  befindet,  und  welches  zugleich 
zur  Aufoahme  und  späteren  Wägung  des  condensirten  Was- 
serdampfes dient^  habe  das  Gewicht  &,j  und  die  Substanz, 
aus  der  es  besteht,  die  specifische  Wärme  <Tp]  handelt  es  sich 
um  einen  im  Dampfe  zu  erhitzenden  flüssigen  Körper  vom 
Gewichte  ®U9  so  muss  dieser  von  einer  zugeschmolzenen 
GlashüUe  umgeben  sein;  ist  das  Gewicht  dieser  Hülle  @^ 
und  die  specifische  Wärme  derselben  a^,  so  ergibt  sich  für 
diesen  Fall  die  Gleichung: 

(2)  (S^L  =  {au®u  +  ^^F®,  +  ifg®t)  {ti-t). 

Von  den  in  diese  Gleichung  eingehenden  Grössen  ist 
die  Constante  L  von  Begnault  mit  grosser  Schärfe  festge- 
stellt; 0»,  &,,  ®,  lassen  sich  durch  Wägung,  t^  als  gegebene 
Function  des  herrschenden  Barometerstandes  i\  und  t  durch 
Thermometerbeobachtungen  leicht  bestimmen.  Dagegen  stellen 
sich  der  Bestimmung  von  &m  grosse  Schwierigkeiten  ent- 
gegen, die  einer  eingehenden  Erwägung  bedürfen:  GeAsse 
von  Glas  oder  Porcellan  lassen  sich  zum  Aufsammeln  und 
Wägen  des  condensirten  Wassers,  dessen  Gewicht  ®«  zu 
bestimmen  ist,  nicht  yerwenden,  weil  sie  wie  in  ihrem  Inno* 
rem,  so  auch  an  ihrer  Aussenseite  Wasser  condensiren,  das 
sich  durch  Abtropfen  der  Wägung  entzieht.  Diesen  .Uebel- 
stand  zeigen  zwar  Gefässe  von  künstlichem  Bimsstein  oder 
Thonzellenmasse  nicht;  sie  können  sogar,  selbst  bei  sehr 
kleinen  Dimensionen  zwei  und  mehr  Gramm  Wasser  einsaugen, 
ohne  sich  an  ihrer  Oberfläche  mit  einer  abtropfenden  Was- 
^erschicht  zu  bedecken«  Ihre  Verwendung  bringt  aber  den 
ilie  Versuche  gefährdenden  Uebelstand  mit  sich,  dass  sie 
«ine  sehr  grosse  specifische  Wärme  besitzen,  bei  der  Be- 
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netzung  sich  erw&rmen  und  ihrer  hygro 
Schäften  wegen  nur  sehr  schwer  Yon  d< 
Feuchtigkeit  zu  befreien  sind,  die  bei  d< 
sehen  W&rme  des  Wassers  eine  Quelle  i 
werden  kann.  Alle  diese  Uebelstände  fal 
man  die  Dampfcondensation  in  einem  K 
maschigem  Platindrahtnets  Yomimmt.  Ma 
20  mm  weite  und  50  mm  hohe  Körbchen  1 
dass  man  das  Netz  um  ein  gewöhnlich« 
entsprechender  Grösse  wickelt  und  an  i 
des  Probirglases  zu  einem  En&uel  zusai 
man  ein  solches  an  einem  möglichst  feine 
gendes  Körbchen,  welches  nur  8  bis  9  g  wii 
ein  Gefäss  durchströmenden  Wasserdam 
0,2  bis  0,3  g  Wasser  ohne  allen  Verlust  < 
siren  lassen.  Wiederholt  man  aber  den 
das  Körbchen  eine  Substanz  von  erheblic 
grosser  specifischer  W&rme  enthält,  und  d( 
densation  grammweise  erfolgt,  so  findet  ei 
Dasselbe  l&sst  sich  indessen  leicht  und  vol 
wenn  man  das  Körbchen  innen  am  Bodei 
Löcher  und  Risse  zeigender  Platinfolie  i 
dass  sich  darin  mehrere  Gramm  Wasser  i 
Diese  einfache  Vorrichtung  bietet  zugleich 
der  die  Maschen  des  Drahtkorbes  frei  dure 
die  kleine  Menge  der  vom  Drahtkorbe  mit 
sphärischen  Luft  momentan  verdrängt. 
Weise  das  Aufsammeln  des  condensirten  1 
sicher,  so  stellen  sich  dagegen  der  Wägui 
dere  Hindernisse  entgegen.  Das  an  dem 
hängende  Körbchen  mit  dem  darin  condeni 
Verlust  aus  dem  Dampfe  zu  entfernen  i 
schliessbaren  Gläschen  zu  wägen,  ist  YÖlli| 
das  100^  G.  heisse  Wasser  bei  dem  Transp 
selbst  in  weniger  als  Vio  Secunde  schon  i 
dampfung  an  Gewicht  verliert,  dass  dadurc 
von  ®w  illusorisch  wird.  Es  bleibt  daher 
Ausweg  übrig,  die  Wägung   des  condeu 
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dem  strömenden  Dampfe  selbst  yorzunehmen.  Die  Schwierig- 
keiten, denen  man  auf  diesem  Wege  begegnet,  sind  zwar 
gross,  lassen  sich  aber,  wie  die  nachstehenden  Betrachtungen 
zeigen  werden,  so  vollständig  beseitigen,  dass  die  W&gungen 
im  DaQipfstrome  denen  in  Luft  an  Genauigkeit  und  Einfach- 
heit kaum  nachstehen: 

Man  erzeugt  den  Dampfstrom  in  dem  mit  Wasserstands* 
messer  versehenen  Blechgefäss  A  Taf.  I  Fig.  1  und  lässt  ihn 
durch  das  mit  einem  Siebdiaphragma  versehene  Blechgefäss  B 
streichen.  Bei  seinem  Austritt  aus  der  OeShung  o  bildet  derselbe 
eine  hoch  aufwirbelnde  Dampfwolke.  Da  infolge  dessen  die 
nahe  über  der  Oeffnung  o  befindliche  Wage  C  schon  in  einigen 
Secunden  von  dem  Wasser  der  Dampfwolke  benetzt  und 
zum  Wägen  ganz  unbrauchbar  werden  würde,  so  bietet  sich 
die  Aufgabe  dar,  den  Dampfstrahl  oberhalb  der  Oeffnung  o 
so  vollständig  zu  beseitigen,  dass  sich  dicht  unterhalb  der 
Wage  C  eine  Schicht  unveränderter  Zimmerluft  befindet.  Man 
erreicht  dies  sicher  und  vollständig  dadurch,  dass  man  seitlich 
in  gleicher  Höhe  mit  der  Oeffnung  o  ein  abwärts  geführtes 
Bohr  r  münden  lässt,  dessen  anderes  Ende  mit  einem  gewöhn- 
lichen engen,  durch  eine  Gasflamme  erhitzten  Mauerschom- 
jstein  in  Verbindung  gesetzt  ist  Der  aus  der  Mündung 
vertical  hervordringende  Dampfstrahl  wird  dadurch  horizontal 
abgelenkt  und  so  vollständig  angesogen,  dass  man  durch 
den  blossen  Anblick  nicht  mehr  unterscheiden  kann,  ob 
über  der  Mündung  o  Dampf  vorhanden  ist,  oder  nicht  Die 
Aspiration  bewirkt  zugleich,  dass  eine  Luftschicht  von  der 
Temperatur  des  Zimmers  sehr  langsam  unter  dem  Boden 
der  Wage  hinstreicbt. 

Eine  weitere  Störung,  die  zu  beseitigen  ist,  wird  durch 
den  Druck  verursacht,  welchen  der  aufwärts  strömende  Dampf 
auf  das  in  demselben  hängende,  an  der  Wage  mittelst  des 
feinen  Platindrahtes  befestigte  Platinkörbchen  ausübt  Dieser 
Djuck  m  hängt  ron  der  G^chwindigkeit  des  Dampfstromes 
ab  und  ist  daher  eine  Function  des  den  Dampfistrom  erzeu- 
genden, in  der  Zeiteinheit  verdampften  Wassers.  Um  ein 
für  aU^mal  diese  Function  zu  bestimmen,  habe  ich  zunächst 
4en  Druck  m  in  MilUgrammcoa  bestimmt,  welchen  Luftströnle 
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von  verschiedener  gemessener  Geschwindigkeit  auf  den  Pla- 
tinkorb im  Dampfgefässe  B  aasüben»  Das  Gef&ss  B  wurde 
zu  diesem  Zwecke  mit  einem  grossen,  verschieden  belasteten 
Blasebalg,  wie  er  zu  akustischen  Versuchen  benutzt  zu  werden 
pflegt,  verbunden  und  mittelst  einer  zwischen  G^efäss  B  und 
Blasebalg  eingeschalteten  Gkisuhr  die  während  der  verschie« 
denen ,  in  Minuten  beobachteten  Zeitintervalle  t^-^t  das 
öefäss  B  durchströmenden  Luftvolumina  t;  in  Cubikcenti- 
metem  gemessen.  Die  mittelst  eines  Quetschhahns  regulirte 
durchgetriebene  Luft  wurde  genau  in  derselben  Weise,  wie 
der  Dampf,  in  horizontaler  Richtung  abgesogen,  während  der 
mit  80  g  Platin  beschwerte,  an  der  Wage  hängende  Platin- 
korb sich  im  Mittelpunkte  des  von  der  Luft  durchströmten 
Gefässes  B  befand.  Die  durch  Schwingungen  bestimmte 
Gewichtsdififerenz  des  beschwerten  Platinkorbea  in  ruhender 
und  in  strömender  Luffe  gab  den  jedesmaligen  Druck  m  in 
Milligrammen,  welcher  von  der  strömenden  Luft  im  entgegen- 
gesetzten Sinne  der  Schwere  ausgeübt  wurde.  Die  Ge8chwi];^dig- 
keit  h  der  benutzten  Luftströme,  d.  h.  die  Geschwindigkeit, 
welche  eine  Luftschicht  von  dem  Querschnitt  des  Gefässes  B 
in  der  Secunde  zurücklegte,  ergibt  sich,  wenn  man  die 
Höhe  h  eines  Cylinders  berechnet,  der  den  Querschnitt  des 
Gefäss  B  (66,4.  Quadratcentimeter)  und  den  Inhalt  v  des  in 
der  Secunde  durchströmenden  Luftvolumens  besitzt  Die  für 
sechs  Geschwindigkeiten  des  Luftstromes  erhaltenen  Werthe 
von  y,  A,  n,  m  waren  folgende. 


Tabelle  L 

Nr.  der 
Beob. 

V 

h 

m 

Nr.  der 
Beob. 

V 

k 

m 

1 
2 
8 

•30,0 

58,8 

126,7 

0,451 

.  0,877 
1,905 

0,0 
0,0 
0,1 

4 
5 
6 

250,0 
361,6 
499,9 

8,760 
5,441 
7,519 

0,94 
1,17 

1,89 

Es  zeigt  sich  in  dieser  Zusammenstellung,  dass  eine  Ge- 
schwindigkeit des  Luftstromes  von  0,45  bis  0,88  cm  in  der 
Secunde  gar  keinen  bemerkbaren  Einfluss  hat,  die  Geschwin* 
digkeit  von  1,9  cm  einen  Einfluss  ausübt,  der  noch  innerhalb 
der  Grenze  der  Beobachtungsfehler  liegt,  und  dass  erst  die 
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Geschwindigkeit  Ton  7^  cm,  welche  der  Dampf,  wie  weiter 
unten  mitgetheilte  Versuche  zeigen,  selbst  bei  dem  heftigsten 
Sieden  des  Wassers  niemals  erreicht,  einen  Fehler  von 
noch  nicht  2  mg  rerursacht  Dieses  Ergebniss  legt  es  nahe, 
bei  den  Versuchen  den  Dampf  durch  so  gelindes  Sieden  zu 
erzeugen,  dass  seine  Gteschwindigkeit  im  Geftsse  B  unter  2  cm 
in  der  Secunde  liegt,  was  durch  einen  grösseren  Querschnitt 
des  Gefitoses  leicht  zu  erreichen  sein  würde.  Allein  wollte 
man  den  Wftgungsfehler  auf  diese  Weise  ganz  beseitigen,  so 
wfirde  man  Gefahr  laufen,  einen  viel  grösseren  herbeizuführen. 
Durch  die  Wasserverdichtung  an  dem  in  den  Dampf  einge- 
senkten kalten  Körper  verschwindet  nämlich  sehr  rasch  ein 
nicht  unerhebliches  Dampfyolumen.  Ist  dieses  grösser,  als 
das  vom  Dampfstrom  je  nach  seiner  Geschwindigkeit  in  der- 
selben Zeit  zugeführte,  so  muss  in  die  Mündung  des  offenen 
Dampi^ef&sses  kalte  Luft  eindringen,  welche  dem  Dampfe 
W&rme  entzieht  und  eine  störende  Wassercondensation  ver- 
anlasst, die  jede  genauere  Bestimmung  unmöglich  machen 
würde.  Es  ist  daher  rathsam,  den  Dampfstrom  stets  durch 
rasches  Sieden  zu  erzeugen  und  den  kleinen  dadurch  herbei-* 
geführten  W&gungsfehler  nach  einer  ein  für  allemal  ange- 
fertigten Tabelle  in  Rechnung  zu  ziehen.  Geht  man  von 
der  Voraussetzung  aus,  dass  ein  Dampfstrom  unter  sonst 
gleichen  ümst&nden  denselben  Druck  wie  ein  Luftstrom  aus- 
übt, so  l&sst  sich  mit  Hülfe  der  Tab.  1  der  auf  den  Platin- 
korb vom  Dampfstrom  ausgeübte  Druck  m  aus  der  in  der 
Zeiteinheit  im  Gef&sse  A  verdampfenden  Wassermenge  ab- 
leiten :  Nennt  man  Q  den  Querschnitt  des  Gefässes  B^  s  das 
specifische  Gewicht  des  Wasserdampfes  (Luft  » 1),  /  die 
Temperatur  des  Dampfes,  ff  die  in  einer  Secunde  verdampfte 
Wassermenge,  A  die  Geschwindigkeit  des  das  Gefäss'^  durch- 
strömenden Dampfes,  so  ergibt  sich  die  Gleichung: 

Qht 

^■'  778(1  +0,ÖÖ386<)* 

Für  den  benutzten  Apparat  ist  /  »  lOQo  C,  Q  »  66,4  in 
Quadratcentimetern  gemessen  und  «»■0,6221.  Die  den  Druck  m 
ausübenden  Geschwindigkeiten  A  in  der  Tab.  I  entsprechen 
daher  der  Reihe  nach  folgenden  in  einer  Minute  verdamp&n- 
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den,  in  Grammen  y  ausgedrückten  Wasaermengen  1,060;  2,063^ 
4,478,  8,889, 12,780, 17,650.  Aus  diesen  Zahlen  und  den  ihnen 
entsprechenden  Drucken  m  in  Tab.  I  ist  die  folgende  Tab.  II 
mit  Hülfe  der  Interpolationsformel  m«il,557— 0,1583/— 0,01/* 
berechnet. 

Tabelle  II. 


r 

m 

r 

m 

r 

m 

7 

0,6 

12 

1,1 

17 

1,8 

8 

0,9 

18 

It« 

18 

2,0 

9 

10 

14 

1,8 

19 

2,2 

10 

1,0 

15 

h^ 

80 

2,4 

11 

1,0 

16 

1.6 

Um  Y  zu  erhalten,  genügt  es  schon,  die  während  der  in 
Minuten  gemessenen  Versuchsdauer  Z  verdampfte  Wasser- 
menge V  am  Wasserstandsmesser  des  öef&sses  Ä  in  Oubik» 
centimetem  abzulesen.    Man  hat  dann: 


F 


(3) 

Die  in  Tab.  II  dem  gefnnd,enen  y  entsprechenden  Milli* 
gramme  m  sind  dann  dem  durch  die  Wägung  gefundenen 
Gewichte  zu  addiren. 

Es  ist  noch  auf  eine  Vorsichtsmaassregel  aufmerksam 
ZVL  machen,  welche  sich  auf  den  aus  dem  Dampfe  hervor- 
ragenden Theil  des  Platindrahtes  bezieht^  mittelst  dessen  der 
Platinkorb  mit  der  Wage  verbunden  ist:  1  cm  dieses  Platin- 
drahtes wiegt  2,897  mg.  Derselbe  hat  daher  einen  Durch- 
messer von  0,131  mm  und  bei  1  cm  Länge  eine  Oberfläche 
von  4,116  qmm.  Gl.  (1)  ergibt,  dass  ein  solcher  1  cm  langer 
Draht,  wenn  er  sich  in  gesättigtem  Wasserdampf  von  0  auf 
\Wfi  erhitzt,  nur  0,000017  6  mg  Wasserdampf  auf  seiner 
Oberfläche  niederschlägt,  also  eine  nur  0,00000428  mm  dicke 
Wasserschicht  An  dem  im  Dampfe  hängenden  Tbeile  des 
Drahtes  können  eich  daher  niemals  Wassertropfen  bilden. 
An  der  Grenzfläche  zwischen  dem  aufgesogenen  Dampfe  und 
der  Luft  aber  sieht  man  nach  längerer  Zeit  mikroskopische 
Tröpfchen  entstehen,  die  von  der  Abkühlung  des  Drahtes 
durch  den  absaugenden  Luftstrom  herrühren.  Sie  lassen  sich 
durch  einen  feinen  Pinsel  leicht  entfernen.  Um  diese  Fehler- 
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quelle  roUst&ndig  und  siclner  zu  yermeiden,  yerf&hrt  man  auf 
folgende  Weise:  Die  Oe&ung  of  dee  Dampfgef&sses  B  ist  mit 
-Einern  cylindriBchen,  hohlesy  oben  und  unten  offenen  Einsatz 
▼on  künstlieliem  Bimsstein  ausgefüttert.  Die  glatt  abgedrehte 
innere  Wandung  dieses  Einsatzes  läuft  nach  unten  etwas 
conisch  zu,  damit  der  senkrecht  hängende  feine  Platindraht, 
wenn  man  ihn  mit  dem  Haken  des  kleinen  Gewichts  h  in  die 
Lage  d^  bringt,  an  der  Stelle,  wohin  Tröpfchen  gelangen 
könnten,  der  Bimsteinwand  anliegt,  die  jeden  Wasseransatz 
am  Draht  in  sich  aufsaugt.  Bringt  man  den  Draht  nur 
während  der  Zeit  des  Wagens  aus  dieser  Lage,  so  kann  dio 
Wägung  mit  grosser  Schärfe  mittelst  Schwingungen  ausge- 
führt werden,  wie  die  folgenden  Beobachtungen  zeigen,  bei 
denen  die  Wf^e  auf  so  geringe  Empfindlichkeit  eiDgestellt 
war^  da^B  der  Ausschlag  von  einem  Sealentheil  1,3  mg,  und 
die  SchwiDgungsdauer  6  Secunden  betrug.  In  fOnf  nachein- 
ander mit  Schwingungen  ausgeführten  Wägungen  des  im  Was- 
serdampfstrom hängenden,  mit  Platin  beschwerten  Körbchens 
betrug  Ass  mittelst  Grewichtsstücken  und  Milligrammhaken 
bei  noch  nicht  Yöllig  auf  den  Nullpunkt  10  einspielender  Wage 
gefundene  Gewicht  35,1578  g.  In  der  folgenden  Zusammen» 
Stellung  finden  sich  die  aus  den  Schwingungsbeobachtungen  I 
abgeleiteten  Abweichungen  vom  Nullpunkt  in  Spalte  II,  und 
die  daraus  berechneten  Correctionen  in  Milligrammen  in 
Spalte  IIL  

Wä  g  u  n  g 

ill2|3!4l5 


f  i      15,0 

12,6 

12,6 

16,1 

14,1 

S,5  ' 

9,0 

10,2 

6,2 

Sfi 

I 

12,5 

12,5 

12,5 

15,0 

14,6 

9,5 

10,0 

10,5 

6,8 

8,4 

12,8 

12,6 

12,4 

14,6 

13,0 

n    i     1,8 

1,0 

1,4 

0,9 

1,1 

m       I        1,6      I        1,3      I        1,8      I        1,2     I       1,4 

Die  fünf  Wägungen  geben  daher  in  dem  stark  strömen- 
den Dampfe  Gewichte,  deren  Abweichungen  voneinander 
nicht  grösser  sind,  als  sie  sich  bei  mit  derselben  Wage  in 
atmosphärischer  Luft  angestellten  Gewichtsbestimmungen  er- 
geben, nämlich: 
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Abwelehanr 
▼om  Mittfl 

35,1594  .  . 

35.1591  .  . 
35,1596  .  . 
35,1590  .  . 

35.1592  .  . 
Mittel    35,15926 

.   +0,00014 
.   -0,00016 
.   +0,00034 
.  -0,00026 
.   +0,00006 

Der  belastete  Platinkorb  hatte  vor  dem  Beginn  der 
Schwingungen  30  Minuten  im  Dampfstrom  verweilt ,  dann 
wurden  10  Minuten  auf  die  fünf  Wägungen  verwandt,  wobei 
zwischen  der  dritten  und  vierten  Wägung  der  Korb  10  Mi- 
nuten lang  dem  Dampfstrom  ausgesetzt  blieb.  Das  Gewicht 
des  condensirten  Wasserdampfes  ®„  lässt  sich  daher  mit 
grosser  Schärfe  dadurch  bestimmen,  dass  man  das  Gewicht 
®  des  in  Luft  gewogenen  Platinkorbes  mit  Inhalt  von  dem 
im  Dampfstrom  gefundenen  @^  abzieht 

(3)  ®«,  =  ®i  -  ®. 

Die  in  den  Gleichungen  (1),  (2),  (8)  vorkommenden  Ge- 
wichte &j  @i,  ®fc,  &py  @gj  &„  werden  erhalten  durch 
Wägung  in  Luft  oder  in  Wasserdampf  und  sind  daher  noch 
auf  den  leeren  Baum  zu  reduciren.  Bezeichnet  man  die 
direct  gefundenen,  durch  Luft-  und  Wasserdampfverdrängung 
noch  fehlerhaften  Gewichte  analog  mit  GyG^j  Qu,  Gp,  Gg^  (?«,, 
die  specifischen  Gewichte  der  Substanzen,  welchen  diese  Ge« 
wichte  zukommen,  ebenso  mit  «,  s^y  S]tf  ^p,  Sg,  s„  und  das 
specifische  Gewicht  der  bei  der  Wägung  benutzten  Gewichte- 
stücke mit  s^y  so  ergeben  sich  die  richtigen  auf  den  leeren 
Raum  reducirten  Gewichte  aus  den  Gleichungen: 

(4)  ©,,«,  +  (^-5.),, 

(5)  ®,=  G,-;,  +  (fcf-?^r-')A, 
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wo  X  das  Gewicht  eines  Oubikcentimeters  Luft  in  der  Wage 
bei  dem  beobachteten  Barometerstande  P  und  der  Tem- 
peratur Tj  S  das  Gewicht  eines  Oubikcentimeters  Wasser- 
dampf Yon  100^  und  P  Druck,  p  das  Gewicht  des  aus  dem 
Dampfe  hervorragenden  Theiles  des  freien  Platindrahtes,  an 
dem  das  Platinkörbchen  von  der  Wage  herabhängt,  s^  das 
specifiscLe  Gewicht  der  Substanz,  aus  welcher  die  Gewichts- 
stücke bestehen,  und  m  der  aus  Tabelle  II  zu  entnehmende, 
der  Schwere  entgegenwirkende  Druck  des  Dampfstromes  in 
Milligrammen  bedeutet. 

Um  sich  über  die  mit  dem  Dampfcalorimeter  erreich- 
bare Genauigkeit  ein  XJrtheil  bilden  zu  können,  lasse  ich 
hier  die  Bestimmung  der  specifischen  Wärme  des  Platins 
(7p,  des  Glases  <r«,  sowie  der  specifischen  Wärme  des  Was- 
sers cjt  folgen. 

Die  Beobachtungen  werden  auf  folgende  Weise  ausge- 
führt: Man  bestimmt  zunächst  das  Gewicht  des  ausgeglüh- 
ten, über  Chlorcalcium  erkalteten  Platinkörbchens  mit  Platin- 
draht  G^  und  des  aus  dem  Dampfe  hervorragenden  Theiles 
des  Drahtes  p,  das  erstere  durch  Wägung  in  Luft,  deren 
Druck  P  und  Temperatur  T  zu  notiren  ist,  das  letztere  aus 
Gewicht  und  Dimensionen  des  gesammten  Drahtes;  ebenso 
bestimmt  man  die  Gewichte  der  vom  Platinkorbe  aufzuneh- 
menden Substanzen  Cr^,  Gg,  sowie  des  Platinkorbes  gemein- 
schaftlich mit  seinem  Inhalt  und  Aufhängedraht  G  und  lässt 
den  an  seinem  Drahte  hängenden  Korb  mit  Inhalt  in  einem 
dazu  geeigneten  Gefässe  die  gewünschte  constante  Tempe- 
ratur t  annehmen,  von  deren  Oonstanz  man  sich  durch  Ther- 
mometerbeobachtungen mit  dem  Fernrohr  •  überzeugt  In- 
zwischen wird  das  Wasser  im  Gefäss  Aj  um  alle  Luft  daraus 
zu  entfernen  und  den  ganzen  Apparat  mit  Dampf  zu  füllen, 
einige  Zeit  gekocht.  Man  bringt  das  Körbchen  sodann  mög- 
lichst rasch  in  den  Dampfraum  des  Gefässes  B^  (was  in 
Bruchtheilen  einer  Secunde  geschehen  kann),  verbindet  es 
mit  der  Wage  und  setzt  es  in  der  Lage  d^  20  bis  80  Minu- 
ten lang  dem  Dampfe  aus,  wobei  man  Barometerstand  P^ 
und  Temperatur  der  Wage  7\  notirt.  Das  Körbchen  wird 
jetzt,  nachdem  der  feine  Draht  nöthigenfalls  zuvor  an  der 
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Scheidestelle  yon  Luft  und  Dampf  mit  einem  feinen  Pinselcben 
Ton  einer  etwa  vorhandenen  Anhauchung  befreit  ist,  wieder 
in  4ie  Lage  d  gebracht  und  das  Gewicht  G^^  nach  Auf- 
legung der  Gewichtsstücke  durch  zwei-  bis  dreimalige  W&- 
gungen  mit  Schwingungen  bestimmt.  Hat  man  die  w&hrend 
einer  beobachteten  Zeit  Z  (in  Minuten)  verdampften  Cubik- 
centimeter  Wasser  am  Wasserstandsmesser  des  Gefässes  A 
abgelesen,  so  ergibt  sich  aus  Gleichung  (8)  der  Werth  von  y 
und  das  diesem  zugehörige  m.  Die  Werthe  von  L  und  ^ 
findet  man  aus  dem  bei  der  Wägung  beobachteten  Baro- 
meterstande /\  in  der  folgenden  Tabelle,  welche  aus  Reg- 
nault's  Versuchen  ttber  die  Spannkraft  und  latente  Wärme 
des  Wasserdampfes  zusammengestellt  sind. 


i't 

^i 

L      1 

^i 

h      t 

L 

P,     1       t. 

L 

m 

C.<> 

Calor. 

m 

C.o 

Galor. 

m      ;     C.» 

Calor. 

0,765 

100,18 

536,4 

0,751 

99,67 

586,7 

0,787 

99,14 

587,1 

0,764 

100,15 

536,4 

0,750 

99,68 

586,8 

0,786 

99,11 

587,1 

0,763 

100,11 

536,4 

0,749 

99,59 

536,8 

0,785 

99,07 

537,1 

0,762 

100,07 

536,5 

0,748 

99,56 

586,8 

0,784 

99,03 

587,2 

0,761 

100,04 

586,5 

0,747 

99,52 

586,8 

0,738 

98,99 

587,2 

0,760 

100,00 

536,5 

0,746 

99,48 

586,9 

0,782 

98,95 

637,2 

0,759 

99,96 

536,5 

0,745 

99,44 

586,9 

0,781 

98,92 

587,2 

0,758 

99,98 

536,5 

0,744 

99,41 

586,9 

0,780 

98,88 

587,3 

0,757 

99,89 

536.fi 

0,748 

99,87 

586,9 

0,729 

98,84 

537,3 

0,756 

99,85 

U^^ 

0,742 

99,83 

587,0 

0,728 

98,80 

537,8 

0,755 

99,82 

586,6 

0,741 

99,29 

58'3,0 

0,727 

98,76 

587,4 

0,754 

99,78 

586,7 

0,740 

99,26 

537,0 

0,726 

98,72 

587,4 

0,758 

99,74 

586,7 

0,789 

99,22 

587,0 

0,752 

99,70 

536,7 

0,788 

99,18 

587,1 

Die  Gleichung  für  die  speeifische  Wärme  des  Platins  Op 
erhält  man  aus  Gleichung  (2),  wenn  man  darin  (Sk  und  ®y 
gleich  0  setzt  und  statt  des  Gewichts  ®|»  des  leeren  Platinkorbes 
das  Gewicht  @  des  mit  Platin  beschwerten  einsetzt 


Bei  sämmtlichen  Reductionen  auf  den  leeren  Baum  mit- 
telst der  Gleichungen  (4),  (5),  (6),  (7)  ist  das  speeifische  Ge- 
wicht für  Messing  s^^%^^y  fOr  Platin  «p  s  21,5  und  f&r 
Glas  8g  »■  2,7  angenommen.  Es  wurden  mit  Platin  ftknf  Ver- 
suche ausgeführt  und  folgende  Besultate  erhalten: 
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A.  Bunten. 


Beobachtete  Werthe. 


Verfluch  1 

Versuch  2 

VeiBUcli  8 

Versuch  4 

Versuch  5 

1 

Pi 

0,7559 

0,7460 

0,7544 

0,7552 

0,7474 

2 

i^ 

0,0 

10,8 

11,4 

88,8 

7,4 

8 

Ö^i 

85,0420 

35,0212 

85,0201 

35,0251 

35,0267 

4 

G 

84,8384 

34,8834 

34,8345 

34,8334 

34,8883 

5 

J>0 

8,0 

12,0 

13,0 

10,0 

8,0 

6 

r 

10,9 

9,5 

16,4 

14,8 

8,7 

7 

jp 

.  0,1847 

0,1647 

0,1647 

0,1647 

0,1647 

8 

9 

10 

11 

12 


Beducirte  Werthe. 


K 

0,2086 

0,1879 

0,1864         0,1922 

» 

84,6665 

84,6685 

84,6877       84,8656 

t,^t 

99,85 

88,68 

88,38           91,02 

L 

536,6 

536,9 

536,7           536,8 

^P 

0,03234 

0,03282 

0,03265       0,03269 

0,1935 
34,6655 
92,12 
536,8 

0,03253 


Die  durch  Versuch  1  gefundene  specifische  Wärme  ist 
etwas  kleiner,  als  die  aus  den  übrigen  Versuchen  abgeleitete. 
Dieser  kleinere  Werth  erklärt  sich  aus  dem  umstände^ 
dass  die  specifische  W&rme  in  niederen  Temperaturen  klei- 
ner ist  und  bei  Versuch  1  das  Temperaturintervall  0  bis 
100^  bei  den  übrigen  Versuchen  dagegen  ungefähr  8  bis  100^ 
betrug.  Violle  fand  zwischen  0  und  100^  für  Platin 
0,0823,  was  mit  dem  in  Versuch  1  gefundenen  Werthe 
0,03234  fast  ganz  genau  übereinstimmt  Die  übrigen  Ver- 
suche, welche  untereinander  vergleichbar  sind,  zeigen,  wie 
nachstehend  ersichtlich,  eine  sehr  befriedigende  Ueberein- 
stimmung. 

AbwefchuDg 
Tom  Mittel 

Versuch  2.  0,03282  +  0,000 147 

„         3.  0,03265-0,000  022 

„    4.  0,03269  +  0,000  017 

,,    5.  0,03253-  0,000 147 

Mittel  0,032672 

Zu  den  folgenden  Bestimmungen  der  specifischen  Wärme 
des  Glases  a^  diente  die  Formel: 
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welche  sich  ergibt,  wenn  man  in  Gleichung  (2)  @k^0  und 
f&r  üp  den  oben  gefundenen  Werth  0,03267  einsetzt 


Beobachtete  Werthe 

Beducirte  Werthe 

Verauch  1 1  Versuch  2 

Versaohl 

VeiBuch  2 

— -c . 

Pt 

0,7543 

0,7540 

®« 

0,6345 

0,6476 

r 

12,8 

12,2 

% 

18,2091 

18,6086 

ö» 

27,8727 

28,2888 

< 

8,5276 

8,5276 

G 

27,2352 

27,6376 

t,^t 

86,98^ 

87,58« 

^P 

8,6981 

8,6981 

L 

536,7 

586,7 

< 

18,2085 

18,6028 

^a 

0,1997 

0,1988 

T 

13,0 

12,8 

1 

12,8 

18,8 

V 

0,1647 

0,1647 

Im  Mittel  aus  beiden  Versuchen  betrilgt  die  specifische 
Wäune  des  untersuehten  Qlasee  0,1990  und  die  Abweichung 
beider  Bestimmungen  yon  diesem  Mittel  nur  :1:0|0007. 

Die  Gewichte  der  zu  den  vorstehenden  Untersuchungen 
verwandten  Substanzen  schwanken  zwischen  nicht  ganz  19 
bis  86  g,  das  Gewicht  des  condensirten  Wasserdampfes  bei 
den  Versuchen  mit  Platin  zwischen  nur  0,1864  bis  0,2086  g 
und  bei  denen  mit  Glas  zwischen  0,6845  und  0,6476  g.  Man 
wird  daher  erwarten  dürfen,  bei  Anwendung  grösserer  Sub- 
stanzmengen noch  ezactere  Besultate  zu  erhalten.  Es  zeigt 
sich  dieses  schon  in  der  Uebereinstimmung  der  folgenden  bei- 
den Bestimmungen  der  specifischen  W&rme  des  Wassers, 
bei  welchen  1,0906  bis  0,9828  g  Wasserdampf  condensirt  wur- 
den. Zur  Berechnung  dieser  mit  Wasser  in  einer  Glasum- 
httUung  angestellten  Versuche  ergibt  sich  aus  Gleichung  (2), 
die  Formel: 

worin  die  oben  gefundenen. Werthe  von  ^p  und  <t,  benutzt 
werden  können. 
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M.  Schumann. 


Beobachtete  Werthe 

Beducirte  Werthe 

Veniiehl 

Versuch  2 

Verauch  1 

Versuch  2 

Pi 

0,7498 

0,7509 

»•. 

1,0905 

0,9828 

t^ 

11,5 

11,2 

». 

2,6321 

1,2724 

Ö, 

18,5997 

16,7355 

K 

8,5276 

8,5276 

(?• 

17,5039 

15,7506 

K 

5,8438 

5,4860 

ok 

5,8396 

5,4419 

t,^t 

88,13 

88,47 

^p 

8,6931 

8,6931 

L 

536,8 

536,7 

o, 

2,6313 

1,2728 

^k 

0,9994 

0,9990 

2^ 

12,0 

12,2 

r 

12,5 

15,3 

p 

0,1647 

0,1647 

Yon  dem  Mittel  <7ft8  0,9992  weichen  die  beiden  Yer« 
suche  nur  um  ±  0,0002  ab. 

Heidelberg,  den  10.  Februar  1887. 


II. 


lieber  die  CampresaiMlität  wässeriger  CMorid- 
lösungen;   von  Max  Schumann* 

(HUrii  Tftf.  1    Fif.  9.) 


Der  erste,  der  einfache  Salzlösungen  auf  ihre  Gompres- 
sibilität  untersucht  hat,  scheint  Aim&^)  gewesen  zu  sein; 
aus  den  Bestimmungen  mit  einer  Natriumsulfatlösung  und 
mit  Meerwasser  zieht  er  den  Schluss,  dass  die  Salze,  in 
Wasser  gelöst,  die  Compressibilität  desselben  rerkleinem. 
Bald  nachher  berechnete  Wertheim^  aus  der  von  ihm 
«rmittdten  Schallgeschwindigkeit  die  Oompressibilit&t  meh<' 
rerer  Salzlösungen;  er  selbst  gibt  indessen  am  Schlüsse  seiner 
Untersuchung')  der  Methode,  die  Compressibilit&t  von  Flüs- 
sigkeiten direct  zu  bestimmen  und  daraus  die  Schallgeschwin* 
digkeit  abzuleiten,  vor  der  umgekehrten  den  Yorzug.  Eine 
Discussion  der  Resultate  bei  den  Salzlösungen  wird  von 
Wer  the  im  nicht  gegeben. 

1)  Aim^,  Ann  de  obim.  et  de  phjB.  (8)  8»  p.  257—280.  1848. 

2)  Wertheim,  Ann.  de  chim.  et  de  phjs.  (8)  28*  p.  484^-475.  1848^ 

3)  Wertheim,  1.  c.  p.  474. 
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ärassi^)  untersuchte  mit  den  Regnault'schen  Appa- 
raten zwei  Ghlorcalciumlösungen,  zwei  Chlornatriumlösungen 
und  eine  Jodkaliumlösung,  sowie  drei  von  Wertheim  be- 
nutzte Salzlösungen  und  schloss^  aus  seinen  Resultaten,  dass 
die  Compressibilität  der  verschiedenen  Salzlösungen,  bei  der- 
selben Temperatur  constant,  immer  kleiner  sei  als  die  des 
Wassers,  mit  zunehmender  Concentration  abnehme  und  mit 
steigender  Temperatur  wachse,  und  dass  eine  24-procentige 
Chlornatriumlösung  eine  sehr  geringe  Aenderung  der  Com- 
pressibilität mit  der  Temperatur  zeige. 

Endlich  haben  die  Herren  Aman ry  und  Descamps'), 
wie  es  scheint,  eine  Reihe  von  Chlorkaliumlösungen  unter- 
sucht; die  kurze  Abhandlung,  die  nur  eine  allem  Anscheine 
nach  interpolirte  Tabelle  bringt,  gestattet  leider  keinen 
Schluss  auf  die  Güte  der  Beobachtungen;  eine  Discussion 
der  Resultate  ist  nicht  gegeben. 

Mit  den  erwähnten  Abhandlungen  sind  die  früheren 
Untersuchungen  über  die  Compressibilität  von  Salzlösungen 
erschöpft,  sofern  man  Lösungen  nur  eines  Salzes  berück- 
sichtigt; von  anderen  Salzlösungen  ist  woU  nur,  und  zwar 
öfter  Meerwasser  untersucht  worden;  aber  soviele  Bestim- 
mungen vorliegen,  soviele  verschiedene  Resultate  sind  vor- 
handen. 

Gleichzeitig  mit  den  vorliegenden  Beobachtungen,  die, 
im  Winter  1884/85  und  Sommer  1885  im  physikalischen 
Institut  der  Universität  zu  Heidelberg^)  angestellt,  wegen 
längerer  Erkrankung  des  Beobachters  erst  jetzt  veröfifent* 
licht  werden  können,  haben  die  Herren  Röntgen  und 
Schneider'^  die  scheinbare  Compressibilität  einiger  CUorid- 
lösungen,  verglichen  mit  derjenigen  des  Wassers,  bestimmt; 
auf  diese  Untersuchung  wird  später  eingegangen  werden. 

1)  Qrassiy  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  31*  p.  438—478.  1851. 

2)  Grasfli,  l  c.  p.  471. 

8)  Aiaaury  und  Deseamps,  Gompt  «end.  68«  p.  1564.  1869. 

4)  Dem  Director  dieses  Institates,  Hrn.  Qeh.  flofrath  Quincke^ 
auch  an  dieser  Stelle  mein  wftrmster  Dank  für  die  Unterstützimg  bei 
dieser  Untersuchung,  sowie  bei  meinen  Stadien  überhaupt       D.  Y. 

5)  W.  C.  Röntgen  xu  J.  Schneider,  Wied.  Ann.  29.  p.  165—213. 
1886. 
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Die  bentttste  Methode. 

Wenn  ein  Piezometer,  das  bis  zu  irgend  einem  Thell- 
striche  der  Capillarröhre  mit  einer  Flüssigkeit  gef&llt  ist, 
unter  die  Glocke  der  Luftpumpe  gebracht  und  Luft  ausge- 
pumpt wird,  so  steigt,  da  die  Volumenvergrösserung  des 
Gefösses  klein  ist  gegen  diejenige  der  Flüssigkeit,  diese  im 
Capillarrohr  und  das  Yerhältniss  der  beobachteten  Volumen- 
zunähme  bei  einer  bestimmten  Druckabnahme  zu  dieser  ist 
ein  Maass  für  die  scheinbare  Yolumenänderung  der  Flüssig- 
keit durch  die  Einheit  des  Druckes.  Statt  die  Volumen- 
zunahme bei  Abnahme  des  Luftdruckes  zu  bestimmen, 
empfiehlt  sich  aus  praktischen  Gründen,  die  Volumenabnahme 
der  Flüssigkeit  bei  Zunahme  des  Druckes  zu  messen.  Diese 
Methode,  die  von  Hrn.  Prof.  Quincke^)  angegeben  und  be- 
nutzt worden  ist,  fand  hier  eine  weitere  Anwendung. 

Bezeichnet  ^  die  wahre,  d  die  scheinbare  Abnahme  der 
Volumeneinheit  der  Flüssigkeit,  k  die  Aenderung  der  Vo- 
lumeneinheit des  Pi&zometers  vom  Volumen  v,  wenn  der 
Druck  um  eine  Atmosphäre  zunimmt,  so  ist,  wenn  bei  einer 
Druckzunahme  Ton  p  mm  die  Volumenabnahme  Jv  beob- 
achtet wird: 

jt        Aü   760  Ju    760    ,    , 

V      p  ^        V       p 

WO  8  und  fi  die  scheinbare  und  die  wahre  Compressibilität 
genannt  werden. 

Ueber  die  Messung  der  Druck-  und  der  Volumenänderung. 

Die  Druckänderang  p  wurde  fto  einer  Unförmigen,  mit 
Quecksilber  gef&llten  Olasröbre  gemessen,  deren  terticale 
Schenkel  Ton  1000  mm  L&nge  und  10  mm  Durohmesaer  ein* 
ge&tzte  Millimetertheilungen  trugen«  Die  Höhen  der  beiden 
Quecksilberkuppen  wurden  mit  Ijupe  an  der  mittelst  Spiegel 
scharf  beleuchtete»  Tbeilnng  der  Glasschenkel  abgelesen^ 
wobei  zur  Vermeidung  einer  Parallaxe  die  obere  Kante 
eines  rechteckförmigen ,  auf  einem  Pappstreifen  befestigten 


1>  Quincke,  Wied.  Ann.  19.  p.  401—435.  1S8S. 
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und  an  den  Schenkel  dicht  angelegten  Glasspiegels  in  die 
Höhe  der  Qaecksilberkuppe  gebracht  und  das  Auge  so  ein- 
gestellt wurde,  dass  das  Bild  der  Pupille  in  dem  Spiegel  von 
der  mit  dem  Gipfel  der  Qaecksilberkuppe  in  einer  Horizon- 
talebene liegenden  Kante  halbirt  warde.  Der  grössere  Grad 
von  Genauigkeit,  den  eine  Kathetometerablesung  vielleicht 
geboten  hätte,  wird  zweifellos  aufgewogen  durch  die  Wirkung 
von  Fehlerquellen,  die  der  längeren  Beobachtungsdauer  ent- 
springen. Unmittelbare  Aufeinanderfolge  der  Ablesungen 
der  Druck-  und  der  Volumenänderung  ist  aber  ein  Haupt- 
erfordemiss  zur  Erlangung  günstiger  Resultate. 

Von  der  der  Druckzunahme  p  entsprechenden  Volumen- 
abnahme Av,  die  sich  als  dünner  Cylinder  vom  Radius  der 
Capillarröhre  darstellt,  wurde  die  Höhe  h  mittelst  Lupe  be- 
obachtet an  einem  Spiegelglasstreifen  mit  eingeätzter  MiUi- 
metertheilung ,  der  durch  zwei  Eautschukringe  mit  der 
Capillarröhre  verbunden  war.  Die  Multiplication  dieses 
Werthes  h  mit  dem  einen  Röhrenraum  von  1  mm  Höhe  dar- 
stellenden Volumen  liefert  Jr. 

Die  benutzten  Apparate. 

Drei  Piezometer  ausgenommen,  benutzte  ich  dieselben 
Apparate,  die  Hr.  Prof.  Quincke  bei  seiner  Untersuchung 
verwandt  hatte,  und  von  denen  das  Manometer  bereits  be- 
schrieben wurde.  Als  Glocke  der  zweistiefeligen  Luftpumpe 
mit  Eigensteuerung  diente  ein  Cylinder  aus  starkem  Glase 
von  660  mm  Höhe  und  100  mm  Durchmesser  mit  abgeschlif- 
fenen Rändern.  Oben  verschloss  den  Cylinder  eine  aufge- 
schliffene Messingplatte,  in  welche  eine  Messinghülse  conisch 
eingriff,  um  vermittelst  eines  dickwandigen  Kautschukrohres 
das  Manometer  mit  der  Glocke  zu  verbinden.  Die  Tempe- 
ratur der  Flüssigkeiten  wurde  mit  einem  und  demselben 
H.  Geissler'schen  Thermometer  gemessen,  dessen  Glasscala 
in  0,1  Grade  getheilt  war,  sodass  0,01°  geschätzt  werden 
konnten. 

Bei  dieser  Untersuchung  wurden  vier  Piezometer  I,  II, 
III,  IV  benutzt,  von  denen  indessen  bei  den  Versuchen  mit 
Salzlösungen  nur  die  Piezometer  I  und  II  verwandt  wurden. 

Ann.  d.  Phyi.  n.  Chem.   N.  F.   XXXI.  2 
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Die  Piezometer  waren  cylindrische  Gefässe  aus  ca.  1,5  mm 
starkem  Thüringer  Glas  mit  eingeschliffenen  Capillarröhren. 
Die  ersten  Versuche,  welche  mit  dem  alten  Apparat  III 
angestellt  wurden,  hatten  den  Zweck,  festzustellen,  ob  Ge- 
fässe  mit  eingeschliffener  Capillarrohre  zur  Ausführung  der 
Untersuchung  brauchbar  seien  oder  nicht.  Das  Eesultat 
dieser  Prüfung  war  dasselbe  günstige,  das  Hr. Prof.  Quincke 
früher  erhalten  hatte,  und  daher  wurden  zun&chst  die  Piezo- 
meter I  und  II  von  Geissler's  Nachfolger  in  Bonn  bezogen. 
Damit  immer  die  Garantie  vorhanden  war,  dass  der  Pfropfen 
fest  sässe,  wurde  in  die  Einne  zwischen  Pfropfen  und  Gefäss 
jedesmal  mit  einem  kleinen  Pinsel  flüssiger  Fischleim  (soge- 
nanntes Syndetikon)  aufgetragen.  Ein  Defect  des  Appa- 
rates II,  Zerspringen  des  Gefässes,  veranlasste  die  Ent- 
stehung des  Apparates  lY,  indem  für  die  erhaltene  Capillar- 
rohre mit  Pfropfen  ein  neues  Gefäss  bei  Geissler  geblasen 
wurde. 

Das  Volumen  eines  Piezometers  wurde  durch  je  eine 
Doppelwägung  des  leeren  und  des  mit  destillirtem,  aus- 
gekochtem Wasser  von  bekannter  Temperatur  gefüllten  Appa- 
rates bestimmt 

Der  Radius  der  Gapillarröhren  wurde  durch  Doppel- 
wägung  eines  Quecksilbertropfens  bestimmt,  der  an  drei 
verschiedenen  Stellen  der  Capillarrohre  eine  gemessene  Länge 
besessen  hatte.  Da  die  Bestimmungen  der  Badien  an  ver- 
schiedenen Stellen  derselben  Röhre  sehr  wenig  voneinander 
abwichen,  ist  ein  mittlerer  Röhrenradius  benutzt  worden; 
mit  diesem  wurde  das  einem  Röhrenstück  von  1  mm  Höhe 
entsprechende  Volumen  {Av\  berechnet,  um  den  Werth  des 
Verhältnisses  Avjv  für  1  mm  festzustellen.  Dies  wurde  für 
die  PiBzometer  I  und  11  auf  je  vier  verschiedene  Weisen 
unternommen,  je  nachdem  die  Flüssigkeitskuppe  sich  in  der 
oberen  oder  unteren  Hälfte  der  Capillarrohre  befand,  und  je 
nachdem  hierbei  die  Temperatur  der  Flüssigkeit  0^  oder 
diejenige  des  Beobachtungsraumes  war.  Diese  vier  Werthe 
sind  bei  jeder  Berechnung  der  Beobachtungen  an  Salz- 
lösungen berücksichtigt  worden;  es  ist  indessen  sicher,  dass 
mit  einem   Mittelwerth   dieselben   Resultate   erzielt  worden 
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wären,  und   daher  ist  in  der  folgenden  Zusammenstellung 
auch  nur  ein  solcher  angegeben. 

L    Dimensionen  der  Piezometer. 


Ein  Vergleich  der  hier  erhaltenen  Werthe  für  das  Ver- 
hältniss  Jvjv,  das  ein  Maass  fär  die  Empfindlichkeit  eines 
Piezometers  ist,  mit  der  Drecker'schen  Zusammenstellung^) 
der  entsprechenden  Werthe  für  die  von  verschiedenen  Beob- 
achtern benutzten  Apparate,  wobei  als  das  empfindlichste 
bisher  gebrauchte  Piezometer  dasjenige  der  Herren  Dupre 
und  Page^  mit  Jvjv  gleich  0,000004  5  sich  ergibt,  zeigt, 
dass  die  hier  benutzten  Piezometer  sämmtlich  noch  empfind- 
licher sind.  Es  soll  indessen  die  grosse  Empfindlichkeit 
nicht  als  ein  Vorzug  dieser  Bestimmungen  hervorgehoben 
werden. 

Der  Reinigung  der  Apparate,  speciell  der  Capillarröhren, 
die  nach  den  Methoden  des  Hrn.  Prof.  Quincke  ausgeführt 
wurde,  ist  besondere  Sorgfalt  gewidmet  worden. 

Jede  Füllung  der  Piezometer  wurde,  um  die  von  der 
Flüssigkeit  absorbirte  Luft  möglichst  zu  entfernen,  längere 
Zeit  in  einem  G-laskolben  stark  ausgekocht  und,  nachdem 
sie  sich  bis  auf  ca.  70^  abgekühlt  hatte,  in  das  Gefäss  des 
Piezometers  gegossen.  Bei  der  hier  angewandten  Methode 
tritt  übrigens  zu  der  gewöhnlichen  Forderung  für  Auskochen 
der  Flüssigkeiten  eine  weitere.  Während  nämlich  bei  ande- 
ren directen  Methoden  zur  Bestimmung  der  Compressibilität 
von  Flüssigkeiten,   wo  der  Minimaldruck  eine  Atmosphäre 

1)  Drecker,  Wied.  Ann.  20.  p.  879.  1883. 

2)  Dupr^  u.  Page,  Phil.  Trans.  159.  p.  591.  1869;  Anarag  inPogg. 
Ann.  Ergbd.  5.  p.  221.  1871. 
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beträgt,  sehr  wahrscheinlich  ist,  dass  die  von  der  Flüssigkeit 
einmal  absorbirte  Menge  Luft  im  Laufe  einer  Beobachtungs- 
reihe eine  und  dieselbe  ist,  muss  bei  Versuchen  nach  der 
hier  benutzten  Luftdruckverminderungsmethode  bei  dem 
Drucke  von  einer  Atmosphäre  absorbirte  Luft  bei  geringe- 
rem Drucke  zum  Theil  entweichen,  auch  dann  schliesslich 
entweichen,  wenn  die  Flüssigkeiten  bei  dem  Drucke  einer 
Atmosphäre  mit  Luft  noch  nicht  gesättigt  waren.  Da  die 
die  Compressibilität  von  Flüssigkeiten  überhaupt  modifici- 
rende  Luftmenge  bei  der  hier  benutzten  Methode  noch  dazu 
variiren  würde,  so  ist  das  Auskochen  in  diesem  Falle  unbe- 
dingt noth  wendig. 

Colladon  und  Sturm ^)  haben  bei  ihren  Versuchen  die 
in  dem  Anhaften  von  Luftblasen  an  der  Gefässwand  be- 
stehende Fehlerquelle  bemerkt  und  vorgeschlagen,  die  Flüs- 
sigkeit in  dem  Piezometer  sieden  zu  lassen.  Dies  konnte 
mit  den  hier  benutzten  Flüssigkeiten  wegen  Aenderung  des 
Concentrationsgrades  nicht  vorgenommen  werden;  dafür  wurde 
wenigstens  die  Salzlösung  so  heiss,  als  dies  zu  wagen  war, 
in  das  Gefäss  gegossen. 

Was  die  an  den  Glaswänden  adsorbirte  Luft  betrifft,  so 
darf  man  nach  den  Untersuchungen  des  Hrn.  Bunsen^  wohl 
kaum  behaupten,  dieselbe  vollständig  entfernt  zu  haben. 

Die  benutzten  Salzlösungen. 

Die  Salzlösungen  wurden  hergestellt  aus  ausgekochtem, 
destillirtem  Wasser  und  chemisch  reinem  Salz,  mehrmals 
filtrirt,  in  einem  Glaskolben  ausgekocht  und  in  das  Piezo- 
meter gebrächt;  einmal  benutzte  Salzlösungen  wurden  nicht 
wieder  gebraucht. 

Die  Bestimmung  des  Procentgehaltes  einer  Lösung  an 
Salz  wurde  auf  indirectem  Wege  ausgeführt,  durch  Berech- 
nung aus  dem  specifischen  Gewichte  der  Lösung,  das  mit 
der  hydrostatischen  Wage  mit  Berücksichtigung  der  Luft- 
correction  ermittelt  wurde,  mit  Benutzung  der  Gerlach '- 

1)  Colladou  u.  Sturm,  Ann.  de  chim.  et  de  phys  36.  p.  113. 1827. 

2)  Bimsen,  Wied.  Ann.  20.  p.  560.  1884. 
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sehen  Untersuchung J)  Die  Resultate  derselben  sind  von  der 
Wissenschaft  allgemein  anerkannt  worden,  wie  zunächst  die 
Aufnahme  der  Gerlach 'sehen  Bestimmungen  in  alle  physi- 
kalischen und  chemischen  Tabellensammlungen  zeigt,  sie  sind 
femer  durch  Prüfungen,  wie  z.  B.  von  Hrn.  Prof.  Quincke^), 
bestätigt  worden,  und  endlich  finden  sich  in  Wied.  Annalen 
mehrfach  Anerkennungen.^)  Es  ist  daher  keinerlei  Bedenken 
zu  tragen,  die  indirecte  Methode  der  Bestimmung  des  Pro- 
centgehaltes hier  anzuwenden. 

Da  die  Versuche  Grerlach's  mit  wasserfreien  Salzen 
angestellt  wurden,  bedeuten  die  hier  abgeleiteten  Procent- 
gehalte sämmtlich  die  Gewichtsmengen  von  wasserfreiem  Salz 
in  100  Gewichtstheilen  der  Lösung. 

Die  Volumenänderung  der  Fiözometer  durch  hydrostatischeii 

Druck. 
Da  Begnault^)  durch  Versuche  gezeigt  hat,  dass  die 
Volumen&nderung  der  Piezometer  durch  Druck  für  jedes 
einzelne  Individuum  besonders  bestimmt  werden  müsse,  em- 
pfiehlt sich,  die  Grösse  k  nicht  als  die  Compressibilität  der 
Substanz  des  Gefässes  zu  definiren,  sondern  als  die.Aen- 
derung  der  Volumeneinheit  des  Gefässes  durch  den  hydro- 
statischen Druck  einer  Atmosphäre;  diese  Grösse  wird  als 
„Constante  A^<  eines  Piezometers  bezeichnet  werden.  Alle 
Beobachter,  mit  Ausnahme  von  Regnault  und  Grassi, 
bestimmten  seitdem,  wenn  sie  diese  Grösse  überhaupt  berück- 
sichtigten, oder  wenn  sie  nicht  einen  theoretischen  Werth 
benutzten,  die  Constante  A  auf  indirectem  Wege,  indem  sie 
in  ihren  Pi^zometern  die  scheinbare  Compressibiliät  von 
Wasser  bei  0^  ermittelten,  dessen  wahre  Compressibilität  von 
Begnault-Grassi^)  festgestellt  wurde,  übrigens  der  einzige 
Werth  für  die  Compressibilität  einer  Flüssigkeit,  den  die 
Wissenschaft  bisher  anerkannt  hat. 

1)  Ger  lach.  Specifische  Gewichte  der  gebräuchlichsten  Salzlösungen. 
Freiberg  1859. 

2)  Quincke,  Pogg.  Ann.  160.  p.  842.  1877. 

3)  In  neuerer  Zeit  z.  B.  bei  Grosbans,  Wied.  Ann,  20.  p.öOS.  1883. 

4)  Regnault,  M^m.  de  Tlnst.  31.  p.  454.  1847. 

5)  Grassi,  1.  c.  p.  477. 
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II.  Ausgekochtes  Wasser 

in  den 

Piözometern  bei  0®- 

Druck-  jVolumen- 

Scheinbare  Voln- 

Druck- 

Volumen- 

Scheinbare Volu- 

zunftbine &bnaiiinG 

menabnahme  für 

zunahme 

abnahme 

menabnahme  für 

1  mm      1  Atm. 

P 

V 

1  mm      1  Atm. 

Piezometer  I  in  Schneebad. 

Piezometer  III 

in  Schneebad. 

mm       1 

muiontel 
0,06420     48,79 

mm 

•  MlHiontei 

400,85    1    25,73 

496,6 

30,58 

0,06158  ;  46,80 

800,08        19,60 

6532      49,64   , 

399,0 

25,00 

6264      47,61 

200,00 

12,75 

6374     48,45   ' 

300,5 

18,66 

6208  1  47,07 

100,18 

6,41 

6402      48,66    | 

200,5 

12,33 

6149  1  46,74 

Mittel  48,89 

102,2 

6,33 

6196  1  47,09 

Pißfometer  I  in  Schneebad. 

Mittel  47,06 

400,10        25,49 

0,06370     48,41 

Piezometer  IV 

200,37        13,11 

6529      49,62 

in  KiBbad  von  O". 

Mittel  49,02 

500,33 

84,49 

0,06894  '  52,39 

400,68 

27,13 

6770     51,45 

Piezometer  II 

in  Schneebad. 

300,38 

19,99 

6656      50,59 

400,03 

26,02 

0,06504 

49,43 

200,18 

13,20 

6596      50,13 

300,27 

19,56 

6516 

49,52 

Mittel  51,14 

200,25 

13,04 

6510 

49,48 

100,35    ;       6,49 

6467 

49,15 

Mittel 

l  49,40 

Die  hier  ausgeführten  indirecten  Bestimmungen  der 
GrOsse  A  zeigt  die  Zusammenstellung  11,  wo  jede  Horizontal- 
reihe, wie  immer,  einen  Satz  von  unmittelbar  nach  einander, 
bei  demselben  auf  0^  reducirten  Drucke  p  angestellten  Beob- 
achtungen darstellt.  Vom  Piezometer  I  ist  zur  Controle  eine 
zweite  Beobachtungsreihe  angegeben,  was  beim  Piezometer  II 
wegen  der  Uebereinstimmung  in  den  Werthen  für  die  schein- 
bare Compressibilitilt  des  Wassers  (letzte  Verticalreihe)  unter- 
lassen wurde;  für  die  nur  nebenbei  benutzten  Piezometer  III 
und  IV  wurde  eine  Beobachtungsreihe  f&r  hinreichend  ge- 
halten. 

Subtrahirt  man  die  im  Mittel  für  die  scheinbare  Com- 
pressibilität  gefundenen  Werthe  von  der  wahren  üompres- 
sibilität  des  Wassers  bei  0^,  ju .  10*  gleich  50,3,  so  erhält  man 
für  die  Piezometer  (bei  I  ist  das  Mittel  der  beiden  Werthe 
genommen): 

I         II         ni         IV 

A .  10«  »  1,35        0,90        3,24        —0,84. 
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Diese  Werthe  sind  allen  folgenden  Bestimmungen  unter 
der  Voraussetzung  zu  Grunde  gelegt,  dass  für  die  Constante  k 
bei  allen  Beobachtungstemperaturen  ein  und  derselbe  Wertb 
genommen  werden  dürfe,  eine  Voraussetzung,  die  ftir  das 
kleine  benutzte  Temperaturinteryall  nach  den  Untersuchungen 
Grassi's^)  gestattet  ist. 

Von  dem  Piezometer  III  wurde  zwei  Jahre  früher  die- 
selbe Constante  als  2,46  von  Hrn.  Prof.  Quincke^  ermittelt, 
ein  Werth,  von  dem  der  meinige  nur  wenig  abweicht 

Da  die  Volumenänderung  der  nichtmassiven  Gefässe  so 
erfolgen  kann,  dass  die  von  der  Theorie  vorausgesetzte  Aehn- 
lichkeit  des  comprimirten  Gefässes  mit  dem  nicht  comprimirten 
nicht  besteht,  kann  die  Grösse  A  sehr  verschiedene  Werthe 
besitzen,  die  sogar  negativ  sein  können,  insofern  eine  Volu- 
menverminderung als  positiv  gerechnet  wird.  Wenn  dann 
die  Grösse  A  noch  als  cubische  Comprescfibilität  des  Glases 
aufgefasst  würde,  gelangte  man  zu  dem  Widerspruche,  dass 
ein  Körper  durch  hydrostatischen  Druck  sein  Volumen  ver- 
grössere. Dass  ein  Gefäss  sein  Volumen  durch  Druck  ver- 
grossem  könne,  findet  sich  nirgends  ausgesprochen;  Aehnliches 
aber,  nämlich  bei  der  Aenderung  des  Volumens  eines  Ge- 
fässes  durch  Wärme,  hat  neuerdings  Hr.  O.  Knopf)  gefun- 
den, indem  er  beobachtetete,  dass  mit  steigender  Temperatur 
der  Inhalt  eines  Luftthermometergef&sses  sich  verkleinere. 

Controle  der  ermittelten  Werthe  der  Gonstanten  A 
durch  Versuche  mit  Wasser. 

Um  die  empirisch  ermittelten  Werthe  der  Constanten  A 
zu  controliren,  untersucht  man  die  Piezometer  mit  derselben 
Flüssigkeit  bei  angenähert  gleicher  Temperatur;  als  solche 
Flüssigkeit  wurde  wieder  Wasser  gewählt  und  auf  diese 
Weise  zugleich  ein  Werth  fllr  die  Gompressibilitilt  des  Was- 
sers bei  Zimmertemperatur  erhalten,  der  im  Folgenden  ver- 
gleichshalber gebraucht  wurde,  aber  nicht  vorhanden  ist,  wie 


1)  QrasBi,  1.  c.  p.  458. 

2)  Quincke,  1.  c.  p.  404. 

3)  0.  Knopf,  Ztschr.  f.  Instramentenkunde,  5.  p.  4S2.  1885. 
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die  folgende  Tab.  Ill  zeigt.  In  dieser  sind  die  Resultate 
früherer  Beobachter  für  die  Compressibilität  des  Wassers 
bei  15^  zusammengestellt;  die  Versuche  von  Co  11  ad  on  und 
Sturm  ^)  konnten  wegen  Anwendung  einer  theoretischen  Con- 
stanten nicht  berücksichtigt  werden ,  ebenso  diejenigen  von 
Cailletet^y  weil  derselbe  keine  Correction  an  der  schein- 
baren Compressibilität  anbrachte,  ferner  auch  weil  derselbe 
zu  starke  Druckkräfte  anwandte,  ein  Umstand,  der  ebenfalls 
die  Yergleichbarkeit  hindert;  innerhalb  eines  Druckgebietes 
Ton  10  Atmosphären  aber  ist  von  verschiedenen  Beobachtern^ 
eine  Constanz  der  Compressibilität  in  Bezug  auf  den  Druck 
für  viele  Flüssigkeiten,  insbesondere  für  Wasser  sehr  wahr- 
scheinlich gemacht  worden.  Eine  untere  Druckgrenze,  wie 
sie  z.  B.  Hr.  M  e  n  d  e  1  e  j  e  f  f  *)  für  die  Gültigkeit  des 
B 07 le' sehen  Gesetzes  von  der  Proportionalität  zwischen 
Druckzunahme  und  Volumenabnahme  gefunden  haben  will,, 
scheint  nicht  zu  bestehen,  denn  noch  bei  der  geringen  Druck- 
zunahme von  100  mm  bleibt  die  Constanz  der  Werthe  für 
die  scheinbare  Volumenabnahme  erhalten,  wie  sie  die  dritten 
Yerticalreihen  in  Tab.  II  häufig  bringen. 

IIL    Compressibilität  des  Wassers  bei  15^ 
nach  früheren  Beobachtern.^) 


^riÄ'S*       i?lt.  ,        Beobachter 


47,21  ,         1—8  I  Regnault-Grassi 

45,7  .         1—10  Amaury  u.  Descamps 

47,24  wenfytr  ab  1  Atni.  Quincke 

45,75  I  4—5  1  Pagliani  u.  Viccntini 


1)  Golladon  u.  Sturm,  1.  c  p.  113. 

2)  Cailletet,  Compt  rend.  75.  p.  77.  1872. 

3j  Amaury  u.  D  escamps.  1.  c.  p.  1565;  Amagat,  1.  c;  Tait»  1.  c. 

4)  Men  dele  Jeff,  Ghem.  Ber.   7.   p.  486  u.  1389.  1874. 

5)  Regnault-Grassi,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  31.  p.  477. 
1851;  Amaury  u.  Descamps,  Compt  rend.  6S.  p.  1564.  1869;  Quincke^ 
Wied.  Ann.  19.  p.  410.  1883;  Pagliani  u.  Vicentini,  Nuov.  cim.  (3) 
16.  p.  27.  1884. 
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Aus  dieser  Zusammenstellung  ist  ersichtlich,  dass  selbst 
die  Bestimmungen  mit  Wasser  bei  15^  zu  einer  Prüfung  auf 
die  Gate  der  bestimmten  Constanten  k  nicht  geeignet  sind, 
da  sie  untereinander  um  mehr  schwanken,  als  der  Werth 
von  k  beträgt,  wenigstens  für  die  beiden  zur  Bestimmung  der 
Compressibilität  von  Salzlösungen  benutzten  Piezometer. 

Die  fünf  Beobachtungsreihen,  die  mit  Wasser  bei  Zim- 
mertemperatur in  den  drei  Piezometern  I,  II,  III  angestellt 
wurden,  sind  in  der  folgenden  Tab.  lY  niedergelegt. 

IV.    Ausgekochtes  Wasser  in  den  drei  Piezo- 
metern I,  II,  III  bei  Zimmertemperatur. 


Druck-    iVolunaen-' Scheinbare  Vo-||   Druck-    > Volumen- 
zunahme {abnähme  liimenabnahme ji  zunähme   abnähme 
für  l  mm  in   j 


Jv 


10«       Millionteln 


äv 


.10« 


Scheinbare  Vo- 
lumenabnahme 
für  1  mm  in 
Milliontetn 


in  Piezometer  I  bei  17,08^ 
mm 

23,61 
17,71 


in  Nr.  II  bei  15,90^ 


400,07 

299,57 
199,90 
100,08 


0,05901 
5913 


11,68 
5,79 


5843 
5783 


mm 
499,48 
400,44 

300,06 


29,07 
23,33 

17,80 


0,06000 

5826 
5933 


Mittel    0,05920 

in 

Nr.  II  bei  19,41«. 

299,70 
199,60 

17,49     I        0,05835 
11,68     '              5853 

Mittel    0,05844 

in 

Nr.  Ill  bei  17,18^ 

414,58 
809,92 
199,53 

23,97 

17,37 

i     10,94 

0,05782 
5603 
5483 

Mittel    0,05860 

in  Nr.  I  bei  19,90^ 

299,23  ;  17,85  \        0,05967 

200,17  '  11,38        5683 

100,68  I   5,69  ; 5652 

Mittel    0,05767 


Mittel    0,05623 

Als  Temperatur  einer  Beobachtungsreihe  ist  hierbei  das 
arithmetische  Mittel  der  beiden  Ablesungen  der  Temperatur 
des  Wasserbades  zu  Anfang  und  am  Ende  einer  Reihe  ange- 
geben. Die  Temperatur  des  Wasserbades  war  bei  allen  im. 
Laufe  dieser  Untersuchung  angestellten  Versuchen  am  Ende 
gewöhnlich  etwas  (meist  0,01®)  niedriger  als  zu  Anfang,  trotz 
des  durch  Zahlen  nachweisbaren,  immer  vorhandenen  Strebens 
der  umgebenden  Luft,  die  Temperatur  des  ganzen  Systems  zu 
erhöhen.  Diese  Teknperaturabnahme  erklärt  sich  dadurch,  dass 
durch  Bildung  von  Wasserdampf  unter  der  Glocke  der  Luft- 
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pampe  beim  ETacairen  dem  Wasserbade  Wärme  entzogen 
wird  Da  diese  Wftrmeabnabme  annähernd  ersetzt  wird  durch 
Wftrmeznfahr  ans  der  umgebenden  Luft,  war  die  Temperatur 
der  Wasserbftder  immer  hinreichend  constant;  die  Benutzung 
eines  Wasserbades  unter  der  Glocke  der  Luf^umpe  bildet 
sonach  keine  Fehlerquelle,  yielmehr  macht  sie  eine  andere 
Fehlerquelle,  der  besonders  tou  den  Herren  SOntgen  und 
Hebneider')  grosse  Bedeutung  beigelegt  wird,  nämlich  die 
durch  die  umgebende  Luft  hervorgebrachten  Temperatur- 
schwankungen unschädlich;  freilich  ist  diese  FehlerqueUe  bei 
der  hier  angewandten  Methode  wegen  der  Kürze  der  Beob- 
achtungszeit an  sich  schon  geringer,  als  bei  allen  anderen 
Methoden.  Auch  für  die  EisUder,  um  dies  des  Zusammen- 
hanges wegen  hier  einzuschalten,  war  die  Benutzung  unter 
der  Glocke  der  Luftpumpe  kein  Nachtheil,  wie  schon  daraus 
erhellt,  dass  von  25  Eisbädem  16  die  Temperatur  0^  behiel- 
ten; dieses  günstige  Ergebniss  stammt  daher,  dass  die  Ober- 
fl&chenschicht,  deren  immer  zunehmende  Temperatur  dichtere 
Wasserschichten  entstehen  läset,  die  durch  ihr  Herabsinken 
die  Constanz  der  Temperatur  0^  geiRLhrden,  Abkühlung  durch 
Verbrauch  von  Verdampfungswärme  erleidet. 

Folgende  Tab.  V  bringt  eine  Zusammenstellung  der  £e- 
sultate  für  die  fünf  Beobachiungsreihen.  Um  vergleichbare 
Werthe  zu  erhalten,  ist  mit  Hülfe  der  ermittelten  Werthe 
und  des  Begnault-Grassi'schen  Werthes  für  die  Com- 
pressibilität  des  Wassers  bei  0^  diejenige  bei  15^  linear  inter- 
polirt  worden  nach  der  Belation: 
(2)  f*-Mo.(l+m./), 

wo  iaq  die  Compressibilität  des  Wassers  bei  0^  und  m  eine 
Constante  ist,  die  als  „Temperaturfactor^'  bezeichnet  wer- 
den soll. 

Die  in  der  letzten  Verticalreihe  der  nachfolgenden  Tab.  V 
angeführten  Werthe  für  die  Compressibilität  des  Wassers  bei  15^ 
stimmen  zunächst  untereinander  recht  gut  überein;  dieses  Er- 
gebniss, erhalten  durch  fünf  Beobachtungsreihen  mit  drei  Pi^zo- 
metern  von  sehr  verschiedenen  Constanten  A,  von  denen  die  eine 

1)  R (taugen  u.  Schneider,  1.  c.  p.  180. 
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z.  B.  mehr  als  dreimal  kleiner  ist,  als  eine  andere,  liefert  den 
Beweis  für  die  Brauchbarkeit  der  hier  benutzten  Methode 
zur  Bestimmung  der  Constanten  k  und  macht  die  Grültigkeit 
der  ermittelten  Werthe  von  k  sehr  wahrscheinlich.  Die 
Uebereinstimmung  der  Resultate  untereinander  gestattet,  das 
Mittel  der  fünf  Werthe,  46,36 .  10""«,  als  die  Compressibilität 
des  Wassers  bei  15®  und  den  Temperaturfactor  —0,005  221 
im  Folgenden  vergleichsweise  zu  benutzen. 

V.     Volumenänderung  von  Wasser  in  Millionteln 
des  Volumens. 


Piezometer 


Nr. 


,  Const, 
i  /t .  10« 


Temp. 


Scheinbare  Volu- 
menabnahme  für 
1  mm        1  Atm. 


Wahre 
Voiumen- 
abnahme 


Temperatur- 
factor m 


/u.lO« 
bei  15^ 


I 
I 
II 

n 

III 


1,35 
1,85 
0,90 
0,90 
3,24 


17,080 

19,0 

15,90 

19,41 

17,18 


0,05860 
5767 
5920 
5844 
5623 


44,54 
49,83 
44,99 
44,42 
42,74 


45,89 
45,18 
45,89 
45,32 

45,98 

Mittel  -0,005  221 


-0,005  134 
5  857 
5  513 
5100 
4  999 


46,43 
46,26 
46,14 
46,45 
46,53 


46,36 


Ein  Vergleich  des  hier  für  die  Compressibilität  des 
Wassers  bei  15®  ermittelten  Werthes  mit  den  Werthen 
früherer  Beobachter  (cf.  Tab.  III)  zeigt,  dass  der  gefundene 
Werth  zwischen  den  früher  erhaltenen  liegt,  wodurch  die 
soeben  gezogenen  Schlüsse  erhärtet  werden. 

Schliesslich  ist  noch  zur  Controie  der  negativen  Con- 
stauten  k  des  anderweits  nicht  benutzten  Piezometers  IV  eine 
Beobachtungsreihe  mit  Wasser  bei  16,5^  angestellt  worden, 
die  für  die  scheinbare  Compressibilität  S .  10®  47,43  ergeben 
hat,  also  mit  Benutzung  der  negativen  Constanten  für  die 
wahre  Compressibilität  46,59  liefert,  ein  Ergebniss,  das  mit 
den  Resultaten  nach: 


Pagliani  u.  Vicentini 
45,37 


eigner  Beobachtmig  ^) 
45,97 


OrasBi      Quincke 
46,84  46,94 

recht  gut  übereinstimmt,  insofern  der  Werth  zwischen  die 
sen  liegt. 


1)  GrasBi,  1.  c.  p.  477;   Quincke,  1.  c.  p.  410;    Pagliani  u.  Vi- 
centini, 1.  c.  p.  172;  Eigene  Beobachtung  cf.  p.  27. 
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Die  Versuche  sur  Bestimmung  der  Ck>mpre88ibilität 
wässeriger  Chloridlösungen. 

Da  die  Compressibilität  eine  Function  der  Temperatur 
ist,  machten  sich,  um  auch  bei  höherer  Temperatur  als  0^ 
einen  vergleichbaren  Werth  zu  erhalten,  zwei  Beobachtungs- 
reihen für  jede  Lösung  nöthig.  Das  Auskochen  der  Salz- 
lösungen kurz  vor  ihrem  Gebrauche  hatte  leider  den  Nach- 
theil, dass  die  Lösungen  ihre  Concentration  änderten,  und 
daher  nicht  immer  der  gewünschte  Salzgehalt  vorhanden  war. 

Von  Ghlornatrium  wurden  sechs  Lösungen  untersucht, 
hiervon  fünf  bei  zwei  Temperaturen,  während  eine  Lösung^ 
Nr.  II,  nur  bei  14,76®  beobachtet  wurde;  von  dieser  ist  ange- 
nommen, dass  die  Compressibilität  bei  15®,  auf  welche  Tem- 
peratur zum  Vergleiche  die  Werthe  interpolirt  wurden,  so 
wenig  von  derjenigen  bei  14,76®  abweiche,  dass  diese  für 
jene  gesetzt  werden  dürfe.  Mit  Ausnahme  der  Lösung  IV 
konnten  alle  Chlomatriumlösungen  in  einem  Schneebade 
untersucht  werden;  alle  anderen  Salzlösungen  mussten  sich 
mit  Eisbädern  begnügen. 

Die  fünf  Chlorkaliumlösungen  sind  mit  Ausnahme  von 
Nr.  V  bei  zwei  Temperaturen  untersucht  worden,  ebenso  die 
fünf  Chlorammoniumlösungen. 

Chlorcalciumlösungen  wurden  sieben  bei  zwei  Tempe- 
raturen untersucht;  von  der  38-procentigen  Lösung  VII  ist 
die  Nullgradbestimmung  hier  nicht  zu  verwenden,  weil  diese 
Lösung  bei  0®,  wohl  infolge  zu  grosser  Zähigkeit,  beim  Aus- 
pumpen der  Luft  ihr  Volumen  nicht  vergrösserte.  Bei  17,7®^ 
untersucht,  zeigte  dieselbe  Lösung  bei  Anwendung  relativ 
grosser  Druckzunahmen  (500  mm)  eine  Erscheinung,  die  an 
anderen  Salzlösungen  niemals,  wohl  aber  früher  von  mir  an 
anderen  Flüssigkeiten,  besonders  an  Benzol  beobachtet  wor- 
den war,  ein  Zurückschlagen  der  Plüssigkeitskuppe  im  Capil- 
larrohr  bald  nach  Wiederherstellung  des  barischen  Gleich- 
gewichtes unter  der  Glocke  der  Luftpumpe.  Man  wird  geneigt 
sein,  diese  Erscheinung  in  das  Gebiet  der  elastischen  Nach- 
wirkung von  Flüssigkeiten  zu  verweisen;  indessen  lässt  sich 
das  Zurückschlagen  der  Flüssigkeitskuppe  auch  einfach  mit 


Digitized  by 


Googk 


CompressibiUtät  von  Chloridlösungen,  29 

einer  Volumenvergrösserung  durch  Compressionswärme  in 
den  sehr  empfindlichen  Pi^zometern  erklären.  Die  Gleichung 
der  mechanischen  Wärmetheorie  ^) : 

.ov  dT         13,596       dT       , 

WO  die  partielle  Ableitung  dpVjdT  die  Aenderung  des  Vo- 
lumens mit  der  Temperatur  bei  constantem  Druck,  T  die 
absolute  Temperatur,  p  den  Druck  (1  mm  Quecksilberdruck 
bei  0^  als  Einheit)  und  Cp  die  in  Calorien  gemessene  speci- 
fische  Wärme  eines  homogenen  Körpers  bei  constantem 
Druck  darstellt,  liefert  für  den  Grenzfall,  wo  eine  40-pro- 
centige  Chlorcalciumlösung  bei  25^  der  hunderttheiligen  Scala 
in  dem  empfindlichsten  Piezometer  I  eine  Druckzunahme  von 
500  mm  erleidet,  als  Temperaturzunahme  0,0038^.  Da  das 
Piezometer  I  nun  so  empfindlich  ist,  dass  eine  40-procentige 
Chlorcalciumlösung  im  Capillarrohr  um  1  mm  steigt,  wenn 
die  Temperatur  um  0,0033^  zunimmt,  so  beträgt  das  Steigen 
dieser  Salzlösung  durch  Compressionswärme  gerade  1  mm, 
wird  also  auch  dann  sichtbar  sein,  wenn  dieser  Grenzfall 
nicht  ganz  erreicht  ¥rird. 

Chlorbariumlösungen  wurden  fünf,  Chlorstrontiumlösun- 
gen vier  bei  zwei  Temperaturen  untersucht. 

Folgende  Tab.  VI  bringt  die  scheinbare  Volumenabnahme 
von  Salzlösungen,  wie  sie  die  Beobachtungsreihen  direct  er- 
geben haben;  die  Anordnung  der  Verticalreihen  ist  dieselbe, 
wie  oben  bei  II  und  IV,  die  Horizontalreihen  stellen  wieder 
Sätze  von  Beobachtungen  dar. 

Tab.  VII  gibt  eine  Zusammenstellung  der  in  VI  fest- 
gestellten Mittelwerthe  für  die  scheinbare  Volumenabnahme 
durch  den  Druck  von  1  mm,  femer  die  daraus  berechnete 
scheinbare  und  die  wahre  CompressibiUtät. 

Tab.  Vin  bringt  die  aus  den  Beobachtungen  bei  zwei 
Temperaturen  für  15^  interpolirte  CompressibiUtät  und  die 
dabei  verwandten  Temperaturfactoren  m. 


1)  Abgeleitet  aus  der  für  homogene  Körper  aufgestellten  Relation  (4) 
in  Clausius,  Mechanische  Wärmetheorie  1.  p.  186.  1876. 
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VI.    Scheinbare  Volumenabnahme  yon  Salzlösungen 
durch  hydrostatischen  Druck. 


Druck- 

Volumen- 
abnahme 

Volumen- 
abnahme 

1 
Druck-     , 

Volumen- 
abnahme 

Volumen- 
abnahme 

zunahme  1 

für  1  mm 

zunähme 

für  1  mm 

^f.,0.  '^f.-^.io» 

1 

-^-"•10« 

—  •  -  -  •  10* 

P        1 

r               '    V      p 

P 

V 

V       p 

• 

Chlornatriumlösung 

I. 

mm 

beiO* 

mm          1 

bei  16,440 

300,00 

19,16 

0,06386 

499,75 

29,21 

0,05845 

200,33 

12,93 

6452 

401,25 
300,70 

23,61 
17,30 

5884 

Mittel    0,06419 

5754 

200,13 

11,31 

5653 

Mittel    0,05784 

Chlori 

latriumlösung   IL 

Chiorkaliumlösnng  V. 

1 

bei  14,76® 

1 

beiO» 

400,58 

23,1H 

0,05775 

500,50 

21,86 

0,04367 

300,12 

17,10 

5696 

400,40 

17,38 

4341 

199,84 

11,09 

5550 

300,20 

12,95 

4313 

100,58      , 

5,44                  5404 
Mittel    0,05606 

199,97      , 

8,59 

4294 

Mitt 

b1    0,04329 

Chlornatriu 

mlösung  III. 

bei  0« 

bei  15,0« 

499,78 

22,83             0,04567 

500,23 

21,57 

0,04311 

400,70 

18,27       i            4559 

401,35 

17,14 

4271 

300,08 

13,59 

4528 

300,28 

13,16 

4383 

200,08 

8,97 

4485 

200,00 

8,58 

4290 

100,48 

4,50 

4482 

100,18 

4,19 
Mitt 

4182 

Mittel    0,04524 

el    0,04287 

Chlornatriu 

mlösung  ] 

[V. 

bei  0,06* 

1 

bei  21,98» 

600,47 

20,85 

0,04165 

500,00 

21,37 

0,04274 

400,03 

16,47 

4117 

400,57 

17,08 

i           4265 

300,50 

12,46       *           4148 

299,83 

12,40 

4134 

Mittel    0,04143 

Mitt 

el    0,04224 

Chlornatriu 

mlöBung 

V. 

bei  0<' 

bei  16,44« 

500,13 

17,18             0,08434 

299,88 

10,71 

j       0,03571 

400,38 

13,81                 3450 

199,98 

7,08 

3543 

300,85 

'      10,61                 3581 

100,15 

3,49 

3481 

100,38 

!        8,57                  8558 

Mitl 

el    0  03532 

Miti 

el    0,03492 

VA        \ff\fifvvm 
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Drack- 
zunahme 

P 

Volumen-'     YÄ^^.' 

j  abnähme  ,    ftf^l 
lur  1  mm 

:     i;                 V      p 

i 

Druck- 
zunähme 

P 

Volumen- 
abnahme 

V 

Volumen- 
abnahme 
für  1  mm 

^M.ioo 

V       p 

mm 
500,15 
400,68 
300,08 
200,13 

beiO« 

15,25 

11,89 

9,35 

6,38 

Ghlornatriu 

0,03049 
2967 
3117 
3166 

mlösung 
mm 
500,10 
400,28 
299,88 
200,30 

VI. 

bei  15,460 

15,64 

12,66 

9,74 

6,33 

0,03126 
3164 
3248 
3161 

100,25 

3,18       1            3168 
Mittel    0,03093 

Mittel    0,03175 

ChlorkaliumlÖBung  1. 

500,00 
400,13 
299,88 

beiO* 
31,15 

24,64 
18,58 

0,06229 
6159 
6196 

500,03 
400,07 
300,17 

bei  15,850 
32,22 
24,50 

18,19 

0,06444 
6124 
6060 

Mittel    0,06195 

Mittel    0,06209 

Ghlorkaliumlösung  IL 

400,07 
299,90 
199,67 

bei  00 
23,70 
17,77 
11,62 

0,05925 
5925 

5822 

899,80 

298,93 

200,00 

99,50 

bei  16,010 

22,18 

16,86 

10,86 

5,25 

0,05547 
5484 
5430 

Mittel    0,05891      | 

5277 

Mitt< 

5l    0,05485 

Ghlorkaliumlösung  I 

U. 

500,23 
400,17 
299,63 

bei  0° 
27,88 
22,32 
16,37 

0,05574 
5577 
5465 

500,20 
399,97 
299,37 

bei  15,210 
26,58 
20,06 
14,70 

0,05314 
5015 
4909 

Mittel    0,05589      | 

Mitt< 

Ü    0,05079 

Ghlorkaliumlösung  I 

V. 

500,37 
400,27 
299,90 
200,03 

bei  00 
23,75 
18,77 
14,08 
9,35 
Mitt< 

0,04747 

4689 

4696 

4672 

5l    0,04701 

500,57 
400,37 
299,90 
199,67 

bei  13,750 

23,44 

18,82 

13,64 

8,78 

Miu< 

0,04682 

4576 

4549 

4394 

i\    0,0.4550 

GhlorammoniumlÖBun 

gl. 

500,27 
400,23 
300,03 

bei  00 

32,89             0,06574 
26,12       ,            6525 
19,89       1            6463 

500,27 
400,43 
300,80 

bei  18,350 
29,28 
22,87 
16,73 

0,05854 
5712 

5562 

Mitt 

el    0,065:il 

Mitt< 

5l    0,057U9 
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Druck- 

abnähme  ■     «J^»**^« 

^  olumen- 
Druck-      abnähme 

Volumen - 
abnähme 

zunahine   ' 

"        ""  1     for  1  mm 

zunähme  ' 

für  1  mm 

Av        .    '  Av     1 

^r      « 

^r    1     ,^. 

.  10«         10* 

,    -  .lO*» 

10» 

V 

V              !    r      /? 

p              r 

r      p 

Ohlorammoniumlösung  II. 

mm 

bei  0,05« 

mm         1  bei  20,85« 

499,97 

27,88             0,05577 

500,07      !      26,42 

0,05284 

400,30 

22,10                  5520 

400,13      :      20,64 

5158 

300,70      1 

16,53                   5497 

300,40      !      15,43 

5137 

Mittel    0,05531 

Mittel    ~0;05193 

Chlorammoniumlösung  III. 

bei  0» 

bei  16,98<> 

500,40 

26,90 

0,05375 

500,43 

26,57 

0.05310 

400,30 

21,22 

•      5801 

400,20 

20,79 

5195 

299,90 

15^64 

5205 

300,07 

15,52 

5173 

Mfttel    0,05294      | 

Mittel     0,05226 

Ghlorammoniumlösang  IV. 

bei  .0« 

bei  21,01« 

499,30 

24,71 

0,04949 

500,00 

22,46 

0,04492 

400,13 

19,97 

4991 

400,30 

17,87 

4463 

300,40 

14,81 

4930 

300,10 

13,49 

4495 

Mittel    0,04957       | 

Mittel     0,04483 

Chlora 

mmoninmlösun^  V. 

Chlorcalciumlösung  VIF. 

bei  18,66<> 

bei  17,68« 

500,13 

21,73 

0,04346 

500,00 

11,94 

0,02388 

400,20 

16,93 

4231 

400,27 

9,72 

2429 

300,43 

12,34 

4106 

299,90 

7,83 

2610 

Mitter  0,04227 

Mitt 

el    0,02476 

Ohlorcalciamlösung  I. 

bei  0,05«  , 

bei  17,14« 

500,33 

81,43       1       0,06283 

400,47 

26,16 

0,0^532 

400,38 

24,91       1            6223 

299,90 

18,56 

6188 

3fK),07 

18,50                  6165 

201,07 

12,15 

6042 

190,63 

12,15                   6087 
Mittel     0,06190 

Mitt 

el    0,06254 

Chlorcalciumlösunfi:  IL 

bei  0« 

bei  16,34« 

500,37 

26,79 

0,05353 

500,27 

30,88 

0,06174 

4(i0,83 

21,17 

5289 

400,23 

24,20 

6046 

300,37 

15,87 

5282 

300,27 

17,00 

5660 

Mfttel    0,o:>308 

Mftt^ 

el     0,05960 

Chlorcalciumlösunar  III. 

bei  0" 

bei  15,53« 

600,07 

22,9^1             0,04598 

500,20 

24,12 

0,04822 

400,23 

1^5«                  4642 

400,37            18,70 

4671 

299,93 

l'%7t                  4570 

300,37      1      13,89 

4624 

2(KI,07 

9,35                  4671 
^^^       Mitr«-1    (),(i4fJ2o 

200,47 

9,23 

4608 

Mitt< 

al    0,04680 
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Druck- 
zunahme 


500,53 
400,27 
299,68 
200,37 


Volumen- 
abnahme 

^^10»      ^ 

V  V 


Volumen- 
abnahme 
für  1  mm 

1^ 

> 


10« 


Druck- 
zunahme 


abnähme  i 


Volumen- 
abnahme 
für  l  mm 

V        f 


ChlorcalciumlöBung  IV. 


500,07 
400,67 
299,87 
200,03 


bei  0« 

20,38 

0,04071 

15,90 

3973 

11,69 

3900 

7,82 

3904 

Mittel    0,03962 


V. 

bei  16,96' 

19,18 

0,08835 

15,74 

3929 

11,68 

8895 

7,61 

3807 

Mittel 

0,03867 

Chlorcalciumlösung  V. 


499,83 
400,57 
300,37 

bei  0,04* 
19,23 
15,22 
11,15 

0,03848 
3799 
3712 

500,08 
400,57 
300,10 

Mittel    0,03786 

Chlorcalciumlösun 

500,40 
400,73 
299,93 
200,27 

bei  0,1 2' 

16,38             0,03273 

12,83                  3201 

9,43                  3145 

6,05                  3023 

500,27 
400,20 
300,33 
200,03 

bei  22,10» 
19,43 
15,43 
11,36 


0,03886 
3852 

8787 


Mittel    0,03842 


Mittel    0,03161 


I  bei  15,69« 
,      18,34 
I      14,23 
.      10,37 
,       6,83 


0,03666 
3555 
3452 
3416 


Mittel    0,03522 


500,93 
400,97 
800,33 


499,87 
400,17 
300,10 


Chlorbariumlösung  I. 


beiO* 

d2,58 

0,06503 

25,49 

6357 

19,13 

6368 

Mittel    0,06409 


501,00 
401,07 
300,73 


bei  18,91« 
29,39 

22,87 
16,68 


0,05867 
5703 
5547 


Mittel    0,05706 


ChlorbariumlöBung  IL 


bei  0« 

30,20 

24,21 

18,01 


0,06041 
6049 
6001 


Mittel    0,06030 


499,80 
400,68 
300,87 


I  bei  0,04» 
500,53      I      28,38  0,05670 

399,97      I      22,43  5607 

300,33      I      16,81  _5599 

Mittel    0,05625 
Aon.  d.  Phyi.  u.  Ch«m.  N.  F.  XXXI. 


500,20 
400,47 
300,80 


bei  19,06« 
28,04 
22,60 
16,67 

Mittel 


Chlorbariurolasung  III. 


bai  21,81«  I 
26,66 
21,16 
15,73 


0,05611 
5642 
5542 

0,0559J< 


0,05380 
5285 
5237 


Mittel    0,05284 
3 
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Druck- 
zunahme 


Volomen- 
abnähme 


I     Volumen- 
!     abnähme 
für  1  mm 


Druck- 
zunahme 


Volumen- 
abnahme 


Av 

V 


10« 


I  Volumen- 
'  abnalime 
I     für  1  mm 

i  ^^± 


10« 


500,80 
400,80 
300,18 


499,80 
400,30 
800,67 


500,20 
400,10 
300.17 


500,20 
400,50 

aoo,2o 


500,88 
400,07 
300,17 


500,08 
400,20 
300,10 


ChlorbariumlöBung  IV. 


bei  0^ 
24,60 
20,06 
14,74 


0,04917 
5006 
49U 


Mittel    u,04946 


500,17 
401,08 
300,10 


bei  21,210 
25,59 
19,90 
13,65 


OhlorbariumlÖBung  V. 


bei  0» 
23,41 
18,97 
14,03 


0,04684 
4739 
4666 


Mittel    0,04696 


500,03 
400,13 
300,50 

200,57 


bei  18,90« 

23,40 

18,29 

13,60 

8,91 


ChlorstrontiumlÖsung  I. 


bei  0,01« 
38,98 
27,95 
20,64 


0,06794 
6985 
6877 


Mittel    0,06885 


500,00 
400,27 
800,27 


bei  16,30« 
29,39 
23,34 
17,04 


ChlorstrontiumlöBung  II. 


bei  0« 
29,51 
23,30 
17,86 


0,05900 
5818 
5783 


Mittel    0,05834 


500,20 
399,98 
300,28 


bei  18,73« 
27,31 
21,52 

16,15  

Mittel 


Chlorstrontiumlösung  III. 


0,05116 
4962 

4M7 


Mittel    0,04875 


0,04680 
4571 
4526 
4442 


Mittel    0,04555 


0,05879 
5832 

5672 

Mittel    0,05794 


0,05459 
5382 
537g 


0,05406 


bei  0,17« 
22,94 
18,09 
13,56 

0,04585 
4528 
4414 

500,83 
400,20 
299,80 

bei  17,57« 
24,12 
18,80 
13,91 

0,04821 

•4699 

4640 

Mittel    0,04507      | 

Mitt( 

b1    0,04720 

Ohlorstrontii] 

imlösung 

IV. 

bei  0« 
19,60 
15,48 
11,26 

0.08919 

3869 

3752 

?i    Ö,Ö3847 

500,10 
400,28 
299,50 

bei  19,69« 

21,68 

15,67 

11,83 

Mitti 

0,04835 

3917 

3951 

51    0,04068 
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VII.  Volumenänderung  wässeriger  Chloridlösungen. 


Nr. 


PiÖBO- 

meter- 

constante 

Ar.  10« 


scheinbare 
für 


1  mm 


1  Atm. 


ChlornatriumlöBungen. 


wahre 

für 
1  Atm. 


I 

1,32 

0« 

0,90 

0,06419 

48,79 

49,7 

I 

» 

16,44 

0,90               5784 

48,96 

44,9 

II 

3,51 

14,76 

1,35               5606 

42,61 

44,0 

III 

13,58 

0 

1,35               4524 

34,38 

85;7 

in 

» 

15,0 

1,35        1        4287 

82,58 

38,9 

IV 

18,18 

0,06 

1,85        •        4148 

81,49 

82,8 

IV 

» 

21,98 

1,35        i        4224 

32,11 

38.5 

V 

22,16 

0 

1,35 

3492 

26,54 

27,9 

V 

» 

16,44 

1,35 

8582 

26,84 

28,2 

VI 

26,21 

0 

1.35 

8093 

23,51 

24,9 

VI 

» 

15,46 

1,35 

8175 

24,13 

25,5 

Chlo 

rkaliumlösungen. 

I 

2,52 

0<> 

0,90 

0,06195 

47,08 

48,0 

I 

>» 

15,85 

0,90 

6209 

47,19 

48,1 

II 

5,35 

Ü 

0,90 

5891 

44,77 

45,7 

II 

» 

16,01 

0,90 

5485 

41,28 

42,2 

III 

10,68 

0 

1,35 

5539 

42,09 

48,4 

III 

« 

15,21 

1,35 

5079 

38,61 

40,0 

IV 

16,81 

0 

0,90 

4701 

85,78 

36,6 

IV 

» 

18,75 

0,90 

4550 

34,58 

35,5 

V 

22,83 

0 

0,90 

4329 

32,90 

88,8 

Chlora 

mmoniumlöBungen. 

I 

2,29 

0« 

1,85        I  0,06521 

49,56 

50,9 

I 

>» 

18,85 

1,85        '        5709 

43,89 

44,7 

II 

11,62 

0,05 

»          :       5531 

42,04 

48,4 

n 

» 

20,85 

V         1        5198 

89,47 

40,8 

III 

17,58 

0 

» 

5294 

40,26 

41,6 

III 

>i 

16,98 

» 

5226 

89,72 

41,1 

IV 

21,68 

0 

w 

4957 

87,67 

39,0 

IV 

" 

21,01 

» 

4488 

84,07 

35,4 

V 

26,30 

18,66 

» 

4227 

32,18 

33,5 

Chlor 

calciumlösungen. 

I 

3,86 

0,05« 

1,35 

0,06190 

47,04 

48,4 

I 

»> 

17,14 

n 

6254 

47,58 

48.9 

II 

8,01 

0 

0,90 

5808 

40,34 

41,2 

II 

i> 

16,34 

0,90 

5960 

45,80 

46,2^ 

m 

14,08 

0 

»> 

4620 

85,12 

86,0 

III 

n 

15,58 

n 

4680 

85,57 

36,5 

IV 

22,50 

0 

1,85 

8962 

30,11 

81,5. 

IV 

M 

16,96 

>» 

8867 

29,89 
3' 

80,1 
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inn. 

1 

Tem- 

Pißzo-              scheinbare 

wahre 

Nr. 

Procent- 
gehalt 

peratur 

meter-                      far 
constante 

für 
1  Atm. 

1 

1 

t^ 

Ä: .  10«          1  mm          1  Atm. 

Chlorcalciumlöflungen.    (Portseteung.) 

V 

28,06     1 

0,04» 

1,35 

0,03786 

28,77 

30,1 

V 

»       ! 

22,10 

?? 

3842 

29,19 

30,5 

VI 

28,23      ; 

0,12 

11 

8161 

24,08 

25,4 

VI 

j? 

15,69 

11 

3522 

26,76 

28,1 

VII 

87,89 

17,68 

0,90 

2476 

18,82 

19,7 

Ohlorbariumlösungen. 

I 

2,11 

0'> 

1,35          0,06409 

48,71 

50,1 

I 

jj 

18,91 

11                5706 

43,37 

44,7 

II 

4,52 

0 

0,90                6030 

45,82 

46,7 

II 

j? 

19,06 

11                 5598           42,54 

43,4 

m 

10,84 

0,04 

'        5625           42,75 

43,7 

III 

" 

21,81 

5284 

40,15 

41,1 

IV 

18,44 

0 

1,35        >        4946 

37,58 

38,9 

IV 

» 

21,21 

'        4875 

37,04 

38,4 

V 

20,16 

0 

11         ]        4696 

35,70 

37,1 

V 

" 

18,90 

1        4555 

34,62 

36,0 

Chlors  trontiumlöBungen. 

I 

1,24 

0,01 0            1,85 

0,06885 

52,32 

53,7 

I 

" 

16,30 

5794 

44,03 

45,4 

II 

6,48 

0         1 

5834 

44,34 

45,7 

II 

11 

18,73       , 

5406 

41,09 

42,4 

III 

17,70 

0,17 

4507 

34,26 

35,6 

jii 

yy 

17,57       1 

4720 

35,87 

37,2 

IV 

27,26 

0         i 

3847 

29,23 

30,6 

IV 

11 

19,69 

1          " 

4068 

30,91- 

32,3 

VIII.    Volumenabnahme  von  Chloridlösungen  durch 
hydrostatischen  Druck  von  einer  Atmosphäre. 


Lösung 
Nr. 

A\'a8Ber 


Procent- 
gebalt 

0« 


Spec. 
Gewicht 


iu.lO« 


bei  15«   i  bei  0«  |  bei  ^^ 
1,0000         50,3      I      46,4 


Tem-     Tempera- 


peratur 


tnrfactor 
m 


u  .  10« 
bei  15« 


15«     1-0,005  221]     46,4 


I 

1,82 

1,0095 

II 

M,5i  : 

0254 

III 

13,53    ; 

1002 

IV 

18,18    , 

1866 

V 

22,16 

1688 

VI 

26,21    ' 

2028 

Chlornatriumlösungen, 
49,7 


85,7 
82,8 

27,0 
24,9 


44,9 
44,0 
33,9 
33,5 
28,2 
25,5 


16,4« 

14,8 

15,0 

22,0 

16,4 

15,5 


1-0,005  912 
,  -  I 
-0,003  358| 
,+0,000  8591 
+0,000  654' 
+0,0016141 


45,3 
44,0 
33,9 
33,3 

28,2 
25,5 
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Lösung 

Nr. 


I 
II 

ni 

IV 
V 


I 
n 
III 

IV 

V 

VI 

VII 


Procent 

gehalt 


Spec. 
Gewicht 
bei  16<> 


bei  0«  I  bei  f" 


Tem-    Tempera- 
peratur    turfactor 


11.10* 
bei  15^ 


I  I  2,52 

II  I  5,35 

m  i  10,68 

IV  1  16,81 

V  I  22,88 


Chlorkaliumlösungen. 


1,0164 

846 

705 

1133 

1569 


48,0 
45,7 
43,4 
36,6 
38,8 


48,1 
42,2 

40,0 
35,5 


15,9'> 
16,0 
15,2 
13,8 


ChlorammoniumlÖBungen. 


2,29 
11,62 
17,58 
21,58 
26,80 


3,86 
8.01 
14,08 
22,50 
28,06 
28,23 
37,89 


,0072 

50,9 

355 

48,4 

525 

41,6 

636 

39,0 

766 

-   1 

44,7 
40,8 
41,1 
35,4 
83,5 


18,4« 
20,9 
17,0 
21,0 

18,7 


1,0329 
0693 
1249 
2080 
2137 
2687 
3784 


ChlorcalciumlSsangen. 

17,1<> 

16,3 

15,5 

17,0 

22,1 


48,4 
41,2 
86,0 
31,5 
30,1 
25,4 


48,9 
46,2 
36,5 
30,7 
30,5 
28,1 
19,7 


15,7 
17,7 


OblorbariumlÖsungen. 


I  2,11 

II  I      4,52 

III  i     10,84 

IV  18,44 
V  ;     20,16 


I 

II 

III 

IV 


1,0193 
0415 
1041 
1899 


50,1 
46,7 
48,7 
38,9 
37,1 


44,7 
43,4 
41,1 
38,4 
36,0 


18,9» 
19,1 
21,3 
21,2 

18,9 


+0,000  145i 
-0,004  772' 
-0,005  267 
-0,002  283;. 


; -0,006  604 
t-0,002  847 
1-0,000  764 
-  0,000  391 


+0,000  593 
+  0,007  860 
1+0,000  805 
1-0,001  349 
1+0,000  680 
+0,006  908 


-0,005  640j 

8  684! 

•   2  8011 

0  654| 

1542' 


Chlorstrontium  löBungen. 


1,24 

1,0113 

53,7 

45,4 

16,3« 

-0,009  482 

6,43 

0589 

45,7 

42,4 

18,7 

-0,003  797 

17,70 

1736 

35,6 

37,2 

17,6 

+  0,002  59» 

27,26 

2869 

30,6 

32,3 

19,7 

+0,002  790 

48,1 
42,4 
40,0 
35,4 


45,9 
41,5 
41,1 
36,5 


48,8 
45,8 
36,5 
30,8 
80,4 
28,0 


45,8 
44,1 
41,8 
38,6 
36,2 


46,0 
43,1 
87,0 
31,9 


Um  zunächst  die  f&r  die  Oompressibilit&t  von  Chlorid- 
lösungen  bei  0  und  bei  15^  erhaltenen  Werthe  f&r  die  Lö* 
sangen  eines  und  desselben  Salzes  miteinander  vergleichen 
zu  können,  ist  zu  den  Procentgehalten />  als  Abscissen  die 
millionfache  Compressibilität  fi.lO*  bei  0  und  15^  als  Ordi- 
nate auf  beiliegender  Tafel  (Fig.  2)  eingetragen,  und  sind  die 
Spitzen  der  ai^einander  folgenden  Ordinaten  sind  durch  Ge- 
rade verbunden  worden. 

Für  die  Chlornatriumlösungen  zeigt  die  0^- Curve  einen 
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sehr  regelmässigen  Verlauf,  wie  er  andererseits  kaum  wie- 
der gefunden  wurde;  die  Benutzung  von  Schneebädem  hei 
Ohlomatriumlösungen  legt  die  Vermuthung  nahe,  dass  der 
unregelmässige  Verlauf  der  anderen  Curven  zum  Theil  durch 
Temperaturschwankungen  veranlasst  worden  sein  mag. 

Die  Anomalie  des  Wassers,  bei  höherer  Temperatur  eine 
kleinere  Compressibilität  zu  besitzen  als  bei  0^  lässt  erwarten, 
dass  verdünnte  Salzlösungen,  die  ja  auch  die  übrigens  in  viel 
kleinerem  Temperaturintervall  auftretende  Anomalie  des  Was- 
sers zeigen,  über  dem  Grefrierpunkte  ein  Maximum  der  Dichte 
zu  besitzen^),  in  weit  stärkerem  Maasse,  d.  h.  bis  zu  einer 
höheren  Concentration,  der  Anomalie  des  Wassers  in  Bezug 
auf  die  Veränderlichkeit  der  Compressibilität  mit  der  Tem- 
peratur folgen,  weil  diese  Anomalie  ein  ausgedehnteres  Tem- 
peraturgebiet umfasst  als  jene.  Der  Vergleich  der  0®-  und 
der  15^- Curve  für  die  Chlornatriumlösungen  bestätigt  denn 
auch  diese  Erwartung;  erst  bei  einer  Concentration  von 
17,3  Proc,  wo  sich  in  der  Zeichnung  beide  Curven  schneiden, 
verschwindet  die  Anomalie. 

Bemerkenswerth  ist  ferner  für  die  Chlomatriumlösungen, 
dass  von  dem  Frocentgehalte  an,  wo  der  Temperaturfactor  m 
positive  Werthe  besitzt,  diese  sehr  wenig  schwanken  und 
immer  einen  sehr  kleinen  Betrag  haben,  für  diese  Lösungen 
charakteristische  Eigenschaften,  von  denen  die  letztere  schon 
Qrassi  (cf.  p.  15)  an  einer  stark  concentrirten  Lösung 
bemerkte. 

Für  die  Chlorkaliumlösungen  hat  die  0^-Curve  ebenfalls 
einen  gleichmässigeren  Verlauf,  als  die  16^ -Curve;  diese 
zeigt  eine  auffallende  Erscheinung,  anfangs  ein  Steigen, 
d.  Yl  sehr  verdünnte  Chlorkaliumlösungen  besitzen  bei  15^ 
eine  grössere  Compressibilität  als  Wasser  von  derselben  Tem- 
peratur. Da  die  gleiche  Eigenthümlichkeit  bei  0  oder  16^ 
auch  verdünnte  Lösungen  anderer  Salze  zeigen,  soll  dieselbe 
unten  gemeinschaftlich  besprochen  werden.  Weiter  ist  die 
Compressibilität  von  Chlorkaliumlösungen  in  allen  Concen- 
trationen  bei  höherer  Temperatur  kleiner  als  bei  0^;  auch 

1)  Vgl.  die  Zuflammenstellung  der  bezüglichen  Untersuchungen  fur 
Chlomatriumlösungen  von  Zöppritz,  Pogg.  Ann.  Erghd.  &•  p.  505.  1871. 
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mit  dieser  Eigenthümlichkeit  stellen  diese  Lösungen  nicht 
Tereinzelt  da,  vielmelir  tritt  sie  bei  den  Lösungen  anderer 
Salze  reiner  hervor. 

Die  Chlorammoniumlösungen  zeigen  die  beiden  gleichen 
Anomalien  wie  die  Chlorkaliumlösungen:  Sehr  verdünnte 
Lösungen  besitzen,  hier  bei  0^,  eine  grössere  Compressibilität 
als  Wasser,  und  die  Compressibilität  ist  für  alle  Concen- 
trationen  bei  0^  grösser  als  bei  15^  Dass  die  Chlorammo- 
niumlösungen sich  unter  denjenigen  Lösungen  befinden,  die 
alle  vorkommenden  Anomalien  vereint  zeigen,  darf  nach  den 
l3isher  gesammelten  Erfahrungen  nicht  überraschen;  denn  in 
Bezug  auf  die  Aenderung  des  Volumens  beim  Lösen  von 
wasserfreien  Salzen  in  Wasser  i),  auf  das  electrische  Leitungs- 
vermögen ^  und  auf  die  Cohäsion^)  von  Salzlösungen,  auf 
den  Absorptionscoefficienten  für  Kohlensäure^),  auf  die  elec- 
tromotorische  Kraft  eines  aus  zwei  Lösungen  und  einem 
Metall  zusammengesetzten  galvanischen  Elementes^)  und  end- 
lich in  Bezug  auf  die  Yerdünnungswärme  von  Salzlösungen^) 
bildet  Chlorammonium  eine  Ausnahme. 

Die  für  die  Chlorcalciumlösungen  entworfenen  Curven 
zeigen  die  grösste  Unregelmässigkeit,  wohl  infolge  der  relativ 
grossen  Schwankungen  bei  den  Versuchen  mit  diesen  Lösun- 
gen. Sehr  schön  zeigt  die  15^-Curve  die  Anomalie  verdünnter 
Lösungen. 

Alle  untersuchten  Chlorbariumlösungen  besitzen  bei  0^ 
«ine  grössere  Compressibilität,  als  bei  höherer  Temperatur. 

Die  Anomalie  verdünnter  Salzlösungen  zeigen  die  Chlor- 
strontiumlösungen am  auffallendsten;  die  15^-Curve  ist  fast 
genau  eine  Qerade,  obwohl  die  Schwankungen  in  den  ermit- 
telten Werthen  keine  kleinen  sind.  Bemerkenswert!!  ist  der 
Schluss  aus  dem  parallelen  Laufe   beider  Curven  von   ca. 

1)  Dilatation  statt  Contraction. 

2)  F.  KohlrauBch  u.  Grotrian,  Pogg.  Ann.  154.  p.  283.  1875. 

3)  Quincke,  Pogg.  Ann.  1«0.  p.  339.  1S77. 

4)  Mackenzie,  Wied.  Ann.  1.  p.  451.  1877. 

5)  Kittler,  Wied.  Ann.  15.  p.  391.  1882. 

6)  Thomsen,    Thermochemische    Untersuchungen.    Leipzig,    1883. 
3.  p.  23. 
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17  Proc.  an,  dass  f&r  stärker  concenirirte  Lösungen  der 
Einflttss  der  Temperatur  auf  die  Compressibilität  von  der 
Concentration  unabhängig  ist,  wie  bei  den  Chlornatrium- 
lösungen. 

Vergleichung  der  numerischen  Resultate  mit  denen  anderer 

Beobachter. 

In  der  folgenden  Tab.  IX  sind  die  Werthe  für  die  Com- 
pressibilität von  wässerigen  Chloridlösungen  angeführt,  wie 
sie  andere  Beobachter  fanden  und  soweit  ihnen  hier  vergleich- 
bare Werthe  gegenübergestellt  werden  konnten.  Die  Werthe 
der  Herren  Böntgen  und  Schneider  für  die  relativ  schein- 
bare Compressibilität  mussten  nach  der  dazu  angegebenen 
Relation^),  die  freilich  keine  besonders  bestimmte  Constante 
für  das  Piezometer  benutzt,  umgerechnet  werden.  In  einer 
soeben  erschienenen  Abhandlung  von  Hrn.  Braun^)  finden 
sich  vier  Bestimmungen  der  Compressibilität  von  gesättigten 
Salzlösungen,  von  denen  hier  diejenige  für  Chlornatrium  zum 
Vergleiche  dienen  kann. 

Soweit  dies  meine  Untersuchungen  gestatten,  sind  in  der 
letzten  Verticalreihe  die  hier  gefundenen  Werthe  bei  der- 
selben Temperatur  angeführt.  Bei  allen  erwähnten  Bestim- 
mungen der  Compressibilität  sind  zehn  Atmosphären  Druck 
nicht  überschritten  worden,  daher  die  dort  erhaltenen  Werthe 
mit  den  meinigen  wohl  vergleichbar. 

IX.     Compressibilität  wässeriger  ChloridlösungeD^ 


Lösung 
von 

NaCl 


CaCLj 


Procent- 
gehalt 

15,3 
24 

15,82 
28,05 


Compres- 
sibilität 

84,9 
25,7 
82,1 
80,6 


Temp. 

18.00  j 

18.1  ' 
18,5  i 
17,3  , 


Beobachter') 

Wertheim 
Grassi 


Compressibilität 
nach  eigener 
Beobachtung 

33.5  bei  18,5<> 

27.6  »    15 
88,5     n    18,5 
30,5    »    17,3 


1)  cf.  Böntgen  u.  Schneider,  1.  e.  p.  199. 

2)  Braun,  Sitzungsber.  d.  Münch.  Acad.,  math.-phys.  Classe.   1886. 
p.  209. 

3)  Wertheim,   Ann.  de  chim.  et  de  phys.    (3)   28.   p.  478.   1848; 
Grassi,  ib.  (3)  31.  p.  478.  1851. 
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Lösung  i  Procent- 
von     j  gehalt 

'  Compres-  ' 

eibilität 
^.lO^bei^*» 

Temp. 

Beobachter 

Compressibilität 
nach  eigener 
Beobachtung 

KCl 

1      4,76 

41,9 

15 

Araaury  u.  1 
Descamps  1 

48,6 

15 

»» 

'    18,04 

35,6 

*^    ! 

38,2 

11 

NaCl 

.      4,05 

42,9 

18        ll 

42,6 

18 

I> 

1      8,27 

39,4 

jy 

39,3 

11 

1    H,07 
1    20,06 

35,2 
31,8       ' 

11 
19 

Böutgen 

35,2 
30,9 

11 

11 

KCl 

!      4,88 
i      9,90 

48,2 
40,2 

11 

18,1     j 

>         und 
Schneider 

48,3 
40,4 

15 

AmCl. 

1      8,51 

44,3       i 

18        1 

44,4 

18 

'> 

1      7,23 

42,5          ; 

17»»     , 

i      42,9 

17,9 

XaCl 

'    26,2 

27          ' 

1    ! 

Braun 

'      24,9 

0 

Die  hier  ermittelten  Werthe  stimmen  mit  denen  anderer 
Beobachter  recht  gut  überein,  besonders  gut  mit  den  gleich- 
zeitig festgestellten  Werthen  der  Herren  Röntgen  und 
Schneider. 

Dio  Anomalie  verdünnter  Lösungen  einiger  Salze. 

Die  in  der  soeben  dargelegten  Uebereinstimmung  begrün- 
dete Sicherheit  der  hier  ermittelten  Werthe  kommt  auch  den 
Bestimmungen  mit  verdünnten  Lösungen  zu,  von  denen  einige 
insofern  Anomalien  ergeben  haben,  als  ihre  Compressibilität 
grösser  als  diejenige  des  Wassers  gefunden  wurde.  Bei  den 
Versuchen  mit  den  schwächsten  Lösungen  gegenüber  denen 
mit  concentrirten  Lösungen  sind  ausserdem  alle  Fehlerquellen, 
gleichviel  welcher  Entstehungsart,  auf  ein  Minimum  reducirt. 
Wenn  im  besonderen  die  vier  die  erwähnte  Anomalie  ergeben- 
den Beobachtungsreihen  mit  den  schwächsten  Lösungen  von 
Chlorkalium  und  Chlorcalcium  in  einem  Wasserbad  und  von 
Chlorammonium  und  Chlorstrontium  in  einem  Eisbade  einzeln 
betrachtet  werden,  zeigt  sich  bei  keiner  dieser  Reihen  eine 
Erscheinung,  die  Bedenken  veranlassen  könnte. 

Die  Thatsache,  dass  die  Anomalie  verdünnter  Salzlösun- 
gen immer  nur  bei  einer  der  beiden  Beobachtungstempera- 


Amaury  u.  Descamps,  Compt.  rend.  68«  p.  1564.  1869;  Röntgen  u. 
Schneider,  Wied.  Ann.  29.  p.  186—194.  1886;  Braun,  Sitzungsber.  d. 
Münch.  Acad.,  math.-phys.  Classe.    1886.  p.  209. 
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turea  auftritt,  zeigt,  wie  immer  die  Anomalie  sich  erklären 
lasse,  jedenfalls  eine  grosse  Abhängigkeit  der  Compressibilität 
▼on  der  Temperatur. 

Während  in  anderen  bisher  beobachteten  Fällen,  wo 
«ine  geringe  Menge  Salz  eine  physikalische  Eigenschaft  des 
Wassers  wesentlich  modificirt  (electrisches  Leitungsvermögen, 
Capillarconstante) ,  die  Modification  immer  in  dem  Sinne 
statthat,  in  dem  das  Salz  überhaupt,  auch  in  grösseren  Men- 
gen, die  betreffende  Eigenschaft  des  Wassers  modificirt,  ver- 
grössern,  obgleich  Salze  in  Wasser  gelöst,  im  Allgemeinen  die 
Compressibilität  desselben  verkleinern,  geringe  Quantitäten 
«iniger  Salze  die  Compressibilität  des  Wassers.  Für  solche 
Salze  gibt  es  immer  eine  Lösung,  welche  dieselbe  Compres- 
sibilität besitzt,  wie  Wasser  von  derselben  Temperatur.  — 
Es  gibt  also  Salzlösungen,  deren  Compressibilität  grösser  ist, 
als  die  Compressibilität  desjenigen  Bestandtheiles  der  Lösung, 
der  am  meisten  compressibel  ist.  Aehnliche  Erscheinungen 
sind  bei  Mischungen  für  andere  physikalische  Constanten 
beobachtet  worden,  z.  B.  für  die  specifische  Wärme  von 
Wasser- Alkoholgemischen  mit  geringem  Alkoholgehalt^),  bei 
denen  diese  Constante  grösser  ist,  als  diejenige  des  Wassers. 
Aber  auch  für  dieselbe  physikalische  Constante  bestehen 
Analogien,  so  z.  B.  ist  nach  Pagliani  und  Palazzo')  die 
Compressibilität  von  allen  Alkohol- Wassergemischen,  welche 
bei  ca.  20^  weniger  als  38  Proc.  und  bei  0^  weniger  als 
50  Proc.  Alkohol  enthalten,  kleiner  als  die  Compressibilität 
des  Wassers,  desjenigen  Bestandtheiles  der  Gemische  mit 
der  kleineren  Compressibilität;  man  beachte  auch  hier  den 
starken  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Compressibilität. 
Was  aber  schon  beim  Mischen  als  dem  einfacheren  Processe 
statthat,  darf  umsoweniger  beim  Lösen  überraschen. 

Ferner  haben  Colladon  und  Sturm^)  beobachtet,  dass 
absorbirte  Luft  die  Compressibilität^des  Wassers  verkleinert, 
also  auch  hier  eine  analoge  Erscheinung,  indem  die  Com- 

1)  Schüller,  Pogg.  Ann.  Ergbd.  6.  p.  116.  1871;  Dapr6  u.  Page, 
ib.  Ergbd.  6.  p.  221.  1871. 

2)  Pagliani  a.  Palazzo,   Atti  dl  Torino.  19.  p.  1017—1036.  1884. 
Sj  Colladon  u.  Sturm,  1.  c.  p.  142. 
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pressibilität  der  Vereinigung  von  Luft  und  Wasser  kleiner 
ist,  als  diejenige  des  Bestandtheiles  mit  der  kleineren  Com- 
pressibilität. 

Für  die  Anomalien  bei  höherer  Temperatur  und  bei  0^ 
ist  übrigens  je  ein  Wahrscheinlichkeitsgrund  anzuführen. 
Durch  das  Streben  mancher  Salze,  die  Anomalie  des  Was- 
sers, bei  (fi  eine  grössere  Compressibilität  zu  besitzen,  als 
bei  höherer  Temperatur,  bei  einer  geringen  Concentration 
auszugleichen,  ist,  in  der  graphischen  Darstellung  betrachtet, 
ein  Steigen  der  15^-Curve  erklärlich;  so  wenigstens  Hesse 
sich  die  Anomalie  bei  den  Chlorcalciumlösungen  deuten. 
Ferner  liegt  bei  sehr  verdünnten  Salzlösungen,  als  welche 
wenigstens  die  ly24-procentige  Chlorstrontiumlösung  angesehen 
werden  darf,  der  Qefrierpankt  sehr  wenig  unter  0^,  wie  beson* 
ders  für  Chlomatriumlösungen  und  zwar  mehrfach^)  festge- 
stellt  worden  ist.  Wenn  daher  sehr  verdünnte  Salzlösungen 
bei  0^  untersucht  werden,  so  ist  sehr  wohl  denkbar,  dass  der 
Ausscheidungsprocess  von  festem  Salz,  wie  er  bei  dem  6e* 
frieren  einer  jeden  Salzlösung  statthat,  bei  der  wenig  über 
dem  Gefrierpunkte  der  Salzlösung  liegenden  Beobachtungs- 
temperatur 0^  durch  Umlagerung  der  kleinsten  Theilchen 
bereits  eingeleitet  wird.  In  diesem  Uebergangsstadium  der 
Salzlösungen  sind  Anomalien  sehr  wahrscheinlich;  freilich 
müssten  dann  auch  für  andere  Constanten  solche  beobachtet 
werden.  Hr.  F.  Eohlrausch,  der  sich  seit  mehr  als  einem 
Jahrzehnt  mit  verdünnten  Salzlösungen  als  Electrolyten  be- 
schäftigt, hat  nach  eigener  Angabe^  früher  nicht  schwächere 
als  fünfprocentige  Salzlösungen  bei  der  Discussion  der  Re- 
sultate benutzt;  wohl  habe  er  auch  schwächere  Lösungen 
untersucht,  bei  diesen  aber  hätten  sich  Unregelmässigkeiten 
gezeigt;  daher  habe  er  früher  die  Resultate  bei  den  Ver- 
suchen mit  schwachen  Lösungen  ausgeschieden.  Ein  Gleiches 
glaubte  ich  hier  nicht  thun  zu  dürfen,  da  eine  durch  sichere 
Beobachtungen  festgestellte  Anomalie  schliesslich  auch  zur 
Erforschung  der  Natur  von  Salzlösungen  dienen  kann. 

1)  Vgl.  die  Zusammenstellung  der  Resultate  von  Despretz,  Karsten, 
11.  Rossetti  bei  Zöppritz,  Pogg.  Ann.  Ergbd.  5.  p.  505.  1871. 

2)  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  26.  p.  163.  1885. 
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Besnltate. 

Die  for  die  Compressibilität  wässeriger  Chloridlösongen 
bei  0  und  15<»  ermittelten  Werthe,  die,  in  Tab.  VIII  aaf 
p.  36  angefbhrty  in  Figor  2  der  Tafel  I  im  gegenseitigen 
Zusammenhange,  in  ihrer  Beziehung  zur  Concentration  der 
Salzlösungen  dargestellt  sind,  führen  zu  folgenden  Schlüssen, 
natttrlich  unter  der  Beschränkung,  dass  diese  nur  f&r  die 
untersuchten  Salzlösungen,  und  zwar  nur  bis  zu  dem  Salz- 
gehalte gültig  sind,  bis  zu  dem  sie  beobachtet  wurden,  und 
nur  in  dem  Temperatargebiet  Berechtigung  haben,  das  bei 
den  Beobachtungen  gewählt  wurde. 

1.  Die  Compressibilität  wässeriger  Lösungen  eines  und 
desselben  Chlorides  ist  bei  derselben  Temperatur  im  Allge- 
meinen um  so  kleiner,  je  concentrirter  die  Lösung  ist. 

2.  Geringe  Quantitäten  verschiedener  Salze  modificiren 
die  Compressibilität  des  Wassers  sehr  verschieden,  und  zwar 
hängt  diese  Modification  ausser  von  der  Quantität  des  ge- 
lösten Salzes  und  von  diesem  selbst  wesentlich  von  der  Tem- 
peratur ab. 

3.  Schwache  Lösungen  von  Chlorkalium  und  Chlorcal- 
cium  bei  ca»  15^  und  von  Chlorammonium  und  Chlorstrontium 
bei  (f  besitzen  eine  grössere  Compressibilität  als  Wasser  von 
derselben  Temperatur. 

Es  gibt  daher  immer  eine  Lösung  dieser  Salze,  welche 
dieselbe  Compressibilität  besitzt,  wie  Wasser  von  derselben 
Temperatur. 

4.  Alle  verdünnten  Salzlösungen  zeigen  in  Bezug  auf 
die  Temperatur  die  Anomalie  des  Wassers,  bei  0®  eine 
grössere  Compressibilität  zu  besitzen,  als  bei  höherer  Tem- 
peratur. 

Diese  Eigenschaft  verdünnter  Salzlösungen,  die  bisher 
bei  Flüssigkeiten  nur  für  Wasser  und  Glycerin  *)  bekannt 
war,  liefert  eine  Reihe  von  Flüssigkeiten  mit  demselben  ano- 
malen Verhalten  wie  Wasser. 

\)  Quincke*,  Wiwl.  Ann.  10.  p.  -tO^».  18mh. 
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6.  Die  Lösungen  von  Chlorammonium  und  Chlorcal- 
cium,  wahrscheinlich  auch  diejenigen  von  Ghlorkalium,  be- 
sitzen bei  jeder  Ooncentration  die  Eigenschaft  des  Wassers, 
eine  mit  wachsender  Temperatur  abnehmende  Compressibilität. 

6.  Die  Lösungen  von  Chlornatrium,  Chlorcalcium  und 
Chlorstrontium  verhalten  sich  von  einer  gewissen,  bei  den 
verschiedenen  Salzen  sehr  verschieden  starken  Concentration 
an  wie  die  meisten  Flüssigkeiten:  Die  Compressibilität 
wächst  mit  der  Temperatur,  und  zwar  ist  für  die  stärker 
concentrirtcn  Lösungen  von  Cblomatrium  und  Chlorstron- 
tium der  Einäuss  der  Temperatur  von  der  Concentration 
unabhängig,  für  die  ersteren  Lösungen  im  besonderen  sehr 
gering. 

7.  Deijenige  Concentrationsgrad,  von  dem  an  die  Lö- 
sungen dieser  drei  Salze  sich  normal  verhalten,  liefert  für 
jedes  derselben  eine  Lösung  mit  der  Eigenschaft,  dass  ihre 
Compressibilität  von  der  Temperatur  unabhängig  ist 

Diese  Eigenschaft  von  Flüssigkeiten  war  bisher  nicht 
bekannt. 

8.  Wenn  die  Salze  nach  der  Grösse  der  Compressibilität 
gleichconcentrirter  Lösungen  geordnet  werden  —  um  dies  zu 
erleichtem  und  einer  späteren  Benutzung  wegen  wurde  Tab.  X 
entworfen  —  zeigt  sich  bei  0^  von  den  zehnprocentigen  Lö- 
sungen an  dieselbe  Reihenfolge,  abgesehen  von  CaClj,  das 
bei  den  zehnprocentigen  Lösungen  noch  unter  NaCl  steht: 

AmCl,    BaClj,    KCl,    SrCl^,    CaCl^,    NaCl. 

Bei  15^  ist  die  Reihenfolge  bis  auf  eine  Vertauschung 
von  KCl  mit  SrClj  dieselbe,  nur  kommt  sie  erst  von  15  Proc. 
an  rein  zur  Geltung.  Die  Herren  Röntgen  und  Schneider^) 
haben  als  Reihenfolge  derselben  Chloride,  welche  hier  unter- 
sucht wurden: 

AmCl,      KCl,      NaCl 

gefunden,  wenn  Lösungen  mit  äquivalenten  Mengen  Salz  in 
derselben    Menge    Wasser    miteinander    verglichen    werden. 

1)  Röntgen  u.  Sclineid(M\  1.  c.  p.  189. 


Digitized  by 


Googk 


46  M.  Schumann. 

X.    Compressibilität  von  ChloridlösunKen, 
interpolirt  für  ganze  Procente. 


Lösung  ; 
von     I 


XaCl 

KCl 

AinCl 

CaCl, 

BaCl;,      46,5     44,0     41,1      37,2 

SrCl,       47,9  '  42,5      38,1      34,4  ;  31,7      43,9      41,2     38,5  [  35,8      83,1 


bei  0* 

bei  15  < 

> 

5 

10 

15 

20 



25 

5 

10 

15 

20 

25 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

45.5 

39,7 

■  34,8 

30,6 

25,8 

42,5 

37,5 

33,7 

30,9 

26,3 

46,0 

43,7 

38,6 

35,1 

— 

43,1 

40,8 

36,7 

35,4 

4ö,7 

44,7 

;  42,4 

40,0 

— 

44,6 

42,3 

41,3 

38,3 

— 

46,4 

39,5 

1  35,5 

32,8 

28,3 

48,0 

42,7 

1  35,8 

32,5 

28,5 

—       44,0     42,1      40,0  j  36,4 


Rechnet  man  für  die  Lösungen  dieser  drei  Salze  die  Pro- 
centgehalte der  Tab.  VIII  in  die  Anzahl  Molecule  Salz  um, 
die  in  100  Molecülen  Wasser  gelöst  sind,  und  interpolirt 
dann  die  Compressibilität  auf  runde  Molecülzahlen,  so  zeigen 
die  drei  Salze,  wenn  man  sie  nach  der  Grösse  der  Compres- 
sibilität ihrer  wässerigen  Lösungen  mit  äquivalenten  Mengen 
Salz  ordnet,  für  alle  Concentrationen  und  bei  0  und  15^  die- 
selbe Reihenfolge,  wie  sie  von  den  Herren  Röntgen  und 
Schneider  festgestellt  wurde. 

Chlorstrontium  liegt  in  der  hier  aufgestellten  Reihenfolge 
immer  zwischen  Chlorbarium  und  Chlorcalcium,  in  TJeber- 
einstimmung  mit  der  Thatsache,  dass  „die  Verbindungen  des 
Strontiums  in  ihren  physikalischen  und  chemischen  Eigen- 
schaften fast  stets  zwischen  den  Verbindungen  des  Calciums 
und  des  Bariums  angetroffen  werden'^^) 

Eine  einfache  Beziehung  der  Compressibilität  zur  Dich- 
tigkeit der  Salzlösungen  lässt  sich  nicht  ermitteln.  Im  Ver- 
gleiche mit  gleichconcentrirten  Lösungen  anderer  Salze  be- 
sitzen die  Chlorammoniumlösungen  mit  der  kleinsten  Dichtig- 
keit die  grösste  Compressibilität;  freilich  widersprechen  die 
Chlorammoniumlösungen  selbst  in  der  Abhängigkeit  ihrer 
Compressibilität  von  der  Temperatur  einer  einfachen  Beziehung 
zwischen  Compressibilität  und  Dichtigkeit.  Für  die  Lösun- 
gen anderer  Salze  als  Chlorammonium  macht  sich  das  Streben 
geltend,  eine  um  so  grössere  Compressibilität  zu  besitzen 

11  GerUch,  1.  c.  p.  101. 
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je  grösser  die  Dichtigkeit  ist,  immer  gleichconcentrirte  Lö- 
sungen verschiedener  Salze  miteinander  verglichen. 

Beziehung   der  Compressibilität  wässeriger  Chloridlösungen 
Biun  Aequivalentgewicht  der  gelösten  Salze. 

Die  Differenz  zwischen  der  Compressibilität  jUq  des  Was- 
sers und  derjenigen  fjL^  einer  ;>-procentigen  Salzlösung  bei 
derselben  Temperatur  ist  ein  Maass  fQr  die  Modification^ 
welche  das  in  Wasser  gelöste  Salz  in  der  Compressibilität 
desselben  hervorruft.  Multiplicirt  man  diese  aus  den  Werthen 
der  Tab.  X  gebildeten  Differenzen  mit  dem  Aequivalent- 
gewicht Mt  des  gelösten  Salzes,  so  hat  das  Product  für 
gleichconcentrirte  Lösungen  angenähert  einen  und  denselben 
Werth  c: 

(4)  (Mo-M-Af,  =  c. 

Nur  die  Lösungen  von  Chlorammonium  mit  dessen  ge- 
ringer Modification  der  Compressibilität  des  Wassers  und 
dem  kleinen  Aequivalentgewicht  folgei)  dieser  Gresetzmässig- 
keit  nicht;  bei  der  Ausnahmestellung  der  Chlorammonium- 
lösungen darf  dieses  Ergebniss  nicht  überraschen.  Die  Werthe 
des  Productes  auf  der  linken  Seite  von  (4)  für  die  Lösungen 
der  anderen  Chloride  bei  0^  sind  in  der  folgenden  Tab.  XI 
zusammengestellt.  Bei  den  fünfprocentigen  Lösungen  sind 
die  Abweichungen  vom  Mittel  noch  zu  gross,  als  dass  schon 
bei  dieser  Concentration  die  Gesetzmässigkeit  rein  zur  Gel- 
tung käme. 

Die  Abweichungen  der  einzelnen  Werthe  c  sind  nicht 
gross;  sie  übertreffen  z.  B.  nicht  die  direct  vergleichbaren 
Abweichungen,  welche  die  Herren  F.  Eohlrausch  und 
0.  Grotrian^)  für  eine  ähnliche  Beziehung  bei  der  electri- 
sehen  Leitungsfähigkeit  von  ChloridlOsungen  erhalten  haben. 
Dividirt  man  die  Proportionalitätsfactoren  c  (vorletzte  Ver- 
ticalreihe)  durch  die  Procente  ;?,  so  erhält  man  fast  eine 
und  dieselbe  Zahl  c^  gleich  0,000116;  daher  gilt  folgende 
Gesetzmässigkeit,  die  für  die  Werthe  der  Compressibilität 


1)  F.  Kohlraasch  u.  0.  Grotrian,  Pogg.  Ann.  151.  p.  286.  1S75. 
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XL     Beziehung    der   Compressibilität    von    Metall- 
chloridlösungen zum  Aequivalentgewicht  der 
gelösten  Salze. 


Lfisung 
von 

Compressi- 

biUtftt 
fip  bei  0« 

Aeqoi- 

valent- 

.    gewicht 

K 

10  Proc. 

(^o-iup.Jl/, 

Abweich, 
vom 
Mittel 

BaCl, 

0,000  044  0 

!       208 

1       0,00130 

+  11 

(KCl), 

43  7 

1        149 

!                98 

-21 

SrCl, 

42  5 

'        158 

123 

+   4 

(NaCl). 

39  7 

117 

124 

+  5 

CaCl, 

39  5 

111 

120 

+  1 

Mittel    0,00119 

15  Proc. 

BaCL 

0,0000411 

.        208 

0,00171 

-  3 

(KCl). 

38  6 

'        149 

174 

0 

SrCl, 

88  0 

158 

178 

+  4 

CaCl, 

35  5 

1        117 

164 

-10 

(NaCl), 

34  8 

;    111 

Mitt 
20  Proc. 

181 
el    0,00174 

+  7 

BaCl, 

0,000  037  2 

;        208 

0,00272 

+  37 

(KCl). 

35  1 

149 

226 

-  9 

8rCl. 

84  4 

1        158 

251 

+  16 

CaCl, 

32  8 

117 

194 

-41 

(NaCl), 

30  6 

1      ui 

Mitt( 

25  Proc. 

231          ! 
bI     0,00235 

-   4 

SrCl, 

0,000  0317 

'        158 

0,00294 

+  19 

CaCl, 

28  3 

1        '''       1 

244 

-31 

(NaCl), 

25  8 

t        111        1 

287          ! 

+  12 

Mittel    0,00275 

bei  15*^  erst  von  den   15-procentigen  Lösungen  an  rein  zur 
Geltung  kommt: 

9.  Die  Modification,  welche  ein  in  Wasser  gelöstes 
Metallchlorid  in  der  Gompressibilit&t  desselben  hervorruft,  ist 
von  einem  gewissen  Salzgehalte  an  dem  Procentgehalt  der 
Lösung  an  Salz  direct  und  dem  Aequivalentgewichte  des 
Salzes  umgekehrt  proportional. 
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Von  einem  gewissen  Procentgehalte  an  ist  also  die  Oompres- 
sibilität  einer  Metallchloridlösmig  angenähert  eine  lineare 
Function  des  Procentgehaltes,  oder:  Ton  einer  gewissen  Ab- 
scisse  p  an  müssen  die  CurTen,  deren  Ordinaten  die  Com- 
pressibiUtät darstellen,  gerade  Linien  sein,  deren  Richtungs- 
Constanten  dem  Aequi?alentgewicht  des  Salzes  umgekehrt 
proportional  sind. 

Führt  man  statt  des  Procentgehaltes  p  die  Anzahl  a 
Molecule  Salz,  die  in  100  Molecülen  Wasser  Yom  Aequi- 
yalentgewicht  M„  gelöst  sind,  vermittelst  der  Relation: 

(6)  --^^-ir^'-^ru, 

in  die  Gesetzmässigkeit  (5)  ein,  so  gelangt  man  zu  der  Glei- 
chung einer  Hyperbel  mit  den  Yariabeln  a  und  ^,  ebenso 
wie  die  Herren  Röntgen  und  Schneider^)  diese  Beziehung 
fanden.  Freilich  erhärtet  die  hier  zunächst  gefundene  ein- 
fachere Relation  (5)  nicht  die  Behauptung^  der  Herren 
Röntgen  und  Schneider,  dass  das  Verhalten  der  Lösungen 
in  Bezug  auf  CompressibiUtät  übersichtlicher  sei,  wenn  nicht 
Lösungen  gleichen  Procent-,  sondern  gleichen  Molecülgehal- 
tes  miteinander  verglichen  werden. 

Eine  Anwendung  der  CompressibiUtät  von  wässerigen 
Chloridlöaungen. 

Die  Volumen  Verminderung  JK,  die  beim  Lösen  eines 
wasserfreien  Salzes  in  Wasser  oder  in  einer  seiner  wässe- 
rigen Lösungen  die  Volumeneinheit  der  Lösung  erleidet,  die 
Contraction,  entsteht  durch  Wirkung  von  Molecular kräften. 
die  durch  das  Zusammentreten  von  Salz  und  Wasser  oder 
Salzlösung  erweckt  werden.  Dieselbe  Aenderung  JK,  die 
irgend  welche  Molecularkräfte  erzeugen,  kann  durch  hydro- 
statischen Druck  hervorgebracht  werden,  und  zwar  sei  der 
Druck,  der  dieselbe  Wirkung  hat  wie  jene  Molecularkräfte, 


1)  Röntgen  u.  Schneider,  l.  c.  p.  193. 

2)  Röntgen  u.  Schneider,  1.  c.  p.  166. 
Ann.  d.  Phjs.  n.  Chem.    N.  F.   UXI. 
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nämlich  die  Erzeugung  der  Contraction,  der  „Contractions- 
druck^^  genannt.  Unter  Contractionsdruck  —  sein  Analogon 
im  Falle  einer  Dilatation  der  ,,Dilatationszug^<  —  sei  also 
verstanden  die  Anzahl  Atmosphären,  welche  eine  Aenderung 
der  Yolumeneinheit  der  entstehenden  Salzlösung  um  den 
Betrag  der  Contraction  bewirken. 

Der  Contractionsdruck  liefert  ein  Maass  der  in  ihrer 
Wirkung  diesem  gleichen  Molecularkräfte,  die  bei  dem  Pro- 
cess des  Lösens  auftreten,  nicht  aller  dieser  Kräfte,  sondern 
nur  desjenigen  Theils  derselben,  der  sich  in  seiner  Wirkung 
durch  Volumenänderung  kundgibt;  denn  es  ist  wahrschein* 
lieh,  dass  die  erweckten  Molecularkräfte  auch  innere  Verän- 
derungen irgend  welcher  Art  hervorrufen,  die  sich  nicht  so 
leicht  wie  diejenigen  des  Volumens  bemerkbar  machen,  es 
sei  denn  durch  Abgabe  oder  Verbrauch  von  Wärme.  Immer- 
hin ist  es  aber  schon  interessant,  diesen  einen  Theil  der 
Molecularkräfte  messen  zu  können. 

Wenn  Salz  in  einer  seiner  Lösungen  gelöst  wird,  so 
vertheilt  sich  die  Contraction  auf  das  in  der  Volumeneinheit 
vorhandene  Volumen  a  der  primären  Lösung  und  auf  das 
in  demselben  Baume  vorhandene  Volumen  ß  Salz.  Das 
Gesetz  dieser  Vertheilung  ist  aber  nicht  bekannt,  daher  das 
vorgelegte  Problem  nicht  direct  lösbar,  auch  dann  nicht, 
wenn  die  Compressibilität  fester  Salze  bekannt  wäre;  denn 
wenn  man  mit  Hülfe  dieser  G-rösse  auch  den  Einiiuss  des 
festen  Salzes  berücksichtigen  könnte,  so  würde  man  doch 
immer  noch  die  Annahme  machen  müssen,  dass  die  Com- 
pressibilität des  gelösten  Salzes  dieselbe  sei,  wie  die  des 
festen.  Die  letztere  habe  ich  übrigens  zu  bestimmen  ver- 
sucht, nämlich  aus  der  Volumenänderung  eines  Gemenges 
von  Salz  und  einer  Flüssigkeit,  also  mittelst  einer  Methode^ 
die  derjenigen  zur  Bestimmung  thermischer  Constanten  von 
festen  Körpern  analog  ist,  vor  dieser  aber  den  Vorzug  ge- 
niesst,  dass  das  Gesetz  der  Druckvertheilung  bekannt  ist, 
während  die  Vertheilung  der  Wärme  in  einer  solchen  Com- 
bination noch  unbekannten  Gesetzen  folgt.  Als  Flüssigkeit 
wurde  Benzol,  dann  Steinöl,  als  Sal?  in  einem  hessischen 
Tiegel  geschmolzenes  Chlornatrium  gewählt;   aber   es  wollte 
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trotz  stundenlangen  Auskochens  des  Gemenges  und  Behand- 
lung desselben  unter  der  Glocke  der  Luftpumpe  die  Luft 
von  der  sehr  grossen  Oberfläche  des  Salzes  sich  nicht  voll- 
ständig entfernen  lassen.  Diesem  üebelstande  wurde  schliess- 
lich dadurch  abgeholfen,  dass  als  Flüssigkeit  die  bei  0^  ge- 
sättigte Lösung  desjenigen  Salzes  (Chlorammonium)  gewählt 
wurde,  dessen  Constante  bestimmt  werden  sollte,  und  das 
durch  Abkühlung  auf  0^  einer  bei  höherer  Temperatur  ge- 
sättigten Salzlösung  in  dem  Piezometer  sich  ausgeschieden 
hatte.  Aber  auch  diese  Methode  lieferte  bisher  wegen  der 
geringen  Quantitäten  Salz,  die  sich  ausscheiden,  keine  ge- 
nügenden Resultate;  Hm.  Braun ^)  indessen  ist  es  später 
nach  genau  derselben  Methode  gelungen,  für  vier  Salze  die 
Compressibilität  zu  bestimmen.  / 

Es  wird  angenommen,  dass,  wenn  nur  geringe  Quan- 
titäten Salz  zu  der  Salzlösung  I  treten,  die  sicherlich  geringe 
Volumenänderung,  welche  die  in  die  Volumeneinheit  der 
resultirenden  Lösung  11  eintretende  Menge  Salz  erleidet,  so 
klein  sei,  dass  sie  gegen  die  Volumenänderung,  welche  das 
in  der  Volumeneinheit  enthaltene  Volumen  der  Lösung  I 
erfthrt,  vernachlässigt  werden  dürfe.  Dieselbe  Aenderung 
AVj  welche  die  Volumeneinheit  der  Salzlösung  II  erleidet, 
soll  nach  Annahme  nur  das  in  der  Volumeneinheit  enthal- 
tene Volumen  u  der  Lösung  I  erfahren.  In  1  Vol.  der 
Lösung  II  sind  enthalten: 


(7) 


1^=  ^  •  7  =  «  Vol.  Salzlösung  I  und 
,4P^--  =  /?  Vol.  Salz, 

100  —  /?    o"i       '^ 

l  u  Vol.  Lösung  1  +  ß  Vol.  Salz  «  1  Vol.  Lösung  II, 


wo  a  das  specifische  Gewicht  der  /?'-procentigen  Lösung  II 
und  8  das  nach  Annahme  allein  modificirte  specifische  Ge- 
wicht der  j7-procentigen  Lösung  I,  mit  dem  dieselbe  in 
die  Lösung  II  eintritt,  a^  das  specifische  Gewicht  des 
Salzes  ist 


1)  Braun,  Sitzangsber.   der  Münch.  Acad.,  math.-phys.  Cl   1886. 
p.  208. 

4* 
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tfVoL  der  Losnng  I  erleiden  eine  Aenderung  A  V\  folg- 
lich erleidet  1  Vol.  dieser  Lösung  die  Aenderung  JVja. 
Wohl  darf  die  kleine  Yolumenänderung  vernachlässigt  wer- 
den,  welche  das  in  der  Yolumeneinheit  enthaltene  Volumen  ß 
äalz  erAhrt,  nicht  aber  ß  selbst.  Dieselbe  Aenderung  denke 
man  sich  nun  hervorgebracht  durch  den  Contractionsdruck  Fy 
d.  L  die  Anzahl  Atmosphären,  welche  eine  Aenderung  der 
Volumeneinheit  der  p'-procentigen  Lösung  II  um  /f  K  oder 
der  p-procentigen  Lösung  um  jV/a  bewirken;  dann  erzeugt 
eine  Atmosphäre  Druck  eine  Aenderung  der  Volumeneinheit 

der  Lösung  I  um: 

jr  __      jv 

n.P  '^  a-ß),P' 

^wenn  Druckzunahme  und  Volumenabnahme  auch  bei  diesen, 
wie  sich  zeigen  wird,  sehr  grossen  Druckkräften  als  einander 
proportional  angesehen  werden  dürfen.  Da  das  specifische 
Gewicht  s  in  cc  nicht  bekannt,  ist  a  vermittelst  der  Rela- 
tion (7)  durch  ß  ersetzt  worden.  Diejenige  Aenderung  aber, 
welche  die  Volumeneinheit  einer  Flüssigkeit  durch  eine 
Druckzunahme  von  einer  Atmosphäre  erleidet,  ist  die  Com- 
pressibilität  dieser  Flüssigkeit,  hier  also  die  Compressibilitat 
fip  der  p-procentigen  Lösung  I;  folglich  ist: 

4V^_  _ 

(i-ß).P  '^^^' 

woraus  durch  Ersetzen  des  Werthes  ß  aus  (7j: 
<».  P-r  r'"     ..■ 

Der  durch  diese  Relation  bestimmte  Contractionsdruck  P 
als  die  Anzahl  Atmosphären,  welche   eine  Aenderung   der 

1 )  Streng  genommen  erleidet  die  Goutraction  J  V  nicht  die  Volumen- 
einheit der  Lösung  II,  sondern  das  Volumen  1  +  ^^T  derselben,  oder, 
unter  Berücksichtigung  der  gemachten  Annahme,  nicht  das  Volumen  a 
der  Lösung  I ,  sondern  das  Volumen  «  +  ^  F.  Da  indessen  der  Einfluas 
dieses  sehr  kleinen  Summanden  /JV  nur  darin  besteht,  dass  Glieder  ge- 
schaffen werden,  die  in  den  Relationen  /IV  in  höheren  Potenzen  auftreten 
lassen,  diese  aber,  wie  eigens  hierzu  angestellte  Rechnungen  ergeben  haben, 
gegen  das  Glied  mit  der  ersten  Potenz  hier  vernachlässigt  werden  dür- 
fen, kann  die  oben  angegebene  Beziehung  als  richtig  angesehen  werden. 
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Volumeneinheit  der  ;>'-procentigen  Lösung  11  um  den  Be- 
trag der  Contraction  AV  bewirken,  wenn  die />'-procentige 
Lösung  II  aus  der  p-procentigen  Lösung  I  entsteht,  kann 
zunächst  keine  directe  Verwendung  finden,  da  er  auch 
eine  Function  des  Procentgehaltes  p  ist  und  daher  mit 
diesem  variirt;  oder:  P  stellt  nur  den  partiellen  Con- 
tractionsdruck  dar,  nur  diejenigen  Druckkräfte,  welche 
pro  Volumeneinheit  beim  Entstehen  der  Lösung  II  aus  I 
ausgeübt  werden;  gewünscht  wird  aber  der  totale  Contrac- 
tionsdruck,  den  die  Molecularkräfte  pro  Volumeneinheit 
von  Wasser  angefangen  bis  zur  Fertigstellung  der  Salz- 
lösung ausgeübt  haben.  Um  diesen  zu  erhalten,  wird  als 
primäre  Lösung  Wasser  genommen  und  durch  Zusetzen  einer 
geringen  Menge  Salz  die  erste  resultirende  Lösung  geschaf- 
fen. In  diesem  Falle  ist  der  partielle  Contractionsdruck  P^ 
gleich  dem  totalen.  Wenn  nun  die  so  erhaltene  Salzlösung, 
von  der  die  Volumeneinheit  einen  Contractionsdruck  P^ 
erlitten  hat,  zur  primären  Lösung  I  einer  neuen  Lösung  II 
gewählt  wird,  bei  deren  Entstehung  der  partielle  Contrac- 
tionsdruck P  entwickelt  wird,  so  ist,  da  die  Lösung  II  in 
der  Volumeneinheit  a  Vol.  der  primären  Lösung  I  enthält, 
von  der  die  Volumeneinheit  den  Contractionsdruck  jP^,  alsio 
c^Vol.  u.Pq  Atmosphären  erlitten  haben,  zu  dem  partiellen 
Druck  P  dieser  Bruchtheil  u  von  P^  zu  addiren,  um  den 
Totaldruck  zu  erhalten,  den  pro  Volumeneinheit  der  p'-pro- 
centigen  Lösung  Molecularkräfte  im  ganzen  ausgeübt  haben: 

2P^P+a.PQ. 
Hierauf  wird  die  resultirende  Lösung,  indem  Salz  zugesetzt 
wird,  zur  primären  Lösung  einer  neuen  Lösung;  indem  man 
so  fortschreitet,  ist  allemal  zu  dem  partiellen  Druck,  den  die 
Relation  (8)  liefert,  der  Bruchtheil  a  des  totalen  Druckes  2P 
der  primären  Lösung  zu  addiren,  um  den  totalen  Contractions- 
druck der  resultirenden  Lösung  pro  Volumeneinheit  zu  erhalten. 
Folgende  Tab.  XII  gibt  die  Resultate  der  Berechnung, 
wie  sie  für  die  oben  benutzten  Salzlösungen  angestellt  wurde. 
Alle  Functionen  der  Temperatur  sind  auf  15^  bezogen.  Das 
theoretische  specifische  Gewicht  r  wurde  berechnet  nach  der 
Relation: 
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X  = 


100  ~p 
too  — y'       p  —  p  * 


WO  (T  und  ff^  die  beobachteten  specifischen  Gewichte  der  Salz- 
lösung I  und  des  Salzes  bedeuten,  die  letzteren  sind  den 
physikalisch- chemischen  Tabellen  von  Landolt  und  Börn- 
stein  p.  89 — 99  entnommen;  die  Contraction  AV  wurde  be- 
rechnet nach  der  Relation: 


wo  a  das  beobachtete  specifische  Gewicht  der  resultirenden 
Lösung  II.  Die  vorletzte  Yerticalreihe  enthält  den  nach  der 
Relation  (8)  berechneten  partiellen  Contractionsdruck  beim 
Entstehen  der  resultirenden  Lösung  aus  der  primären,  die 
letzte  Reihe  den  totalen  Contractionsdruck. 

XII.    Contractionsdruck  in  der  Volumeneinheit 
von  wässerigen  Chloridlösungen. 


Primäre  Lös.  I 
Salz-   L.  ^^e 


gehalt 
V 


li^i 


15« 


Resoltirende  Lösung  II 


8ak. 

gehalt 

V 


Spec.  Gewicht 


beobaoht. 


theoret 


Con- 
traction 
AV 


Partieller 

Contrac- 

tionsdr. 

P 


Totaler 

Contrac- 

tionsdr. 

SP 


Proe. 

0 

1,32 

8,51 

18,58 

18,18 

22,16 


0 

2,52 
5,35 

10,68 


0 

2,29 
11,62 
17,58 


NaCl-Lösungen. 


Proe. 

Toi. 

Atm. 

46,86 

1,82 

1,0095 

1,0074 

0,001313 

35,86 

45,8 

3,51 

1,0254 

1,0216 

3706 

82,7 

44,0 

18,53 

1,1002 

1,0843 

14452 

347,2 

33,9 

18,18 

1,1366 

1,1299 

5895 

178,8 

38,6 

22,16 

1,1688 

1,1633 

4706 

145,8 

28,2 

26,21 

1,2028 

1,1972 

4656 

170,3 

KCL 


46,4 

2,52 

1,0164 

1,0126 

0,003739 

81,7 

48,1 

5,35 

1,0348 

1,0310 

3672 

77,6 

42,4 

10,68 

1,0705 

1,0634 

6632 

161,3 

40,0 

16,81 

1,1133 

1,1053 

7186 

186,8 

Ama. 


46,4 

2,29 

1,0072 

1,0079 

-0,00070 

-  15,2 

45,9 

11,62 

1,0855 

1,0407 

502 

-147,4 

41,5 

17,58 

1,0525 

1,0588 

551 

-139,7 

41,1 

21,58 

1,0686 

1,0684 

451 

-118,6 

Atm. 
85,9 
118,2 
459,1 
624,9 
758,7 
902,0 


81,7 
158,0 
814,5 
489,2 


-  15,2 
-161,6 
-293,2 
-896,8 
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Primäre  Lös.  I 

Resultirende  Lösung  II 

'  PartieUer 

Totaler 

Salz- 

u.lO« 
bei  15<> 

Salz- 

'   Spec.  Gewicht    l     Con- 
beobachtl  theoret !  traction 

1  Contrac- 

Contrac- 

gehalt 

gehalt 

1   tionadr. 

.tionsdr. 

P 

P 

<t'       \       X             AV 

1       -P 

.     -^P 

CaCl,. 

Proc 

Pr,)c. 

Vol. 

Atm. 

1      Alm. 

0 

46,4 

3,86 

1,0329      1,0217 

0,010843 

238,2 

238,2 

8,86 

48,8 

8,01 

1,0693    1  1,0549 

13467 

281,7 

514,9 

8,01 

45,8 

14,08 

1,1249    1  1,1071 

15824 

357,5 

855,2 

14,08 

86,5 

22,50 

1,2080    !  1,1820 

21523 

.      623,8 

1433,4 

22,50 

30,8 

23,06 

1,2137   j  1,2120 

01401 

45,6 

.    1473,3 

23,06 

30,4 

28,23 

1,2687    I   1,2518 

13321 

455,6 

1872,2 

BaCl,. 

0 

46,4 

2,11 

1,0193    ;  1,0159  !  0,003366 

72,4 

!        72,4 

2,11 

45,8 

4,52 

1,0415    i  1,0381  '         3264 

71,7 

153,6 

4,52 

44,1 

10,84 

1,0041 

1,0943 

8876 

205,0 

355,7 

10,84 

41,8 

18,44 

1,1899 

1,1756 

12018 

:      295,2 

641,5 

18,44 

88,6 

20,16 

1,2082 

^,2075 

0579 

15,1 

1      652,4 

SrCl,. 

0 

46,4 

1,24 

1,0113 

1,0084 

0,002868 

62,1 

62,1 

1,24 

46,0 

6,43 

1,0589 

1,0482 

10105 

223,6 

284,5 

6,43 

43,1 

17,70 

1,1736 

1,1494 

20621 

501,7 

773,1 

17,70 

37,0 

27,26 

1,2869 

1,2640 

17795 

505,7 

12<1,0 

um  yergleichbare  Werthe  zu  erhalten,  müssen  die  Zah- 
len der  letzten  Yerticalreihe  für  runde  Molecülzahlen  inter- 
polirt  werden;  dies  ist  in  der  folgenden  Tab. XIII  geschehen, 
wo  die  erste  Yerticalreihe  die  Anzahl  a  Molecule  Salz  angibt, 
die  in  100  Molecülen  Wasser  gelöst  sind  (umgerechnet  nach 
der  Relation  (6)  auf  p.  49),  die  zweite  bringt  den  interpolir- 
ten  totalen  Contractionsdruck  P  (früher  2P  genannt)  für 
äquivalente  Salzmengen,  die  dritte  ist  entstanden  durch  Divi- 
sion der  Grössen  P  der  zweiten  durch  die  entsprechenden  a 
der  ersten,  um  die  Uebersicht  zu  erleichtem;  in  der  letzten 
Reihe  sind  die  Verhältnisse  des  Contraotionsdruckes  einer 
Metallchloridlösung  zu  demjenigen  einer  Lösung  mit  äqui- 
valenter Menge  Chlomatrium  gebildet. 
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XIII.    Contractionsdruck    von    wÄsserigen   Chlorid- 
lösungen mit  äquivalenten  Salzmengen. 


Auf  100 

Mol.  aq. 

a  Salz 

Contrac- , 
tions-    ;     P 
druck   j     a 

Verhältniss 

der  Con- 

tractions- 

drucke 

Auf  100 

Mol.  aq. 

a  Salz 

Contrac-              V 
tions-        P       < 
druck         a       t 
P 

CaCl,. 

erhältnisB 
1er  Con- 
ractions- 
drucke 

(NaCl),. 

Mol. 

Atm. 

Mol. 

1     ^^'                , 

0,5    1 

1 

2 

4  1 

5  ! 

104,1       208,2 , 
199,3       199,3 , 

383.6  191,8. 

556.0  185,3 , 

702.7  :   175,7 

538.1  ,  167,61 

(KCl),. 

0,5 

l 

2 

3 
4 
5 

6 

1     183,2       366,4 
;     365,2       365,7  ' 
1     675,2       337,6  1 
951,1    ,  317,0 
1  1233,1       808,3 
1510,1       302,01 
1772,6       395,4 
Mittel 

BaCL. 

1,76 
1,78 
1,76 
1,71 
1,76 
1,80 

1,76 

0,5    1 

l    ! 

120,9    '  241,8 
223,9    ;  223,9 
412,4    1  206,2 

1,16 
1,12 
1,08 

0,5 

1 

2 

1     182,0       364,0 , 
'     339,8    ;  339,8 
643,4      321,7 , 

1,75 
1,71 
1,67 

Mittel    1,12 

Mittel 

1,71 

(AmCl),. 

SrCl^. 

0,5 

1 
2 
3 
4 

-  24,0    i-48,0 

-  64,3     -64,8 
-114,7     -72,4 
-236,9     -79,0 
-334,0     -83,5 

— 

0,5 

1 

2 

3 

4 

1     187,2    ;  374,4 

1     346,2    ;  346,2 

t     626,8    !  318,4 

914,5       304,8 

1171,5    ■'  292,9 

Mittel" 

1,80 
1,74 
1,63 
1,65 
1,67 

"  1,70 

Vorstehende  Tabelle  liefert  zunächst  folgendes  gemein- 
schaftliche Resultat: 

10.  Der  Contractionsdruck,  resp.  Dilatationszug  wässe- 
riger Chloridlösungen  ist  der  Anzahl  von  gelösten  Salz- 
molecülen  nicht  proportional^  vielmehr  erzeugen  die  ersten 
Molecule  Salz  einen  relativ  grösseren  Contractionsdruck, 
resp.  kleineren  Dilatationszug  als  die  folgenden. 

Dieses  Resultat  entspricht  den  Thatsachen,  dass  die 
ersten  Molecttle  Salz  eine  relativ  grössere  Contraction  \  resp. 
kleinere  Dilatation  hervorbringen,  als  die  folgenden.  Die 
letztere  Thatsache  fand  ich  nirgends  ausgesprochen;   daher 


1)  Gerlach,  1.  c.   p.  68  u.  Nicol,  Proc.  Roy.  Soc.  Edinb.  1881/82. 
p.  819. 
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habe  ich  dieselbe  mit  den  G-erlach'schen  Beobachtungen^) 
festzustellen  versucht  und  bestätigt  gelunden. 

Die  letzte  Yerticalreihe  zeigt  für  die  Lösungen  desselben 
Salzes  eine  üonstanz  der  Verhältnisse  der  Contractionsdrucke 
von  Metallchloridlösungen  mit  äquivalenten  Mengen  Salz, 
und  weiter  ist  die  mittlere  Yerhältnisszahl  bei  den  Lösungen 
der  Chloride  von  Metallen  der  alkalischen  Erden,  Calcium, 
Barium  und  Strontium,  fast  genau  dieselbe,  daher  gelten 
folgende  Gesetzmässigkeiten: 

11.  Die  Concentrationsdrucke  von  Metallchloridlösungen 
mit  äquivalenten  Mengen  Salz  in  derselben  Menge  Wasser 
sind  einander  proportional,  von  Lösungen  von  Chloriden  der 
Erdalkalimetalle  im  besonderen  einander  gleich. 

Die  mittlere  Verhältnisszahl  des  Contractionsdruckes  der 
CaCl, -Lösungen  zu  demjenigen  der  Chlornatriumlösungen, 
1,76,  ist  der  Verhältnisszahl  1,74  der  Aequivalentgewichte 
von  Calcium  und  Natrium  so  sehr  benachbart,  dass  für  die 
Lösungen  dieser  beiden  Metallchloride  noch  folgende  Gesetz- 
mässigkeit gilt: 

12.  Die  Contractionsdrucke  von  Lösungen  äquivalenter 
Mengen  von  Chlomatrium  und  Chlorcalcium  in  derselben 
Menge  Wasser  verhalten  sich  bei  gleichem  Chlorgehalte  wie 
die  Aequivalentgewichte  der  beiden  Metalle,  die  mit  Chlor 
das  Salz  bilden. 

Schliesslich  soll  hier  noch  ein  Versuch  erwähnt  werden, 
der,  ebenfalls  nach  der  Luftdruckverminderungsmethode  an« 
gestellt)  eine  Abhängigkeit  des  Leitungswiderstandes  eines 
Electrolyten  vom  Drucke  feststellen  soUte.  Zur  Messung  des 
Widerstandes  wurde  die  von  Hrn.  F.  Kohlrausch  ausgebil- 
dete Brückenmethode  mit  Inductionsströmen  und  Telephon 
gewählt,  wie  sie  Hr.  G-.  Wiedemann*)  beschreibt.  Es 
ergab  sich,  dass  der  electrische  Leitungswiderstand  einer 
26,4-procentigen  Chlornatriumlösung  durch  den  Druck  von 
beinahe   einer  Atmosphäre  sich  jedenfalls  nicht    mehr  als 


1)  Gerlach,  1.  c.  p.  11. 

2)  G.Wiedemann,  Die  Lehre  von  der  ElectricitÄt.  1,  p.  477.  1882. 
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Qffl  Proc.  ändert,  in  Uebereinstimxnung  mit  dem  gleichzeitig 
festgestellten  Resultate  des  Hrn.  Fink^)  fELr  eine  26,89-pro- 
centige  Chlornatriumlösung ,  deren  Leitungswiderstand  bei 
Anwendung  Yon  500  Atmosphären  Druck  um  noch  nicht 
1  Proc.  verändert  gefunden  wurde. 
Heidelberg,  im  Februar  1887. 


III.    lieber  die  JDichte  des  flüssigen  Methans, 

sowie  des  verflüssigten  Satierstoffs  und  Stickstoffs; 

von  K.  Olszewski. 

(Hl«rii  Taf.  I  Flg.  S.) 


In  meiner  Notiz  ^  über  die  Bestimmung  der  Dichte  und 
des  AusdehnungscoSfficienten  der  flüssigen  Sauerstoffes  habe 
ich  bereits  in  allgemeinen  Umrissen  die  Methode  dargelegt, 
deren  ich  mich  bediente,  um  durch  Messung  des  aus  einem 
genau  bestimmbaren  Volumen  flüssigen  Sauerstoffes  erhal- 
tenen Gasvolumens  die  Dichte  und  den  Ausdehnungsco^ffi- 
cienten  des  ersteren  abzuleiten.  Diese  Methode  ist  frei  von 
Fehlerquellen  und  liefert  genaue  und  übereinstimmende  Be- 
sultate.  Die  auf  die  angegebene  Weise  bestimmten  Dichten 
yerschiedener  verflüssigter  Grase  lassen  sich  jedoch  nicht  mit- 
einander Tergleichen,  da  die  erhaltenen  Flüssigkeitsrolumina 
bei  ungleichen  Temperaturen  und  unter  Terschiedenem  Drucke 
gemessen  werden,  und  sich  auch  die  bestimmten  Dichten 
zunächst  nur  auf  diese  Temperaturen  und  auf  den  während 
der  Bestimmung  stattgehabten  Druck  beziehen.  Nun  können 
aber  die  Dichten  der  verflüssigten  Gase  —  wegen  ihres  sehr 
grossen  AusdehnungscoSfficienten,  und  weil  sich  ihr  Volumen 
mit  dem  Drucke  bedeutend  ändert  —  bei  verschiedenen  Tem- 
peraturen und  ungleichem  Drucke  sehr  verschieden  sein.  Da 
aber  eine  Dichtebestimmung  verschiedener  verflüssigter  Gase 


1)  Fink,  Wied.  Ann.  26.  p.  481.  1885. 

2)  K.  OUiewtki,  Wien.  Ans.  20.  Man  1884.  Nr.  IX. 
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bei  derselben  Temperatur  und  demselben  Drucke  unmöglich 
ist,  eine  Bestimmung  bei  derselben  Temperatur  und  yerschie- 
denem  Drucke  nur  für  einige  wenige  Gase  bewerkstelligt 
werden  könnte:  so  entschloss  ich  mich,  dieselbe  bei  allen 
Gasen  f&r  denselben,  d.  h.  für  den  gewöhnlichen  atmosphä- 
rischen Druck,  und  bei  den  diesem  Drucke  entsprechenden, 
mit  der  Natur  der  Gase  wechselnden  Siedetemperaturen  zu 
bestimmen.  ^) 

I.    BeschreibuDg  des  Apparates. 

Der  von  mir  verwendete  Apparat  ist  derselbe,  dessen 
ich  mich  seit  September  1883  zur  Verflüssigung  des  Wasser- 
stoffes und  der  anderen  sogenannten  constanten  Gase  bediente. 
Bereits  in  einem  am  21.  Januar  1884  in  einer  Sitzung  der 
Krakauer  Academic  der  Wissenschaften  verlesenen  Briefe, 
sowie  in  den  Comptes  rendus,  98.  p.  865.  1884,  habe  ich 
hervorgehoben,  dass  es  mir  infolge  der  Construction  dieses 
Apparates  gelungen  sei,  durch  vollständige  Ausschliessung  der 
erwärmenden  Einwirkung  des  den  flüssigen  Sauerstoff  um- 
gebenden Aethylens  den  ersteren  sowohl  bei  gewöhnlichem 
Atmosphärendruck,  als  auch  im  Vacuum  durch  einge  Minuten 
im  Sieden  zu  erhalten. 

Die  Einrichtung  des  Apparates  ist  aus  Fig.  8  ersicht- 
lich. Den  hauptsächlichsten  Bestandtheil  bildet  die  30  cm 
lange  Verflüssigungsglasröhre  a,  von  3,5  mm  Wanddicke  und 
14  mm  innerem  Durchmesser,  um  das  Gelingen  der  Expe- 
rimente zu  sichern,  und  einem  Zustandekommen  gefährlicher 
Explosionen  möglichst  vorzubeugen,  wurde  der  Vorrichtung 
und  Erprobung  dieser  Röhre  ganz  besondere  Sorgfalt  gewid- 
met. Zunächst  wurde  das  eine  Ende  derselben  sorgfältig 
zugeschmolzen  und  die  Oeffnung  am  anderen  Ende  etwas 
erweitert.  Hierauf  wurde  sie  in  eine  grössere  und  weitere 
eiserne  Röhre,  welche  mit  gebrannter  Magnesia  gefüllt  war, 
so  hineingeschoben,  dass  ihre  Wände  von  den  Wänden  der 
letzteren  überall  durch  eine  hinlänglich  dicke  Magnesialage 

1)  Einen  wissenschaftlichen  Werth  hätten  unstreitig  die  Bestimmungen 
der  Dichten  unfern  von  den  kritischen  Punkten  der  betreffenden  Gase, 
zu  welchem  Zwecke  der  von  mir  früher  angegebene  Apparat  verwendet 
werden  könnte. 
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geschieden  waren;  das  Ganze  wurde  dann  in  einem  Verbren- 
nongsgasofen  anf  dunkle  Bothglühhitze  erwärmt  und  dnrch 
längere  24eit  anf  dieser  Temperator  erhalten.  Die  noch  heisse 
Bdhre  wnrde  schliesslich  mit  einer  dicken  Lage  heisser  Asche 
umgeben  und  bis  zur  vollständigen  Abkühlung  in  derselben 
belassen. 

Auf  diese  Art  vorgerichtet,  erwies  sich  die  Glasröhre 
sowohl  gegen  hohen  Druck,  als  auch  gegen  raschen  Tem- 
peraturwechsel in  hohem  Grade  widerstandsfähig.  Durch 
mehr  wie  zwei  Jahre  bediente  ich  mich  derselben  bei  allen 
meinen  Versuchen  über  die  Verflüssigung  und  das  Gefrieren 
der  Gase;  trotz  mehr  als  100  Experimenten,  hatte  ich  wäh- 
mnd  dieser  zwei  Jahre  keine  einzige  Explosion,  obschon 
während  eines  jeden  solchen  Versuches  die  Röhre  beiläufig 
durch  anderthalb  Stunden  einem  Drucke  von  50 — 70  Atmo- 
sphären ausgesetzt  war. 

Wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich,  ist  das  oben  erwei- 
terte Ende  der  Bohre  in  die  Messingfassung  b  eingefügt, 
welche  mittelst  eines  Schraubengewindes  auf  den  oberen 
Theil  der  Messingfassung  c  aufgeschraubt  werden  kann.  Das 
Gewinde  wird  vorher  mit  Siegellack  bestrichen  und  heiss 
aufgeschraubt;  es  kommt  dadurch  ein  Verschluss  zu  Stande, 
welcher  sich  selbst  für  einen  Druck  von  70  Atmosphären  stets 
ausreichend  erwies.  Der  obere  Theil  der  Messingfassung  c 
hat  zwei  Oeffnungen;  die  eine  für  das  Wasserstoffthermo- 
meter,  dessen  Kugel  bis  auf  den  Grund  von  a  reicht  und 
mit  der  Thermometerröhre  d  durch  ein  capillares  und  elasti- 
sches Glasröbrchen  in  Verbindung  steht;  die  andere  zur  Ver- 
bindung der  Röhre  a  mit  einer  verzweigten  Eupferröhre  «, 
welche  je  nach  Bedarf  hinüberführt  1)  zu  dem  Manometer/, 
mit  welchen  Druckhöhen  gemessen  werden,  die  geringer  sind, 
als  der  Druck  einer  Atmosphäre;  2)  zu  einem  Luftmano- 
meter ^  zur  Messung  hohen  Druckes;  8)  zu  einer  grossen, 
zur  Herstellung  des  Vacuums  dienenden  Luftpumpe;  4)  zu 
dem  Aspirator  r ,  mit  welchem  die  erhaltenen  Gasvolumina 
gemessen  werden  (zur  Verbindung  mit  der  Luftpumpe  und 
dem  Aspirator  dient  der  Hahn  A);  5)  mit  einer  eisernen 
Natterer*8cben  Flasche  i^  welche  das  zu  verflüssigende  Gas 
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unter  einem  Drucke  von  60—80  Atmosphären  aufgespeichert 
enthält.  —  Die  Glasröhre  a  ist  yermittelst  des  Kautschuk- 
pfropfens k  innerhalb  eines  Systemes  von  unten  zugeschmol- 
zenen, oben  offenen  Glasrohren  befestigt;  Yom  Boden  der 
äussersten  Bohre  führt  ein  Glasröhrchen  n  durch  eine  im 
Böden  eines  Glascylinders  gebohrte  Oeffnung. 

Das  Böhrensystem  dient  zur  Aufnahme  des  flüssigen 
Aethylens  und  zur  Bewahrung  desselben  vor  dem  erwärmen- 
den Einflüsse  der  umgebenden  Luft.  Die  Wände  der  vier 
ineinander  geschalteten  Röhren  berühren  sich  übrigens  nir- 
gends unmittelbar,  sondern  werden  durch  Korkstückchen  und 
Filzringe  auseinander  gehalten;  infolge  dessen  wird  das  in 
der  inneren  Glasröhre  enthaltene  flüssige  Aethylen  von  der 
umgebenden  Luft  durch  Gasschichten  geschieden,  welche 
bereits  bei  dem  gewöhnlichen  atmosphärischen  Drucke  einen 
recht  schlechten  Wärmeleiter  abgeben,  wofern  ihnen  nur  die 
Möglichkeit  der  Strömung  benommen  wird,  diese  ihre  iso- 
lirende  Eigenschaft  jedoch  bei  wenigen  Millimetern  Quecksil- 
berdruck  vielleicht  in  noch  höherem  Grade  bethätigen.  Uebef- 
dies  geht  das  verdampfende  Aethylen  in  der  durch  die  PfeUe 
angedeuteten  Richtung  zwischen  den  Wänden  der  Glasröhren 
hindurch  und  arbeitet  so  einer  jeden  von  aussen  kommenden 
Erwärmung  des  Apparates  entgegen.  In  den  äusseren  Cy- 
linder kommen  einige  Stücke  Ghlorcalcium,  welche  den  Zweck 
haben,  die  Luft  auszutrocknen  und  ein  Beschlagen  der  Glas- 
wände mit  undurchsichtigem  Reif  zu  verhindern.  Aus  dem- 
selben Grunde  wird  auch  die  in  den  inneren  Röhren  ent- 
haltene Luft  mehrmals  ausgepumpt  und  durch  trockene  Luft 
ersetzt. 

Das  flüssige  Aethylen  beflndet  sich  in  der  nach  Art 
eines  Syphons  eingerichteten  Natter er'schen  Flasche  /;  diese 
Einrichtung  ist  sehr  bequem,  weil  man  beim  Gebrauche  nicht 
nöthig  hat,  die  Flasche  mit  der  Oeffnung  nach  unten  umzu- 
kehren, sondern  dieselbe  ganz  einfach  in  ein  mit  einer  Mi- 
schung von  Eis  und  Kochsalz  gefülltes  Zinkgefäss  stellt,  und 
nach  Bedarf  durch  Oeffnen  des  Hahnes  das  flüssige  Aethylen 
in  beliebiger  Menge  herausfliessen  lässt. 

Ehe  das  Aethylen  in  das  die  Glasröhre  a  enthaltende 
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G-efäss  gelangt,  geht  es  yorerst  durch  eine  dünne  Kupfer- 
spirale,  die  von  einem  mit  doppelten  Wänden  versehenen 
Blechgef&sse  m  umgeben  ist,  welches  eine  ans  fester  Kohlen- 
säure und  Aether  bestehende  Kältemischung  enthält  Von 
den  beiden  heryorstehenden  Enden  der  Kupferröbre  steht 
das  eine  mit  der  das  flüssige  Aethylen  enthaltenden  Nat- 
terer'sehen  Flasche  in  Verbindung,  das  andere,  welches 
unten  geschlossen  und  mit  kleinen  seitlichen  Oeffnungen  ver- 
sehen ist,  reicht  durch  den  E^autschukstöpsel  k  in  das  zur 
Aufnahme  flüssigen  Aethylens  bei  gewöhnlichem  Atmosphären- 
drucke bestimmte  Glasröhrensystem  hinein.  Die  Temperatur 
des  in  der  Natterer'schen  Flasche  mit  Eis  und  Kochsalz 
gekühlten  Aethylens  wird  in  der  Spirale  durch  Einwirkung 
der  Kältemischung  in  dem  Grade  erniedrigt,  dass  dasselbe 
nunmehr  auch  unter  einfachem  Atmosphärendruck  zum  grossen 
Theile  flüssig  bleibt.  Wird  aber  noch  ausserdem  die  obere 
Oeffnung  des  Kühlapparates  mit  einem  Kautschukstöpsel  ge- 
schlossen, und  eine  durch  diesen  hindurchgehende  Glasröhre 
mit  einer  Luftpumpe  in  Verbindung  gesetzt,  welche  den  in 
dem  Apparate  herrschenden  Druck  auf  wenige  Centimeter 
herabsetzt,  so  sinkt  die  Temperatur  der  Kältemischung  bis 
etwa  — 100^,  und  es  gibt  alsdann  eine  mit  230  g  Aethylen 
geladene  Natterer'sche  Flasche  ungefähr  150  ccm  flüssiges 
Aethylen  bei  einfachem  Atmosphärendruck:  jedenfalls  eine 
sehr  lohnende  Verbesserung,  wenn  man  erwägt,  dass  sich  bei 
derselben  Einrichtung  aus  demselben  Aethylenquantum  ohne 
Anwendung  des  Vacuums  kaum  80  ccm  flüssigen  Aethylens 
bei  gewöhnlichem  Atmosphärendruck  erzielen  lassen*  Durch 
Anwendung  der  Luftpumpe  ist  es  mir  denn  auch  möglich 
geworden,  den  ganzen  für  ein  Experiment,  d.  h.  für  eine 
mehrmalige  Verflüssigung  von  12  — 15  ccm  O,  N,  CO,  NO 
und  dergleichen  nötiiigen  Bedarf  aus  einer  einzigen  mit 
flüssigem  Aethylen  unter  Druck  gefüllten  Natterer'schen 
Flasche  zu  bestreiten,  während  früherhin  ohne  Luftpumpe 
zwei  Natterer'sche  Flaschen  mit  460  g  Aethylen  zur  Aus- 
führung eines  solchen  Versuches  erforderlich  waren.  Nach  An- 
füUung  des  Apparates  mit  flüssigem  Aethylen  wird  sowohl  die 
Natterer'sche  Flasche/,  als  auch  der  Kühlapparat  m  entfernt« 
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Das  flüssige  Aethylen  verbleibt  in  dem  Apparate  unter 
Atmosphärendruck  ganz  ruhig  und  kann  in  diesem  Zustande 
stundenlang  aufbewahrt  werden.  Wird  nunmehr  die  Glas- 
röhre n  mit  einer  grossen  Luftpumpe  (durch  die  Bohre  o)  in 
Verbindung  gesetzt,  und  diese  vermittelst  eines  Grasmotors 
in  Th&tigkeit  gesetzt,  so  geräth  das  flüssige  Aethylen  alsbald 
in  heftiges  Kochen,  welches  mittelst  des  Hahnes  o  geregelt 
werden  muss.  Die  Temperatur  des  Aethylens  wird  rasch 
herabgesetzt,  sodass  das  Kochen  nach  einiger  Zeit  aufhört 
und  sich  die  Verdampfung  auf  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit 
beschränkt.  Ist  die  Aethylensäule  niedrig,  so  sinkt  das  an 
der  Oberfläche  durch  die  Verdunstung  abgekühlte  schwerere 
Aethylen  auf  den  Orund  des  G-efösses,  und  es  gleicht  sich 
die  Temperatur  der  Flüssigkeit  langsam  und  ruhig  aus;  bei 
etwas  höherem  Stande  der  Aethylenflüssigkeit  geht  diese 
Ausgleichung  der  Temperatur  nur  sehr  unvollkommen  und 
tinregelmässig  vor  sich  und  hat  ein  höchst  störendes  Auf- 
stossen  des  Aethylens  zur  Folge;  die  Temperatur  desselben 
sinkt  nicht  genügend,  da  es  sich  durch  Berührung  der  obe- 
ren Wände  des  Apparates  fortwährend  erwärmt,  sich  dabei 
zwecklos  abnützt  und  in  kurzer  Zeit  grösstentheils  aus  dem 
Apparate  verschwindet.  Durch  ganz  langsames  Auspumpen 
ist  es  wohl  des  öfteren  möglich,  dem  Herausschleudern  des 
Aethylens  vorzubeugen,  falls  es  von  Kohlensäure  ^)  vollständig 
frei  ist;  ist  dies  aber  nicht  der  Fall,  und  hat  sich  einmal  die 
Kohlensäure  in  Form  eines  Bodensatzes  ausgeschieden,  so  ist 
auch  der  vorsichtigste  Grebrauch  der  Luftpumpe  nicht  im 
Stande,  das  Heraufschleudern  des  Aethylens  hintanzuhalten. 
Mancher  zeitraubende  und  kostspielige  Versuch  vmrde  mir 
durch  das  geschilderte  Verhalten  des  Aethylens  vereitelt. 

Vergebens  suchte  ich  dem  Uebersteigen  des  Aethylens 
durch  Einlegen  von  Marmorstücken,  Platinschnitzeln,  aucli 
durch  ein  Kupferdrahtnetz  abzuhelfen;  erst  durch  Ueberleiten 

1}  Man  erhält  kohlensäurehaltiges  Aethylen,  wenn  die  Natronlauge 
welche  zum  Waschen  desselben  dient,  kohlensaures  Natron  enthält,  und 
man  die  Lauge  nicht  genug  frühzeitig  wechselt;  die  Natronlauge  muss 
deshalb  mit  Lackmustinctnr  versetzt  und  stets  gewechselt  werden,  sobald 
sie  einen  Stich  ins  Roth  liehe  bekommt. 
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von  trockener  Luft  durch  die  Aethylenflüssigkeit  gelang  es 
mir,  den  Uebelstand  vollständig  zu  beheben.  Zu  diesem 
Zwecke  wird  nach  Entfernung  des  Kühlapparates  an  die 
Stelle  des  Eupferröhrchens  des  letzteren  in  die  Oe£fhung  des 
Kautschukstöpsels  k  eine  Glasröhre  geschoben,  und  zwar  so, 
dass  ihr  haarförmig  ausgezogenes  Ende  bis  auf  den  Grund 
des  flüssigen  Aethylens  reicht.  Das  äussere  Ende  der  Röhre 
wird  alsdann  mittelst  eines  kurzen  Kautschukschlauches  mit 
einer  U-förmigen,  mit  Glasperlen  und  Schwefelsäure  gefüllten 
Glasröhre  verbunden ;  auf  diese  Art  kann  durch  das  flüssige 
Aethylen  ein  langsamer  Strom  trockener  Luft  hindurchge- 
leitet werden,  welcher  durch  einen  Schraubenquetschhahn 
geregelt  wird.  Die  wenn  auch  ganz  schwache  Luftströmung, 
welche  das  Aethylen  in  fortwährender  Bewegung  erhält  und 
seine  Temperaturdifferenzen  rasch  ausgleicht,  trägt  auch  viel 
dazu  bei,  die  Temperatur  desselben  rasch  zu  erniedrigen. 
Infolge  der  fortwährenden  Bewegung  des  Aethylens  wird 
auch  ein  grösserer  Theil  der  Verflüssigungsröhre  a  abgekühlt, 
wodurch  grössere  Mengen  von  verflüssigten  Gasen  erhalten 
werden. 

Die  Luftpumpe,  deren  ich  mich  seit  drei  Jahren  bei 
meinen  Versuchen  über  die  Verflüssigung  der  Gase  bediene, 
ist  eigens  für  diesen  Zweck  in  der  mechanischen  Werkstätte 
des  Hm.  Dr.  H.  Rohrbeck  in  Berlin  angefertigt  worden.  Sie 
ist  eine  einstiefeUge,  doppelt  wirkende  Luftpumpe,  zum  Eva- 
cuiren  und  Comprimiren,  mit  unbeweglichem  Cylinder,  welche 
bei  jedem  Kolbenzuge  (hin  und  zurück)  mehr  wie  4  1  Gas 
aufsaugt.  Ist  dieselbe  beiderseits  thätig,  so  bringt  sie  den 
Druck  auf  10  mm  Quecksilber,  bei  Anwendung  des  Babi- 
net'schen  Hahnes  auf  V2  ^^  herab.  Da  bei  meinen  Ver- 
suchen eine  sehr  rasche  Thätigkeit  der  Pumpe  unumgänglich 
nöthig  war,  und  der  Babinet'sche  Hahn  daher  nicht  zur 
Verwendung  kommen  konnte,  verband  ich  —  während  die 
vom  Gasmotor  getriebene  grosse  Luftpumpe  beiderseits  func- 
tionirte  —  ihre  Röhre,  durch  welche  die  Gase  hinausbeför- 
dert werden,  mit  einer  zweiten  kleineren  Luftpumpe,  welche 
durch  Handbetrieb  in  Thätigkeit  erhalten  wurde.  Auf  diese 
Art^elang  es  mir  bald,  das  Vacuum  auf  V2  mm  zu  bringen, 
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wenn  die  Pumpe  mit  dem  Aethylengef&sse  ausser  Verbindung 
stand;  stand  aber  das  Aethylen  selbst  mit  der  Pumpe  in 
Verbindung,  so  war  es  leicht  möglich,  ein  Vacuum  Yon 
weniger  als  10  mm  Hg  zu  erhalten,  wobei  die  Temperatur 
des  Aethylens  unter  —160^  herabsank.  Dies  ist  aber  bereits 
eine  Temperatur,  bei  welcher  alle  Gase,  mit  Ausnahme  des 
Wasserstoffes,  bei  einem  40  Atmosphären  nicht  übersteigen- 
den Drucke  im  statischen  Zustande  verflüssigt  werden  kön- 
nen, wie  ich  dies  bereits  früherhin  in  den  Comptes  rendus, 
99.  p.  133.  1884,  zu  erweisen  Gelegenheit  hatte. 

Sobald  das  an  der  Luftpumpe  angebrachte  Manometer 
zeigt,  dass  der  Druck  der  Aethjlendämpfe  unter  10  mm 
herabgesunken  ist,  werden  die  Hähne /und  h  geschlossen, 
und  der  Hahn  i  der  Natterer'schen  Flasche  derart  geöffiiet, 
dass  das  Manometer  g  einen  Druck  von  40 — 60  Atmosphären 
anzeigt;  denn  obschon  bei  — 160^  selbst  der  Stickstoff  bei 
40  Atmosphären  Druck  verflüssigt  werden  kann,  befördert 
ein  Uebermaass  des  Druckes  die  Verflüssigung  ungemein  und 
hat  auch  auf  das  Quantum  des  verflüssigten  Gases  einen 
überaus  bedeutenden  Einfluss. 

Zur  Messung  der  Temperaturen  der  verflüssigten  Gase 
bei  hohem  Drucke  ist  mein  Apparat  in  der  angegebenen 
Zusammenstellung  vollkommen  ausreichend,  so  lange  diese 
Temperaturen  nicht  unterhalb  --150^  reichen;  sollen  aber 
durch  Aufhebung  des  Druckes  oder  durch  Anwendung  des 
Vacuums  länger  dauernde  niedrigere  Temperaturen  erhalten 
werden,  so  muss  vorerst  der  erwärmende  Einfluss  des  um- 
gebenden Aethylens  möglichst  ausgeschlossen  werden.  Bereits 
in  meinen  ersten  Arbeiten  über  die  Verflüssigung  des  Was- 
serstoffes mittelst  im  Vacuum  siedenden  Sauerstoffes  und 
atmosphärischer  Luft  habe  ich  diesen  Zweck  ganz  einfach 
dadurch  erreicht,  dass  ich  in  der  Röhre  a  eine  kürzere  dünn- 
wandige, oben  offene,  unten .  zugeschmolzene  Glasröhre  von 
geringerem  Durchmesser  derart  unterbrachte,  dass  der  Ab- 
stand ihrer  Wände  von  den  Wänden  der  Bohre  a  ungefiLhr 
1  mm  betrug.  Das  Einlegen  des  dünnwandigen  Eöhrchens 
in  die  Verflüssigungsröhre  erschwert  die  Verflüssigung  der 
Gase  nur  unbedeutend ;  anfangs  sammelt  sich  die  Flüssigkeit 
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nur  zwischen  den  Wänden  beider  Bohren,  später  auch  in 
der  dünnwandigen  Bohre,  und  man  bemerkt  jetzt  zwei  Me- 
nisken. Erreicht  der  obere  Meniskus  die  Höhe  des  dünn- 
wandigen Böhrchensy  so  fliesst  die  Flüssigkeit  über  den  Band 
über  in  das  Böhrchen,  der  untere  Meniskus  geht  jetzt  schnell 
in  die  Höhe  und  gleicht  sich  schliesslich  mit  dem  oberen 
aus.  Diesen  Gang  der  Verflüssigung  kann  man  nur  dann 
beobachten,  wenn  der  Druck  in  der  Verflüssigungsröhre  den 
kritischen  Druck  des  entsprechenden  Gases  nicht  überschrei- 
tet, welcher  nach  meinen  früheren  Versuchen  für  den  Sauer- 
stoff 50,8  Atm.,  für  den  Stickstoff  86  Atm.,  für  die  atmosphä- 
rische Luft  39  Atm.,  für  das  Kohlenoxyd  85,5  Atm.,  für  das 
Methan  54,9  Atm.  und  für  das  Stickoxyd  über  71  Atm. 
beträgt.  Bei  bedeutend  höherem  Drucke  geht  die  Verflüs- 
sigung der  Gase  fast  unsichtbar  von  statten,  und  nur  eine 
verwaschene,  undeutliche,  etwas  dunklere  Zone  lässt  die  Höhe 
der  Flüssigkeitssäule  erkennen. 

Wird  das  jetzt  in  beiden  Bohren  enthaltene  verflüs- 
sigte Gas  von  dem  auf  ihm  lastenden  Drucke  langsam 
befreit,  so  verdampft  zuerst  die  zwischen  den  Wänden  der 
beiden  Glasröhren  enthaltene,  dem  Einflüsse  des  nunmehr 
relativ  wärmeren  Aethylens  stärker  ausgesetzte  Flüssigkeit; 
an  ihrer  Stelle  verbleibt  eine  Gasschicht,  deren  eminent 
isolirende  Wirkung  gross  genug  ist,  um  das  Flüssigbleiben 
des  in  der  inneren 'Bohre  enthaltenen  Gases  unter  atmosphä- 
rischem Drucke  oder  im  Vacuum  durch  längere  Zeit  zu 
ermöglichen«  Zum  Zwecke  der  Entlastung  des  in  a  enthal- 
tenen verflüssigten  Gases  schliesst  man  zuerst  den  Hahn  der 
Natterer 'sehen  Flasche  i,  öffiiet  dagegen  langsam  den  nach 
aussen  führenden  Hahn  h\  soll  dagegen  das  Vacuum  in  An- 
wendung kommen,  so  wird  zuerst  das  Manometer^  mittelst 
des  Hahnes  p  abgesperrt,  nachher  der  die  Luftpumpe  mit 
dem  Aethylengefäss  verbindende  Hahn  o  geschlossen,  dagegen 
8  mittelst  einer  Blei-  und  Kautschukröhre  mit  dem  Hahne  h 
verbunden;  zur  Messung  der  niedrigen  Druckhöhen,  unter 
welchem  sich  dann  das  verflüssigte  Gas  befindet,  dient,  wie 
bereits  oben  bemerkt,  das  Manometer/,  dessen  Hahn  erst 
Jetzt  geöffnet  werden  soll.    Der  Apparat  lieferte  in   dieser 
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Zusammenstellung  Druckhöhen  unter  100  mm  Quecksilber; 
Die  Temperaturen  der  verflüssigten  G-ase  sanken  beim  Sauer- 
stoff auf  -198»,  bei  der  Luft  auf  -205^  beim  Stickstoff 
auf  -213^  herab.  1) 

Bei  den  ersten  Versuchen,  welche  die  Verflüssigung  des 
Wasserstoffes  zur  Aufgabe  hatten,  wurde  das  Wasserstoff- 
thermometer d  entfernt  und  durch  ein  an  einem  Ende  zu 
einem  länglichen  Gefässe  ausgeblasenes  Thermometerröhrchen 
ersetzt,  dessen  zweites  Ende  vermittelst  eines  angelötheten 
langen  und  elastischen  Haarröhrchens  mit  dem  den  Was- 
serstoff enthaltenden  Cailletet'schen  Apparate  verbunden 
wurde,  während  das  ausgeblasene  längliche  Gefäss  in  die  in 
a  verflüssigten  Gase  tauchte.  Auf  diese  Weise  war  es  mög- 
lich, den  Wasserstoff  einem  Drucke  von  190  Atm.  und 
zugleich  der  Einwirkung  einer  Temperatur  von  —213^  aus- 
zusetzen.^ In  meinen  späteren  Arbeiten  verwendete  ich,  um 
noch  niedrigere  Temperaturen  zu  erhalten,  in  der  Glasröhre  a 
nicht  eine  einzelne,  sondern  zwei  ineinander  geschaltete,  sehr 
dünnwandige  Bohr  eben,  von  denen  das  äussere  12,5,  das 
innere  11  mm  Durchmesser  hatte.  Ausserdem  verband  ich, 
um  die  Reibung  der  Gase  an  den  Wänden  zu  vermindern, 
die  Röhre  a  mittelst  einer  viel  weiteren  Kupferröhre  mit  der 
Luftpumpe.  Ein  kaum  gehoffter  Erfolg  belohnte  meine  Be- 
strebungen; ich  erhielt  die  verflüssigten  Gase  nunmehr  bei 
atmosphärischem  Drucke  und  im  Vacuum  in  bedeutend 
grösserer  Menge,  wobei  das  Vacuum  bis  auf  4  mm  Hg 
gebracht  werden  konnte.  Erst  bei  dieser  Einrichtung  sank 
die  Temperatur  des  flüssigen  Sauerstoffes  unter  —  21P,  die 
der  Luft  auf  -  220^  Kohlenoxyd  erstarrte  bei  -  207®  und 
100  mm  Druck,  Grubengas  bei  — 185,8®  und  83  mm  Druck, 
Stickoxyd  bei  -167®  und  138  mm  Druck,  Stickstoff  bei 
—  214®  und  60  mm  Druck.  Bei  Erniedrigung  des  Druckes 
bis  auf  4  mm  zeigte  das  von  dem  festen  Stickstoff  umgebene 
Wasserstoffthermometer  die  äusserst  niedrige  Temperatur 
von  -225®.») 

1)  K.  Olszewski,  Compt.  rend.  98.  p.  913.  1884. 

2)  K.  Olszewski,  1.  c.  p.  918. 

3)  Ich  ergreife  die  Gelegenheit,  Hrn.  Dr.  K.Krzjzanowski,  Assisteii- 
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II.    Bestimmung  der  Siedetemperatur  der  verflüssigten 

Gase. 

Da  ich  die  Dichte  der  verflassigten  Gase  bei  dem  ein- 
fachen atmosphärischen  Drucke  bestimmte,  war  es  angezeigt, 
vorerst  ihre  Siedetemperaturen  kennen  zu  lernen.  Zu  diesem 
Zwecke  verflüssigte  ich  die  zu  untersuchenden  Gase  auf 
bereits  oben  angegebene  Weise  stets  bis  zur  Erhaltung  von 
mindestens  12 — 15  ccm  flüssiger  Substanz.  Wurde  dieselbe 
durch  langsames  Oeffnen  des  Hahnes  h  vollständig  vom  Drucke 
befreit,  so  verdampfte  davon  zwar  bald  ein  bedeutender  Theil 
unter  gelindem  Sieden;  es  verblieb  jedoch  vom  Stickstoff  und 
Kohlenoxyd  ein  Rest  von  ungefähr  3  ccm,  vom  Sauerstoff 
ein  Rest  von  etwa  über  4  ccm,  vom  Methan  und  Stickoxyd 
etwa  5  ccm  flüssig.  Das  Methan,  Stickoxyd  und  der  Sauer- 
stoff verhalten  sich  dabei  unter  dem  atmosphärischen  Drucke 
ganz  ruhig  und  verdampfen  langsam  nur  an  seiner  Oberfläche 
ohne  sichtbares  Kochen;  dagegen  sieden  das  Kohlenoxyd  und 
namentlich  der  Stickstoff  unter  denselben  umständen  zwar 
gelinde,  aber  unaufhörlich.  Es  dauert  5  — 15  Minuten,  bis 
die  verflüssigten  Gase  vollständig  aus  dem  Apparate  ver- 
dampfen, und  man  hat  daher  Zeit  genug,  ihre  Siedetempe- 
ratur mit  einem  Wasserstoffthermometer,  dessen  Kugel  in 
jene  Flüssigkeiten  taucht,  zu  messen.  Zur  genauen  Bestim- 
mung der  Siedetemperatur  des  Methans,  des  Stickoxydes  und 
des  Sauerstoffes  ist  jedoch  ein  gelindes  Schütteln  des  Apparates 
unerlässlich,  weil  sich  diese  Flüssigkeiten  wegen  des  erwähn- 
ten ruhigen  Verhaltens  leicht  überwärmen  und  dadurch  etwas 
höhere  Temperaturen  liefern.  Beim  Stickstoff  und  Kohlen- 
oxyd ist  infolge  des  fortwährenden  Siedens  dieser  Flüssig- 
keiten die  Möglichkeit  einer  Ueberwärmung  vollständig  aus- 
geschlossen. 

Die  Siedetemperaturen  der  genannten  Gase  bei  gewöhn- 


ten an  der  hiesigen  chemischen  Lehrkanzel,  welcher  mir  von  Anbeginn 
meiner  über  die  Verflüssigung  der  Gase  angestellten  Versuche,  bei  allen 
schwierigen  und  gefährlichen  Experimenten  stets  bereitwilligst  behilflich 
war,  für  seine  wohlwollende  Unterstützung  meinen  herzlichsten  Dank 
auszudrücken. 
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liebem  atmosphärischen  Drucke   bestimmte  ich  bereits  bei 
meinen  früheren  Arbeiten^)  und  fand: 

für  Methan      .  .  -lU^ 

yy    Sauerstoff.  .  .  -181,4 <) 

„    Stickstoff  .  .  .  -194,4 

V    Kohlenoxyd  .  .  —190    *) 

*     »    Stickoxyd  .  .  .  —153,6 

III.    Vergleichung  der  Gasthermometer  bei  niedrigen 
Temperataren. 

Da  ich  mich  bei  der  Bestimmung  sehr  niedriger  Tem- 
peraturen stets  eines  Wasserstoffthermometers  bediente,  so 
erschien  es  mir  in  hohem  Grade  angezeigt,  zu  erforschen, 
inwiefern  dabei  ein  solches  richtige  Temperaturen  anzeigt 
Ich  glaubte,  den  Zweck  durch  Vergleichung  mit  verschiedenen 
Gasen  gefüllter  Thermometer  erreichen  zu  können,  wozu  ein 
Stickoxyd-,  ein  Sauerstoff-,  ein  Stickstoff-  und  ein  Wasser- 
stoffthermometer verwendet  wurden. 

Es  wurden  drei  Thermometer  verfertigt,  deren  Dimen- 
sionen sich  nur  wenig  unterschieden;  sie  betrugM  n&mlich: 

beim  Thermometer  Nr.  1    r  =  0,0553  ccm,     V^  «  2,5638  ccm 

V  n  „    2    V  « 0,0607    n        Vq  =  2,384      v 

V  n  ))     3    v »  0,0603     n         V^  *a  2,5202     v 

In  der  ersten  Eeihe  von  Versuchen  wurde  Thermometer 
Nr.  1  mit  Wasserstoff,  Nr.  2  mit  Stickstoff,  Nr.  8  mit  Sauer- 
stoff gefüllt  Alle  drei  Thermometer  wurden  mittelst  eines 
Eautschukstöpsels  anstatt  der  Verflüssigungsröhre  a  im  flüs- 
sigen Aethylen  befestigt,  dessen  Temperatur  durch  Evacuiren 
bis  —  151®  erniedrigt  oder  auch  durch  Hinzugiessen  von 
Aether  bedeutend  über  seinen  Siedepunkt  erhöht  werden 
konnte. 


1)  K.  OlBsewski,  Compt.  rend.  98.  p.  913.  1884;  99.  p.  138  u.706. 
1884;  100.  p.  850  a.  940.  1885. 

2)  Hr.  Wroblewski,  welcher  in  seiner  Mheren  Arbeit,  Gompt. 
rend.  98.  p.  982.  1884,  die  auf  thermoelectrischem  Wege  gemessene  Siede- 
temperatur des  Sauerstoffes  zu  —186,  reap.  —184®,  die  des  Kohlenoxydes 
zu  -186,  resp.  —193®  angegeben  hatte,  sah  sich  späterhin  (Wien.  Ber. 
91.  p.  703  u.  708.  1885)  veranlasst,  auf  die  von  mir  angegebeuen  Tem- 
peraturen vollkommen  zurückzugehen. 
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Die  drei  Thermometer  zeigten  folgende  Temperaturen  an: 


Nr.  1  (Wasserstoff) 


-  82,50 
-102,5 
-118,6 
-148,7 


Nr.  2  (Stickstoff)      Nr.  3  (Sauerstoff) 


—  33,00  I  _  33^30 

-108,0  j  -108,5 

-119,1  !  -119,9 

-144,4  !  -145,5 


-151,0  -152,0  -158,1 

Bei  der  zweiten  Reihe  von  Versuchen  wurde  das  Ther- 
mometer Nr.  1  wie  oben  mit  Wasserstoff  und  Nr.  2  mit 
Stickoxyd  gefüllt    Ich  erhielt  folgende  Resultate: 


Nr.  1  (Wasserstoff)  I   Nr.  2  (Stickoxyd) 


-102,30  -102,8<' 

-116,4  I  -117,7 

-129,3  i  -131,0 

-146,8  j  -148,7 

Man  hat  Qründe,  anzunehmen,  dass  das  Wasserstoffther- 
mometer innerhalb  oben  angeftlhrter  Temperaturgrenzen  noch 
ganz  genaue  Resultate  liefert.  Es  waren  ja  die  von  mir 
mittelst  eines  Wasserstoffthermometers  bestimmten  Tempe- 
raturen von  Hrn.  Wroblewski  vielfach  bestätigt,  welcher 
dieselben  auf  thermoelectrischem  Wege  gemessen  hat.  Ich 
erwähne  nur  die  kritische  Temperatur  des  Sauerstoffes 
(—118,8^,  die  Siedetemperatur  des  Sauerstoffes  (- 181,4^, 
die  kritische  Temperatur  des  Stickstoffes  (— 146^,  die  kriti- 
sche Temperatur  des  Kohlenoxydes  (— 139,5®)  und  die  Siede- 
temperatur desselben  (—190®).  Hr.  Wroblewski  behauptet 
übrigens,  dass  das  Wasserstoffthermometer  bis  —193®  genaue 
Temperaturen  angibt,  dass  aber  unter  dieser  Grenze  die 
Angaben  desselben  viel  zu  niedrig  ausfallen.^) 

Aus  obigen  Tabellen  ersehen  wir  aber,  dass  das  Stick- 
stoffthermometer in  der  Nähe  der  kritischen  Temperatur 
dieses  Oases  eine  um  0,7®  niedrigere  Temperatur  angibt,  als 
das  Wasserstoffthermometer,  und  dass  das  Sauerstoffthermo- 
meter bei  der  kritischen  Temperatur  des  O  eine  Differenz 


1)  8.  Wr,oblew8ki,   Wien.  Ber.  91.  p.  708.  1885. 
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von  1,3^  zeigt;  dass  endlich  das  Stickoxjdthermometer  bei 
einer  um  9^  niedrigeren  Temperatur  als  der  kritischen  Tem- 
peratur des  Stickoxjdes  (—93,5^)  eine  Differenz  von  nur  0,5^ 
anzeigt  Die  Differenzen  des  Sauerstoff-  und  Stickoxyd- 
thermometers, sogar  bei  den  um  30^  niedrigeren  Tempera- 
turen als  den  kritischen  dieser  Gase,  überschreiten  nicht  2^. 

Die  niedrigste  Temperatur,  welche  ich  in  meinen  Ver- 
suchen mittelst  des  Wasserstoffthermometers  gemessen  habe, 
war  —  225^,  oder  die  Temperatur  des  festen  Stickstoffes  unter 
einem  Drucke  von  4  mm  Hg.  Andere  meiner  Versuche^) 
haben  gezeigt,  dass  der  Wasserstoff,  mittelst  der  flüssigen 
Luft  bis  —220^  abgekühlt,  sich  noch  gar  nicht  durch  einen 
hohen  Druck  verflüssigen  lässt,  woraus  folgt,  dass  seine  kri- 
tische Temperatur  unterhalb  —220^  liegt. 

Da  ich  nun  gezeigt  habe,  dass  die  Oasthermometer  bei 
den  kritischen  Temperaturen  entsprechender  Guse  zwar  von 
den  wirklichen  stets  niedrigere  Temperaturen  anzeigen,  dass 
aber  die  Differenzen  V  nicht  oder  nur  unbedeutend  über- 
schreiten, so  kann  man  mit  Grund  behaupten,  dass  die  von 
mir  .mittelst  des  Wasserstoffthermometers  gemessenen  Tem- 
peraturen, welche  alle  von  der  kritischen  Temperatur  des 
Wasserstoffes  höher  liegen,  kaum  um  1^  niedriger  sein  kön- 
nen, als  die  wirklichen.  Es  ist  mithin  die  Behauptung,  dass 
die  von  mir  gemessene  Erstarrungstemperatur  des  £ohlen- 
oxydes  (-207^)  um  8<>,  die  des  Stickstoffes  (— 214^)  sogar 
um  1 V  (wegen  der  Abweichung  des  H  von  demMario  tte-  Gay - 
Lussac'schen  Gesetze)  niedriger  sein  sollte,  nicht  begründet, 
und  man  hat  vielmehr  Grund,  zu  behaupten,  dass  das  Ther- 
moelement nicht  ohne  Grenzen  für  Temperaturmessungen 
benutzt  werden  kann.  Die  günstigen  Resultate,  welche  Gus- 
thermometer bei  der  Messung  niedriger  Temperaturen  liefern, 
sind  dem  Umstände  zu  verdanken,  dass  obwohl  die  Er- 
niedrigung der  Temperatur  die  Gase  dem  Yerflüssigungs- 
punkte  n&hert,  die  dabei  stattfindende  Druckverminderung 
dagegen  umgekehrt  dieselben  wieder  von  dem  Verflüssigungs- 
punkte  entfernt. 


1)  K.  Olszewski,  Compt  rend.  101.  p.  238.  1885. 


Digitized  by 


Googk 


72  K.  Olszewski 

IV.   Bestimmung  der  Dichte  der  verflüsBigten  Gase. 

Zum  Zwecke  der  Bestimmung  der  Dichte  der  yerflüssig- 
ten  G-ase  versah  ich  das  innere  11  mm  Durobmesser  haltende 
Böhrchen  meines  Apparates  mit  einer  Millimetertheilung  und 
calibrirte  dasselbe  möglichst  genau  mittelst  Quecksilber. 
Nach  Entfernung  des  Thermometers  d  wird  die  entstandene 
Oeffhung  mit  einem  Glasstabe  mit  Zuhülfenahme  von  Siegel- 
lack geschlossen.  Hierauf  werden  in  bereits  angegebener 
Weise  12 — 16  ccm  des  Gases  yerflüssigt  und  die  Flüssigkeit 
durch  allmähliches  Oe£Enen  des  Halmes  h  yon  jedem  Drucke 
entlastet.  Sobald  sich  die  swischen  den  Wänden  der  ein- 
geschalteten dünnwandigen  Glasröhren  befindliche  Flüssig- 
keit gänsdich  yerflüchtigt,  wird  die  Höhe  der  in  der  innersten 
calibrirten  Röhre  zurückgebliebenen,  unter  atmosphärischem 
Drucke  befindlichen  Flüssigkeitssäule  auf  der  Millimeter- 
theilung abgelesen.  Das  Ablesen  der  Höhe  der  Flüssigkeits- 
säule bietet  beim  Methan  und  Sauerstoff  keine  Schwierig- 
keit, weil  sich  diese  Flüssigkeiten,  wie  ich  es  schon  erwähnte, 
ganz  ruhig  dabei  verhalten;  das  Ablesen  des  Flüssigkeits- 
quantums beim  Stickstoff  konnte  infolge  des  fortwährenden 
Siedens  etwas  weniger  genau  ausfallen. 

Im  Augenblicke  der  Ablesung  wird  der  Hahn  h  mittelst 
einer  Eautschukröhre  mit  dem  Aspirator  r  verbunden.  Hat 
sich  dann  das  Wasser  in  der  Bohre  u  durch  den  Einfluss 
des  einströmenden  Gases  gehoben,  so  wird  dasselbe  durch 
den  nun  zu  öffnenden  Hahn  u?,  der  einströmenden  Menge 
des  Gases  entsprechend,  in  einen  untergestellten,  nacn  Bedarf 
zu  wechselnden  Literkolben  abgelassen.  Ist  das  verflüssigte 
Gas  aus  a  bereits  vollständig  abgedunstet,  so  lässt  man  aus 
dem  Aspirator  soviel  Wasser  abfliessen,  dass  sich  das  Niveau 
in  der  Bohre  u  und  in  der  Flasche  ausgleicht  Hiemach 
wii*d  der  Hahn  h  geschlossen  und  nach  einiger  Zeit,  wenn 
sich  der  Wasserstand  in  dem  Böhrchen  u  gar  nicht  mehr 
ändert,  die  Temperatur  des  in  dem  Aspirator  enthaltenen 
Wassers  —  welche  mit  der  Umgebungstemperatur  möglichst 
übereinstimmen  soll  —  sowie  der  Barometerstand  abgelesen. 
Das  Volumen  des  aus  dem  Aspirator  ausgeflossenen  Wassers 
entspricht  der  aus  dem  gemessenen  Flüssigkeitsquantum  er- 
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lialtenen  Gasmenge.  Dieses  Volumen  wird  nun  mit  Berück- 
sichtigung der  Wasserdampftension  auf  0^  und  760  mm  Druck 
reducirt  und  ausserdem  zwei  kleine  Fehlerquellen  berücksich- 
tigt und  ausgeglichen,  nämlich  bezüglich  jenes  Gasvolumens, 
welches  an  der  Stelle  des  früher  verflüssigten  Gases  in  der 
Eöhre  a  zurückblieb,  ferner  bezüglich  jener  geringen  Wasser- 
menge, welche  bei  der  Herabminderung  der  Wasserstands- 
höhe im  Aspirator  aus  dem  Röhrchen  u  herausfliesst,  und 
welche  in  dem  Eöhrchen  nicht  durch  das  untersuchte  Gas, 
sondern  durch  die  Luft  von  aussen  ersetzt-  wird. 
Ich  erhielt  folgende  Resultate: 

Methan.^) 


Druck,  unter    Volumen  des  ga-      a  hsolntP« 
welchem  d  FläsJ  «igen  Methans  ;  Ähfdes 

Methans 


Volumen 

des         

flüssigen  sigkeitsvolumen  aufO^  u.  760  mm 

Methans  gemessen  wurde!  Druck  reducirt 


Dichte  des 


4,56  ccm 

735,5  mm 

3,54    „ 

736,6    „ 

4,42    „ 

737,7    „ 

2640,7  ccm 
2053,5    V 
2549,4    „ 

Sauerstoff.  2) 


1,8931  g 
1,4720  „ 
1,8276  V 


Methans  bei 
-164<> 


0,415 
0,416 
0,414 


Volumen 

des 

flüssigen 

Sauersto£& 


Druck,  unter 
welchem  d.  flüs 
sige  Sauerstoff 
gemessen  wurde j 


Volumen  d.  gas- 
förmigen Sauer- 
stoffs auf  0®  u. 
760  mm  reducirt 


Absolutes 

Gewicht  des 

Sauerstoffis 


Dichte  des 

flüBsigen 

Sauerstoffs 

bei  -181,4« 


3,08  ccm 

747,0  mm 

2443,7  ccm 

3,5038  g 

1,137 

2,65    » 

747,0    » 

2098,3    ,, 

3,0086  ,, 

1,135 

3,15    V 

743,5     „ 

2462,6    » 

3,5309  » 

1,121 

2,40    II 

748,5     )i 

1890,5     » 

2,7106  „ 

1,129 

3,24    „ 

736,0    » 

2463,0    » 

3,5315  „ 

1,113 

3,08    „ 

736,0    n 

2383,5     „ 

3,4175  ,, 

1,110 

1)  Das  zu  den  Versuchen  verwendete  Methan  erhielt  ich  durch  Er- 
wärmung von  essigsaurem  Natrium  mit  Natron  und  Kalkhjdrat.  Das 
erhaltene  Gas  gelangte  in  den  Gasometer  durch  ein  mit  Eis  gekühltes 
System  von  U-förmigen  Röhren,  welche  mit  Wasser  benetzte  Glasperlen 
enthielten.  Hierauf  wurde  das  Gas  mit  concentrirter  Schwefelsäure  ge- 
trocknet und  in  eine  N  at  t  ere  rasche  Flasche  gepumpt,  in  der  sich  Stücke 
geschmolzenen  Kalihjdrats  befanden.  ^ 

2)  Der  Sauerstoff  wurde  aus  chlorsaurem  Kalium  und  Braunstein 
erhalten. 
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Stickstoff.  1) 


Volumen 

des 

flflBaigen 

Stickstoffs 


Druck,  unter 

welchem  d.  flfis- 

sige  Stickstoff 

gemessen  wurde 


1,85  ccm 

1,66  )i 
1,58  n 
1,74     „ 


748,0  mm 
739,7    » 
739,7    ,, 
740,9    „ 


Volumen  d.  gas-     Ah«nlntA« 

förmigen  Sdik-  pt^S^,, 

Stoff  *fcei  00  u.  ^^Äir 
760  mm  Druck      Stickstoffs 


954,2  ccm 

1198,1  » 

1122.8  M 

1190.9  » 


g 


1,197 
1,508  j, 
1,4085  i7 
1,494     „ 


Dichte  des 

flflssigen 

Sticksto&bei 

-194,4« 

0,886 
0,905 
0,891 
0,859 


Eb  ist  somit  die  aus  obigen  drei  Versuchen  erhaltene 
Dichte  des  Methans  ipi  Mittel  gleich  0,415,  die  aus  sechs 
Versuchen  gefolgerte  Dichte  des  Sauerstoffs  gleich  1,124, 
die  aus  vier  Versuchen  abgeleitete  Dichte  des  Stickstoffs 
gleich  0,886. 

Bei  dem  fünften  mit  Stickstoff  angestellten  Versuche 
zersprang  die  Verflüssigungsröhre  a,  welche  mir  seit  mehr 
als  zwei  Jahren  bei  meinen  Arbeiten  gedient  hatte,  und  zer- 
trümmerte den  ganzen  Apparat.  Die  ferneren,  die  Bestim- 
mung der  Dichte  des  Kohlenoxyds  und  des  Stickoxyds  be- 
treffenden Versuche  mussten  daher  zeitweilig  aufgegeben 
werden,  bis  die  Fertigung  eines  neuen  Apparates  mir  die 
Wiederaufnahme  der  einschlägigen  Versuche  gestattet. 


l)  Den  Stickstoff  erhielt  ich  durch  Hindürchleiten  der  atmosphftri- 
Bchen  Luft  durch  eine  rothglühende,  mit  Kupferdrahtnetz  gefüllte  eiseme 
Bdhre. 

In  die  Natterer*8che  Flasche,  in  welche  die  Gase  eingepumpt  waren, 
wurden  behufs  vollkommener  Trocknung  und  Entziehung  der  Kohlen- 
säure  stets  Stücke  von  geschmolzenem  Kalihydrat  gegeben. 
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lY.    Die  OesehvH/nUigheit  der  IHssociatian  und 

die  Messu/ng  der  begleitenden  Dampfspannung; 

von  W.  Müller- Erzbach. 

Um  die  Geschwindigkeit  der  Dissociation  zu  beobach- 
ten, brachte  Hr.  H.  Lescoeur ^)  sogenanntes  saures  Natrium- 
acetat  (NaCgH30jj+2C,H403)  neben  einer  grösseren  Menge 
von  Natronkalk  bei  100*^  unter  eine  Glocke  und  bestimmte 
dann  von  Stunde  zu  Stunde  den  Verlust  des  Salzes  an 
Essigsäure.  Er  bemerkte  dabei,  ähnlich  wie  bei  anderen  Zer- 
setzungen, Unregelmässigkeiten,  an  dem  flüssigen  Salze  eine 
langsamere,  an  dem  festen  wiederholt  nach  dem  weiteren 
Yorschreiten  der  Dissociation  eine  schnellere  Zerlegung, 
ganz  in  derselben  Weise,  wie  ich  ftLr  verschiedene  Salze  die 
allmähliche  Zunahme  der  Dissociation  beschrieben  habe.^ 
Am  Schlüsse  der  bezüglichen  Mittheilung  an  die  Academic 
wird  dann  behauptet,  dass  meine  in  diesen  Annalen')  be- 
schriebene Methode  zwar  geeignet  sei,  Verschiedenheiten  in 
der  Constitution  der  Yerbindungen  zu  erkennen,  aber  nicht 
die  Spannung  zu  messen. 

Dem  gegenüber  weise  ich  zunächst  darauf  hin,  dass  die 
Dampfspannung  wässeriger  Lösungen  nach  meiner  Be- 
stimmungsart aus  der  Geschwindigkeit  der  Verdampfung  mit 
den  Resultaten  der  in  diesem  Falle  zuverlässigen  Barometer- 
messungen vollständig  übereinstimmend  gefunden  wird.  Das 
habe  ich  zuerst  an  der  verdünnten  Schwefelsäure  nach  Reg- 
nault's  Messungen  erprobt,  und  es  geht  auch  aus  einem 
mit  meinen  früheren  Angaben  völlig  gleichen  Werthe  für 
die  Dampfspannung  einer  gesättigten  Kochsalzlösung  (0,74  bei 
13,9^  hervor,  welchen  die  Herren  Warburg  und  Ihmori*) 
nachträglich  nach  der  barometrischen  Methode  beobachtet 
haben.  Da  die  Dissociationsspannungen  fester  Körper  all- 
gemein als  beständig  angesehen  werden  müssen,  so  habe  ich 


1)  Lescoeur,  Compt.  rend.  108.  p.  981.  1886. 

2)  Müller-Erzbach,  Berl.  Ber.  20.  p.  377.  1885. 

3)  Müller-Erzbach,  Wied.  Ann.  23.  p.  607.  1884. 

4)  Warburg  u.  Ihmori,  Wied.  Ann.  27.  p.  Ö04.  1886. 
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meine  Messungen  auf  feste  wasserhaltige  Salze  ausgedehnt. 
Aber  ich  fange  mit  der  Bestimmung  der  Spannung  erst  dann 
an^),  wenn  die  aus  den  Yersuchsröhren  in  gleicher  Zeit 
abziehenden  Wassermengen  constant  geworden  sind.  Ist 
darin  ein  gewisses  Maximum  erreicht,  was  bei  den  meisten 
Salzen  bald  der  Fall  ist,  so  bleibt  der  Wasserverlust  bei 
unveränderter  Temperatur  ganz  unveränderlich.  Die  von 
HnL  Lescoeur  in  seiner  Abhandlung  heryorgehobenen  Ver- 
änderungen sind  f&r  meine  Messungen  ohne  alle  Bedeutung, 
weil  ich  nicht  wie  in  dem  dort  beschriebenen  Versuche  den 
durch  die  Dissociation  frei  werdenden  Wasserdampf  möglichst 
schnell  entferne,  sondern  weil  er  sehr  langsam  aus  der  ver- 
hältnissmässig  langen  Versuchsröhre  entweicht.  Da  nun  ein 
Ueberschuss  an  Salz  verwandt  wird,  so  bleibt  das- 
selbe stets  mit  einer  Atmosphäre  von  der  höchsten 
Spannung  des  gebundenen  Wassers  umgeben,  wie 
besonders  daraus  hervorgeht,  dass  sich  die  gefun- 
dene relative  Spannung  in  weiten  Grenzen  unab- 
hängig erwies:  1.  vom  Gewicht  der  angewandten 
Substanz  und  2.  von  den  Dimensionen  der  Versuchs- 
röhren. In  derselben  Röhre  wurde  in  verschiedenen  Ver- 
suchen mit  der  einfachen  bis  zur  zehnfachen  Gewichtsmenge 
des  Salzes  kein  Unterschied  in  der  Spannung  wahrgenommen, 
und  es  ist  in  den  meisten  Fällen  selbst  nicht  einmal  nöthig, 
was  ich  ursprünglich  empfahl,  die  Versuchsröhre  zur  Auf- 
nahme einer  grösseren  Menge  der  Salze  am  geschlossenen 
Ende  kugelig  aufzublasen.  Nur  die  letzten  Wasserreste  der 
einzelnen  Verbindungsstufen  können  nicht  zur  Bestimmung 
benutzt  vrerden.  Die  Versuchsröhren  wechselten  bei  den 
verschiedenen  Versuchen  derartig,  dass  sie  von  der  einfachen 
bis  zur  dreifachen  Menge  Wasser  in  24  Stunden  verdunsten 
liessen.  Hätten  die  Versuche  unter  dem  von  Hrn.  Lescoeur 
vermutheten  Einflüsse  gelitten  und  das  Salz  nicht  genug 
Wasser  abgegeben,  so  mussten  bei  kürzeren  oder  weiteren 
Versuchsröhren  wegen  der  stärkeren  Verdunstung  des  unver- 
bundenen  Wassers  die  beobachteten  Werthe  für  die  relative 


1)  W.  MttUer-Erzbach,  Wied.  Ann.  2S.  p.  617.  1884. 


Digitized  by 


Googk 


Geschwindigkeit  der  Dissociation,  77 

Spannung  bedeutend  abnehmen.  Das  war  jedoch  nicht  der 
Fall,  alle  Abweichungen  gingen  über  die  gewöhnliche  Fehler- 
grenze nicht  hinaus. 

Während  des  Schmelzens  wird  nach  allen  bisherigen  Beob- 
achtungen die  Spannung  nicht  verändert,  und  entsprechend 
zeigen  meine  Messungen  beim  Schmelzen  z.  B.  des 
phosphorsauren  Natrons  keine  Abweichung.  Wo 
Veränderungen  in  der  Spannung  vorkommen,  da  werden  sie 
durch  Unregelmässigkeiten  in  der  Verdampfung  und  der 
Gewichtsabnahme  deutlich  angezeigt,  was  jedoch  unter  allen 
von  mir  untersuchten  Salzen  nach  dem  Eintreten  einer  con- 
stanten  Verdunstung  nur  bei  einer  Art  von  Borax  vorge- 
kommen ist.  Die  barometrische  Messung  der  Dissociations- 
spannung  erweist  sich  bekanntlich  bei  Salzen  von  der  Art 
des  Kupfervitriols  oder  des  Gypses  sehr  unzuverlässig  und 
schwierig,  indem  sie,  besonders  nach  dem  Erhitzen,  wegen 
der  nicht  absorbirten  Dämpfe  viel  zu  hohe  Werthe  ergibt. 
Selbst  bei  dem  in  dieser  Beziehung  als  besonders  empfindlich 
bezeichneten  Chlorcalcium- Ammoniak  fand  Hr.  Weinhold^), 
dass  es  bei  ganz  langsamer  Temperaturveränderung  nach 
vorhergehender  Erwärmung  z.  B.  bei  21,5^  einen  Druck  von 
599  mm,  während  des  Steigens  der  Temperatur  aber  bei  21,4^ 
den  viel  kleineren  Druck  von  880  mm  zeigte.  Da  ich  nun 
bei  meinen  Versuchen  allgemein  und  oft  wochenlang  sehr 
constante  Resultate  erhielt,  so  halte  ich  die  von  mir  ange- 
wandte Methode  zu  Spannungsmessungen  bei  der  Dissociation 
fester  Körper  bis  zu  ungefähr  60^  für  am  meisten  und  in 
manchen  Fällen  flir  allein  zuverlässig.  Wenn  die  Salze 
überschüssigen  Wasserdampf  leichter  wieder  aufnehmen  kön- 
nen, wie  anscheinend  das  kohlensaure  und  phosphorsaure 
Natron,  so  ergeben  beide  Methoden  annähernd  gleiche  Re- 
sultate. Kohlensaures  Natron  besitzt  nach  Mitscherlich's 
barometrischer  Bestimmung  bei  +9®  die  relative  Spannung 
0,625,  nach  meiner  Messung  0,67  bei  +17®,  phosphorsaures 
Natron  bei  W  nach  D e  b ray  0,72,  nach  meinen  Versuchen  0,67.^) 

1)  Weinhold,  Pogg.  Ann.  149.  p.  217.  1878. 

2)  Die  von  mir  gefundenen  Zahlen  sind  von  Hm.  Lescoeur  nicht 
genau  angegeben. 
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Der  gewöhnliche  Fehler  der  barometrischen  Bestim- 
mungen liegt  in  zu  hohen  Werthen,  die  in  einem  bald  mehr, 
bald  weniger  festen  Verhältnisse  zu  den  wirklichen  Span- 
nungen stehen.  Entwässerter  KupferTitriol  nahm  in  einer 
mit  feucht  gehaltener  Luft  in  Verbindung  stehenden  Glas- 
röhre bei  16^  das  zweite  bis  fünfte  Wassermolecül  so  langsam 
auf,  dass  die  Spannung  des  in  der  umgebenden  Atmosphäre 
Yorhandenen  Wasserdampfes  15  Tage  lang  über  8  mm  betrug, 
während  sie  für  das  Salz  mit  fünf  Molecülen  Wasser 
bei  seiner  Zerlegung  nicht  2  mm  ausmacht  Eine  grosse 
Menge  an  überschüssigem  Dampf  stand  demnach  lange  Zeit 
mit  dem  Salze  in  Berührung,  ohne  gebunden  zu  werden. 
Wird  die  Spannung  nach  der  Geschwindigkeit  der  Disso- 
ciation gemessen,  so  können  die  Werthe  leichter  zu  klein, 
als  zu  gross  ausfallen,  und  es  sind  deshalb  bei  abweichenden 
Resultaten  die  grösseren  zu  beyorzugen,  falls  nicht  überschüs- 
siges Wasser  in  dem  Salze  gefunden  wurde. 

Hr.  Lescoeur  wird  durch  die  verschiedene  Geschwindig- 
keit in  demSäureverluste  des  Acetats  auf  die  Wahrscheinlichkeit 
der  Existenz  der  beiden  Verbindungen  (NaCjHgOg+OjH^Og) 
und  (NaCjHgOj+VjCjH^Oa)  hingeführt  Hätte  er  seine  Ver- 
suche ganz  in  der  von  mir  yorgeschlagenen  Weise  angestellt, 
so  würde  er  die  Grenzen  der  ungleichen  Dissociationsspan- 
nung  noch  mit  viel  grösserer  Bestimmtheit  erkannt  haben. 


V.    Beobachtungen  an  Orgelpfeifen; 
von  Wilhelm  Brockmann. 

(Auszug  des  Herrn  Verfassers  aus  seiner  Di6sei*tation.) 

Experimentelle  Untersuchungen. 
Beschreibung  der  Apparate. 
Bei  den  bisherigen  Untersuchungen  über  das  Verhalten 
des  Anblasestromes  beim  Tönen  offener  Pfeifen  hat  man  sich 
damit  begnügt,  das  zungenartige  Ein-  und  Ausschlagen  des- 
selben dadurch  nachzuweisen,  dass  man  die  Pfeife  mit  Luft 
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anblies,  welche  mit  Bauch  vermischt  war,  und  dann  den 
Weg  des  Bauches  beobachtete.  Der  letzte,  welcher  der- 
artige Versuche  in  grösserem  Umfange  anstellte,  war  Son- 
reck.^)  Derselbe  schloss  daraus,  dass  der  Anblasestrom 
beim  Ansprechen  der  Pfeife  sich  theils  ausserhalb,  theils 
innerhalb  des  oberen  Labiums  fortbewegt,  dass  diese  Be- 
wegung nicht  gleichzeitig  yor  sich  ginge,  sondern  abwech- 
selnd, sodass  der  Luftstrom  bald  nach  aussen,  bald  nach 
innen  abgelenkt  würde.  Bekanntlich  wurde  dieses  Verhalten 
schon  lange  vor  diesen  Versuchen  von  den  meisten  Phy- 
sikern angenommen,  als  strengen  experimentellen  Nachweis 
kann  man  diese  Versuche  aber  nicht  gelten  lassen.  Ich  habe 
versucht^  durch  Beobachtungen  nach  der  Methode  der  inter- 
mittirenden  Beleuchtung  dies  Verhalten  deutlich  sichtbar  zu 
machen. 

Der  erste,  welcher  das  stroboskopische  Princip  zu  exacter, 
subjectiyer  Beobachtung  benutzte,  war  Magnus*),  welcher 
in  seiner  interessanten  Untersuchung  über  den  Ausflussstrahl 
eine  vor  dem  Auge  rotirende  Scheibe  mit  enger,  radialer 
Spalte  benutzte.  In  der  experimentellen  Akustik  wurde  das 
Princip  zuerst  von  Töpler')  benutzt 

Bei  den  Versuchen  mit  stroboskopischen  Scheiben  zeigt 
es  sich  von  Nutzen,  die  Scheiben  aus  möglichst  leichtem, 
aber  undurchsichtigem  Material  herzustellen.  Ich  verfer- 
tigte mir  dieselben  aus  dünner  Pappe,  welche  mit  schwar- 
zem Papier  überzogen  war.  Die  Scheibe  hatte  einen  Durch- 
messer von  30  cm.  Im  Abstand  von  4  cm  vom  Bande 
derselben  waren  24  Löcher  in  gleicher  Entfernung  voneinander 
angebracht  Die  lAnge  der  radial  gerichteten  Löcher  war 
10  mm,  ihre  Breite  fast  2  mm.  Die  Scheibe  wurde  central 
auf  eine  horizontal  liegende  Axe  geschoben,  welche  letztere 
mit  geringer  Beibung  in  zwei  vertical  stehenden  Lagern 
ruhte.  Die  Botation  der  Scheibe  wurde  durch  einen  kleinen 
Wassermotor  aus  der  Fabrik  von  Mo  eller  und  Blum  be- 


1)  Sonreck,  Fogg.  Ann.  15S.  p.  129.  1876. 

2)  Magnns,  Fogg.  Ann.  106.  p.  18.  1869. 

3)  Töpler,  Fogg.  Ann.  128.  p.  108.  1866. 
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wirkt.  Durch  diesen  Motor  liess  sich  die  Botationsgeschwin- 
digkeit  der  Scheibe  beliebig  bis  zu  20  Umdrehungen  in  der 
Secunde  steigern.  Um  kleine  Unregelmässigkeiten,  welche 
sich  beim  Gang  des  Motors  zeigten,  möglichst  abzuschwächen, 
war  nicht  eine  directe  Uebertragung  gewählt  worden,  sondern 
ein  kleines  Schwungrad  zwischen  Scheibe  und  Motor  einge- 
schaltet. Die  Uebertragung  war  aus  Darmsaiten  hergestellt. 
Mit  dieser  Einrichtung  liess  sich  eine  genügend  constante 
Rotation  erreichen.  Die  für  die  Beobachtung  passende  Um- 
drehungszahl erhält  man  am  leichtesten,  wenn  man  gegen 
die  rotirende  Scheibe  wie  bei  einer  Sirene  bläst.  Ist  der 
entstehende  Ton  gleich  dem  Ton  der  zu  untersuchenden 
Pfeife,  so  ist  der  erwünschte  Zustand  erreicht  Als  zu 
untersuchende  Pfeifen  benutzte  ich  offene  Orgelpfeifen,  deren 
Töne  ungefähr  dem  c,  gleich  waren.  Sie  bestanden  theils 
aus  Zink-,  tbeUs  aus  Qlas-  und  Messingröhren,  welche  auf 
ein  Mundstück  von  Holz  gesetzt  werden  konnten.  Bei  der 
Zinkpfeife  war  das  Mundstück  und  Bohr  aus  demselben 
Material  Alle  diese  Pfeifen  hatten  einen  Durchmesser  Yon 
ungefähr  4,5  cm;  ihre  Länge  betrug  54,5  cm.  Sie  wurden 
durch  einen  kleinen  Blasebalg  angeblasen,  welcher  wie  das 
Windwerk  bei  der  Orgel  eingerichtet  und  vom  Orgelbauer 
Ferd.  Lange  zu  Berlin  verfertigt  war. 

Versuche  über  das  Verhalten   des  Anblasestroms. 

Um  das  abwechselnde  £in-  und  Ausbiegen  des  Anblase- 
stroms am  oberen  Labium  sichtbar  zu  machen,  stellt  man 
die  Pfeife  so,  dass  *die  Anblaseöffnung  durch  die  Lochreihe 
der  stroboskopischen  Scheibe  gut  zu  sehen  ist.  Lässt  man 
nun  die  Pfeife  ansprechen  und  nähert  dem  unteren  Labium 
eine  kleine  Gasflamme  (als  Brenner  benutzte  ich  eine  in 
eine  feine  Spitze  ausgezogene  Glasröhre,  der  Durchmesser 
der  Spitze  war  ungefähr  0,2  mm),  nachdem  man  vorher  der 
Scheibe  die  richtige  Drehungsgeschwindigkeit  gegeben  hat, 
80  erblickt  man  Folgendes. 

Gehen  in  der  Secunde  am  Auge  nicht  genau  soviel 
Löcher  der  Scheibe  vorüber,  wie  der  Ton  der  Pfeife  Schwin- 
gungen macht,  und  wird  die  Flamme  so  gehalten,  dass  ihre 
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Spitze,  wenn  die  Pfeife  nicht  angeblasen  wird,  das  obere 
Labium  berührt,  so  sehen  wir  durch  die  Scheibe,  wie  die 
Flamme,  langsam  ihre  Phase  verändernd,  bald  in  die  An- 
blaseöffnung hineingezogen,  bald  klein  zusammengedrückt 
wird.  Untersuchen  wir  aber  verschiedene  Pfeifen,  so  werden 
wir  finden,  dass  nicht  immer  dieses  Hineinziehen  deutlich 
zu  sehen  ist,  dass  vielmehr  bei  einigen  derselben  die  Flamme 
zwar  nach  der  Pfeifenöffnung  hingezogen  und  dann  wieder 
zusammengedrückt  wird,  dass  jedoch  ein  wirkliches  Hinein- 
ziehen nicht  stattfindet.  Es  zeigt  dies,  dass  bei  den  zuerst 
untersuchten  Pfeifen  der  Anblasestrom  bald  ganz  in  die 
Eöhre  schlägt,  bald  wieder  aussen  vorbeistreicht,  während 
er  bei  den  später  untersuchten  nie  gänzlich  in  das  Innere 
hineinschlägt,  sondern  nur  in  regelmässigen  Perioden  ein 
Theil  des  Luftblattes  in  die  Pfeife  dringt,  während  der 
Hauptstrom  sich  draussen  fortbewegt.  Blasen  wir  nun  die 
Pfeife  mit  Eauch  an,  so  sehen  wir,  dass  im  ersten  Falle  der 
in  die  Pfeife  gelangte  Rauch  dieselbe  aus  der  oberen  Oeff- 
nung  wieder  verlässt,  also  ein  Luftstrom  das  Kohr  von  unten 
nach  oben  durchzieht,  während  im  letzten  Falle  der  Rauch 
wieder  durch  die  Anblaseöffnung  in  wirbelnder  Bewegung 
herausgeschleudert  wird,  und  in  die  obere  Oeffhung  beständig 
Luft  einströmt,  sodass  ein  Luftstrom  das  Rohr  von  oben 
nach  unten  durchzieht.  Son  reck  hat  nach  deiner  erwähnten 
Abhandlung  diesen  verschiedenen  Verlauf  des  Anblasestroms 
dadurch  an  einer  und  derselben  Pfeife  hervorgebracht,  dass 
er  ein  verstellbares  Mundstück  anwandte.  War  der  Anblase - 
Strom  mehr  nach  dem  Inneren  der  Pfeife  gerichtet,  so  ver- 
liess  der  Rauch  die  obere  Oeffnung;  war  er  mehr  nach  aussen 
gerichtet,  so  strömte  durch  die  obere  Oeffnung  Luft  ein, 
und  der  Rauch  gelangte  durch  die  untere  Oeffnung  wieder 
ins  Freie.  Doch  kann  man  diese  Versuche  auch  ohne  eine 
solche  mit  verstellbaren  Lippen  versehene  Pfeife  leicht  an- 
stellen. 

Man  findet  nämlich,  dass  bei  den  meisten  Pfeifen  der 
Anblasestrom  nach  der  oberen  Oeffnung  aufsteigt,  dass  also 
die  Flamme  ganz  hineingezogen  wird.  Nimmt  man  nun  ein 
kleines  Holz-  oder  Metallstückchen,  welches  dieselbe  Grösse 

Ann.  d.  Pbjs.  a.  Cbem.  N.  F.  XXXI.  6 
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hat  wie  die  Anblaseöö'nung,  legt  dasselbe  fest  gegen  das 
untere  Labium  und  verschiebt  es  langsam  von  unten  gegen 
das  obere  Labium,  sodass  also  die  Anblaseöffnung  mehr  und 
mehr  verdeckt  wird,  so  lassen  sich  alle  erwähnten  Erschei- 
nungen herstellen.  Vor  dem  Versuche  wurde  die  Pfeife  mit 
Tabaksrauch  angefüllt.  War  die  Anblaseöffnung  frei,  so 
verliess  der  Rauch  lebhaft  die  obere  Oeffnung;  schob  ich 
das  Metallstückchen  mehr  nach  oben,  so  wurde  die  aufwärts- 
gehende Bewegung  beständig  langsamer.  Darauf  trat  ein 
Punkt  ein,  wo  die  Bauchsäule  scheinbar  ganz  ruhig  in  der 
oberen  Hälfte  der  Pfeife  stand,  um  sich  dann  bei  weiterem 
Verschieben  des  Stückchens  nach  der  unteren  Oeffnung  zu 
bewegen. 

Beim  ersten  Anblick  ist  man  versucht  anzunehmen,  dass 
durch  das  Davorhalten  des  Metallstückchens  der  Strom  um 
so  mehr  nach  innen  gelenkt,  also  nur  ein  heftigeres  Aus- 
strömen durch  die  obere  Pfeifenöffnung  stattfinden  würde. 
Eine  nähere  Ueberlegung  erweist  diese  Ansicht  als  eine 
irrige.  Blasen  wir  nämlich  einen  Luft8t];om  durch  die  freie 
Luft,  so  strömt  von  den  Seiten  her  Luft  gegen  diesen  Strom, 
die  umgebende  Luft  wird  mit  fortgerissen.  Beim  Anblasen 
der  Pfeife  findet  dasselbe  statt.  Der  Anblasestrom  reisst 
von  allen  Seiten  Luft  mit  sich  fort  und  würde  daher  eine 
Verdünnung  der  umgebenden  Luft  bewirken,  falls  dieselbe 
nicht  frei  nachströmen  könnte.  Ist  die  Pfeifenöffnung  beim 
Anblasen  auf  der  äusseren  Seite  frei,  so  wird  daher  sowohl 
vom  Lineren  als  auch  von  aussen  beständig  Luft  in  den 
Anblasestrom  hineingerissen  werden.  Bringen  wir  nun  auf 
der  äusseren  Seite  irgend  ein  Hinderniss  vor  die  Anblase- 
öffnung, so  wird  die  Luft  hier  nicht  frei  nachströmen  kön- 
nen, es  wird  eine  Verdünnung  der  Luft  zwischen  dem  Hin- 
derniss (z.  B.  eine  Metallplatte)  und  dem  Anblasestrom  ein- 
treten. Da  aber  aus  dem  Inneren  der  Pfeife  die  Luft  frei 
nachströmen  kann,  so  wird  ein  Druck  vorhanden  sein,  der 
den  Strom  mehr  nach  aussen  zu  drängen  sucht.  Dass  dies 
in  der  That  der  wirkliche  Vorgang  ist,  ist  dadurch  leicht 
nachzuweisen,  dass  man  ein  kleines  Weingeistmanometer  mit 
dem  einen  Schenkel  zwischen  die  Metallplatte  und  den  An- 
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blasestrom  bringt.  Der  Weingeist  steigt  sofort  in  diesem 
Schenkel,  zeigt  also  eine  Druckverminderung  der  Luft  an. 
Nachdem  es  mir  auf  diese  Weise  gelungen  war,  den  Verlauf 
des  Anblasestroms  beliebig  zu  ändern,  befestigte  ich  eine 
Holzplatte  so  vor  der  AnblaseO£fhung,  dass  im  oberen  Theil 
der  Pfeife  beim  Ansprechen  derselben  keine  sichtbare  Be- 
wegung der  Bauchtheilchen  eintrat.  In  diesem  Zustande 
eignen  sich  die  Pfeifen  am  besten  zu  den  nun  zu  beschrei- 
benden Versuchen. 

Versuche  über   das  Fortschreiten  des  Geschwindigkeits-  und 
Verdichtungsmaximums  innerhalb  der  Pfeife. 

Zu  diesen  Versuchen  benutzte  ich  eine  Glaspfeife  mit 
hölzernem  Mundstück.  Dieselbe  war  cylindrisch  geformt  und 
besass  einen  Durchmesser  von  5  cm,  eine  Länge  Yon  55  cm. 
Der  Anblasestrom  war  nach  der  angegebenen  Art  so  regu- 
lirt,  dass  die  Luftsäule  in  der  oberen  Hälfte  der  Pfeife  beim 
Anblasen  ruhig  stehen  blieb.  Die  Untersuchungen  wurden 
mittelst  einer  kleinen  Gasflamme  ausgeführt,  welche  in  das 
Innere  des  Glasrohres  gebracht  wurde«  Der  Brenner  für  die 
Gasflamme  bestand  aus  einem  60  cm  langen  Glasrohr,  wel- 
ches 4  —  5  mm  Durchmesser  hatte  und  unten  in  eine  zur 
Längsaxe  recht?dnklige  Spitze  ausgezogen  war,  deren  Durch- 
messer 0,2  mm  betrug.  Ln  Laufe  der  Untersuchung  stellte 
es  sich  heraus,  dass  der  gewöhnliche  Gasdruck  (4 — OcmHjO) 
nicht  passend  für  die  Beobachtung  war.  Ich  regulirte  den- 
selben daher  auf  folgende  Weise.  Von  der  Gasleitung  aus 
führte  ein  Schlauch  zu  einem  Gaszuflussregulator,  mit  dem 
man  sehr  kleine  Aenderungen  der  zufliessenden  Gasmenge 
herstellen  konnte.  Von  hier  aus  war  das  Gas  in  einen 
grösseren  Glasbehälter  geleitet,  an  welchem  ein  Manometer 
angebracht  war,  um  den  Gasdruck  ermitteln  zu  können.  Von 
diesem  Gefäss  wurde  das  Gas  dann  zu  dem  erwähnten  Glas- 
rohr gefuhrt.  Dasselbe  wurde  vertical  über  der  Pfeife  auf- 
gestellt. Zündet  man  das  Gas  an,  so  erhält  man  eine  hori-> 
zontal  brennende  Flamme,  deren  Länge  nahezu  I  cm  beträgt. 
Senken  wir  nun  die  Flamme  in  die  Pfeife,  so  werden  beim 
Ansprechen  zwei  Kräfte  auf  die  Flamme  wirken,  welche  der- 

6* 
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selben  zwei  senkrecht  zu  einander  stehende  Bewegungen  zu 
ertheilen  suchen.  Die  Geschwindigkeiten  der  Lufttheilchen 
werden  die  Flamme  von  der  hoiizontalen  Lage  entweder 
nach  oben  oder  nach  unten  abzulenken  streben,  während  der 
wechselnde  Druck  die  Flamme  zu  verlängern  und  zu  ver- 
kürzen sucht.  Es  fragt  sich  noch,  ob  beide  Kräfte  momentan 
auf  die  Flamme  wirken  oder  nicht.  Jedenfalls  ist  leicht  ein- 
zusehen, dass  die  Geschwindigkeit  der  Lufttheilchen  sofort 
auf  die  Flamme  übertragen  wird;  dieselbe  wird  daher  die 
augenblicklich  wirkende  Geschwindigkeit  anzeigen,  und  zwar 
wird  ein  Maximum  in  dem  Moment  vorhanden  sein,  wenn 
die  Flamme  die  horizontale  Lage  passirt.  Würde  der  Druck 
in  gleicher  Weise  wirken,  so  würde  ein  Maximum  desselben 
in  dem  Augenblicke  stattfinden,  wo  die  Flamme  am  kleinsten 
erscheint.  Es  ist  aber  unwahrscheinlich,  dass  der  Druck 
momentan  seine  Wirkung  äussern  wird,  vielmehr  lässt  sich 
annehmen,  dass  die  Phase  der  Flamme  den  einen  Augenblick 
früher  wirkenden  Druck  angibt.  Wir  werden  sehen,  dass  in 
der  That  eine  Verzögerung  der  Druckwirkung  eintritt.  Indem 
wir  hiervon  vorläufig  absehen,  werden  wir  nach  v.  Helmholt z' 
,,Theorie  der  Luftschwingungen  in  Röhren  mit  ofiPenen  En« 
den'^^)  folgende  Erscheinungen  zu  erwarten  haben. 

Fällt  das  Maximum  des  Druckes  und  das  Maximum  der 
nach  der  oberen  Oeffnung  gerichteten  Geschwindigkeit  nahe- 
zu zusammen,  so  werden  die  beiden  Componenten  der  Be- 
wegung in  der  Weise  wirken,  dass  die  resultirende  Bewegung 
in  einer  Ellipse  vor  sich  geht,  und  zwar  wird  diese  Ellipse 
in  Richtung  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers  durchlaufen 
werden,  falls  der  Brenner  sich  auf  der  linken  Seite  vor  dem 
Beobachter  befindet.  Fallen  die  Bewegungen  aber  genau  um 
die  Zeitdauer  einer  Yiertelundulation  auseinander,  so  werden 
wir  eine  gerade  Linie  erhalten  müssen.  Beträgt  aber  die 
Di£ferenz  des  Eintrittes  des  nach  der  oberen  Oeffnung  gerich- 
teten Geschwindigkeitsmaximums  und  des  Yerdichtungsmaxi- 
mums  eine  halbe  Undulationszeitdauer ,  fällt  also  grösste 
Verdichtung  mit  der  grössten  nach  dem  Inneren  gerichteten 

1)  V.  Helmholtz,  Jouni.  f.  reine  u.  angew.  Math.   112*  p.  1.  oder 
Wiss.  Abb.  1.  p.  303. 
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Geschwindigkeit  nahehin  zusammen,  so  werden  wir  eine  Ellipse 
bekommen,  die  in  einer  der  Bewegung  des  Uhrzeigers  ent» 
gegengesetzten  Richtung  durchlaufen  wird. 

Nach  der  v.  Helmholtz'schen  Theorie  müssen  wir  diese 
verschiedenen  Bilder  an  folgenden  Stellen  erhalten.  Denken 
wir  uns  die  ebenen  Wellen  bis  zur  oberen  Pfeifenöffhung 
fortgesetzt,  so  müssen  die  Maxima  hier  die  Differenz  einer 
Viertelundulation  haben ;  es  muss  sich  daher  eine  Linie  bilden. 
Innerhalb  der  Pfeife  muss  diese  Differenz  mehr  und  mehr 
yerschwinden,  es  muss  sich  eine  Ellipse  bilden,  welche  in 
Richtung  der  Bewegung  eines  Uhrzeigers  durchlaufen  wird. 
Dabei  muss  die  Druckcomponente  beständig  wachsen,  die 
der  Geschwindigkeit  abnehmen.  Unterhalb  der  Knotenfläche 
werden  wir  dieselben  Erscheinungen,  aber  in  umgekehrter 
Reihenfolge  zu  erhalten  haben. 

Sehen  wir  nun^  was  für  Flammenbilder  wir  bei  unserem 
Experiment  erhalten.  Befindet  sich  die  Flamme  in  der  Ebene 
der  oberen  Pfeifenöffhung,  so  bildet  sich  in  der  Spitze  der 
Flamme  eine  Ellipse.  Am  besten  erhielt  ich  dieselbe,  wenn 
der  Gasdruck  2,5  cm  H2O  betrug.  Die  Axen  der  schräg- 
liegenden Ellipse  hatten  eine  Länge  von  ungefähr  3,  resp. 
2  mm.  Senken  wir  die  Flamme  tiefer  in  die  Pfeife,  so  nimmt 
die  kleine  Axe  der  Ellipse  mehr  und  mehr  ab  und  beträgt 
im  Abstand  von  4  cm  von  der  oberen  Pfeifenöffhung  noch 
1  mm,  während  die  grosse  Axe  ihre  Länge  beibehalten  hat. 
Im  Abstand  von  5  cm  haben  wir  noch  eine  schwach  gekrümmte 
Linie.  Bei  6  cm  ist  dieselbe  zu  einer  Geraden  geworden, 
und  wird  bei  7  cm  wiederum  eine  schwach  gekrümmte  Linie, 
welche  im  Abstand  von  9  cm  von  der  oberen  Kante  in  eine 
Ellipse  übergeht.  Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  diese  ver* 
schiedenen  Uebergänge  nicht  dadurch  herbeigeführt  werden, 
dass  etwa  die  eine  Componente  anfangs  abnimmt  und  dann 
wieder  wächst,  sondern  dass  nur  die  zeitliche  Aufeinander- 
folge der  beiden  Kräfte  variirt. 

Man  sieht  dies  deutlich,  indem  man  zwei  Flammen  bei 
gewöhnlichem  Gasdrucke  benutzt,  von  denen  die  eine  hori- 
zontal, die  andere  vertical  brennt.  Die  letztere  zeigt  dann 
hauptsächlich  nur  den  Druckwechsel,   die   erstere  nur  den 
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QeschwindigkeitswechseL  Bringen  wir  diese  Flamme  z.  B. 
an  die  Stelle,  wo  die  Linie  entstand,  so  sehen  wir  beide 
lebhaft  bewegt  Die  Gr&ssen  des  Dracks  und  der  Geschwin« 
digkeit  haben  nahezu  dieselben  Werthe,  wie  in  den  benach- 
barten Punkten,  in  denen  Ellipsen  entstehen. 

Zwar  nimmt  der  Druck  beständig  zu,  je  mehr  wir  uns 
der  Knotenfläche  nähern,  doch  ist  diese  Aenderung  auf  einer 
Strecke  von  einigen  Centimeterü  so  gering,  dass  eine  Aen- 
derung des  FlammenbUdes,  wie  wir  sie  beobachteten,  nicht 
dadurch  bewirkt  werden  kann.  Es  muss  daher  dieselbe 
durch  ein  der  Zeit  nach  verschiedenes  Eintreten  der  beiden 
Bewegungen  bedingt  sein. 

Fahren  wir  nun  in  unseren  Beobachtungen  mit  einer 
Flamme  fort.  Um  etwas  über  die  Bewegungsrichtung  in  der 
Ellipse  erfahren  zu  können,  wandte  ich  die  stroboskopische 
Scheibe  an.  Es  zeigte  sich,  dass  im  oberen  Theile  der  Pfeife, 
bis  5  cm  vom  oberen  Rande,  die  Bewegung  bei  etwas  zu 
raschem  Gange  der  Scheibe  in  Richtung  der  eines  Uhrzeigers 
vor  sich  ging;  bei  etwas  zu  langsamem  in  umgekehrter  Rich- 
tung. Es  folgt  hieraus  nach  den  Auseinandersetzungen,  welche 
Töpler^)  über  das  stroboskopische  Princip  gegeben  hat,  dass 
die  thateächliche  Bewegung  in  diesem  Falle  der  Drehungs- 
richtung des  Uhrzeigers  entgegengesetzt  ist,  dass  also  das 
Yerdichtungsmaximum  und  die  nach  der  oberen  Oeffnung 
gerichtete  grOsste  Geschwindigkeit  um  mehr  als  eine  Viertel- 
undulation  auseinander  fallen.  Unterhalb  der  geraden  Linie, 
also  im  Abstände  von  9  cm  von  der  oberen  Oeffnung,  haben 
wir  die  umgekehrte  Erscheinung;  d.  h.  bei  etwas  zu  raschem 
Gange  der  Scheibe  erhalten  wir  eine  Bewegung,  welche  die 
umgekehrte  der  eines  Uhrzeigers  ist,  und  bei  etwas  zu  lang- 
samem eine  Bewegung  im  Sinne  der  eines  Uhrzeigers.  That- 
sächlich  findet  daher  die  Bewegung  im  Sinne  der  Drehung 
eines  Uhrzeigers  statt  Die  Maxima  der  Verdichtung  und 
der  nach  der  oberen  Oeffnung  gerichteten  Geschwindigkeit 
fallen  um  weniger  als  eine  Viertelundulation  auseinander. 
Gehen  wir  mit  der  Flamme  noch  weiter  in  das  Innere  der 
Pfeife  hinab,  so  wird  die  Erscheinung  undeutlicher.    Die 

1)  Töpler,  Wied.  Ann.  128.  p.  108.  1866. 


Digitized  by 


Googk 


Orgelpfeifen.  87 

Druckcomponente  wächst  mehr  und  mehr,  die  der  Geschwin- 
digkeit nimmt  ab,  sodass  in  der  Nähe  des  Knotens  an  der 
Flamme  nur  die  Druckwechsel  bemerkbar  sind,  während  die 
Geschwindigkeitscomponente  fast  verschwindet.  Gehen  wir 
noch  tiefer,  so  sehen  wir  zwar  wieder  eine  Ellipse  entstehen^ 
aber  die  wirbelnde  Bewegung  des  Anblasestromes  gestattet 
nicht,  die  in  der  oberen  Hälfte  der  Pfeife  angestellten  Ver- 
suche hier  zu  wiederholen. 

Aus  den  bisherigen  Untersuchungen  würden  wir  Folgen- 
des zu  schliessen  zu  haben.  Das  Geschwindigkeits-  und  Yer- 
dichtungsmaximum  bewegt  sich  nicht  gleichmässig  fort,  und 
zwar  ist  ihre  Bewegung  derartig,  dass  sie  am  offenen  Ende 
der  Pfeife  über  die  Zeitdauer  einer  Yiertelundulation  aus- 
einanderfallen, im  Abstände  von  6  cm  vom  oberen  Rande 
gerade  um  eine  Yiertelundulation  verschieden  sind  und  noch 
weiter  nach  dem  Inneren  mehr  und  mehr  zusammenfallen. 
Dies  Ergebniss  ist  aber  noch  zu  modificiren. 

Wir  haben  nämlich  hierbei  angenommen,  dass  die  Wir^ 
kung  des  Druckes  momentan  in  der  Gestalt  der  Flamme  zur 
Geltung  kommt.  Wenn  dies  in  Wirklichkeit  der  Fall  ist, 
so  müssen  sich  die  beobachteten  Flammenbilder  stets  an 
demselben  Orte  zeigen,  wenn  auch  der  Gasdruck  variirt  wird. 
Bei  den  Yersuchen  war,  wie  schon  bemerkt,  der  Druck  2,5  cm 
HjO  gewesen.  Yerringern  wir  nun  den  Druck,  so  verschie- 
ben sich  auch  die  Lagen  der  Linien  und  Ellipsen.  Zwar 
werden  die  einzelnen  Bilder  mit  abnehmendem  Druck  undeut- 
licher, jedoch  lässt  sich  mit  Sicherheit  erkennen,  dass  der 
Ort  der  geraden  Linien  sich  mehr  und  mehr  der  oberen 
Pfeifenöffnung  nähert.  Bei  2,5  cm  HgO  lag  dieselbe  6  cm 
vom  oberen  Bande  entfernt,  bei  1,5  cm  H^O  liegt  sie  noch 
4  cm  und  bei  1,3  cm  Wasserdruck  noch  8,5  cm  von  dem- 
selben. Genau  Hessen  sich  diese  Orte  leider  nicht  feststellen, 
sodass  es  mir  nicht  gelungen  ist,  diesen  Einfiuss  des  Gas- 
druckes gänzlich  zu  eliminiren.  Wir  dürfen  aber  aus  diesen 
Yersuchen  schliessen,  dass  uns  die  Flamme  nicht  genau  den 
augenblicklichen  Phasenünterschied  zwischen  Druck-  und 
Geschwindigkeitsmaximum  angibt,  dass  im  Gegentheil  beide 
erst  wirklich  zusammenfallen,  wenn  die  Flamme  schon  einen 
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YorspruDg  des  Geschwindigkeitsmaximams  angibt.  Nehmen 
wir  an,  dass  bei  unseren  Versuchen  der  Ort  der  geraden 
Linie  in  demselben  Yerhältniss  sich  der  Oeffnung  nähert,  wie 
der  Druck  des  Gases  abnimmt,  so  würde  die  Linie  bei  0  cm 
H2O  Ueberdruck  nahezu  in  die  Ebene  der  Pfeifenmündung 
fallen.  Wir  erhalten  daher  als  endgültiges  Resultat  unserer 
Untersuchung: 

Das  Geschwindigkeits-  und  Yerdichtungsmaximum  liegen 
im  offenen  Ende  der  Pfeife  ungefähr  um  die  Zeitdauer  einer 
Yiertelundulation  auseinander.  Unterhalb  der  Oeffnung  bis 
in  die  Nähe  des  Knotens  fallen  aber  die  Maxima  mehr  und 
mehr  zusammen.  Dabei  hat  der  Druck  sein  Maximum  in 
der  Knotenfläche,  die  Geschwindigkeit  aber  das  ihrige  nahe 
der  oberen  Pfeifenöffnung. 

Ueber  die  SchwiDgungsrichtung  der  Lufttheilchen  am 
offenen  Ende  der  Pfeife. 

y.  Helmholtz  gibt  in  der  Einleitung  zu  seiner  Theorie 
der  Luftschwingungen  in  Bohren  mit  offenen  Enden  den 
Grund  an,  warum  hauptsächlich  die  mathematische  Theorie 
der  Oi*gelpfeifen  seit  den  ersten  Bearbeitern  so  sehr  wenig 
vorgerückt  sei.    Er  sagt: 

„Der  Grund  davon  hat  hauptsächlich  darin  gelegen,  dass 
die  Mathematiker  es  nicht  wagten,  die  Annahme  aufzugeben, 
dass  die  Bewegung  der  Lufttheilchen  im  Inneren  der  Röhre 
überall  ihrer  Axe  parallel  gerichtet,  und  sowohl  die  Ge- 
schwindigkeit, wie  der  Druck  in  allen  Punkten  desselben. 
Querschnittes  gleich  gross  sei.  Diese  von  den  ersten  Bear- 
beitern der  Einfachheit  wegen  gemachte  Annahme  ist  ganz 
unbedenklich  für  die  von  den  offenen  Enden  entfernteren 
Theile  einer  cjlindrischen  oder  prismatischen  Bohre,  aber 
in  der  Nähe  offener  Enden,  wo  die  ebenen  Wellen  der  Bohre 
in  den  freien  Baum  überzugehen  anfangen,  um  sich  dort  in 
Form  kugeliger  Wellen  auszubreiten,  ist  jene  Annahme  nicht 
mehr  zulässig,  da  es  klar  ist,  dass  ein  solcher  Uebergang 
nicht  sprungweise  geschehen  kann.'* 

Meines  Wissens  ist  dieser  Umstand  noch  nicht  durch 
das  Experiment  geprüft  worden.    Halten  wir  die   bei   dea 
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vorigen  Versuchen  benutzte  Flamme  in  die  Mitte  der  oberen 
Pfeifendffhung,  so  bildet  sich,  wie  wir  gesehen  haben,  eine 
Ellipse,  und  zwar  ist  die  Ebene  derselben  parallel  der  Längs- 
axe  der  Pfeife.  Nähern  wir  die  Flamme  dem  Rande  der 
Pfeife,  so  bemerken  wir  eine  doppelte  Veränderung  in 
dem  Flammenbilde.  Erstens  wachsen  die  Axen  der  Ellipse, 
und  zweitens  ändert  sich  die  Schwingungsebene  der  Flamme. 
Während  in  der  Mitte  der  Pfeife  die  Schwingungsrichtung 
parallel  der  Längsaxe  der  Pfeife  war,  bildet  sie  nun  einen  spitzen 
Winkel  mit  derselben.  Dieser  Winkel  wächst  mehr  und 
mehr,  je  näher  wir  dem  Bande  kommen,  und  wird  zu  einem 
Rechten  gerade  über  dem  Pfeifenrande.  Die  Ellipse  hat 
sich  dabei  ungefähr  um  das  Doppelte  vergrössert.  Auch 
etwas  unterhalb  der  Pfeifenmündung  innerhalb  der  Röhre 
können  wir  noch  eine  deutliche  Veränderung  der  Schwin- 
gungsebene wahrnehmen,  doch  ist  die  Erscheinung  nicht  so 
lebhaft  und  verschwindet  gänzlich  im  Abstände  von  einigen 
Centimetern  von  dem  oberen  Rande.  Ausserhalb  der  Pfeife 
nimmt  die  Intensität  des  Geschwindigkeits-  und  Druckwech- 
sels so  rasch  ab,  dass  wir  oberhalb  der  Pfeifenöffnung  im 
Abstände  von  einigen  Centimetern  keine  sichtbare  Bewegung 
der  Flamme  erhalten.  Seitlich  des  Randes  ist  nur  inner- 
halb eines  Centimeters  eine  deutliche  Erregung  derselben 
bemerkbar. 

Wir  sehen  aus  diesen  Versuchen,  dass  in  der  That  in 
der  Nähe  der  oberen  Oeffnung  der  Pfeife  die  Lufttheilchen  , 
sich  nicht  mehr  parallel  der  Axe  der  Pfeife  bewegen,  und 
dass  auch  der  Druck  und  die  Geschwindigkeit  zur  selbigen 
Zeit  in  demselben  Querschnitte  nicht  constant  sind,  sondern 
bedeutende  Unterschiede  zeigen. 
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VI.   Einfache  Hegel  zur  Besthntnung  der  iaochro" 

matischen  Ourven  i/n  einaa>igen  Kryatallplatten  bei 

beliebiger  Neigung  der  Äxe  gegen  die  Oberfläche; 

von  Julius  Friess. 

(HIeriB  Tftf.  1  Flg.  4.) 

Bezugnehmend  auf  die  Notiz ^),  nach  welcher  Hr.  Ber- 
tin die  Curven,  welche  in  einaxigen  Kry stallen  bei  belie- 
biger Neigung  der  Axe  gegen  die  Oberfläche  im  polarisirten 
Lichte  auftreten,  berechnete,  bemerke  ich,  dass  ich  bereits 
im  Jahre  1877  dasselbe  Thema  ausführlich  behandelte  und 
eine  einfache  Regel  zur  Bestimmung  dieser  Curyen  auf- 
stellte.^) Da  der  erwähnte  Aufsatz  vergriffen  ist,  so  sei  es 
mir  gestattet,  einen  kurzen  Auszug  davon  zu  geben. 

Ist  durch  ip  der  Winkel  zwischen  den  beiden  Polari- 
sationsebenen des  Polarisators  und  Analysators  bezeichnet, 
durch  (f'  der  Winkel  zwischen  Hauptschnitt  und  Polarisator 
und  bedeutet  A  den  Gangunterschied  des  ordinären  und 
extraordinären  Strahles,  so  ist  bekanntlich  die  resultirende 
Intensität  des  in  das  Auge  gelangenden  Strahles: 

(1)         J^a}  {cos't//  +  %\n2cp  8in2(v'  — <p)  sin*wJ}. 

Die  Punkte  gleicher  Helligkeit  geben  die  isochroma- 
tische Curve.  Sie  sind  bei  einer  bestimmten  Lage  des 
.  Polarisators  und  Analysators  durch  den  Werth  von  A  be- 
stimmt. 

Um  diesen  zu  finden,  wählen  wir  ein  rechtwinkeliges 
Coordinatensystem,  dessen  eine  Coordinatenebene  die  Ober- 
fläche des  Kry  Stalles,  dessen  zweite  die  durch  das  Einfallsloth 
und  die  optische  Axe  bestimmte  Ebene  ist  und  dessen  dritte 
senkrecht  auf  beiden  durch  den  Einfallspunkt  A  (Fig.  4)  des 
einfachen  Lichtstrahles  geht. 

Ist  b)  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Lichtes 
parallel  zur  optischen  Axe,  €  die  senkrecht  darauf  und  die 


1)  M.  Bertin,  BeibL  9.  p.  121.  1885. 

2)  Progr.  d.  k.  k.  Staatsoberrealachule  zu  Olmtitz  (Mähren).  1876/77. 
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Axe  unter  dem  Winkel  cc  gegen  die  Oberflache  geneigt,  so 
wird  die  Wellenfläche  des  extraordinären  Strahles  durch  das 
Ellipsoid  bestimmt,  dessen  Gleichung  lautet: 

(2)  (o^  {ar*  +  y^  +  r*)  +  («*  —  co^)  (y  cos  g?  —  ;?  sin  a)^  «  w»  e\ 
Bildet  der   einfallende  Strahl  SA  mit  der  Z-Axe  den 

Winkel /9  und  die  Einfallsebene  mit  der -XZ-Ebene  den  Win- 
kel y,  so  ist  derselbe  bestimmt  durch: 

(3)  y  =  ^tgr,  ^  =  Si7ir^f 

Zu  diesem  hat  man  sich  einen  parallelen  Strahl  S'T  so 
gezogen  zu  denken,  dass,  wenn  man  von  A  auf  denselben  das 
Perpendikel  AP  fällt,  die  Strecke  PT  zwischen  dem  Fuss- 
punkte  desselben  und  dem  Tre£fpunkte  des  Strahles  mit  der 
Ebene  XV  gerade  die  Länge  der  Lichtwelle  in  der  Luft  ist. 
Setzt  man  homogenes  Licht  voraus,  so  kann  man  PT »  1 
setzen.  Zieht  man  in  der  XF-Ebene  durch  den  Punkt  T  eine 
Gerade  mn  senkrecht  auf  die  Einfallsebene,  so  ist  die  Glei- 
chung derselben: 

(4)  r  s=  0,        ysin7'+ ircos;' =  cosec/S. 

Durch  diese  legen  wir  eine  Ebene,  die  das  Ellipsoid  berührt 
Ihre  Gleichung  ist: 

(5)  X  cos  y  +  ysiny  +  Cz  =  cosec  ß. 

Damit  sie  das  Ellipsoid  berührt,  sind  die  Bedingungsglei- 
chungen: 

(ü^x  cosy 

z({a*C0B*o  +  e*  sin'a)  —  ^  (e*— oj*)  ßina  coso  ""  C  ^ 
(w*  sm*o  +  e*  cos  *  g)  y  ~  g  (e*  —  faj'j  sin  a  cos«  _  sin  y  ^ 
z  (ü*  cos*«  +  e  *  sin*«)  —  y  (c*  —  w*)  sin  «  cos  «  C 

Aus  (2),  (5)  und  (6)  findet  man  für  die  Berührungspunkte: 

z=  W^=  Vf(w*  Qm^a  +  6 2 cos* a) (1  —  6* sin'/? cos *y) 

—  w*fi'  Qin^ßBm^y] 
a:  =  «2  sin  ß  cos  y 

—      6)*  6*  sin  {^  sin  y  +  (e*  —  cj'j  sin  «  cos  g  .  TF 
•^  ü>*sin*«  +  e*cos*«  ' 

Die  Wellenlänge  des  Lichtes  auf  dem  extraordinären  Strahle 
im  Krystall  ist:  ^_ 

(8)  K^'^^+y+'z'. 


(6) 


(7) 
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die  Richtung,  in  welcher  er  den  Krystall  durchsetzt,  ist  be- 
stimmt durch: 


X 


(9)  x=^^z,        y^^z. 

Z  t 

Ist  D  die  Dicke  der  Platte,  so  sind  die  Coordinaten  für  den 
Austrittspunkt  dieses  Strahles: 

(10)  ^e=-A      y.^^D,     z^^D. 

z  z 

Die  Entfernung  des  Austrittspunktes  desselben  vom  Eintritts- 
punkte ist  gegeben  durch: 

^e*=:-s{ar    +y    +2:)=— ,  Ae*. 

Z  Z 

Die  Anzahl  der  Wellen,  welche  auf  dem  Wege  des  extra- 
ordinären Strahles  innerhalb  des  Erystalles  liegen,  ist  dem- 
nach : 

(11)  ^^£^ ^ A 

^  ^         z        V(ü*8m*a  +  e2co8*o)(l-8*smVco82r)-w*e*sinVsiaV 

Um  die  analogen  Werthe  für  den  ordentlichen  Strahl 
zu  finden,  braucht  man  nur  in  (7),  (10)  und  (11)  €  =  a>  zu 
setzen.  Man  erhält  für  die  Coordinaten  des  Austrittspunktea 
des  ordentlichen  Strahles  aus  dem  Krystalle: 

für  die  Anzahl  der  Wellen  auf  diesem  Strahle: 
(13)  ^  ^ 


^0        wl/l-6>»sin*^ 

Ist  der  gegebene  Krystall  negativ  brechend,  was  wir  vor 
der  Hand  annehmen  wollen,  so  ist  AO  (Fig.  4)  der  ordent- 
liche, EA  der  ausserordentliche  Strahl.  Es  ist,  um  den 
Gangunterschied  angeben  zu  können,  noch  die  Anzahl  der 
Wellen  auf  dem  Wege  OB  zu  bestimmen.  Die  Länge 
dieser  Strecke  ist: 

(14)  OB  =  [(oTe  -  Xq)  cos  y  +  (y.  -  y^  ßin  y]  sin  /?. 

Setzt  man  die  Werthe  aus  (10)  und  (12)  ein,  so  ist: 
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OB  =  2?(c^8in'/9  <'-''«^;«  t  «'«'°f'«)co'';r+j''^V  _ 

,  \  •  (w*sm*a  +  8* COS*«)  TT 

^     ^  I  ^       CT  sva^ß         ,    (e*  —  «*)  sin  2  a  sin  ^  siny^ 

Vl  -  ««sin*/?        "  2((y«sin*rt  +  e*"co8*  a)    /  * 

Dieser  Ausdruck  gibt  auch  zugleich  die  Zahl  der  Wel- 
lenlängen auf  0J3an.   Es  ist  demnach  der  Gangunterschied: 

<16)  ^  =  05  + J^^. 

Setzt  man  die  Werthe  aus  (11),  (18)  und  (15)  ein  und 
ordnet  nach  Potenzen  von  sin/?,  so  erhält  man,  wenn  die 
Tierten  und  höheren  Potenzen  wegen  der  Kleinheit  des  Win- 
kels ß  vernachlässigt  werden: 

A  _  r>  f  ^ \ 1      (fi'  — ft>')8ip2fltsiny     .     ^ 

^  ~  ^\w       ycü*8in«a  +  e«cos«a  "^  (2üj«sin«a  + 8*C08««)  S^^P  + 

*L  Vü»8in««  +  e«cos»o       (w'sin'a  +  e'cosM^'J  / 

Ist  der  Krystall  positiv  brechend,  so  ändert  (17)  nur 
das  Zeichen,  was,  wie  aus  (1)  zu  ersehen  ist,  den  Werth  der 
resultirenden  Intensität  des  Lichtes  nicht  ändert  Setzt  man 
A  =  Const.,  so  gibt  (17)  die  Gleichung  der  isochromatischen 
Ourre.  Um  diese  selbst  zu  bestimmen,  beziehen  wir  sie  auf 
ein  rechtwinkeliges  Coordinatensystem,  dessen  Ursprung  der 
Punkt  sei,  wo  die  Axe  des  aus  dem  Kry stall  austretenden 
Lichtkegels  die  Oberfläche  desselben  schneidet,  als  Richtung 
der  X  und  V  bleiben  die  bereits  angegebenen  Richtungen; 
so  ist: 

<18)  sin  y  =  ,^--  »      cos  y  =  Zr4---=^ ' 

Sei  F  die  Länge  der  Verbindungslinie  des  Ursprungs 
mit  dem  Punkte,  gegen  welchen  der  Strahlenkegel  conver- 
^t,  so  ist,  weil  jeder  Strahl  denselben  Winkel  mit  dieser 
Linie  wie  mit  dem  Einfallsloth  bildet: 


(19)  tg/?==^^^y:-^-«sin/9. 

Da  ß  immer   einen  kleinen  Werth  hat,  so  ist  es   erlaubt, 
statt  der  Tangente   den  Sinus   zu  setzen.    Führt  man  die 
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Grössen  Ton  (18)  und  (19)  in  (1 7)  ein  und  setzt  J  »  Const  =  Kj 

so  erhält  man  die  Gleichung: 

(20)  Ax^  +  By^+Cy  +  E=0, 

worin  abkürzend  gesetzt  worde: 


(21) 


p  —  (fi*  —  <ti*)3in2iie 


2F(w*8in»a  +  6*C08*a)' 


<«'        Vai*8iii'o  +  e»cos»a        D 

Da  ^  and  B  oder  ^  and  j^,  oder  B  and  C  nicht 
gleichzeitig  Nail  sein  können,  so  stellt  die  Torliegende  Glei- 
chung eine  Kegelschnittlinie  vor. 

Sachen  wir  ans  den  Kegel  zu  bestimmen,  aus  dessen 
Schnitt  mit  einer  Ebene  die  Corven  entstehen  können.  Setzt 
man  in  (21)  a  ^  90^  so  erhUt  (20)  die  Form: 

(22)  -*+y*='-5-^-^^«.> 

welche  einen  Kreis  vorstellt.    Setzt  man: 


(23)  cc  Ä  arc  cos 


so  stellt  (20)   eine  Parabel  vor.    Daraas  ergibt   sich  nun 
folgende  Regel. 

Legt  man  durch  einen  geraden  Kreiskegel,  bei  welchem 
die  erzeugende  Gerade  mit  der  Axe  den  Winkel: 


a  s=  arc  cos 


bildet,  eine  Ebene  so,  dass  sie  mit  der  Axe  denselben  Win- 
kel einschliesst,  wie  die  Oberfläche  des  Krystalles  mit  der 
optischen  Axe,  so  hat  die  isochromatische  Ourve  mit  dem 
Schnitte  dieselbe  Form. 

Olmütz,  5.  Januar  1887. 
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VII.    Vebev  die  CorrecHofiSn  bei  einer  Winkel^ 

messung  mit  Spiegel  und  Scala; 

van  F.  Kohlrausch. 


Nicht  als  etwas  Neues,  sondern  nur  zur  Bequemlichkeit 
eines  oder  des  anderen  Beobachters  will  ich  hier  in  möglichst 
handlicher  Gestalt  die  Operationen  und  Formeln  zusammen- 
stellen, welche  ftir  eine  genaue  Bestimmung  des  Abstandes 
einer  Scala  von  einem  gedrehten  Spiegel  nothwendig  sind. 

Der  Kürze  halber  sei  die  Drehungsaze  des  Spiegels 
vertical  angenommen.  Es  ist  also  für  den  allgemeineren 
Fall  statt  ,,yerticaP^  und  ^^horizontal*'  zu  lesen  „parallel'^  oder 
„senkrecht  zur  Drehungsaze^^ 

A  bedeute  den  zur  Scäla  senkrechten  Abstand  der  an- 
visirten  Spiegelmitte  von  der  Scala,  projicirt  auf  eine  hori- 
zontale Ebene.  ^)  A^  sei  der  corrigirte  Abstand,  d.  h.  diejenige 
Länge,  welche  einen  kleinen  horizontalen  Drehungswinkel  i^ 
des  Spiegels  aus  dem  zugehörigen  Scalenausschlage  x  als : 


«  =  Ä 


berechnen  lässt.  Die  Abweichungen  grösserer  Scalenaus- 
schlage von  der  Proportionalität  mit  den  Drehungen  bleiben 
hier  also  ausser  Betracht.  Die  Correctionen  Nr.  1—5  gelten 
für  geradlinige,  wie  für  gebogene  Scalen. 

Zunächst  werde  die  Normale  auf  dem  nicht  abgelenk- 
ten Spiegel  und  die  Visirlinie  in  derselben  auf  der  Scala 
senkrechten  Verticalebene  angenommen. 

1.    Correction  weg;en  Spiegelneigung. 

Eine  Neigung  des  Spiegels  gegen  die  Drehungsaxe  kann 
die  Scalenausschlage  vergrössern  oder  verkleinern.  Die  Lage 
sei  foigendermassen  definirt: 

Die  Visirlinie  des  Femrohres  —  oder  bei  objectiver 
Beobachtung  die  Verbindungslinie  der  Lichtquelle  mit  der 
Spiegelmitte  —  bilde  mit  der  Vertioalen  den  Winkel  b^  die 


1)  Ein  bequemes  Verfahren  der  Messung  von  Ä  s.  F.  u.  W.  Kohl- 
rausch,  Wied.  Ann.  17.  p.  8.  1882. 
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Spiegelnormale  mit  der  Verticalen  den  Winkel  c.  Der  hori- 
zontale Drehungswinkel  der  Spiegelnormale  ist  ^  cc,  der 
beobachtete  Scalenausschlag  »  x. 

Als  Hülfsgrösse  werde  noch  der  Winkel,  welchen  die 
gedrehte  Spiegelnormale  mit  der  constanten  Visirlinie  bildet, 
3=  a  gesetzt.  Dann  ist  2a  der  Winkel,  welchen  der  von 
dem  beobachteten  Sealentheil  kommende  Lichtstrahl  mit  der 
Visirlinie  macht.  ^) 

Wir  denken  uns  um  den  Spiegelmittelpunkt  eine  Kugel 
beschrieben,  welche  eine  durch  die  Scala  gelegte  verticale 
Ebene  berührt,  welche  also  den  Halbmesser  A 
hat.  Auf  der  Kugelfläche  stellen  sich  die  Win- 
kel a,  b  und  c  als  Seiten  eines  Dreiecks  dar,  in 
welchem  der  Seite  a  der  gesuchte  Winkel  a  gegen- 
über liegt,  der  Seite  c  ein  Winkel,  welcher  y 
heisse. 

In  einem  zweiten  Dreieck  liegen  die  Seiten  2  a 
und  b,  die  den  Winkel;'  einschliessen,  und  in  welchem  der 
Seite  2a  ein  Winkel  a  +  a  gegenüber  liegt.  Aus  beiden 
Dreiecken  folgt: 

cos  a  BS  cos  b  cos  c  +  sinb  sin  c .  cos  a, 
cos  c  =  cosa  cosÄ  +  sin  a  sin  i.  cos  y, 
sin;'  3=  tg(£^  +  a')(ctg2a  sin^  — cos^  cos;'). 
Die  Elimination  von  a  und  ;'  ergibt: 

sinc^  =  tg(a  +  u)  fcos«  -  ^, .       ?^-l    -_        _], 

*^  ^  '  L  2  ßinc  cos  ff  sin  0  sin  c  +  cos  h  cos  c\ 

Wenn  der  Ausschlag  a  klein  ist,  so  setzen  wir: 
a  =  sina,      cosa=l,'      ig[a  +  a)  =  xj  A, 

und  erhalten:  «  =  -%  -^^'~J^\  • 

1A  sine  C08(6— c) 

Man  sieht,  dass  der  Correctionsfactor  von  xji^A)  immer 

gleich  Eins  wird,  sobald  c  =  90^  d.  h.  sobald  der  Spiegel  der 

Drehaxe  parallel  ist.    Ebenso  verschwindet  die  Correction, 

1)  Man  setzt  hier  voraos,  die  Theiistriche  der  Scala  seion  so  lang, 
dass  man  stet«  im  Fadenkreuz  des  Femrohres  beobachte.  Der  Fall,  daas 
die  Theiistriche  kurz  sind,  und  dass  man  immer  im  Verticalfaden  des 
Femrohres  beobachtet,  führt  für  kleine  Ablenkungen  auf  dasselbe. 
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wenn  b  ^c,  d.  h.  wenn  die  Spiegelnormale  in  der  Buhelage 
mit  der  Yisirlinie  zusammenfällt,  also  auch  die  Scala  durch 
die  Yisirlinie  geht.  (Es  ist  also  gut,  Femrohr  und  Scala 
möglichst  dicht  zusammenzubringen.)  In  allen  anderen  Fällen 
ist  eine  Correction  nothwendig. 

An  Stelle  der  Neigungen  b  und  c  gegen  die  Yerticale 
wollen  wir  nun  die  Neigung  tp  der  Yisirlinie  und  die  Nei- 
gung V  der  Spiegelnormale  gegen  den  Horizont  einsetzen. 
Dann  ist  ^  =  90  —  qo,  c  =  90  —  y,  und  man  erhält: 

__    X        COB  (2  y  --  y ) 

~*  2  A   cos  V  cos  {v  —  qp) 

Man  würde  also  den  corrigirten  Scalenabstand  Aq  setzen*. 

.    _    j  cos  V  cos  {v  —  qr ) 

Sind  die  Neigungen  wie  gewöhnlich   nur  klein,   sodass 
man  cos«/  =  l  —  \v^  etc.  setzen  kann,  so  wird: 
A,=  A{l-^r{v-ff,)). 

Praktisch  wird  man  die  Neigungen  so  messen,  dass  man 
die  Höhen  N  und  F  der  Punkte,  in  welchen  Spiegelnormale 
und  Yisirlinie  die  yerticale  Scalenebene  treffen,  über  dem 
Spiegel  bestimmt.  Dann  ist  v^^N/A  und  (jp  =  jF/^,  und 
man  hat: 

Statt  N  kann  man  auch  die  Höhe  S  der  Scala  über  dem 
Spiegel  einführen  und  erhält,  weil  iY=  1(5+ F)  ist: 

j   -   j   .   (S+F)iS-F) 
^ö  -  ^  i-  12 

Die  Höhen  sind  von  der  anvisirten  Spiegelmitte  aus, 
nach  oben  positiv,  nach  unten  negativ  zu  zählen. 

2.    Spiegelkrümmung. 

Liegt  ein  Spiegel  in  der  Drehungsaxe,  so  ist  die  Krüm- 
mung ohne  Einflass;  bei  excentrischer  Lage  kann  die  Cor- 
rection beträchtlich  werden,  besonders  da  dünne  Planspiegel 
oft  schon  durch  ihre  Fassung  gekrümmt  werden. 

Der  Spiegel  habe  den  Krümmungshalbmesser  r,  für  einen 
Hohlspiegel  positiv  gerechnet  und  umgekehrt.    Der  Abstand 

Ann  d.  Pbys.  o.  Cb«m.  N.  F.  XKXI.  7 
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von  der  Drehaze  sei  ==  a.  Man  sieht  leicht;  dass^  wenn 
eine  Drehung  a  ausgeführt  wird,  die  Spiegelnormale  in  dem 
anvisirten  Punkte  ihre  Richtung  um  u  +  aajr  ^  €c{\  +  ajr) 
ändert.  Man  beobachtet  die  Ausschläge  also  ün  Verhältniss 
\  +  a/r  zu  gross.  Mit  anderen  Worten,  der  in  die  Rechnung 
einzuführende  Scalenabstand  ist: 

Ao  =  A  +  A'^' 

Bestimmung  des  Krümmungshalbmessers  r.  --  Das 
Fernrohr  wird  auf  das  Bild  der  Scala  im  Spiegel  ohne  Parall 
axe  eingestellt.  Der  Abstand  der  Scala  vom  Spiegel  sei 
hierbei  «=  Sy  derjenige  des  Fernrohrobjectives  vom  Spiegel 
=  /.  Nun  richtet  man  das  ungeänderte  Fernrohr  auf  einen 
horizontalen  Maasstab  in  ungefähr  doppeltem  Abstände  und 
regulirt  den  letzteren,  bis  die  Parallaxe  verschwindet.  Er 
sei,  vom  Objectiv  an  gerechnet,  =  L.  Dann  ist  offenbar 
2/r  =  1  /.9  —  1  /{L  -  /),  woraus: 

3.    Dcckglaskrümmung. 

Sind  die  Flächen  eines  Deckglases  nicht  ganz  plan,  so 
kann  auch  hieraus  eine  Correction  entspringen,  welche  um 
so  grösser  ist,  je  weiter  das  Deckglas  vom  Spiegel  absteht. 

Ich  führe  die  Correction  auf  die  Brennweite/ des  Deck- 
glases zurück,  die  wie  gewöhnlich  für  eine  Sammellinse  posi- 
tiv sei,  und  umgekehrt,  e  sei  der  Abstand  des  Deckglases 
vom  Spiegel.  Spiegelnormale  und  Axe  des  Deckglases  sollen 
in  der  Ruhelage  des  Spiegels  zusammenfallen,  resp.  in  der- 
selben Verticalebene  liegen. 

Ein  Mittelstrahl  durch  das  Deckglas  geht,  von  dem  nicht 
abgelenkten  Spiegel  zurückgeworfen,  in  sich  zurück.  Ist  der 
Spiegel  um  den  Winkel  a  gedreht,  so  wird  der  Strahl  um 
2  a  gedreht  zurückgeworfen.  Er  trifft  also  das  Deckglas  im 
Abstände  2ue  von  dessen  Mittelpunkte.  Nun  wird  ein  Strahl, 
der  eine  Linse  in  dem  (kleinen)  Abstände  h  von  der  Mitte 
trifft,  um  A//  abgelenkt,  unser  Strahl  also  um  den  Winkel 
2aejf.   Ohne  Deckglas  würde  der  Scalenausschlag  2^24  sein, 
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durch  das  Deckglas  wird  der  Ausschlag  um  [A  —  e)2aelf 
verkleinert.  Der  gemessene  Ausschlag  wäre  also  im  Yer- 
hältniss  \  -\-  [A  —  e)ej{Af)  zu  vergrössern  oder  der  Scalen- 
abstand  A  in  diesem  Yerhältniss  zu  yerkleinern.  Man  hat 
also  zu  setzen: 

A,,^  A-e  -j-' 

Bestimmung  der  Brennweite/; —  Ein  Fernrohr  wird 
auf  einen  Maasstab  mit  verticalen  Theilstrichen  ohne  Parall- 
axe eingestellt.  Der  Abstand  des  Maasstabes  vom  Objectiv 
sei  hierbei  ==  L,  Nun  wird  das  Deckglas  in  derjenigen  Lage, 
welche  dasselbe  am  Instrument  hat,  dicht  vor  das  Objectiv 
gebracht.  Der  Abstand,  welchen  jetzt  der  Maasstab  vom 
Femrohr  haben  muss,  damit  die  Parallaxe  verschwindet,  sei 
=  L\    Dann  ist  offenbar  1  //=  1  / L' -  1  /Z,  also: 

Zu  dem  Einflüsse  des  Deckglases  ist  noch  folgendes  zu 
bemerken.  Um  den  Localeinfluss  eines  Instrumentes  auf  die 
eigene  Magnetometernadel  zu  ermitteln,  verfährt  man  wohl 
so,  dass  man  das  Instrument  um  einen  Winkel  (p  dreht  und 
den  Winkel  bestimmt,  um  welchen  die  Nadel  hierdurch  mit- 
genommen wird.  Wenn  &  das  Torsionsverhältniss  des  Fadens 
ist,  so  zieht  man  zunächst  &(p  von  der  Ablenkung  ab.  Der 
Kest  sei  =  d.  Dann  beträgt  der  Instrumentaleinfluss  d/r/?, 
d.  h.  das  magnetische  Feld  der  Nadel  wird  in  dem  Instrument 
im  Yerhältniss  1  +  Sjq>  grösser  gesetzt,  als  das  Feld  ohne 
das  Instrument  an  dem  Orte  sein  würde.  ^)  Es  ist  unschwer 
zu  übersehen,  dass  ein  solches  Yerfahren,  falls  der  Spiegel 
nahe  bei  der  Drehungsaxe  sitzt,  zugleich  den  Einfluss  der 
Deckglaskrümmung  mit  eliminirt,  der  also  dann  nicht  noch 
besonders  in  Rechnung  zu  setzen  ist. 

4.     Deckglasdickü. 

Wegen  der  Lichtbrechung  in  einer  Planplatte  von  der 
Dicke  d  ist  der  gemessene  Scalenabstand  bekanntlich  zu  ver- 

1)  Mau  setzt  dabei  natürlich  u.  a.  voraus,  dass  die  störende  Einwir- 
kung symmetrisch  um  die  Nadel  vertheilt  sei. 
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kleinem  um  d{ji  —  1)1  n,  wenn  n  das  Lichtbrechangsverhält- 
niss  der  Platte  ist. 
Man  hat  also: 

An=  A d. 

(n  —  Ij/n  ist  für  Glas  nahe   =  ^/g. 

Die  Correction  kann  direct  gemessen  werden  dadurch, 
dass  man  ein  Mikroskop  auf  einen  Gegenstand  deutlich  ein- 
stellt; dann  das  Deckglas  vor  das  Objectiv  bringt  und  Mikro- 
skop oder  Gegenstand  Terschiebt,  bis  man  wieder  deutlich 
sieht.    Die  Verschiebung  beträgt  offenbar  rf(/2—  l)//i. 

5.    Spiegeldicke. 

A  sei  bis  zur  Yorderfläche  eines  Spiegels  gemessen;  dann 
kommt;  wie  bekannt,  nicht  die  ganze  Dicke  d  des  Spiegels 
hinzU;  sondern  din: 

A-A  +  l- 

Optische  Messung  einer  Spiegeldicke.  —  Ist  die 
Platte,  etwa  bei  einem  schon  gefassten  Spiegel,  dem  Maas- 
stabe nicht  zugänglich,  so  kann  man  die  Dicke  aus  dem 
scheinbaren  Abstände  d'  eines  auf  die  Yorderfläche  aufge- 
tragenen  weissen  Punktes  von  seinem.  Bilde  in  der  spiegeln- 
den Fläche  bestimmen.  Man  führt  die  Messung  einfach  mit 
einem  Mikroskop  aus,  welches  man  zuerst  auf  den  Punkt, 
dann  auf  dessen  Spiegelbild  deutlich  einstellt.  Die  Yerschie- 
bung  zwischen  beiden  Einstellungen  ist  =  d',  und  man  be- 
kommt d  =  d'.n/2  also  die  obige  Correction  djn^^ld', 

6.    Schräge  Stellung  der  Scala. 

Fällt  der  'Ablesepunkt  bei  der  Ruhelage  des  Spiegels 
nicht  mit  dem  Fusspunkte  der  Senkrechten  von  dem  Spiegel 
auf  die  Scala  zusammen,  sondern  liegen  beide  Punkte  um 
die  Länge  x^  auseinander,  so  entspricht  einer  Yerschiebung 
des  gesehenen  Scalenpunktes  um  die  kleine  Grösse  x  ein 
Drehungswinkol  des  Spiegels  gleich: 

0- 


u  = 

2 


'^('+5^') 
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Man  hat  hiernach  zu  setzen: 

A  stellt  auch  hier  den  zur  Scala  senkrechten  Horizontal- 
abstand der  letzteren  vom  Spiegel  vor. 

Sind  die  einzelnen  im  vorigen  angegebenen  Correctionen 
Aq—  A  klein,  so  sind  dieselben  in  ihrem  Zusammenwirken 
zu  Summiren. 


VIII.  Vebev  die  Erregung  einer  electramotarischen 

Kraft  durch  das  Licht  und  eine  Nachwirkung 

desselben  im  Selen;   von  S.  Kalischer* 


Im  Jahre  1876  fanden  Adams  und  Day  bei  einer  Unter- 
suchung der  merkwürdigen  Eigenschaft  der  krystallinischen 
Modification  des  Selens,  seinen  Widerstand  unter  dem  Ein- 
flüsse des  Lichtes  zu  ändern,  dass  dieses  auch  im  Stande  ist, 
eine  electromotorische  Kraft  im  Selen  hervorzurufen.  Das 
Selen  war  zwischen  Platindrähten  eingeschmolzen  und  durch 
längeres  Erhitzen  in  den  krystallinischen  Zustand  gebracht 
worden«  Unter  drei  Stücken,  welche  von  derselben  Selen- 
stange  stammten  und  möglichst  gleich  präparirt  waren,  zeigten 
zwei  diese  Eigenschaft,  das  dritte  nicht  Als  einige  Jahre 
später  Bell  seine  photophonischen  Versuche  veröffentlichte, 
wurde  meine  Aufmerksamkeit  auf  die  eben  erwähnte  Beob- 
achtung  von  Adams  und  Day  gelenkt,  und  es  gelang  mir, 
unter  mehreren,  Selenpräparaten  eins  zu  finden,  in  welchem 
das  Licht  einen  electrischen  Strom  erzeugte,  der  durch  das 
Galvanometer  sowohl,  als  auch  bei  Anwendung  intermittiren- 
den  Lichtes  durch  das  Telephon  nachweisbar  war.*)  Die 
Zelle  bestand  aus  Messingdrähten,  die  einander  parallel  um  ein 
Glasröhrchen  gewunden  waren  und  in  deren  Zwischenraum 
Selen  eingeschmolzen  war.  Nach  einigen  Monaten  begann 
die  electromotorische  Lichtwirkung  geringer  zu  werden;  zu- 
gleich nahm  der  Widerstand  und  die  Lichtempfindlichkeit, 
d.  h.  die  Erhöhung  der  Leitungsfähigkeit  unter  dem  Einflüsse 

1)  Kalischer,  CaiTs  Rep.  d.  Phys.  17.  p.  563—570.  1881. 
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<]es  Lichtes  ab,  und  die  electromotorische  Ldditwirkimg  verlor 
sich  schliesslich  ganz.  Einige  Versuche,  die  verlorene  Eigen- 
schaft der  Zelle  wieder  herrorzurafen,  f&hrten  nicht  zum 
Ziele,  und  ich  habe  damals  den  Gegenstand  nicht  weiter  verfolgt. 

Im  Februar  1885  theilte  Hr.  Siemens  der  Academic 
mit,  dass  in  einer  der  ihm  von  Hm,  Fritts  in  New-York 
gesandten  Selenzellen  das  Licht  eine  electromotorische  Kraft 
hervorruft.*)  Hr.  Fritts,  der  eine  ausserordentlich  grosse 
Anzahl  von  Selenpräparaten  dargestellt  hat,  erwähnt  in  seiner 
Abhandlung^  über  seine  nach  mehreren  Tausenden  z&hlen- 
<len  Versuchen  nichts  von  jener  Eigenschaft  des  Selens,  und 
C'S  scheint  demnach,  dass  unter  den  so  zahlreichen,  von  ihm 
hergestellten  Präparaten  die  an  Hm.  Siemens  gesandte 
Helenzelle  die  einzige  war,  in  welcher  das  Licht  eine  electro- 
motorische Kraft  erregte.  Um  so  mehr  veranlasste  mich  die 
Mittheilung  des  Hm.  Siemens,  meine  früheren  Versuche 
über  das  Seien  wieder  aufeunehmen,  deren  Ziel  sein  sollte, 
«lie  Bedingungen  zu  ermitteln,  unter  denen  das  Selen,  um 
mich  kurz  auszudrücken,  in  der  photoelectromotorischen  Mo- 
«lification  erhalten  werden  könnte,  und  das  bisher  vereinzelt 
und  zufällig  beobachtete  Phänomen  jederzeit  hervorzurufen. 
Dies  ist  mir  in  der  That  im  vorigen  Sommer  gelungen.') 

Die  Zellen  bestanden  aus  parallelen  Drähten  von  ver- 

1)  Siemens,  Sitzungsber.  d.  Acad.  12.  Febr.  1885.  p.  147.  Hr.  &ie- 
ffiens  schrieb  die  Entdeckung  dieses  Phänomens  irrthümlich  Hrn.  Fritts 
zu.  Kr  bemerkt:  ,,Wir  haben  es  hier  in  der  That  mit  einer  ganz  neuen 
pliysikaliscben  Erscheinung  zu  thun,  die  von  grösster  wissenschaftlicher 
Tragweite  ist."  „.  .  .  schon  das  Vorhandensein  einer  einzigen  Selenplatte 
mit  der  beschriebenen  Eigenschaft  ist  eine  Thatsache  von  grösster  wis- 
senschaftlicher Bedeutung,  da  uns  hier  zum  ersten  mal  die  directe  Um- 
wandlung der  Energie  des  Lichtes  iu  electrische  Energie  entgegentritt^^ 
Auf  meine  Veranlassung  hatte  jedoch  Hr.  Siemens  die  Freundlichkeit, 
den  Sachverhalt  in  der  Sitzung  d.  Acad.  vom  7.  Mai  (p.  417)  richtigzu- 
stellen. Ich  erlaube  mir  noch,  darauf  hinzuweisen,  dass  ich  in  meiner 
oben  citirten  Abliandlung  (p.  565)  als  eine  der  möglichen  Auffassungen 
dieser  Erscheinung  „eine  directe  Umsetzung  der  Energie  des  Lichtäthers 
in  electrische  Energie''  bezeichnete. 

2)  Fritts,  Sill.  Joum.  (3)  26.  p.  465.  1883. 

3)  S.  Tagebl.  d.  59.  Versamml.  deutscher  Naturforscher  und  Aerzte 
iu  Berlin  vom  18.  bis  24.  Sept.  18S6.  p.  124. 
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schiedener  Substanz,  welche  um  einen  schmalen  Streifen  eines 
im  Handel  vorkommenden,  zum  Schleifen  benutzten  Steines 
gewunden  waren,  und  in  deren  Zwischenräume  auf  einer 
Seite  des  Streifens  Selen  eingeschmolzen  wurde.  Je  ein 
Ende  eines  Drahtes  war  isolirt  auf  dem  Steine  befestigt,  die 
beiden  anderen  endeten  in  Klemmschrauben.  Das  Selen 
haftet  auf  dem  Steine  ausserordentlich  gut  Der  Flächen- 
raum des  wirksamen  Theiles  dieser  Zellen  beträgt  6,3  bis 
9,6  qcm.  Die  erste  Drahtcombination,  welche  ich  anwandte, 
war  Kupfer  und  Zink,  und  das  erste  dieser  Präparate,  an 
'  welchem  die  electromotorische  Lichtwirkung  wahrgenommen 
wurde,  war  so  gewonnen  worden^  dass  das  Selen  unmittelbar 
nach  dem  Aufschmelzen  krystallisirte,  ohne  dass  dasselbe 
einem  besonderen  Wärmeprocesse  unterworfen  wurde.  Meh- 
rere electromotorisch  wirksame  Präparate  wurden  erhalten, 
indem  sie  rasch  bis  zu  einer  dem  Schmelzpunkte  des  Selens 
nahen  Temperatur  erhitzt  und  dann  in  kurzer  Zeit  abgekühlt 
wurden.  Allein  hin  und  wieder  gelang  es  nicht,  auf  diese 
Weise  die  photoelectromotorische  Modification  des  Selens 
darzustellen,  woraus  hervorzugehen  scheint,  dass  hierbei  schon 
geringe  Differenzen  der  Temperatur  und  der  Dauer  der  Wär- 
mewirkung eine  wesentliche  Bolle  spielen.  Sicherer  führt 
das  Verfahren  zum  Ziele,  das  Selen  auf  190—195^  zu  erhitzen, 
es  etwa  eine  halbe  Stunde  auf  dieser  Temperatur  zu  erhalten 
und  dann  allmählich  abzukühlen,  sodass  der  ganze  Process 
etwa  172  Stunde  in  Anspruch  nimmt.  Geht  das  Selen  aus 
dieser  Procedur  nicht  in  der  erwünschten  Modification  her- 
vor, so  flihrt  eine  ein-  oder  mehrmalige  Wiederholung  sicher 
zum  Ziele. 

Verbindet  man  also  eine  solche  Zelle  mit  einem  Gal- 
vanometer und  lässt  Licht  auf  erstere  fallen,  so  erfährt  das 
Galvanometer  eine  dauernde  Ablenkung,  so  lange  die  Licht- 
wirkung dauert;  hört  diese  auf,  so  kehrt  auch  der  Galvano- 
meterspiegel sofort  in  seine  Buhelage  zurück. 

Im  allgemeinen  haben  die  Zellen,  in  welchen  das  Licht 
eine  electromotorische  Kraft  erregt,  einen  verhältnissmässig 
grossen  specifischen  Widerstand.  Diese  Beziehung  des  Wi- 
derstandes zur  electromotorischen  Erregbarkeit  zeigte  sich 
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besonders  schlagend  an  einer  aus  Kupfer-  und  Zinkdrähten 
bestehenden  Zelle.  Dieselbe  hatte,  nachdem  sie  Anfang 
August  vorigen  Jahres  auf  die  oben  beschriebene  Weise 
hergestellt  war,  einen  Widerstand  von  2850  S.-E.  und  rea- 
girte  in  keiner  Weise  auf  die  Einwirkung  des  Lichtes.  Der 
Widerstand  sank  später  und  betrug  am  9.  September  nur 
75  S.-E.  Als  die  Zelle  darauf  abermals  einige  Zeit  auf  circa 
190^  erwärmt  worden  war,  betrug  der  Widerstand  28262  S.-E., 
und  damit  war  sie  auch  lichtempfindlich  geworden,  und  das 
Sonnenlicht  rief  eine  electromotorische  Kraft  in  ihr  hervor 

Ausser  der  Drahtcombination  Kupfer-Zink  habe  ich  auch  ' 
Kupfer-Messing,  Zink-Messing,  Kupfer- Platin  angewandt.  Bei 
allen  diesen  Zellen  ist  die  Richtung  des  Stromes,  den  das 
Licht  hervorruft,  dieselbe  wie  in  den  gewöhnlichen  galvani- 
schen Elementen,  also  beispielsweise  vom  Zink  durch  das 
Selen  zum  Kupfer.  Die  electromotorische  Kraft  ist  in  dieser 
Combination  am  grössten.  Die  meisten  der  genannten  Zellen 
erfordern  eine  intensive  Lichtquelle,  Sonnenlicht,  Magnesium- 
oder Kalklicht  zur  Hervorrufung  einer  electromotorischen 
Kraft,  und  nur  in  wenigen  Fällen  reichte  hierzu  bei  der 
Kupfer-Zinkcombination  die  leuchtende  Flamme  eines  Bun- 
senbrenners aus,  während  die  nichtleuchtende  Flamme  des- 
selben keine  Wirkung  ausübte. 

Aber  nicht  blos  in  Zellen,  deren  Electroden  aus  Drähten 
verschiedener  Substanz,  sondern  auch  in  solchen,  welche  aus 
gleichen  Drähten,  Zink,  Messing,  Kupfer,  gebildet  sind,  ruft 
das  Licht  eine  electromotorische  Kraft  hervor,  jedoch  ist  sie 
bei  diesen  geringer,  als  bei  jenen. 

Bei  mehreren  dieser  Zellen  hat  sich  die  photoelectro- 
motorische  Erregbarkeit  mit  der  Zeit  verringert  oder  gänz- 
lich verloren.  Hiermit  ist  stets  gleichzeitig  eine  erhebliche 
Abnahme  des  Widerstandes  zu  constatiren,  und  darin  bekun- 
det sich  wiederum  die  oben  erwähnte  Beziehung  jener  Erreg- 
barkeit zum  Widerstände,  welche  ich  bereits  1881  an  der 
ersten  Selenzelle,  an  welcher  ich  die  electromotorische  Licht- 
wirkung wahrnahm,  beobachtet  habe.  Eine  Mitte  Februar 
vorigen  Jahres  hergestellte,  aus  Kupfer- Zinkdrähten  bestehende 
Zelle  hatte  einen  Widerstand  von  circa  60000  S.-E.  und  war 
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Mitte  Mai  unverändert.  Am  24.  Mai  war  der  Widerstand 
derselben,  welche  wie  alle  übrigen  Selenzellen,  wenn  sie  nicht 
benutzt  wurden,  stets  im  Dunkeln  aufbewahrt  wurde,  auf 
1645  S.-E.  gesunken.  Seitdem  sank  er  immer  mehr  und 
betrug  am  8.  September  nur  noch  54  S.-E.  Hiermit  hatte 
die  Zelle  ihre  Lichtempfindlichkeit  nahezu  eingebüsst,  und 
die  electromotorische  Kraft,  zu  deren  Heryorrufung  früher 
die  leuchtende  Flamme  eines  Bunsenbrenners  genügt  hatte, 
trat  jetzt  nur  unter  Einwirkung  des  Sonnenlichtes  auf.  Aehn* 
liehe  Veränderungen  zeigten  andere  Zellen.  Eine  Kupfer- 
Messingzelle,  welche  am  22.  Juli  einen  Widerstand  von  circa 
20000  S.-E.  hatte,  zeigte  am  9.  September  einen  Widerstand 
von  884  S.-E.,  ja  der  Widerstand  einer  Zelle,  deren  Elec- 
troden  aus  Messingdrähten  bestanden,  war  von  circa  100  000  S.-E. 
in  der  Zeit  vom  22.  Juli  bis  10.  September  aut  167  S.-E. 
gesunken. 

Diese  Thatsachen  scheinen  sehr  zu  Gunsten  der  Hypo- 
these des  Hrn.  Siemens  zu  sprechen,  wonach  es  eine  „me- 
tallische^^ Modification  des  Selens  gebe.^)  Man  könnte  sich 
hiernach  vorstellen,  dass  der  Uebergang  (^es  amorphen  Selens 
in  den  „metallischen'^  Zustand  durch  die  krystallinische  Mo- 
dification vermittelt  werde,  dass  eine  gewisse  Temperatur, 
welcher  das  Selen  unterworfen  wird,  einen  derartig  labilen 
Zustand  desselben  hervorbringe,  dass  es  der  metallischen 
Modification  sich  zu  nähern  strebt  Ich  meine,  die  hohe 
Leitungsfähigkeit,  welche  das  auf  die  hier  beschriebene  Weise 
hergestellte  Selen  allmählich  annimmt,  mit  welcher  zugleich 
der  Verlust  der  Lichtempfindlichkeit  verknüpft  ist,  begünsti- 
gen die  Hypothese  von  der  Existenz  einer  metallischen  Mo- 
dification des  Selens.  Dieses  hypothetische  metallische  Selen 
kann  jedoch  bei  höherer  Temperatur  nicht  bestehen,  und 
dementsprechend  gelingt  es  auch,  dem  Selen  die  verlorene 
Eigenschaft  der  Lichtempfindlichkeit  durch  Erwärmung  wie- 
derzugeben und  dasselbe  in  die  photoelectromotorische  Mo- 
dification wiederum  zurückzuverwandeln.  Hierdurch  erlangt 
das  Selen  zugleich  nahezu  seinen  ursprünglichen  Widerstand 
wieder.    Die  allmähliche  Abnahme  des  Widerstandes  mit  der 


1)  Siemens,  Berl.  Monatsber.    1877.  p.  320. 
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Zeit  habe  ich  durchgehends  bei  allen  meinen  Präparaten 
beobachtet,  nur  geht  sie  bei  den  einen  rascher  vor  sich,  als 
bei  den  anderen. 

Alle  diese  Selenzellen  zeigen  aber  noch  eine  andere 
merkwürdige  Eigenschaft.  Lässt  man  während  des  Durch- 
ganges eines  Stromes  einen  Augenblick  Lichtstrahlen  auf 
das  Selen- fallen,  woclurch  der  Ausschlag  des  in  den  Strom- 
kreis eingeschalteten  Galvanometers  ein  anderer  wird,  so 
kehrt  dasselbe  nach  Abbiendung  des  Lichtes  nicht  sofort  in 
die  Nulllage  zurück,  sondern  nähert  sich  ihr  nur  bis  zu  einer 
gewissen  G-renze,  um  sie  erst  allmählich  wieder  einzunehmen. 
Gewöhnlich  wurden  die  Versuche  so  angestellt,  dass  der  Wi- 
derstand des  Selens  in  der  Wheatstone'schen  Drahtcom- 
bination  ausgeglichen  war,  sodass  durch  das  in  der  Brücke 
befindliche  Galvanometer  nur  dann  ein  Strom  ging,  wenn 
der  Widerstand  des  Selens  durch  die  Lichtwirkung  sich 
änderte. 

Dass  dieses  Phänomen  keine  Wärmewirkung,  sondern 
ausschliesslich  eine  Lichtwirkung  ist,  also  eine  Wirkung  von 
Strahlen  derjenigen.  Wellenlängen,  welche  das  menschliche 
Auge  afficiren,  lässt  sich  auf  mannigfache  Weise  darthun. 
Zunächst  betone  ich,  dass  zur  Hervorbringung  dieser  Er- 
scheinung eine  momentane  Belichtung  genügt,  und  dass  sie 
mit  gleicher  Schärfe  auftritt,  wenn  ein  die  dunklen  Wärme- 
strahlen absorbirendes  Medium,  eine  Alaunlösung  von  18  mm 
Dicke,  welche  sich  in  einem  parallelepipedischen  Gefässe  von 
10  mm  Wanddicke  befand,  zwischen  die  Lichtquelle  und  das 
Selen  eingeschaltet  wird.  Hat  man  ferner  die  Ablenkung 
des  Galvanometers  durch  die  Wirkung  der  leuchtenden  Flamme 
eines  Bunsenbrenners  hervorgebracht,  so  lässt  sich  der  Gal- 
vanometerspiegel durch  die  Einwirkung  der  nichtleuchtenden 
Flamme  in  seiner  allmählichen  Rückkehr  zur  Ruhelage  nicht 
stören. 

um  jede  Möglichkeit  einer  Temperaturänderung  auszu- 
schliessen,  habe  ich  auch  folgende  Versuchsanordnung  getrof- 
fen. Die  Selenzelle  befand  sich  in  einem  Glasrohre,  aus 
welchem  die  Zuleitungsdrähte  hervorragten,  und  dieses  war 
von  einem  Ktihlrohre  umgeben,  durch  welches  Leitungswasser 
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strömte.  Das  Phänomen  trat  auch  in  diesem  Falle  in  unver- 
änderter Weise  auf.  Endlich  braucht  man  zur  Hervorrufung 
desselben  keine  künstliche  Lichtquelle  anzuwenden,  sondern 
es  wird  natürlich  dasselbe  erreicht,  wenn  das  Selen  aus  dem 
Dunkeln  an  das  Tageslicht  gebracht  und  diesem  wieder  ent- 
zogen wird.  Um  diesen  Versuch  bequem  anstellen  zu  können, 
befand  sich  die  Selenzelle  in  einem  E&stchen  mit  Klappdeckel, 
durch  dessen  Hebung  und  Senkung  der  Lichtwechsel  rasch 
bewerkstelligt  werden  konnte. 

Nach  Analogie  mit  einem  anderen  bekannten  physikali- 
schen Vorgange  gestatte  ich  mir,  dieses  Phänomen  als  eine 
Nachwirkung  des  Lichtes  zu  bezeichnen.  Wir  müssen 
uns  naturgemäss  vorstellen,  dass  das  Licht  irgend  eine  mole- 
culare  Aenderung  im  Selen  hervorruft;  die  erwähnte  Erschei- 
nung zeigt  dann,  dass  nach  Aufhören  der  Lichtwirkung  die 
Molecule  nicht  sofort  ihre  ursprüngliche  Gleichgewichtslage 
wieder  einnehmen,  sondern  hierzu  einiger  Zeit  bedürfen.  Jene 
Analogie  gilt  auch  insofern,  als  die  .,Nachwirkung  des  Lich- 
tes<<  in  Abhängigkeit  steht  von  der  Intensität  und  insbeson- 
dere von  der  Dauer  der  Lichtwirkung.  So  z.  B.  war  bei 
ganz  kurzdauernder  Belichtung  durch  die  leuchtende  Flamme 
eines  Bunsenbrennes  mit  Zwischenschaltung  einer  Alaunlösung 
der  Nullpunkt  im  Dunkeln  nach  13'  erreicht;  als  die  Belich- 
tung eine  halbe  Minute  dauerte,  wobei  der  Spiegel  des  Gal- 
vanometers noch  um  vier  Scalentheile  über  den  ursprünglichen 
Ausschlag  hinausgegangen  war,  erst  in  19  Minuten. 

Als  dieselbe  Zelle  dem  massigen  Tageslicht  einen  Moment 
ausgesetzt  war,  war  der  Spiegel  nach  13  Minuten  in  die  Null- 
lage zurückgekehrt.  Als  die  Belichtung  durch  helleres  Tages- 
licht sechs  Minuten  gedauert  hatte,  war  der  Nullpunkt  auch 
nach  zwei  Stunden  noch  nicht  erreicht.  Der  Galvanometer- 
spiegel war  während  der  Belichtung  um  18  Scalentheile  über 
den  ursprünglichen  Ausschlag  hinausgegangen. 

Um  zu  prüfen,  ob  der  Strom  auf  den  Verlauf  der  Er- 
scheinung einen  Einäuss  ausübt,  wurde  einerseits  der  Strom 
während  des  ganzen  Ganges  des  Galvanometerspiegels  durch 
die  Selenzelle  hindurchgeleitet,  andererseits  nur  so  lange,  als 
nothwendig  war,  um  den  Stand  des  Spiegels  zu  beobachten, 
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oder  abwechselnd  kürzere  oder  längere  Zeit  geschlossen 
gehalten  und  wieder  unterbrochen.  Es  ergab  sich,  dass  der 
Strom  auf  den  Verlauf  der  Erscheinung   ohne  Einfluss  ist. 

Eine  gesetzmässige  Beziehung  zwischen  der  Dauer  der 
Belichtung  und  der  Nachwirkung  habe  ich  nicht  auffinden 
können,  aber  ausserordentlich  zahlreiche  Beobachtungen  über 
dieses  merkwürdige  Phänomen  geben  mir  Grund  zu  der  An- 
nahme, dass  es  für  die  Dauer  der  Belichtung  eine  Grenze 
gibt,  jenseits  welcher  hierdurch  eine  dauernde  Verbesserung 
der  Leitungsfähigkeit  bewirkt  wird.  Mit  Sicherheit  lässt  sich 
dies  nicht  constatiren,  weil,  wie  erwähnt, .  dieser  Erfolg  mit 
der  Zeit  auch  von  selbst  eintritt. 

Dieses  als  Nachwirkung  des  Lichtes  bezeichnete  Phäno- 
men ist  jedoch  nicht  auf  die  Selenzellen  beschränkt,  welche 
nach  der  oben  beschriebenen  Methode  dargestellt  werden, 
sondern  ich  habe  es  auch  an  anderen  Piäparaten  beobach- 
tet, welche  bei  yerschiedenen  anderen  Temperaturen  in  die 
krystallinische  Modification  übergeführt  wurden. 

Schliesslich  habe  ich  noch  auf  zwei  Punkte  hinzuweisen. 
Es  ist  bekannt,  dass  der  Widerstand  des  Selens  sich  scheinbar 
mit  der  Stromstärke  ändert.  Bei  den  hier  beschriebenen 
Versuchen  ist  fast  durchgängig  nur  ein  Daniell  angewandt 
worden.  Es  ist  ferner  bekannt,  dass  der  Widerstand  ver- 
schieden erscheint,  je  nach  der  Richtung  des  Stromes.  Dies 
ist  besonders  auffallend  bei  der  mehrfach  erwähnten  Zelle, 
deren  Electroden  aus  Kupfer-  und  Zinkdrähten  bestehen, 
deren  Widerstand  bei  Eintritt  des  Stromes  durch  den  Ku'^fer- 
pol  26025  S.-B.  betrug,  dagegen  unter  denselben  äusseren 
Umständen  bei  Eintritt  durch  den  Zinkpol  67527  S.-E.  Das 
Phänomen  der  Nachwirkung  verläuft  unabhängig  von  der 
Richtung  des  Stromes,  was  nach  Vorstehendem  allerdings 
selbstTerständlich  ist. 

Berlin,  Phys.  Inst.  d.  Univ. 
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IX.     Ueber  die  Electrisirung  der  Grase  durch 

glühende  Körper; 

von  Julius  Elster  und  Hans  Oeitel. 

(HIers«  Tftf.  1  Flff.  6-8.) 


§  1.    Einleitung. 

In  einer  früher^)  in  diesen  Annalen  yerö£fentlichten 
Mittheilung  haben  wir  nachgewiesen,  dass  jeder  glühende 
Körper  die  Eigenschaft  hat,  in  seine  Nähe  gebrachte  Leiter 
])Ositiv  zu  electrisiren,  während  er  selbst  eine  gleich  grosse 
negative  Ladung  annimmt  Gegen  diese  Versuche  sind  von 
6.  Wiedemann  in  seinem  geschätzten  Lehrbuche  der  Elec- 
tricität*)  Bedenken  erhoben  worden,  derart,  dass  die  von  uns 
beobachtete  Erscheinung  vielleicht  durch  den  in  der  Luft 
schwebenden  Staub  verursacht  worden  sei.  Der  gleiche  Ein- 
wand ist  vor  kurzem  auch  von  Sohncke')  gemacht  worden. 

Wir  sind  der  Ansicht,  dass  diese  Electrisirung  der  Luft 
seitens  glühender  Körper  bei  einer  Reihe  von  Erscheinungen 
übersehen  worden  ist,  so  z.  B.  bei  den  Versuchen  von  Nahr- 
wold.^)  Letzterer  electrisirte  mittelst  eines  weissglühenden 
Platindrahtes,  dem  eine  bestimmte  positive  oder  negative  La- 
dung ertheilt  wurde,  ein  in  einem  geschlossenen  Baume  be- 
findliches Luftquantum.  Hätte  Nahrwold  den  glühenden 
Draht  nicht  electrisirt,  so  würde  er  besonders  bei  Anwen- 
dung eines  niederen  Glühzustandes  bemerkt  haben,  dass  die 
in  dem  Behälter  vorhandeno  Luft  durch  den  glühenden  Draht 
allein  schon  positiv  electrisch  geworden  wäre.  Die  von  uns 
constatirte  Electricitätserregung  zeigt  sich  bei  seinen  Ver- 
suchen darin,  dass  das  Maximum  der  Ladung  bei  positiver 
Electrisirung  schneller  erreicht  wird. 

Wenn  sich  lerner  nachweisen  lässt,  dass  ähnliche  Ver- 
hältnisse auch  in  luftverdünnten  Bäumen  stattfinden,   dass 


1)  J.  Elster  u.  H.  Geitel,  Wied.  Ann.  19.  p.  588.  1883  u.  Wie- 
demann, Electricität  4.  1.  p.  866  ff.  1885. 

2)  G.  Wiedemann,  1.  c.  p.  868. 

3)  Sobncke,  Wied.  Ann.  28.  p.  559.  1886. 

4)  Nahrwold,  Wied  Ann.  6.  p.  460  ff.  1878. 
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also  den  Gasen  die  gleiche  Eigenschaft  auch  bei  sehr  ge- 
ringem Drucke  zukommt,  so  liegt  es  nahe,  diese  Erscheinung 
auch  mit  dem  an  der  Kathode  auftretenden  Uebergangs- 
widerstand  in  Verbindung  zu  bringen.^)  Auch  das  schein- 
bare unipolare  Leitungsvermögen  erhitzter  Gase  haben  wir 
auf  das  Verhalten  glühender  Körper  zurückgeführt*)  Dabei 
befanden  wir  uns  im  allgemeinen  in  Uebereinstimmung  mit 
Herwig.')  Die  hinsichtlich  dieses  Punktes  von  uns  gege- 
bene Erklärung  würde  hinfällig  sein,  falls  die  von  uns  früher 
angestellten  Versuche  fehlerhaft  gewesen  wären. 

Man  darf  nach  Vorstehendem  wohl  die  Frage,  ob 
glühende  Körper  die  von  uns  beobachtete  Eigenschaft  wirk- 
lich besitzen,  als  eine  fundamentale  bezeichnen. 

Die  oben  erwähnten  Einwände,  sowie  die  hier  dargeleg- 
ten Erwägungen  veranlassten  uns,  unsere  Versuche  von  neuem 
aufzunehmen.  Die  Kesultate  dieser  Untersuchung  dürften 
von  gewissem  Interesse  sein,  da  wir  nicht  nur  unsere  frühe- 
ren Erfahrungen  bestätigt  fanden,  sondern  auch  zu  einigen 
neuen  geführt  wurden,  die  sehr  auffälliger  Natur  sind. 

Wir  möchten  nicht  unterlassen,  zu  betonen,  dass  bei 
unseren  früheren  Versuchen  Gase  angewandt  wurden,  die 
durch  Trocknen  über  Chlorcalcium  und  mittelst  Baumwollen- 
filter nach  Möglichkeit  gereinigt  waren.  Die  Haltbarkeit 
der  oben  angeführten  Einwürfe  erschien  uns  daher  von  vorn- 
herein sehr  unwahrscheinlich. 

j?  2.    Apparat  und  Methode. 

Als  Electricität  erregender  Körper  diente  uns  früher 
eine  glühende  Platinkugel,  in  deren  Innerem  ein  Gemisch 
von  Luft  und  Benzindampf  durch  Platinschwamm  zur  Ver- 
brennung gebracht  wurde  (Paquelin'scher  Brenner).  In- 
dessen mussten  wir  von  dieser  Methode  abgehen.  Die  \^er- 
wendung  des  Apparates  ist  bei  diesen  Versuchen  nämlich 
schon  deshalb  mit  Schwierigkeiten  verknüpft,  weil  er  sich  in 
einem  allseitig  geschlossenen  Räume  befinden  und  die  Ver- 

1)  Vgl.  hierüber  Lehmann,  Wied.  Ann.  22.  p.  334.  1884. 

2)  J.  Elater  u.  H.  Geitel,  Wied.  Ann.  26.  p.  1.  18S5. 
3j  Herwig,  Wied.  Ann.  l.  p.  517.  1877. 
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brennung  des  Benzins  durch  Erhitzen  der  Kugel  eingeleitet 
werden  muss.  Hierzu  kann  nun  zwar  ein  kräftiger  galvani- 
scher Strom  dienen ,  doch  war  dies  immerhin  nicht  sicher 
genug  zu  erreichen^  und  zugleich  wird  durch  die  von  der 
glühenden  Kugel  abgegebene  Wärme  der  umschliessende 
Kasten,  sowie  vor  allem  der  Stiel  des  Paquelin'schen 
Brenners  selbst  so  stark  erhitzt,  dass  ohne  Frage  Staub- 
partikelchen von  dem  letzteren  somit  von  den  Wänden  des 
ersteren  losgerissen  werden.  Die  auf  diesem  Wege  erhaltenen 
Resultate,  (die  übrigens  mit  unseren  früheren  übereinstimmten) 
schienen  uns  daher  nicht  einwurfsfrei. 

Wir  verwandten  daher  einen  Platindraht,  der  durch  eine 
galvanische  Batterie  ins  Glühen  versetzt  wurde.  Hierbei  ist 
natürlich  die  Electrisirung  der  Luft  durch  die  auf  dem  Drahte 
befindliche  electrische  Spannung  in  Abrechnung  zu  bringen. 
Obwohl  wir  bereits  in  unserer  ersten  Arbeit  über  denselben 
Gegenstand^)  die  gleiche  Methode  verwandten,  müssen  wir 
doch  an  dieser  Stelle,  um  ihre  Brauchbarkeit  zum  qualita- 
tiven Nachweis  electrischer  Erregung  eines  Gases  durch  einen 
glühenden  Draht  nachzuweisen,  noch  einmal  darauf  zurück- 
kommen (Fig.  5). 

Es  seien  AA'  und  BB'  zwei  dicke  Kupfer  drahte,  die 
mit  der  Batterie  in  Verbindung  stehen,  und  zwar  AA'  mit 
dem  positiven,  BB'  mit  dem  negativen  Pol;  zwischen  A  und 
B  sei  der  Platindraht  AB  (ca.  0,3  mm  stark)  ausgespannt. 
Wird  A  zur  Erde  abgeleitet,  so  ist  der  Draht  AB 
seiner  ganzen  Länge  nach  negativ,  wird  B  abgeleitet,  seiner 
ganzen  Länge  nach  positiv  electrisch.  Bringt  man  nun  den 
wohlisoliii;en,  mit  dem  Thomson 'sehen  Quadrantelectrometer 
in  Verbindung  stehenden  Draht  CC  genau  in  der  Mitte, 
ca.  1  mm*)  über  AB  an,  so  würde,  wenn  man  die  Spannung 
an  den  Punkten  A  und  J5,  während  der  Draht  glüht,  und  B 
oier  A  abgeleitet  sind,  mit  2x  bezeichnet,  eine  Ladung  im 
Betrage  von  ±a:,  vermöge  der  Leitungsfähigkeit  der  erhitz- 


1)  J.  Elster  u.  H.  Geitel,  Wied.  Ann.  1«.  p.  209.  1882. 

2)  In   der  Figur   ist  der  Ucbersichtlichkeit    wegen   die   Entfernung 
grösser  gezeichnet.    Das  Gleiche  gilt  auch  für  Fig.  6  und  7. 
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ten  Loft  übergehen  müssen.  Zu  dieser  Ladung  addirt  sich 
nun  algebraisch  noch  die  durch  das  Glühen  an  sich  hervor- 
gebrachte Ladung  der  Luft,  sodass  also  diese  electromoto- 
rische  Kraft  sich  aus  den  Gleichungen  e  +  x  i=^  s^  und 
e  —  x^  8^  berechnen  lässt,  wo  s^  und  s^  die  Ablenkungen 
am  Electrometer  bezeichnen,  die  man  erhält,  jenachdem  A 
oder  B  zur  Erde  abgeleitet  ist,  was  durch  eine  geeignete 
Wippe  vom  Platze  des  Beobachters  aus  leicht  bewirkt  wer- 
den kann.  Die  Verwendbarkeit  dieser  Methode  lässt  sich 
dadurch  controliren,  dass  sich  die  Spannung  im  Punkte 
A  oder  B^  während  der  Draht  glüht,  also  2x,  direct  durch 
electrometrische  Messung  bestimmen  lässt  Vergleicht  man 
das  aus  obigen  Gleichungen  berechnete  x  mit  dem  durch 
directe  Beobachtung  gefundenen  x\  so  zeigt  sich  in  der  That 
sehr  nahe  Uebereinstimmung.  Als  z.  B.  ein  feiner  Platin - 
draht  durch  ein  Element  ins  Glühen  versetzt  wurde,  ergaben 
sich  folgende  Werthe: 

Tabelle  L 


Datum  I 

8.  Oct.  \ 
4.     ))    . 

30,  Nov.  [ 

17.     » 


<?  +  ar  \e  —  i 


EfÜT  . 

D  =  100' 


Bemerkungen 


+  82 
+  84 
+  126 
+  128 
+  114 
+  117 
+  66 
+   64 


+  14 
+  6 
+  36 
+  42 
+  48 
+  47 
+  8 
+   8 


+  48 
+  45 
+  81 
+  85 
+  81 
+  82 
+  37 
+  36 


34 
39 
45 
43 
33 
35 
29 


31 
37 
41 
42 
30 
34 
31 


28  !  32 


54    ( 

52    l 

»     I 
58    \ 

I 

I 


43 


86 
161 
140 

85 


Ein  sehr  dünner  Pla- 
tindraht war  durch 
1  Element  zur  Gclb- 
gluht  erhitzt. 


!  iPIatindraht  ca.  0,3  mm 
;|     stark.    2  Elemente. 


Es  sei  bemerkt,  dass  bei  diesen  Versuchen  sämmtliche 
Drähte  sich  in  geschlossenen  Räumen  befanden. 

Wie  man  sieht,  ergeben  sich  für  die  electrische  Ladung 
e  der  Luft  in  jedem  Falle  beträchtliche  positive  Werthe. 
Man  könnte  vielleicht  gegen  diese  Methode  den  Einwand 
erheben,  dass  die  beobachteten  Werthe  von  e  auf  die  soge- 
nannte unipolare  Leitungsfähigkeit  erhitzter  Luft  zurückzu- 
führen seien,  derzufolge  die  Luft  der  positiven  Electricität 
leichteren  Durchgang  gewähre  vom  gliüienden  Drahte  aus, 
als  der  negativen.     Wir   sehen    hier  davon   ab,  dass  jene 
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Eigenschaft  der  Gase,  für  sich  allein  betrachtet,  völlig  räth- 
selhaft  ist,  dass  sie  vielmehr  erst,  wenn  man  die  Electrisirung 
der  Gase  an  glühenden  Körpern  hinzuzieht,  verständlich  wird^j, 
sondern  machen  hier  nur  darauf  aufmerksam,  dass^  wie  z.  B. 
der  Versuch  vom  30,  Nov.  deutlich  zeigt  —  und  wie  wir 
häufig  beobachtet  haben  —  e>^x\  also  selbst  grösser  als  die 
freie  Spannung  am  nicht  abgeleiteten  Pole  werden  kann.  Ein 
unipolares  Ueberfliessen  der  positiven  Electricität  durch  die 
'heisse  Luftschicht  kann  also  die  Ursache  der  beobachteten 
electrischen  Erregung  nicht  sein,  da  eine  Strömung  dem 
electrischen  Potentialgefälle  entgegen  ausgeschlossen  ist.  Das- 
selbe zeigt  auch  der  Umstand,  dass,  wenn  auch  der  Draht 
AB  seiner  ganzen  Länge  nach  negativ  electrisch  ist,  sich 
doch  für  €  —  X  ein  positiver  Werth  ergibt.  Durch  die  hier 
mitgetheilten  Messungen  glauben  wir  die  Verwendbarkeit 
der  von  uns  gebrauchten  Methode  nachgewiesen  zu  haben. 

§  3.    Einfluss  des  in  der  Luft  schwebenden  Staubes. 

Es  handelte  sich  für  uns  zunächst  darum,  die  in  Fig.  5 
angegebene  Anordnung  in  einem  möglichst  entstaubten  Räume 
anzubringen.  Wir  führten  daher  den  Draht  AB  in  einen 
geschlossenen,  mit  einer  Glaswand  versehenen  Zinkkasten 
ein  und  benutzten  als  Electrode  in  der  erhitzten  Luft  einen 
mit  destillirtem  Wasser  gefüllten  und  durch  eine  Glasröhre 
isolirten  Platintiegel,  der  mit  dem  einen  Quadrantenpaare 
des  Electrometers  in  leitende  Verbindung  gebracht  war. 
Der  Boden  des  Kastens  war  mit  Glycerin  bedeckt,  die 
Lift  durch  Chlorcalcium  getrocknet  und  durch  ein  ca.  1  m 
langes  Glasrohr,  das  mit  Glycerin -Watte  gefüllt  war,  ein- 
geleitet. Die  Wände  des  Apparates  mit  Glycerin  zu  über- 
ziehen, hielten  wir  nicht  für  rathsam,  einmal  um  die  durch 
die  Erhitzung  leicht  eintretende  Zersetzung  des  Glycerins 
zu  vermeiden,  und  zweitens,  um  die  Isolationsfähigkeit  der 
in  den  Kasten  eingeführten  Electroden  nicht  zu  zerstö- 
ren. Die  Anordnung  der  Versuche  war  mithin  der  früher 
von    uns    angewandten    ganz    analog,    nur    haben    wir    die 


1)  Vgl.  J.  Elster  u.  H.  Geitel,  Wied.  Ann.  26,  p.  1.  1885. 

ADD.  d.  Ph7B.  u.  Chera.  N.  F.    XXXI.  B 
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Kugel  Ä"^)  des  Paquelin'schen  Brenners  durch  den  glühen- 
den Flatindraht  ersetzt. 

Nachdem  der  Apparat  am  Morgen  des  12.  Nov.  mit 
getrockneter  filtrirter  Luft  gefüllt  war,  ergaben  sich,  als  der 
Platindraht  nachmittags  durch  zwei  Elemente  zur  Rotbgluht 
erhitzt  wurde,  folgende  Werthe: 

Tabelle  IL 


€  +  X     e  —  X  \      e         D       2)=  uc\  Bemerkungen 

+  97  i  +28  +60  I  63  I  Mitel-  1    PlaHndraht  durch 

+  97  I  +32  +64  -  \  werth  '2  Elemente  zu  heUer 

+  97  I  +33  1  +65  -  I    +99^6  I      Rothgluht  erhitzt. 

+90  +34  _   +62  —  '  I' 

Der  Apparat  blieb  alsdann  verschlossen  und  unberührt 
stehen.  Die  nothwendigon  Drahtverbindungen  zur  Batterie 
waren  so  angebracht,  dass  der  Strom  ohne  jede  Erschütterung 
des  Apparates  mittelst  Quecksilbernäpfchen  eingeleitet  wer- 
den konnte.     An  den  folgenden  Tagen  ergab  sich: 


Tab( 

alle 

IIL 

Datum 

'.  +  x 

e  —  X 

e 

1) 

E  für  i 
/)=100 

Bemerkungen 

13.  Nov. 

•  +130  ! 

+  50 

+  90 

88 

,    +102  ; 

+  112  1 

+  48 

+  80  1 

— 

:    +  91 

Verwandt  wurde  Pla- 

14.     ,, 

+  109 

+  22 

+  65 

75 

1 

tindraht  von  0,3  mm 

.   +106 

+  24 

+  65 

— 

[+   75 

)    Dicke,    der    durch 

+  110 

+  26 

+  68 

— 

J 

2  Elem.    zur   Gelb- 

17.     „ 

+   74  ■ 

+  10 

+42 

43 

+  98 

gluht  erhitzt  wurde. 

18.      ,1 

+  132 

+  28 

+  75  . 

SG 

-h   87    J 

Diese  Versuche  wurden  unter  genau  den  gleichen  Be- 
dingungen wie  am  12.  Nov.  angestellt.  Es  ergab  sich  stets 
eine  electromotorische  Kraft,  welche  der  eines  Daniell  nahe 
kam.  (Auch  die  in  Tab.  I  angegebenen  Werthe  für  e  wur- 
den in  einem  allseitig  geschlossenen  Räume,  der  möglichst 
entst&ubte  Luft  enthielt,  gewonnen). 

Es  fielen  uns  jedoch  hierbei  zwei  Umstände  auf,  nämlich 
erstens,  dass  die  Werthe  für  e  im  Laufe  der  Zeit  kleiner 

1)  Vgl.  J.  Elster  u.  H.  Geitel,   Wied.  Ann.   19.   Taf.  IX  Fig.  2 
1883  oder  Wiedemann,  Electricität.  4»  1.  p.  867.  1885. 
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wurden,  und  zweitens,  dass  eine  Steigerung  der  electromo- 
torischen  Kraft  nur  eintrat  bis  zur  Gelbgluht.  Bei  hellerem 
Glühen  des  Drahtes  nahm  e  ab  und  sank  bei  Weissgluht 
auf  x^a.  Vs  Dftx^ieU*    So  ergab  sich  z.  B.: 

e  D  E 

bei  Rodigluht:       +69  86  +80 

.,    Gelbgluht:       +75  —  +87 

j,    Weissgluht:     +32  —  +37 

Die  letztere  Erscheinung  ist  schon  früher^)  von  uns  be- 
obachtet worden;  die  erstere  glaubten  wir  einem  electromo- 
torisch .  wirkenden  Anflug  zuschreiben  zu  müssen,  welcher 
den  als  Luftelectrode  dienenden  Platintiegel  bedeckte.  Es 
hegt  auf  der  Hand,  dass  für  derartige  subtile  Versuche  eine 
so  grosse  Platinfläche,  wie  der  Boden  des  Tiegels,  nur  schwer 
von  allen  electrolytisch  wirkenden  Schichten  zu  be&eien  ist. 
Wie  sehr  störend  Spuren  von  Verunreinigungen  der  Electro- 
den  wirken  können,  haben  wir  früher  schon  nachgewiesen.^ 

Wir  construirten  deshalb  einen  zweiten  Apparat,  der 
in  Fig.  6  dargestellt  ist,  bei  welchem  wir  die  Einrichtung 
getroffen  hatten,  dass  als  Luftelectrode  ein  Platindraht 
diente,  der  durch  Ausglühen  mittelst  des  galvanischen  Stro- 
mes gereinigt  werden  konnte.  Ein  Glase jlinder  von  25  cm 
Höhe  und  ca.  5  cm  Weite  war  durch  zwei  Messingkappen 
K  und  K  luftdicht  verschlossen,  durch  welche  vier  Electro- 
den  AA^  BB\  CC\  DD'  voneinander  isolirt  durchgeführt 
werden  konnten.  Zwischen  A  und  B  einerseits  und  C  und  D 
andererseits  waren  vermittelst  der  Schräubchen  SS'  Platin- 
drähte ausgespannt,  von  denen  der  untere  als  glühender, 
electromotorisch  wirkender  Körper,  der  obere  als  Blectrode 
diente.  Die  Drahtenden  C  und  D'  waren  für  gewöhnlich 
miteinander  verbunden  und  communicirten  mit  demselben 
Quadrantenpaar  des  Electrometers.  Das  Gewinde  Z  diente 
dazu,  den  ganzen  Apparat  auf  eine  Luftpumpe  aufzuschrau- 
ben, mit  welcher  eine  Verdünnung  bis  zu  ca.  12  mm  Druck 
zu  erreichen  war.    Um  die  Spannung  der  Luft  im  Apparat 

1)  Vgl.  hierüber  auch  J.  Elster  u.  H.  Geitel,  Wied.  Ann.  16. 
p.  212.  1882. 

2)  J.  Elster  u.  H.  Geitel,  Wied.  Ann.  19.  p.  604.  1883. 

8* 
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(ontroliren  zu  können«  war  eia  kieioea  V^finnMrtAy  jf  aoi 
den  Boden  der  Kapsel  K  ^lufgekittet;.  Die  Drahtenden  A' 
und  B'  tauchten  in  Qnecksilb^nmptchen.  die  mit  den  Poien 
einer  ans  zwei  oder  drei  gross«i  Bunr^tfn'schen  Elementen 
}>f^stehenden  Batterie  verbunden  waren. 

Zunächst  zeigte  sich  unsere  Vermuthnn^  hinaicmiii-h 
eventueller  Verunreinigungen  des  Drahtes  CD  bebtätigt. 
Wenn  man  nämlich,  nachdem  der  Apparat  zusammengesetzt 
worden  ist  ohne  den  Draht  CD  durch  t  jlühen  zu  reinigen, 
^f^n  Draht  AB  in  helle  Grluht  vermitteist  des  Stromes  ver- 
'^f^'/f.  «^0  sind  häutig  die  beobachteten  Abi^ikungen  Ar  ^+j- 
'\x\A  e-  jr  namentlich  bei  Weissgiuht  fast  gleich  gross,  e  also 
f?i^  Null.  So  ergab  sich  z.  B.  bei  Anwendung  von  3  He- 
n'^nt^m  und  evacuirtem  Apparat: 

/?  -1-  y  =  Jf-m         (?  —  j'  =  —  51,  uiso  ^  =  -r   9 
'^  -f-  y  =  -t-  78         f*  —  .r  ^  —  5o.  alsu  '-  =  -r  12 

N'h^Ii  «iera  iet/ten  Versuche  wurde  die  Lufteiectrode 
''   ♦'  M   A'i«igl»ihen  gereinigt:  jetzt  ergab  sich: 

^o-r-u-iif^       ^  —  .r=s—  7.  ai<o  ff  =  -rö4,.x 

."•♦nm  c\r\f  Steijrerung  der  electromotorischen  Kraft  um 
'  I  ''lff«<  KiintH'he. 

\r,c,  V^-ninreinigungen  rühren  vielleicht  daher,  dass  der 
7\''A)f'U(\(\  \}ri\\t  die  Spuren  von  Fettdampten,  die  nicht  lu 
'  r.n'id^'n  >*ind,  zersetzt  und  3o  die  Oberllächenbeschaffenheit 
/V  '  l>,Mhtf»s  Cf)  ändert,  indem  ein  Theil  der  Zersetzungs- 
,,r^'l'jr^/»  ^ich  darauf  niederschlägt 

fn  dor  folgenden  Tabelle  ist  eine  R*tihe  Beobachtungen 
sinj/z-Oihrf,  die  deutlich  zeigen,  dass  auch  in  möglichst  ent- 
•♦^tjWf/^r^  bis  auf  15  mm  QueckHilherdmck  verdünnt«  Luft 
v'\T  /■  immer  positive  Werthe  sich  ergehen,  und  dass  das 
MfKirnnm  dor  Filectrisirung  der  L^ft  hei  Gelbgluht  statt- 
findet. 

Vf^fUf^T  )»p«chte  man,  dnss  die  im  luftverdünnten  Baume 
Mfid  Iff  f/uft  gftwfihnlicher  Dichte  ftnge.stellten  Versuche  nicht 
/drfio  woiforos  miteirinridof  vergleichbar  sind,  da  beim  Ein- 
if'  ««^ri  dor  liMft  die  Temponitiir  des  Drahtes  sofort  um  ein 
H'^DhlillJi'lieK  MJnkf. 
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Tabelle  IV. 


Datum    c  +  0" 


£:  für  ' 
2)= 100 


Bemerkungen 


9. Dec.    +161   I   +30      +95  i  56      +170 


10. 


11. 


+  145 
+  145 
I  +156 
+  126 
+  106 

+  117 
+  104 
+  116 
,  +114 
'  +100 
+  95 
+  96 
+  101 


+27 
+  32  I 
+  36  I 
+  17 
+  4 

+  4 
—  5 
+  7 
+  5 
+  3 
-33 
-43 
-28 


+86  I 
+89 
+  96  i 
+  72 
+51 

+57 
+  49 
+61 
+  60 
+  52 
+  31 
+27 
+  37 


=1 


55 


_  I 


+  161 

+  128 
+   93 

+  104 
+  89 
+  111 
+  111 
+  95 
+  56 
+  49 
+   67 


GelbglOhender  Draht  in  iil- 
trirter  Luft;    3  Elemente. 

{Helle  Gelbgluht  L 
im  Vacuum       |  ^ 

Filtrirte  Luft  eingelassen. 
Gelbglühender  Draht  in  Luft; 
2  Elemente. 


^3  Elemente 


Fortgesetzt 
glunt. 


evacuirt.    Gelb- 


Filtrirte  Luft  eingelassen. 
>  Weissgluht  im  Vacuum.  3  El. 


Filtrirte  Luft   eingelassen; 
Weissghiht.    3  Elemente. 


Auch  hier  ist  ohne  Frage  sehr  auffallend ,  dass  bei 
Weissgluht  für  e  so  sehr  viel  kleinere  Werthe  gefunden 
werden.  Bei  obigen  Versuchen  betrug  die  Entfernung  zwi- 
schen den  beiden  Drähten  weniger  als  1  mm.  Bei  weiterer 
Entfernung  ergeben  sich  auch  bei  Weissgluht  grössere  Werthe. 
Als  z.  B.  die  Entfernung  ca.  4  mm  betrug,  fand  sich  bei 
Weissgluht: 


e-\-x 

e  —  X 

e 

D 

E 

+  111 

-28 

+  41 

38 

+  71 

+  110 

-29 

+  40 

— 

+  71 

und  nachdem  durch  Einlassen  von  Luft  in  den  Apparat  die 
Glüht  auf  sehr  helle  Gelbgluht  gesunken  war: 
€  +  xr=.U2         e-:c=-15         e'=+63         £=+  109. 

Analoge  Versuche  haben  wir  auch  in  einer  innen  ganz 
mit  Glycerin  bestrichenen  Glasröhre  ausgeführt.  Die  An- 
ordnung der  Drähte  war  ganz  ähnlich  der  in  Fig.  6  dar- 
gestellten, nur  konnte  CD  nicht  durch  den  Strom  ausge- 
glüht, sondern  musste  vor  dem  Einsetzen  in  den  Apparat 
in  einer  Alkoholflamme  gereinigt  werden. 

Als  diese  Röhre  z.  B.  mit  filtrirter  Luft  geftillt  wurde, 
ergab  sich: 

<?=-|-58        Z)  =  57        iS'=+102. 
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Wurde  unmittelbar  darauf  die  filtrirte  Luft  durch  Zim- 
merluft ersetzt,  so  ÜEtnd  sich: 

e=+58        Z>  =  57        £=+102, 

also  genau  derselbe  Werth. 

Nachdem  die  Luftelectrode  neu  eingestellt,  ergab  sich: 

<f=+49        Z)  =  57         i?=+86, 

und  nachdem   der  Apparat   24   Stunden  unberührt  stehen 
geblieben: 

i?=+50        Z>  =  57        £=+88. 

Bei  allen  diesen  Versuchen  befand  sich  der  Draht  in 
Gelbgluht 

Aus  den  bislang  mitgetheilten  Zahlen  dürfte  mit  grosser 
'Wahrscheinlichkeit  hervorgehen,  dass  etwa  mit  der  Luft 
in  den  Zinkkasten  eingeführter  Staub  die  Ursache  der  von 
uns  aufgefundenen  electrischen  Erregung  nicht  sein  kann. 
Führt  man  in  die  Apparate  künstlich  Staub  ein,  so  erhält 
man  sehr  schwankende  Resultate.  In  solchen  Räumen  über- 
zieht sich  nämlich  die  Luftelectrode  mit  Anflügen,  die  in 
der  verschiedensten  Weise  electromotorisch  wirken  können. 
Ausserdem  ist  es  unmöglich^  stark  staubige  Luft  ohne  eine 
Electrisirung  der  Staubpartikelchen  durch  Reibung  an  den 
Wänden  der  Zuleitungsröhren  einzuleiten.  Eine  einwurfs- 
freie Entscheidung  der  vorliegenden  Frage,  ob  der  in  der 
Luft  schwebende  Staub  electromotorisch  wirkt,  scheint  uns 
auf  dem  letzteren  Wege  nicht  möglich  zu  sein. 

Nach  Giese^)  soll  sich  die  Luft  in  einem  innen  mit 
Glycerin  bestrichenen,  auf  100^  erwärmten  Kasten  nicht 
electrisiren.  Hierbei  ist  jedoch  nicht  zu  übersehen,  dass 
Giese  nicht  einen  glühenden  Körper,  sondern  nur  eine  auf 
lOO*  erhitzte  Kupferspirale  anwandte.  Auch  wir  fanden, 
dass  eine  Electrisirung  der  Gase  nur  an  glühenden  Kör- 
pern eintritt. 

1)  Giese,  Wied.  Ann.  17#  p.  534.  18S2  und  Wiedemann,  Electr. 
4.  1.  p.  864.  1885. 
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§  4.    Unipolares  Verhalten  glühender  Drähte. 

In  einer  früheren  Mittheilung  ^)  haben  wir  das  von 
Guthrie  angegebene  Verhalten  glühender  Körper,  nämlich 
einen  negativ  electrischen  Körper  leichter  zu  entladen,  als 
einen  positiv  electrischen,  bestätigt  gefunden,  und  durch  die 
seitens  des  glühenden  Körpers  hervorgerufene  Electrisirung 
der  Luft,  also  durch  das  Auftreten  der  bislang  mit  e  bezeich- 
neten electromotorischen  Kraft  erklärt.  Wir  befanden  uns 
dabei  in  Uebereinstimmung  mit  Herwig^),  der  eine  ähnliche 
Ansicht  schon  früher  in  Wiedemann's  Annalen  zum  Aus- 
druck gebracht  hatte,  allerdings  angewandt  auf  das  Innere 
der  Flamme. 

Galvanisch  glühende  Drähte  zeigen  nun  das  unipolare 
Verhalten  in  ganz  auffallender  Weise.  Theilt  man  nämlich 
dem  über  dem  glühenden  Drahte  angebrachten  Draht  CD 
(Fig.  6)  eine  positive  Ladung  dadurch  mit,  dass  man  mit  ihm 
den  positiven  Pol  einer  aus  100  Plattenpaaren  bestehendeu 
Zamboni'schen  Säule  momentan  in  Verbindung  bringt,  so 
verschwindet  sofort  die  Scala  aus  dem  Gesichtsfelde  des 
Fernrohres,  und  zwar  wird  die  Nadel  dauernd  um  einen 
ganz  bedeutenden  Winkel  abgelenkt.  Verbindet  man  dagegen 
CD  momentan  mit  dem  negativen  Pol  der  Säule,  so  erfährt 
die  Nadel  zwar  auch  eine  Ablenkung,  kehrt  aber  sofort 
in  ihre  frühere  Einstellung  zurück.  Nach  unserer  Theorie 
muss  dies  unipolare  Verhalten  um  so  schärfer  hervortreten, 
je  energischer  die  durch  den  glühenden  Körper  bewirkte 
Electrisirung  der  umhüllenden  Luft  ist.  Bei  der  grossen 
Zahl  von  Versuchen,  in  welchen  wir  dies  electrische  Ver-? 
halten  glühender  Körper  prüften,  zeigte  sich  ganz  evident, 
dass  die  unipolare  Leitung  um  so  ausgeprägter  hervor- 
tritt, je  grösser  die  für  e  sich  aus  den  Ablenkungen  e  +  x 
und  e  —  X  ergebenden  Werthe  waren.  Bei  den  Versuchen 
vom  9.  December,  Tab.  IV,  waren  sowohl  e-J-i?,  als  auch  e^x 
beide  positiv.  Hier  wurde  der  Draht  CD  bei  stärkerer  posi- 
tiver Ladung  fast  gar  nicht,   bei  negativer  sofort  entladen. 


1)  J.  Elster  u.  H.  Geitel,  Wied.  Ann.  26.  p.  1.  1885. 

2)  Herwig.  Wicd.  Ann.  1.  p.  517.  1877. 
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Das  Gleiche  findet  auch  noch  für  die  vier  ersten  Versuche 
vom  10.  December  statt,  und  zwar  mag  A  oder  B  zur  Erde 
abgeleitet  sein,  stets  ist  das  heisse  Gas  negativ  unipolar. 
In  allen  den  Fällen,  in  welchen  wir  einen  relativ  kleinen 
Werth  für  e  beobachteten,  war  auch  das  scheinbare  unipo- 
lare Leitungsvermögen  nur  in  sehr  geringem  Maasse  vor- 
handen. 

Wir  werden  im  Folgenden  noch  schlagendere  Beweise 
für  die  Richtigkeit  unserer  früher  dargelegten  Anschauung 
beizubringen  im  Stande  sein. 

§  5.    Verhalten  glühender  Drähte  im  Vacuum. 

Um  Missverständnissen  vorzubeugen,  bemerken  wir,  dass 
wir  uns  durchaus  nicht  dem  Glauben  hingeben,  durch  die 
im  §  4  angeführten  Vorsichtsmaassregeln  sämmtliche  feste 
Partikelchen  zwischen  dem  glühenden  und  nicht  glühenden 
Drahte  entfernt  zu  haben.  Selbst  die  vollkommenste  Filtrir- 
vorrichtung  für  die  angewandten  Gase  würde  keine  Bürg- 
schaft dafür  bieten,  dass  dieselben  während  des  Versuches 
staubfrei  bleiben.  Es  ist  ja  eine  bekannte  ^)  Thatsache,  dass 
jeder  glühende  Körper  die  Eigenschaft  hat,  entstäubte  Luft 
wieder  mit  von  seiner  Oberfläche  abgeschleuderten  Staubpar- 
tikelchen zu  erfüllen.  Es  ist  dies  eine  specifische  Eigenschaft 
glühender  Körper.  Es  sind  mithin,  selbst  wenn  man  die 
Verwendung  vollständig  entstäubter  Gase  voraussetzt,  immer 
noch  zwei  Ursachen  vorhanden,  welche  die  Ladung  des  Drah- 
tes CD  bewirken  können ,  nämlich  einmal  die  .  von  den 
glühenden  Körpern  fortgeschleuderten  Partikelchen,  und  zwei- 
tens die  Gasmolecüle,  welche  von  dem  glühenden  zu  dem 
nicht  glühenden  Drahte  fliegen.  Zwischen  diesen  Möglich- 
keiten zu  entscheiden,  dürfte  sehr  schwer  sein. 

Um  der  Lösung  der  Frage  vielleicht  näher  zu  kommen, 
und  wenigstens  von  gröberen  Staubpartikelchen  ganz  unab- 
hängig zu  sein,  haben  wir  das  Verhalten  glühender  Drähte 
in  möglichst  evacuirten  Bäumen  untersucht,  in  Bäumen,  wie 
sie  Crookes  zur  Anstellung  seiner  bekannten  Versuche  ver- 
wandt hat.    Man  darf  wohl  annehmen,   dass  in  Medien  von 

^1)  Vgl.  hierüber:  Lodge,  Nature.  31.  p.  268.  1885. 
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so  geringer  Dichtigkeit  ein  primäres  —  dem  Glühen  voran- 
gehendes —  Vorhandensein  von  Staub  ausgeschlossen  ist. 

Zu  diesem  Zwecke  haben  wir  den  in  Fig.  7  dargestellten 
Apparat  von  Dr.  Rohrbeck  in  Berlin  anfertigen  lassen.  In 
einen  möglichst  evacuirten  Qlasballon  ist  ein  Platindraht  AB 
eingeschmolzen,  dem  in  circa  V2  ^^  Entfernung  eine  Platin- 
platte PP"  gegenübergestellt  ist.  Letztere  steht  mit  dem 
Electrometer  in  Verbindung,  während  der  Draht  AB  durch 
zwei  Bun  sen' sehe  Elemente  zu  heller  Gelbgluth  erhitzt 
werden  kann.  Der  Draht  J/iV  dient  dazu,  den  Draht  ^ß 
eventuell  in  der  Mitte  zur  Erde  abzuleiten. 

Es  ergab  sich  nun  das  in  hohem  Grade  überraschende 
Resultat,  dass  der  glühende  Draht  ebenso  kräftig  electro- 
motorisch  wirkt,  als  befände  er  sich  im  lufterfüllten  Räume. 
Eine  Beobachtungsreihe  ist  in  folgender  Tabelle  gegeben. 


Tabelle 

V. 

Datum    1 

e  +  X 

1 

e  —  X           e        ! 

t  _  1. 

D 

für  Ä 100   ^läbzustand 

16.  Dec. 

+  172 

+  28         +100    1 

61 

+  164 

I     Gelbgloht 

+  143 

+  11         +  77    , 

,      +109 

;            " 

+  140 

+  12     1    +   76    • 

'      +109 

t 

+  134 

-  4     1    +  65    i 

1      +106 

1     Rotfagluht 

+  100 

+  18     1    +  59 

;      +  98 

!                » 

17.  Dec. 

+  130 

+  22     1    +  76    1 

61 

+  124 

!     Gelbgluht 

+  142 

+  22     1    +  82    1 

+  135 

1            " 

+  137 

+  17        +  77    ; 

+  126 

' 

+  129 

+  11     i    +  70    ' 

+  115 

1 

1            " 

Es  ist  hierdurch  wohl  bewiesen,  dass  die  positive  Elec- 
trisirung einer  einem  glühenden  Körper  genäherten  Electrode 
unabhängig  ist  von  etwaigen  in  dem  umgebenden  Medium 
enthaltenen  Staubpartikelchen.  Zugleich  liegt  in  Anbetracht 
der  geringen  Dichtigkeit  der  Luft  in  diesem  Räume  die 
Annahme  nahe,  dass  im  Vacuum  die  von  einem  glühen- 
den Körper  abgeschleuderten  Theilchen  die  Träger  der  po- 
sitiven Electricität  sind.  Im  lufterfüllten  Räume  werden 
die  Metalltheilchen  vornehmlich  in  der  Richtung  des  aufstei- 
genden Luftstromes  mitgeführt;  im  Crook es'schen  Vacuum 
muss  jedoch  ein  derartiges  Abfliegen  electrisirter  Theilchen 
nach  allen  Richtungen  gleichmässig  erfolgen.    In  der  That 
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zeigt  das  Experiment,  dass  es  hier  gleichgültig  ist«  ob  der 
glühende  Draht  sich  über  oder  unter  der  Platte  befindet;  die 
sich  für  e  ergebenden  Werthe  sind  nahezu  identisch.  Im 
lufterfüllten  Baume  ladet  sich  die  Luftelectrode  yerschieden. 
je  nach  ihrer  Stellung  zum  glühenden  Drahte.^) 

Leitet  man  den  Draht  A  B  durch  MN  in  der  Mitte  ab, 
so  macht  man  sich  von  den  auf  dem  glühenden  Drahte  befind* 
liehen  Spannungen  unabhängig  und  beobachtet  e  direct,  so 
ergab  sich  z.  B.  am  16.  December  e^  +84,  E^  +138. 

Es  sei  noch  bemerkt,  dass  schon  nach  ganz  kurzem 
Glühen  die  Platinplatte  einen  starken  metallischen  Anflug 
zeigte;  ein  directer  Beweis  dafür,  dass  in  der  That  eine 
Ueberführung  materieller  Theilchen  von  dem  glühenden  zum 
nicht  glühenden  Körper  stattgefunden  hat.  Da  wir  nicht 
im  Besitze  einer  Quecksilberluftpumpe  sind,  so  konnten  wir 
die  Erscheinung  im  Vacuum  nicht  weiter  verfolgen.  Nament- 
lich würde  hier  die  Verwendung  verschiedener  Gase  von 
grossem  Interesse  sein.    (Vgl.  §  6.) 

Nach  Guthrie')  zeigt  der  weissglühende  Bogen  einer 
Maxim'schen  Lampe  kein  unipolares  Verhalten.  Der  gelb- 
glühende Draht  in  dem  Crookes'schen  Vacuum  unseres 
Apparates  zeigt  das  unipolare  Verhalten  sehr  ausgesprochen, 
ebenso  als  ob  sich  derselbe  in  Luft  bef&nde.') 

Dieser  Versuch  steht  übrigens  mit  dem  von  Guthrie 
angegebenen  nicht  in  directem  Widerspruche,  da  wir  den 
Draht  AB  nicht  bis  zur  Weissgluht  zu  erhitzen  wagten,  um 
den  Apparat  nicht  zu  verderben.  Ausserdem  verwandte 
Guthrie  einen  Kohlenfaden,  bei  dem  ein  Abschleudern 
von  Partikelchen  vielleicht  nicht  in  dem  Maasse,  wie  bei 
Platin  stattfindet.  Ausserdem  nimmt  auch  die  scheinbare 
unipolare  Leitungsfähigkeit  bei  Weissgluht  zugleich  mit  der 
electrischen  Erregung  der  Luft  bedeutend   ab,   sodass   ein 

1)  Vgl.  J.  EUter  u.  H.  Gcitel,  Wied.  Ann.  16.  p.  211.  1882. 

2)  Guthrie,  Wied.  Electr.  (4)  1.  p.  865.  1885. 

8)  Et  i«t  wohl  selbBtvcrständlich,  dass  wir  uns  mittelst  eines  Funken- 
inductors  vor  und  nach  Jeder  Versuchsreihe  davon  überzeugten,  dass  keine 
Luft  in  den  Apparat  eingedrungen  war. 
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gänzliches  Verschwinden  derselben  bei  /dem  Guthrie'schen 
Versuche  sehr  wohl  denkbar  ist. 

§  6.    Verhalten  verschiedener  Gase. 

Aus  unseren  früheren^)  Versuchen^  welche  das  Verhalten 
verschiedener  Gase  zum  Gegenstände  hatten,  sowie  aus  den 
hier  mitgetheilten  im  Crookes'schen  Vacuum  könnte  man 
wie  oben  schon  angedeutet,  folgern,  dass  die  auftretende 
electromotorische  Kraft  überhaupt  von  der  Natur  des  Gases, 
in  welchem  der  Körper  glüht,  unabhängig  sei,  dass  viel- 
leicht die  Gastheilcheu  gar  nicht  electrisirt  werden,  sondern 
nur  die  abfliegenden,  festen  Partikelchen  des  glühenden  Me- 
talles. Es  scheint  uns  deshalb  von  Bedeutung,  dass  ein  Gas 
in  seinem  Verhalten  von  der  Luft  wesentlich  abweicht,  näm- 
lich Wasserstoff. 

Füllt  man  den  Apparat  Fig.  7  mit  reinem,  filtrirtem  und 
getrocknetem  Wasserstoff,  so  zeigt  sich  bei  schwacher  Both- 
gluht  eine  geringe  positive  Ladung  des  Drahtes  CDy  die, 
sobald  man  den  Draht  AB  stärker  glühen  lässt,  immer  mehr 
schwindet,  und  bei  heller  Gelbgluht,  die  wir  erst  durch  An- 
wendung von  vier  grossen  Bunsen'schen  Elementen  erzielen 
konnten,  in  die  entgegengesetzte  Ladung  übergeht.  Der 
glühende  Draht  ist  hier  also  positiv,  das  Gas  nega- 
tiv electrise  L  In  folgender  Tabelle  sind  die  beobachteten 
Werthe  zusammengestellt. 

Tabelle  VL 


Datum      e  -h  X 


B 


2)  =  100, 


Bemerkungen 


Dec. 


+  13  I  -189  I  -63  60  ; 

+  15  ,   -133  ;  -62  —  ' 

+  19  ;   -138  '  -60  1  —  ' 

+  17  1   -135  ,  -59  I  — 

+  11  ;   -139  -64  I  — 


Mittel- 

'  werth 

-103 


Der  Platindraht  durch 
4  grosse  Buns en*8che 
£lem.  zu  heller  Gelb- 
gluht erhitzt. 


Hierdurch  ist  erwiesen,  dass  Wasserstoff  im  Contact  mit 
fast  weissglühendem  Platin  negativ  electrisch  wird. 

In  diesem  Verhalten  des  Wasserstoffs  liegt  ein  Prtif- 


V)  J.  Elster  u.  H.  Geitel,  Wied.  Ann.  19.  p.  597.  1888. 
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stein  unserer  Theorie  hinsichtlich  der  scheinbaren  unipolaren 
Leitung  der  Oase.  Da  hier  die  Gaspartikelchen  negativ 
electrisch  sind,  so  werden  sie,  falls  man  den  Draht  CD  posi- 
tiv electrisirty  von  diesem  angezogen  und  vernichten  so  die 
positive  Ladung.  Electrisirt  man  dagegen  CD  negativ,  so 
werden  die  Gastheilchen  von  diesem  Drahte  fortgeblasen, 
d.  h.  CD  bewahrt  nahezu  seine  volle  Ladung. 

Diese  Folgerung  aus  unserer  Theorie  haben  wir  bestä- 
tigt gefunden:  Wasserstoff  in  Contact  mit  glühendem  Platin 
verhält  sich  seiner  unipolaren  Leitungsfähigkeit  nach  gerade 
entgegengesetzt,  wie  erhitzte  Luft,  verhält  sich  also  in 
dieser  Beziehung  wie  das  Innere  der  Flamme.  Jenachdem 
also  die  spontane  Electrisirung  der  umhüllenden  Gtisschicht 
positiv  oder  negativ  ist,  ist  das  Leitnngsvermögen  derselben 
scheinbar  negativ  oder  positiv  unipolar. 

Nach  diesen  Versuchen  scheint  es  uns  zweifellos  zu  sein, 
dass  die  Natur  des  Gases  die  Erscheinung  wesentlich  mit 
bedingt. 

Früher  hatten  wir  Wasserstoff  nicht  verwenden  können, 
da  sich  in  den  Zinkkasten  der  glühende  Paquelin'sche 
Brenner  von  aussen  nicht  einführen  liess,  ohne  eine  Ex- 
plosion einzuleiten,  daher  war  uns  dies  eigenthümliche  Ver- 
halten des  Wasserstoffs  entgangen.  Ausserdem  sind  sehr 
hohe  Temperaturen  erforderlich;  bei  unseren  Versuchen  mit 
Leuchtgas  waren  diese  auszuschliessen  wegen  der  eintreten- 
den  Zersetzung  desselben. 

unsere  früheren  Versuche  bei  Verwendung  von  Kohlen- 
säure anstatt  Luft  haben  wir  durchaus  bestätigt  gefunden; 
wir  fanden  z.  B.: 

tf  +  .r  €  —  X  e  D  JE 

bei  Luft:        +74  +10       +42  43       +  95 

bei  CO^:        +79  +11       +45  —       +105 

Wesentliche  Unterschiede  treten  auch  hier  nicht  hervor. 
Die  geringe  Zunahme  von  95  auf  105  ist  dem  helleren 
Glühen  des  Drahtes  in  COj  zuzuschreiben. 

§  7.    Strömende  Gase. 
Dass  ein  Strom   filtrirter  und  getrockneter  Luft  sich 
starkjgositiv  electrisirt,  wenn  er  von  Seiten  eines  glühenden 
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Körpers  eine  Reibung  erfährt,   lässt  sich  sehr  sicher  durch 
die  in  Fig.  8  dargestellte  Vorrichtung  nachweisen.^) 

Ein  dünnes  Platinblech  wird  zu  einer  Röhre  RR  zu- 
sammengewickelt und  die  Mündung  so  zusammengedrückt, 
dass  eine  sehr  feine  Spalte  SS'  entsteht  Bringt  man  dann 
die  Röhre  vermittelst  eines  kräftigen  galvanischen  Stromes, 
der  durch  die  Drähte  A  und  B  eingeleitet  werden  kann,  in 
helles  Glühen,  während  man  gleichzeitig  einen  Strom  ent- 
stäubter Luft  die  Platinröhre  durchfliessen  lässt,  eingeleitet 
durch  die  Glasröhre  Cr,  so  ladet  sich  die  in  einer  Entfer- 
nung von  2— 10  cm  aufgestellte  Metallplatte  QQ'  so  stark 
mit  positiver  Electricität,  dass,  sobald  man  sie  mit  dem 
Electrometer  in  Verbindung  bringt,  die  Scala  aus  dem  Ge- 
sichtsfeld des  Fernrohrs  verschwindet.  Dabei  ist  es  gleich- 
gültig, ob  A  oder  B  zur  Erde  abgeleitet  ist;  wenn  nur  die 
Spalte  SS'  lebhaft  glüht,  so  ist  die  Electrisirung  der  Luft 
stets  eine  positive. 

§  8.    Zasammenfassufig  der  Resultate. 

Die  Ergebnisse  unserer  Untersuchung  lassen  sich  in 
folgende  Sätze  zusammenfassen: 

1)  Die  Erscheinung,  dass  isolirte  Leiter  in  der  Nähe 
eines  glühenden  Körpers  sich  electrisch  laden,  tritt  auch  in 
Gasen  auf,  die  mittelst  Filtration  durch  Glycerinwatte  nach 
Möglichkeit  staubfrei  gemacht  sind. 

2)  Sie  bleibt  bestehen  bei  Verminderung  des  Druckes 
bis  zu  der  in  Crookes'schen  Vacuumröhren  herrschenden 
äussersten  Verdünnung  der  Gase. 

8)  Die  Electrisirung  ist  positiv  für  Rothgluht  und  alle 
darüber  liegenden  Temperaturen  in  den  bis  jetzt  unter- 
suchten Gasen  mit  Ausnahme  von  Wasserstoff,  der  sich 
bei  höherer  Temperatur  entgegengesetzt  verhält. 

4)  Für  Luft  und  Kohlensäure  liegt  das  Maximum  der 
Electricitätsentwickelung  bei  heller  Gelbgluht. 

6)  Die  einen  glühenden  Körper  umhüllende  Gasschicht 
zeigt  ein  verschiedenes  Verhalten  hinsichtlich  der  Ableitung 

1)  Vgl.  hier  J.  EUter  u.  H.  Geitel,  Wied.  Ann.  19,  p.602flF.  18S3. 
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positiver  und  negativer  Electricität.  Es  wird  immer  die- 
jenige Electricität  am  schnellsten  entladen,  deren  Vorzeichen 
der  durch  den  Grlübprocess  im  Grase  entwickelten  entgegen- 
gesetzt ist.    (Sogenanntes  unipolares  Leitungsvermögen.) 

§  9.    Schlussbemerkungen. 

Wir  möchten  zum  Scbluss  noch  darauf  aufmerksam 
machen,  dass  eine  Untersuchung  der  electrischen  Erregung 
verschiedener  Gase  durch  glühende  Körper  bei  niedrigen 
Drucken  interessante  Ergebnisse  verspricht,  die,  wie  wir 
schon  in  der  Einleitung  angedeutet,  geeignet  sein  dürf- 
ten, einiges  Licht  auf  die  Erscheinungen  zu  werfen,  welche 
den  Durchgang  der  Electricität  durch  stark  verdünnte  Gase 
begleiten. 

Besonders  auf  einen  Punkt  möchten  wir  hinweisen,  der 
einer  näheren  Untersuchung  werth  erscheint.  Stellt  man 
einem  weissglühenden  Platindraht  sowohl  in  Luft  als  auch 
im  Crook es'schen  Vacuum  eine  blanke  Platinplatte  gegen- 
über, so  bedeckt  sich  letztere  sehr  schnell  mit  einem  die 
N ob ili 'sehen  Farben  zeigenden  Anfluge.  Gleichzeitig  findet 
man,  dass  die  Platte  positiv  electrisch  geworden  ist.  In 
Wasserstofif  bleibt  der  Anflug  aus,  wie  wir  uns  durch  mehr- 
fache Versuche  überzeugten.  Es  liegt  nahe,  einen  ursäch- 
lichen Zusammenhang  zwischen  diesen  Erscheinungen  anzu- 
nehmen und  dieselben  mit  der  Zerstäubung  der  Kathode 
in  Vacuumr Öhren  in  Verbindung  zu  bringen.  Hier  geräth 
der  negative  Poldraht  durch  den  Entladungsstrom  ins  Glühen 
und  wird  gleichzeitig  an  seiner  Oberfläche  zerstäubt;  unser 
Versuch  zeigt  umgekehrt,  dass  ein  Platindraht,  wenn  er 
infolge  des  Glühprocesses  zerstäubt  wird,  sich  negativ  ladet. 
In  Wasserstoff  tritt  die  Zerstäubung  nicht  ein,  und  die  elec- 
trische  Ladung  wechselt  ihr  Zeichen. 

Es  wäre  von  Interesse,  das  Verhalten  des  Wasserstoffs 
bei  niederen  Drucken  zu  studiren.  Da  eine  solche  Unter- 
suchung Mittel  voraussetzt,  die  uns  nicht  zu  Gebote  stehen, 
so  haben  wir  auf  dieselbe  verzichten  müssen. 

Wolfenbüttel,  im  Januar  1887. 
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lieber  eine  Abänderung  des  Kohlrausch^ sehen 
Sintisindtictars ;   von  Emantiel  Pfeiffer. 

(Hiersn  Taf.  I   Fig.  9.) 


Seit  einer  Reihe  von  Jahren  beschäftige  ich  mich  mit 
Widerstandsbestimmungen  flüssiger  Leiter  und  bediene  mich 
dabei  der  bekannten  Methode  von  F.  Kohlrausch  mit 
Sinusinductor  und  Electrodynamometer.  Während  letzteres 
Instrument  in  Bezug  auf  Leichtigkeit  der  Handhabung  vor 
den  sonstigen  mir  bekannten  Apparaten  dieser  Art  nach 
meiner  Ansicht  den  Vorzug  verdient,  besitzt  der  Sinusinduc- 
tor eine  schon  von  F.  Kohlrausch  angegebene^),  namentlich 
bei  starkem  Gebrauche  sehr  lästige  Eigenthümlichkeit.  Das 
den  Mechanismus  treibende  Gewicht,  welches  wenigstens  bei 
den  neueren  Apparaten  bis  zu  30  kg  gesteigert  werden  kann, 
wird  von  einem  Stricke  gehalten,  welcher  vor  dem  Gebrauche 
mit  Anfang  und  Ende  zusammenzunähen  ist.  Die  Nuthen, 
in  denen  der  Strick  um  die  Axen  der  verschiedenen  Treib- 
und  Leitrollen  sich  legt,  sind  mit  vielen  radial  nach  aussen 
gestellten  Metallspitzen  versehen,  um  das  Gleiten  des  Seiles 
und  damit  einen  unregelmässigen  Gang  des  Werkes  zu  ver- 
hindern. Durch  das  Eingreifen  der  Spitzen  wird  aber  der 
Strick  so  stark  angegriffen,  dass  bei  massigem  Gebrauch  in 
einigen  Wochen  derselbe  zerreisst.  Abgesehen  von  der  mo- 
mentanen Störung,  die  hierdurch  immer  eintritt,  ist  das  fort- 
währende Ersetzen  des  Strickes  und  namentlich  das  Vernähen 
desselben,  welches  wegen  der  grossen  Last  sorgfältig  zu  ge- 
schehen hat  (bei  einer  mittleren  Tourenzahl  des  Magnets 
von  100  pro  Secunde  ist  die  Belastung  schon  15  kg),  in 
hohem  Grade  zeitraubend  und  unangenehm. 

Durch  die  in  den  folgenden  Zeilen  zu  beschreibende 
Anordnung  sind  die  gertigten  Uebelstände  bei  völlig  con- 
stantem  Gange  beseitigt.  Der  Apparat  wurde  dahier  nach 
meiner  Angabe  und  unter  meiner  Aufsicht  ausgeführt  und 
dient  mir  nunmehr  schon  seit  einer  Beihe  von  Monaten  in 
völlig  befriedigender  Weise  zu  meinen  Untersuchungen. 


1)  P.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  Jubelbd.  p.  294.  1874. 
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Indem  ich  nunmehr  zur  Beschreibung  des  Apparates 
übergehe,  will  ich  zunächst  erwähnen,  dass  ich  denselben  für 
meine  Zwecke  als  an  der  Mauer  befestigtes  Standinstrument 
construiren  Hess,  dass  er  aber  auch  ebensogut,  auf  einem 
Stative  angebracht,  transportabel  gemacht  werden  kann.  Wie 
aus  Fig.  9  ersichtlich,  ist  das  Räderwerk  J  vertical  gestellt, 
eignet  sich  also  wegen  seiner  geringen  Ausdehnung  in 
horizontaler  Richtung  besonders  zum  Anbringen  an  der 
Wand. 

Auf  zwei  in  der  Wand  befestigten  eisernen  Trägern  A 
ist  eine  starke  Metallplatte  B  aufgeschraubt,  auf  welcher 
zwei  aus  Messing  hergestellte  Träger  C  und  D  stehen,  die 
durch  Schrauben  mit  B  verbunden  sind.  Auch  sonst  ist  flir 
die  Metalltheile  (die  stählernen  Axen  ausgenommen)  Messing 
gewählt. 

Der  Träger  C  dient  als  Unterlage  für  das  Räderwerk  •/, 
auf  dem  sich  der  (in  der  Figur  verdeckte)  Magnet  und  Mul- 
tiplicator  M  erheben.  Die  letzterwähnten  Theile  sind  im 
wesentlichen  in  Uebereinstimmung  mit  der  Kohlrausch'- 
schen  Anordnung,  nur  das  erste  Triebrad  hat  einen  um  die 
Hälfte  grösseren  Durchmesser,  sodass  einer  ümdrehang  des- 
selben mehr  Touren  des  Magnets  entsprechen.  Unbedeutende 
Abänderungen,  z.  B.  betrefifs  der  Bremse,  entstehen  aus  der 
verticalen  Aufstellung. 

Eine  völlige  Abänderung  hat  die  Treibvorrichtung  erfah- 
ren. Die  Axe  E  des  ersten  Triebrades  ragt  aus  der  vorderen 
Deckplatte  des  Räderwerkes  13  cm  hervor.  Auf  diese  Ver- 
längerung wird  mit  genau  der  Axe  entsprechender  Bohrung 
eine  Bolle  R  von  nahe  18  cm  Länge  und  16  cm  Durchmesser 
geschoben  und  dann  auf  die  Axe  E  am  vorderen  Ende  ein 
Zahnrad  Z  aufgesetzt,  sodass  sich  die  Rolle  nicht  verrücken 
kann.  Auf  der  Aussenfläche  der  Rolle  ist  eine  Spirallinie 
von  66  Windungen  zur  Aufnahme  der  Schnur  s  eingeschnitten. 
Die  durch  ein  im  Inneren  von  R  angebrachtes  Bleistück 
äquilibrirte  Kurbel  K  ist  fest  mit  R  in  Verbindung.  Das 
Aequilibriren  der  Kurbel  K  ist  nothwendig,  da  dieselbe  sich 
mit  dem  Räderwerk  dreht  und  also  durch  ihre  Schwere 
bald  ein  positives,   bald  ein  negatives  Drehmoment  zu  dem 
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des  Treibgewichtes  hinzufügen  würde.  Eine  ganz  gleiche 
Rolle  J?j  mit  Spirallinie  und  Kurbel  K^  ist  mittelst  des  Trä- 
gers D  neben  R  mit  paralleler  Aze  angebracht.  Auch  diese 
Rolle  ist  um  ihre  Axe  leicht  drehbar.  Eine  Schnur  s  ist 
um  diese  beiden  Rollen  in  der  Art  gewunden,  dass  sie  im 
Punkt  O  am  Ende  der  Spirallinie  auf  R  beginnt,  dann  über 
die  lose  Bolle  r  läuft  und  im  Punkte  O^,  dem  Anfang  der 
Spirallinie  auf  R^ ,  endigt.  Die  Breite  der  Schnurwindungen 
auf  R  und  jR^  zusammengenommen  geben  die  Länge  der 
Rollen.^)  Vom  Bügel  der  losen  Rolle  geht  eine  zweite 
Schnur  «j  über  zwei  in  der  Nähe  der  Decke  in  der  Mauer 
befestigte  Rollen  rj,  welche  an  ihrem  Ende  das  treibende 
Gewicht  P  trägt.  In  beiden  über  die  lose  Rolle  gehenden, 
parallelen  Schnurtheilen  s  finden  die  Zugkräfte  }  P  statt, 
welche  die  beiden  Bollen  R  und  R^  in  entgegengesetzter 
Richtung  zu  drehen  streben.  Um  dies  zu  verhindern,  greifen 
zwei  Sperrkeile  /  und  l^  in  die  Zahnräder  Z  und  Z^  ein  (/^ 
und  Z^  sind  nicht  sichtbar,  da  sie  an  der  Rückseite  von  JB^ 
sich  befinden).  Zahnrad  z  ist  in  fester  Verbindung  mit  der 
Axe  E  des  ersten  Triebrades,  der  zugehörige  Sperrkeil  /  mit 
R;  Z^  dagegen  sitzt  auf  der  Rolle  R^  auf,  während  der  zuge- 
hörige Sperrkeil  \  am  Träger  D  befestigt  ist. 

Löst  man  die  Hemmvorrichtung  am  Magnet  aus,  dann 
treibt  die  an  der  Bolle  R  wirkende  Kraft  \P  vermittelst  des 
Sperrkeiles  /  das  lUlderwerk.  Bis  das  Gewicht  die  bei  mir 
vorhandene  Fallhöhe  von  3  m  durchlaufen  hat,  verstreichen 
bei  einer  Tourenzahl  des  Magnets  s  100  in  der  Secunde 
circa  drei  Minuten,  eine  Zeit,  in  der  eine  Widerstandsbestim- 
mung leicht  gemacht  werden  kann.  Nun  lässt  sich  das  Ge- 
wicht mit  der  Bolle  R  wieder  aufiziehen,  sodass  zu  diesem 
Zwecke  die  zweite  Bolle  nicht  nöthig  wäre. 

Das  Gewicht  lässt  sich  aber  auch  mit  Hülfe  der  Bolle  R^ 
aufziehen,  welche  dann  benutzt  wird,  wenn  der  Apparat  nach 
Ablauf  des  Gewichtes  constant  weitergehen  soll;  denn  beim 
Aufziehen  von  jB  würde  der  Mechanismus  stehen  bleiben. 


1)  In  der  Figur  ist  der  Lauf  der  Schnur  «  nur  durch  wenige  Win- 
dungen schematiBoh  dargesteUt. 

Ann.  d.  Phyt.  o.  Chem.   N.  F.  XXXI.  9 
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Mit  Benutzung  der  Bolle  R^  zum  Aufziehen  läuft  der 
Inductor  offenbar  so  lange,  bis  die  ganze  Schnur  von  R  auf 
üj  abgewickelt  worden  ist,  was  bei  meinem  Exemplar  bei 
100  Umdrehungen  des  Magnets  in  der  Secunde  ungef&hr 
1/^  Stunde  dauert.  Es  ist  aus  der  Figur  ersichtlich,  dass 
während  des  Aufziehens  durch  R^  der  Gang  des  Inductors 
keine  Aenderung  erleiden  kann 

Ist  die  ganze  Schnur  auf  jRj  abgewickelt,  so  löst  man 
den  (in  der  Figur  unsichtbaren)  Sperrkeil  /j  aus  und  windet 
durch  gleichzeitiges  Umdrehen  der  beiden  Kurbeln  im  selben 
Sinne  die  Schnur  wieder  auf  die  Bolle  R  zurück.  Diese 
Operation  könnte  unbequem  erscheinen,  kommt  aber  nur 
selten,  wenigstens  bei  Widerstandsbestimmungen,  vor,  da  in 
diesem  Falle  meist  das  einmalige  Herabsinken  des  Gewichtes 
genügt,  und  also,  wie  beim  älteren  Exemplar,  nur  eine  Bolle  R 
gebraucht  wird. 

Das  bei  100  Touren  des  Magnets  pro  Secunde  nöthige 
Treibgewicht  ist  ungefähr  P  =  3,5  kg.  Natürlich  könnte  man 
das  Instrument  auch  transportabel  machen  durch  Anbringung 
auf  einem  Stativ.  Dabei  käme  die  lose  Bolle  r  unter  die 
beiden  R  und  R^  zu  liegen,  an  der  dann  direct  das  Treib- 
gewicht hängen  würde;  weiter  müsste  die  Bodenplatte  für 
die  Anordnung  durchlöchert  sein.  Bei  der  in  diesem  Falle 
kaum  zu  überschreitenden  Fallhöhe  von  1,5  m  würde  die 
Fallzeit  des  Gewichtes  zu  klein  werden.  Wollte  man  die 
oben  angegebenen  Fallzeiten  auch  hier  bekommen,  dann 
brauchte  man  nur  die  Bollendurchmesser  halb,  das  Treib- 
gewicht doppelt  so  gross  zu  machen. 

Die  Verringerung  des  Bollendurchmessers  in  Verbindung 
mit  Verlängerung  der  BoUenaxe  ist  auch  das  Mittel,  um  die 
oben  angegebenen  Zeiten,  falls  sie  nicht  genügen  sollten,  zu 
vergrössern. 

Eine  Hauptbedingung,  die  der  Apparat  zu  erfüllen  hat, 
nämlich  völlig  constanter  Gang,  ist  theoretisch  nicht  erfbllt, 
denn  die  beiden  über  die  lose  Bolle  laufenden  Schnurtheile  s,  s 
sind  anfangs  parallel,  mit  dem  Ablaufen  der  Windungen  von 
R  aber  dreht  sich  die  Bolle  r  etwas,  und  die  Fäden  haben 
oben  bei  r  einen  kleineren  Abstand,  als  zwischen  R  und  Ä^^ 
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deshalb  muss  der  in  den  beiden  Schnurtheilen  herrschende 
Zug  allmählich  wachsen,  allein  die  Zunahme  ist  selbst  für 
die  tiefste  Stellung  des  Gewichtes  verschwindend.  Für  die 
an  meinem  Apparat  auftretenden  Dimensionen  verhalten  sich 
die  Zugkräfte  bei  höchster  und  tiefster  Stellung  des  G-ewich- 
tes  wie  1:1,0000005,  wie  eine  einfache  Rechnung  ergibt. 

Eher  wäre  es  denkbar,  dass  die  Schnüre  bei  verschie- 
dener Stellung  des  Treibgewichtes  durch  ihr  eigenes  Gewicht 
eine  merkliche  Aenderung  der  Zugkraft  ausüben  könnten, 
da  das  Treibgewicht  klein  ist;  allein  eine  einfache  Betrach- 
tung zeigt,  dass  sich  bei  meiner  Anordnung  dieser  Einfluss 
vollstäudig  heraushebt. 

München,  Ende  Januar  1887. 


XI.    Erwiderung  auf  die  Bemerkungen 

des  Herrn   Bolttmann  »u  meiner  Kritik  zweier 

Aufsätze  voft  Hertz  und  Aulinger; 

von  H.  L  orb  erg  in  Strasahurg. 

In  dem  Aufsatz:  „Bemerkung  zu  dem  Aufsatze  des 
Hrn.  Lorberg  über  einen  Gegenstand  der  Electrodynamik" 
hat  Hr.  Boltzmann^)  meine  Kritik^)  zweier  Aufsätze  von 
Hertz^j  und  Aulinger^)  einer  Antikritik  unterzogen.  Die- 
ser Aufsatz  veranlasst  mich  zu  einigen  Bemerkungen,  welche 
vielleicht  zur  Beseitigung  gewisser  Missverständnisse  dienen 
können,  zu  denen  sowohl  der  erwähnte,  wie  auch  mein  eigener 
früherer  Aufsatz  möglicherweise  Anlass  geben  könnten.  Zu- 
nächst eine  allgemeine  B^erkung,  um  den  Zusammenhang 
des  Folgenden  nicht  zu  unterbrechen.  Hr.  Boltzmann  sagt 
(p.  600):  „Da  ein  veränderlicher  Strom  (z.  B,  ein  veränder- 
liches Solenoid)  auf  einen  electrostatisch  geladenen  Körper 

1)  Boltzmann,  Wied.  Ann.  29.  p.  598.  1886. 

2)  Lorberg,  Wied.  Ann.  27.  p.  666.  1886. 

3)  Hert«^,  Wied.  Ann.  2S.  p.  84.  1884. 

4)  Aulinger,  Wied.  Ann.  27.  p.  119.  1886. 
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ponderomotorisch  wirkt,  so  übt  nach  dem  Princip  der  Gleich- 
heit von  Wirkung  und  Gegenwirkung  auch  umgekehrt  ein 
electrostatisch  geladener  Körper  auf  ein  veränderliches  Sole- 
noid eine  ponderomotorische  Bückwirkung  aus'S  ^^^  derselbe 
Schluss  kehrt  mehrfach  wieder.  Nun  ist  aber  das  Princip 
der  Reaction  bei  den  electrodynamischen  Wirkungen  durchaus 
nicht  selbstrerständlich;  nach  dem  ülausius'schen  Grund- 
gesetz der  Electrodynamik  z.  B.  gilt  es  nicht;  nach  diesem 
ist  die  electromotorische  Kraft  eines  geschlossenen  und  ruhen- 
den, veränderlichen  Stromes,  also  auch  seine  ponderomotori- 
sche Kraft  auf  einen  electrostatisch  geladenen  Körper,  die- 
selbe wie  nach  dem  Weber 'sehen  Grundgesetz,  dagegen  die 
ponderomotorische  Kraft  ruhender  freier  Electricität  auf  ein 
ruhendes,  constantes  oder  veränderliches  Stromelement  ist 
=  0.  Ich  will  mich  indessen  im  Folgenden  der  Annahme 
anschliessen,  dass  das  Princip  der  Beaction  gültig  sei. 

In  Bezug  auf  meine  Kritik  der  Schlussweise  von  Hertz 
sagt  Hr.  Boltzmann  (p.  598):  „Hr.  Lorberg  erinnert 
zunächst,  dass  diesen  Betrachtungen  noch  eine  Annahme  zu 
Grunde  liegt,  welche  weder  Hr.  Aulinger,  noch  Hr.  Hertz 
explicit  erwähnt  haben.  Diese  Annahme  besteht  darin,  dass 
die  electrischen  Kräfte,  welche  die  Inductionsströme  erzeugen, 
nicht  blos  im  Stande  sind,  electromotorisch,  sondern  auch 
ebensogut  ponderomotorisch  zu  wirken.  Diese  ponderomoto- 
rische Wirkung  ist  so  klein,  dass  sie  bisher  allerdings  nicht 
experimentell  beobachtet  wurde;  allein  es  schien  mir  und 
offenbar  auch  Hm.  Hertz  ganz  selbstverständlich,  dass  ein 
geschlossenes  Solenoid,  wenn  darin  die  Stromstärke  ansteigt 
oder  abnimmt,  nicht  nur  in  einem  geschlossenen  Leitungs- 
draht, welcher  seine  Mittellinie  umfasst,  einen  Inductionsstrom 
erzeugt,  sondern  auch  auf  eine  elAtrostatisch  geladene  Kugel 
ponderomotorisch  wirkt,  überhaupt  dass  alle  electrischen 
Kräfte,  welche  Inductionsströme  erzeugen,  auch  ebenso  gut 
auf  electrostatisch  geladene  Körper  ponderomotorisch  zu 
wirken  im  Stande  sind.  Es  soll  dies  als  die  Annahme  X 
bezeichnet  werden'^  Nach  diesen  Worten  könnte  es  scheinen, 
als  ob  ich  die  Schlussweise  von  Hertz  und  Aulinger  auf 
jene  Annahme  X  zurückgeführt  und  die  letztere  bestritten 
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hätte;  das  ist  indessen  durchaus  nicht  der  Fall.  Dass  ein 
;,Magnetstrom'<  oder  ein  veränderliches  geschlossenes  Solenoid 
auf  eine  electrostatisch  geladene  Eugel  (oder,  wie  Hr.  Boltz* 
mann  weiter  unten  sagt,  eine  geladene  Franklin'sche  Tafel) 
ponderomotorisch  wirkt,  weil  in  diesem  Falle  die  pondero- 
motorische  £raft  mit  der  electromotorischen  identisch  ist, 
und  dass  daher,  falls  das  Princip  der  Reaction  gültig  ist, 
auch  umgekehrt  freie  Electricität  auf  ein  veränderliches  So- 
lenoid ponderomotorische  Kräfte  ausübt,  ist  mir  ebenso  selbst- 
verständlich wie  Hm.  Boltzmann;  ein  Zweifel  daran  wäre 
um  so  weniger  gerechtfertigt,  als  ich  ja  gerade  den  Aulin- 
ger'schen  Nachweis  verallgemeinert  habe,  dass  nach  dem 
Weber'schen  Grundgesetz  eine  electrostatisch  geladene  Eugel 
auf  einen  veränderlichen  Strom  (also  auch  umgekehrt]  eine 
ponderomotorische  Kraft  ausübt  —  was  übrigens  längst  als 
eine  ^olge  aus  dem  Weber'schen  G-rundgesetz  anerkannt 
ist  und  sich  nicht  blos  aus  diesem,  sondern  einfach  aus  dem 
Begriif  von  electromotorisoher  Kraft  in  Verbindung  mit  dem 
Princip  der  Reaction  ergibt.  Dass,  wie  Hr.  Boltzmann 
p.  600  sagt,  das  Potential  der  electrischen  Kräfte  der  Induc- 
tion eines  veränderlichen  Magnetringes  eine  genau  ebenso 
reelle  physikalische  Bedeutung  hat,  wie  das  der  electromag- 
netischen  und  electrodynamischen  Kräfte,  und  dass  dasselbe 
auch  „in  einem  Leiter  Influenzwirkungen  hervorbringen  kann^^, 
habe  ich,  soweit  es  sich  um  das  Potential  der  auf  einen  ein- 
zelnen Punkt  oder  einen  electrostatisch  geladenen  Körper 
wirkenden  Kräfte  handelt,  ausdrücklich  in  den  Worten  aus- 
gesprochen (p.  667):  „Da  die  Componenten  der  electromoto- 
rischen Ejraft  solcher  Magnetströme  (ergänze:  auf  einen 
Punkt)  die  Form  von  Magnetkräften  haben,  so  lassen  sie 
sich  analog  als  die  Differentialquotienten  des  Potentials  von 
durch  die  Magnetringe  begrenzten  electrischen  Doppelschich- 
ten darstellen'^  Der  von  Hrn.  Boltzmann  p.  599  angegebene 
Versuch  würde,  falls  wirklich  eine  volle  Aequivalenz  von 
Magneten  und  electrischen  Strömen  stattfindet,  bei  hinrei- 
chend feinen  Beobachtungsmitteln  unzweifelhaft  ein  positives 
Resultat  geben,  dasselbe  würde  aber  für  die  vorliegende 
Frage  nach  meiner  Ansicht  ohne   Bedeutung  sein.     Denn 
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was  ich  bestritten  habe,  und  was,  soviel  ich  sehe,  den  Kern 
der  Annahme  von  Hertz  und  Aulinger  bildet,  ist  das, 
dass  ein  veränderliches  Solenoid  oder  ein  erlöschender  Ring- 
magnet in  jeder  Hinsicht  als  etwas  einer  Franklin'schen 
Tafel  oder  überhaupt  einem  electrostatisch  geladenen  Körper 
Analoges  zu  betrachten  sei;  wenn  man  den  Magnetring  in 
der  Rechnung  durch  diejenige  electrische  Doppelschicht^ 
durch  welche  sich  seine  electromotorische  Kraft  unzweifelhaft 
ausdrücken  lässt,  ersetzt,  so  wird  er  doch  damit  noch  nicht 
in  Wirklichkeit  zu  einer  Franklin'schen  Tafel  hinsichtlich 
der  Wirkung,  welche  er  von  einem  anderen  Magnetring 
erfährt.  Ich  habe  das  (p.  668)  in  den  Worten  ausgesprochen: 
„Die  —  im  rein  mathematischen  Sinne  genommene  —  Re- 
sultirende  der  Kräfte  eines  veränderlichen  Stromes  (z.  B. 
eines  veränderlichen  Magnetringes  r)  auf  eine  electrische 
Doppelschicht  3  besitzt  allerdings  ein  Potential;  aber  <Ueses 
Potential  hat  durchaus  keine  analoge  Bedeutung,  vde  das 
Potential  zweier  magnetischen  Doppelschichten,  es  scheint 
mir  im  Qegentheil  gar  keine  physikalische  Bedeutung  zu 
besitzen'^  Diese  Behauptung  muss  ich  im  vollen  Umfange 
aufrecht  erhalten  und  kann  daher  dem  Schlüsse  von  Hertz 
(p.  88):  „Das  so  bestimmte  Potential  ist  von  gleicher  Form^ 
wie  dasjenige  electrischer  Ströme  aufeinander,  es  wird  also 
auch  gleiche  Wirkungen  bedeuten /<  keine  Beweiskraft  zu- 
gestehen; —  natürlich  unter  der  Voraussetzung,  dass  nicht 
etwa  (wie  das  von  Hertz  in  der  That  nicht  geschieht)  noch 
eine  ausdrückliche  Hypothese  hinzugefügt  wird,  durch  welche 
jenes  Potential  die  Bedeutung  des  Potentials  einer  pondero- 
motorischen  Kraft  erhält  Ich  habe  jene  Behauptung  zu- 
nächst nur  auf  die  von  r  auf  8  ausgeübten  Kräfte  bezogen, 
denn  diese  sind  ihrem  Begriffe  nach  electromotorische,  und 
die  an  die  Stelle  eines  anderen  Magnetringes  q  gesetzte  elec- 
trische Doppelschicht  d,  als  ein  electrostatisch  geladener 
Körper  betrachtet,  ist  eine  blosse  mathematische  Fiction. 
Allerdings  besitzt  jenes  Potential  noch  eine  zweite  Bedeutung, 
es  ist  nämlich  zugleich  das  Potential  der  von  S  auf  r  aus- 
geübten ponderomotorischen  Kiäfte,  welche  nach  dem  Princip 
der  Reaction  in  der  That  vorhanden  sein  würden,  falls  eine 
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solch«  Doppelschicht  d  wirklich  existirte  (es  sind  dies  die 
von  Aulinger  für  einen  speciellen  Fall  aus  dem  Weber'- 
schen  Grundgesetz  berechneten  Kräfte);  aber  auch  in  diesem 
Sinne  würde  das  Potential  doch  nur  dann  eine  reelle  physi- 
kalische Bedeutung  haben,  wenn  eine  solche  fictive  Doppel- 
schicht J,  durch  welche  man  die  electromotorischen  Kräfte 
von  Q  ersetzt  denken  kann,  wirklich  vorhanden  wäre,  oder, 
was  dasselbe  ist,  wenn  q  auch  hinsichtlich  der  etwaigen  von 
ihm  auf  r  ausgeübten  ponderomotorischen  Kräfte  durch  5 
ersetzt  werden  könnte.  Dies  nimmt  Hertz,  soweit  ich  seine 
Schlussweise  verstehe,  stillschweigend  an;  Aulinger  und 
Boltzmann  dagegen  betrachten  es  ganz  richtig  als  eine  Hy- 
pothese, welche  sie  auf  das  Boltzmann'sche  Princip  zurück- 
führen; wenn  daher  Hr.  Boltzmann  (p.  601)  sagt:  „Gerade 
dieser  letztere  Schluss  (von  der  Wirkung,  welche  ein  ver- 
änderliches Solenoid  auf  einen  electrostatisch  geladenen  Kör- 
per und  umgekehrt  ausübt,  auf  die  ponderomotorische  Kraft 
zweier  veränderlicher  Solenoide  auf  einander)  scheint  mir 
aber  aus  dem  Princip  der  lebendigen  Kiräfte  in  keiner  Weise 
zu  folgen  und  überhaupt  nicht  möglich  zu  sein  ohne  das  von 
mir  aufgestellte  Princip,  dass  in  einem  Baume  alle  electri- 
schen  und  magnetischen  Kräfte  gegeben  sind,  sobald  in  jedem 
Punkte  die  electrostatische  Kraft  und  die  Kraft  auf  einen 
ruhenden  und  unveränderlichen  Magnetpol  gegeben  ist'',  so 
stimme  ich  damit  insofern  völlig  überein,  als  ich  zugebe,  dass, 
falls  das  Boltzmann'sche  Princip  richtig  ist,  aus  demselben 
in  der  That  eine  ponderomotorische  Kraft  zwischen  zwei 
veränderlichen  Solenoiden  oder  Magnetringen  folgen  würde. 
In  der  Darstellung,  welche  ich  von  der  Schlussweise  des 
Hm.  Aulinger  gegeben  habe,  tritt,  wie  ich  mich  jetzt  nach 
nochmaliger  Durchsicht  der  von  demselben  angewandten  Be- 
weisführung überzeugt  habe,  dieser  Punkt  nicht  mit  genügen- 
der Klarheit  hervor. 

Aber  selbst  wenn  man  hiemach  das  von  Hrn.  Hertz 
sogenannte  Potential  zweier  veränderlicher  Ströme  aufeinan- 
der, d.  h.  das  Potential  der  hinsichtlich  ihrer  electromotori- 
schen Kräfte  äquivalenten  electrischen  Doppelschichten,  als 
das  Potential  von  zwischen  ihnen  wirkenden  neuen  pondero- 
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motorischen  Kräften  betrachtete,  so  würden  doch  eben  diese 
die  nenen  Hertz 'sehen  Magnetkräfte  sein,  und  die  weiteren 
hieraus  nach  dem  Princip  der  Energie  abgeleiteten  Kräfte 
(die  Kräfte  6)  meines  Aufsatzes)  müssten,  scheint  mir,  nicht 
Magnetkräfte,  sondern  electromotorische  Kräfte  sein.  Hr. 
Hertz  sagt  darüber  (p.  94  und  95):  „Die  electrischen  Kräfte 
magnetischer  Ströme^'  (nachher  allgemeiner:  „veränderlicher 
electrischer  Ströme'')  „lassen  sich  in  der  Form  von  Magnet- 
kräften darstellen;  sind  sie  also  nicht  constant,  so  werden 
uns  dieselben  Betrachtungen,  welche  uns  aus  dem  gewöhn- 
lichen Potential  electrischer  Ströme  die  gewöhnlichen  elec- 
tromotorischen  Kräfte  folgern  liessen  (d.  h.  das  Princip  der 
Energie),  aus  jenem  neuen  Potential  neue  magnetische  Kräfte 
von  derselben  Form  schliessen  lassen''.  Nach  der  Analogie 
n^üsste  man,  scheint  mir,  mittelst  des  Principes  der  Energie 
schliessen,  dass,  wenn  die  neue  ponderomotorische  Kraft  zwi- 
schen zwei  veränderlichen  Strömen  sich  durch  Bewegung  oder 
Intensitätsänderung  verändert,  dies  Anlass  zu  neuen  electro- 
motorischen  Kräften  gäbe;  falls  die  zwei  Ströme  verän- 
derliche geschlossene  Solenoide  (Magnetströme)  sind,  würden 
diese  Kräfte  allerdings  mit  magnetomotorischen  äquivalent  sein, 
immerhin  aber  würden  sie  nach  der  Ampäre'schen  Hypo- 
these electromotorische  sein  und  könnten  nicht  zu  Magnet- 
kräften, d.  h.  zu  auf  feste  Magnetpole  oder  auf  electrische 
Ströme  wirkenden  ponderomotorischen  Kräften,  als  gleichartig 
addirt  werden. 

Weiter  sagtHr.  Boltzmann  (p.  600):  „Ich  glaube  aber, 
dass  Hr.  L  orb  erg  durchaus  Unrecht  hat,  wenn  er  behauptet, 
dass  ausser  der  Annahme  X  zum  Beweise  der  von  Hm.  Hertz 
erschlossenen  Wechselwirkung  erlöschender  Bingmagnete  nur 
mehr  das  Princip  der  lebendigen  Kraft  erforderlich  sei".  Hier 
scheint  mir  einmal  eine  Verwechselung  der  ponderomotori- 
schen Kräfte  erlöschender  Bingmagnete  oder  allgemeiner 
veränderlicher  electrischer  Ströme  mit  den  von  Hrn.  Hertz 
aus  diesen  erst  wieder  mittelst  des  Principes  der  Energie 
abgeleiteten  Kräften  6)  meines  Aufsatzes  vorzuliegen.  Ferner 
enthält  der  Satz  insofern  einen  Irrthum,  als  ich,  wie  schon 
oben  erwähnt,  jene  Annahme  X  durchaus  nicht  bestritten, 
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dagegen  gerade  (p.  669)  behauptet  habe,  dass  das  Princip  der 
Energie  ohne  eine  besondere  Hypothese,  durch  welche  die 
electromotorischen  Kräfte  5)  veränderlicher  Ströme  zu  pon- 
deromotorischen  gemacht  werden,  zur  Ableitung  der  Kräfte  6) 
aus  denselben  nicht  genügend  sei,  da  electromotorische 
Kräfte  keine  äussere  oder  mechanische,  sondern  nur  innere 
oder  Stromarbeit  leisten,  deren  Aequivalent  die  erzeugte 
Wärme  ist.  Ausserdem  scheint  Hr.  Boltzmann  nicht 
beachtet  zu  haben,  dass  jene  Behauptung  über  die  Anwend- 
barkeit des  Principes  der  Energie  nicht  von  mir,  sondern 
von  Hrn.  Hertz  herrührt,  dessen  Schlussweise  ich  (p.  667) 
kurz  recapitulirt  habe;  ob  die  Behauptung  des  Hrn.  Hertz, 
die  Kräfte  3)  meines  Aufsatzes  (die  gewöhnlichen  Inductions- 
kräfte)  Hessen  sich  aus  den  Kräften  2)  (den  Magnetkräften 
eines  Stromes)  lediglich  mittelst  des  Principes  der  Energie 
ableiten,  richtig  ist,  hatte  ich  dabei  keinen  Anlass  zu  unter- 
suchen, da  es  mir  nur  darauf  ankam,  nachzuweisen,  dass 
sich  nicht  auf  dieselbe  Weise  die  Kräfte  6)  aus  den  Kj:äf- 
ten  5)  ableiten  lassen.  Dass,  um  einen  derartigen  Ana- 
logieschluss  zu  rechtfertigen,  der  Kernpunkt  vielmehr,  wie 
Hr.  Boltzmann  p.  601  bemerkt,  darin  liegt,  aus  den  Kräf- 
ten 5)  zwischen  einem  veränderlichen  Strome  und  einem 
electrostatisch  geladenen  Körper  zuerst  die  zwischen  zwei 
veränderlichen  Strömen  wirkenden  (möglicherweise  auch  pon- 
der omotorischen)  Kräfte  in  ähnlicher  Weise  abzuleiten,  wie 
man  aus  den  Magnetkräften  eines  Stromes  die  ponderomo- 
torischen  Kräfte  zwischen  zwei  Strömen  ableitet,  darin  stimme 
ich  mit  Hm.  Boltzmann  völlig  überein. 
Strassburg,  im  Januar  1887. 
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XIL    Zur  I^olbestimmung  der  Influenzmaschine f 
von  Otto  Mund  in  Dresden. 

Bringt  man  die  gewöhnlichen  kugelförmigen  Electroden 
einer  in  Action  befindlichen  Influenzmaschine  ohne  Leydener 
Flasche  in  einen  gewissen,  meist  zwischen  V2  ^^^  ^  ^^  S®~ 
legenen  gegenseitigen  Abstand ,  so  erscheinen  die  zwischen 
den  Polen  übergehenden  violetten  Funkenfäden  an  dem  einen 
Ende  begrenzt  durch  eine  1  bis  2  mm  lange,  weisse,  hell- 
leuchtende Strecke,  welche  stets  auf  der  Seite  des  positiven 
Poles  gelegen  ist. 

Da  die  Erscheinung  auch  bei  hellstem  Tageslichte  deut- 
lich erkennbar  ist,  so  bietet  sie  ein  überaus  einfaches  Mittel, 
um  jederzeit  sich  über  die  Lage  der  Pole  zu  orientiren. 

Trotz  eifrigen  Suchens  in  der  einschlägigen  Literatur 
ist  es  mir  nicht  gelungen,  eine  Beschreibung  der  in  Rede 
stehenden  Erscheinung,  welche  man  vielleicht  als  „positive 
Leuchtstrecke^^  des  Funkens  bezeichnen  könnte,  aufzufinden. 
Aber  selbst  wenn  mir  eine  darauf  bezügliche  Notiz  entgangen 
wäre,  so  deuten  doch  die  zum  Theil  recht  umständlichen 
Polbestimmungsmethoden,  welche  noch  in  neuester  Zeit  z.  B. 
von  Stein  und  Voss  angegeben  worden  sind,  darauf  hin, 
dass  die  praktische  Brauchbarkeit  der  „positiven  Leucbt- 
strecke"  zur  Polbestimmung  der  Influenzmaschine  in  weite- 
ren Kreisen  noch  unbekannt  ist. 

Auf  die  näheren  Bedingungen,  unter  welchen  die  Er- 
scheinung auftritt,  einzugehen,  ist  hier  nicht  der  Ort.  Er- 
wähnt sei  nur,  dass  es  für  ihr  Zustandekommen  völlig  gleich- 
gültig ist,  ob  beide  Pole  isolirt  oder  einer  von  ihnen  zui* 
Erde  abgeleitet  ist.  Zwischen  Spitzen  fehlt  die  positive 
Leuchtstrecke  ebenso  wie  bei  nicht  metallischen  Electroden. 

Steht  der  einen  kugelförmigen  Electrode  eine  metallene 
Scheibe  gegenüber,  so  tritt  die  Leuchtstrecke  nur  dann  auf, 
wenn  die  Kugel  dem  positiven  Pole  entspricht. 
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XIII.  Einige  Meine  Nachtrüge  und  Berichtigungen ; 
van  Ludwig  Boltzmann  in  Gra^. 

Auf  p.  602  meiner  Abhandluog  über  einen  Gegen- 
stand der  Electrodynamik  ^)  ist  Zeile  7—10  unrichtig  8tilisi^^. 
Es  soll  dort  heissen,  ,,da88  unter  Annahme  der  Amp&re'- 
schen  Theorie  des  Magnetismus  sämmtliche  electrischen  Kräfte 
in  einem  Räume  bestimmt  sind,  sobald  daselbst  die  auf  be- 
liebige ruhende  und  mit  constanter  Geschwindigkeit  strö- 
mende  electrische  Massen  wirkenden  Kräfte  gegeben  sind'^ 

Dass  die  daselbst  als  Annahme  X  bezeichnete  Hypo- 
these den  Thatsachen  entsprechen  müsse,  hat  schon  vor 
längerer  Zeit  Lippmann^)  aus  dem  Versuche  Rowland's'), 
dass  ein  bewegter  electrischer  Körper  electrodynamisch  wirkt, 
erschlossen.  Endlich  sei  mir  gestattet,  zu  bemerken,  dass  die 
Rechnungen  Hrn.  Aulinger's^)  eine  Bestätigung  durch  die 
Abhandlung  Hrn.  Budde's^)  gefunden  haben.  Letzterer  be- 
trachtet das  Solenoid  als  unveränderlich  und  berechnet  das 
gesammte  Stossmoment,  welches  darauf  wirkt,  wenn  die  La- 
dung der  Kugel  von  Null  bis  zu  ihrem  Endwerthe  anwächst. 
Dies  ist  nach  Hrn.  Aulinger's  Bezeichnung: 

Da  2nQ^ira^^  das  magnetische  Moment  N  des  Kreisstroms, 
^rneeh'*  A  das  Potential  V  im  Innern  der  Kugel  und  v^\\yk 
ist,  so  stimmt  diese  Formel  vollkommen  mit  derjenigen,  welche 
Hr.  Budde  in  dem  von  ihm  betrachteten  Falle  findet 

Ich  wurde  durch  eine  anonyme  Zuschrift  aus  Edinburgh 
darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  Joule^  schon  vor  Krönig 
von   dem  KunstgriflFe,   den   auch   ich^)   benutzte,   Gebrauch 

1)  Boltzmann,  Wied.  Ann.  p.  29.  p.  598.  1886. 

2)  Lippmann,  c.  r.  89.  21.  Juli  1879. 
8)  Helmhol tz,  BerL  Ber.  1876. 

4)  Aulinger,  Wied.  Ann.  27.  p.  119.  1886. 

5)  Budde,  Wied.  Ann.  29.  p.  488.  1886. 

6)  Joule,  Phil.  Mag.  (4)  14.  p.  211.  1857. 

7)  Boltzmann,  Wied.  Ann.  22.  p.  291.  1884. 
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machte,  bei  Berechnung  des  Gasdruckes  je  ein  Drittel  der 
Molecule  in  drei  senkrechten  Bichtungen  fliegend  zu  denken. 
Ich  constatire  das  gerne,  ohne  den  Wunsch  zu  hegen,  zu 
dem  von  Hm.  Clausius  schon  vor  Jahrzehnten  abgeschlos- 
senen Prioritätsstreit  bezüglich  der  Entdeckung  der  kineti- 
schen Gastheorie  weitere  Beiträge  zu  liefern.  Der  ebenge- 
nannte ohne  einen  besonderen  Beweis  seiner  Erlaubtheit 
natürlich  nicht  streng  beweisende  Kunstgriff  kann  in  meiner 
Abhandlung  folgendermassen  durch  eine  exacte  Schlussfol- 
gerung ersetzt  werden. 

Ich  habe  dort  gezeigt,  dass  die  gesammte  Energie  der 
Strahlen,  welche  die  Flächeneinheit  unter  einem  Winkel 
treffen,  der  zwischen  &  und  &  •{•  d&  liegt,  oder  unter  diesem 
Winkel  von  ihr  reflectirt  werden,  ^  =  i/^(^  sini^-rfi?-  ist.  Nach 
Maxwell's  Anschauung  versetzt  ein  Bündel  paralleler  Licht- 
strahlen den  Aether  in  den  Zustand  eines  einseitig  in  der 
Strahlenrichtung  gepressten  elastischen  Körpers.  Der  Druck 
auf  die  Flächeneinheit  senkrecht  zur  Strahlenrichtung  ist 
gleich  ^,  wobei  g  die  in  der  Yolumeinheit  in  Form  von  Strah- 
lung enthaltene  Energie  ist.  Es  sei  AC  der  Durchschnitt  der 
Flächeneinheit  und  es  mögen  die  oben  besprochenen  Licht- 
strahlen schief  in  der  Richtung  des  Pfeiles  (1)  darauf  fallen. 
Ihr  Normaldruck  auf  diese  Fläche  heisse  X.  Construiren  wir  uns 
in  dem  als  einseitig  gepressten  elastischen  Körper  gedachten 

Aether  ein  rechtwinkliges  Prisma,  dessen 
*  Durchschnitt  ABC  sei.     Die  Fläche  AB 

/■'  vom  Flächeninhalte  cosi?-  stehe  senkrecht 

auf  der  Richtung   der  Lichtstrahlen;   er- 
-^^^     leide  also  den  Druck  ^cost?-;  alle  anderen 
1'  Flächen  sind  parallel  den  Lichtstrahlen; 

erleiden  also  keinen  Druck  bis  auf  AC 
vom  Flächeninhalte  eins,  welches  im  ganzen  eine  gleiche 
entgegengesetzte  Kraft  (Pfeil  2)  erfahren  muss,  die  wir  in 
eine  tangentielle  Kraft  g  sin  &  cos  &  (Pfeil  4]  und  eine  nor- 
male g  cos'  &  (Pfeil  3)  zerlegen  können.  Letztere  ist  die  oben 
mit  X  bezeichnete  Grösse.  Substituiren  wir  fUr  g  seinen  Werth 
und  integriren  bezüglich  &  von  Null  bis  ^7:2,  so  erhalten  wir 
für  den  Gesammtdruck  aller  Strahlen  den  Werth:  (1 :3).i//(^). 
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XIV.    Veber  die  Einwände  von  Hrn.  JB.  T.  Gla^e^ 

brook  gegen  meine  optischen  Arbeiten; 

von  W.  Voigt. 


In  seinem  „Report  on  optical  Theories^^  (London  1886) 
erhebt  Hr.  Glazebrook  einige  Bedenken  gegen  die  von 
mir  vertretene  optische  Theorie.  Obgleich  die  meisten  von 
ihnen  in  meinen  Arbeiten  im  voraus  erledigt  sind,  und 
dies  von  Hrn.  Glazebrook,  der  einen  umfassenden  Ueber- 
blick  aller  neueren  Theorien  gibt,  wohl  in  erklärlicherweise 
nur  übersehen  ist,  glaube  ich  doch  wegen  der  höchst  bedeut- 
samen Stelle'),  an  welcher  sich  sein  Bericht  befindet,  eine 
kurze  Widerlegung  geben  zu  müssen. 

1)  Hr.  Glazebrook  beanstandet,  dass  ich  die  Ampli- 
tuden der  Körpermolecüle  verschwindend  klein  annehme.') 
Der  Grund  für  diese  Annahme  ist  aber  die  von  mir  bewie- 
sene Thatsache^),  dass  bei  merklichen  Amplituden  der  ponde- 
rablen  Theile  entgegen  der  Beobachtung  neben  der  Licht- 
welle in  ponderablen  Körpern  eine  Art  von  Schallwelle 
auftritt,  welche  sich  im  allgemeinen  von  der  ersteren  räum- 
lich sondert  und  also  lebendige  Eraft  entführt.  Ferner  habe 
ich  bei  der  Behandlung  der  absorbirenden  Medien  ein  wei- 
teres Argument  Air  die  nicht  merklichen  Amplituden  der 
ponderablen  Massen  geltend  gemacht.^)  Endlich  entspricht 
die  Annahme  der  allgemein  adoptirten  Anschauung  über  die 
ganz  unmerkliche  Dichte  des  Aethers  gegenüber  der  der 
ponderablen  Körper.*) 

2)  Hr.  Glazebrook  beanstandet  das  von  mir  sogenannte 
Kirchhoff' sehe  Frincip.^  Er  sagt  in  dieser  Hinsicht: 
„Der  Aether  ist  ein  continuirliches  Medium,  und  daher 
müssen  die  Oberflächenbedingungen   der   Elasticitätstheorie 

1)  Glasebrook,   Publication  der  British   Association    for  the  Ad- 
vancement of  Science.  1886. 

2)  Glazebrook,  Report  p.  249. 

8)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  20.  p.  447.  1888. 

4)  W;  Voigt,  Wied.  Ann.  88.  p.  566.  1884. 

5)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  19.  p.  888.  1888. 

6)  Glazebrook,  Report,  p.  249. 
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auf  ihn  einfach  angewandt  werden.*'  Hiergegen  habe  ich 
schon  früher  folgendes  geltend  gemacht.^) 

Sei  jÄk  ein  Grenzelement  zwischen  deip  Körper  h  und 
dem  Körper  k^  die  beide  ponderable  Masse  und  Aether  ent- 
halten mögen.  Construire  man  über  diesem  Grenzelement 
nach  beiden  Medien  hin  einen  sehr  niedrigen  Cylinder  und 
stelle  für  denselben  die  Gleichgewichtsbedingungen  auf. 
Kräfte,  die  mit  dem  Volumenelement  proportional  sind,  geben 
nichts  Merkliches;  es  bleiben  nur  die  mit  qhk  proportionalen, 
und  zwar  parallel  der  A'-Axe  X„^  +  A«^  —  die  inneren 
elastischen  Kräfte  des  Aethers  — ,  A^^^  +  An^  —  die  Wir- 
kung der  ponderablen  Materie  in  h  auf  den  Aether  in  ä, 
der  an  q^u  anliegt,  ebenso  in  k  auf  den  Aether  in  k  (Kräfte 
analog  den  Oapillarkräften  einer  Flüssigkeit)  — ,  endlich 
Ahk  +  Aftn  —  die  Wirkung  der  Materie  in  h  auf  den  Aether 
in  k  und  umgekehrt  (Kräfte  nach  Art  der  Capillarkräfte 
zwischen  zwei  Flüssigkeiten).  Es  gilt  demnach,  wenn  man 
die  Dichte  des  Aethers  constant  nimmt: 

Xuf^  +  Xnj^  +  Anj^  +  An^  +  Anic  +  Akh  =  0, 

ebenso  zwei  weitere  Gleichungen.  Aber  diese  nützen  nichts 
für  das  optische  Problem.  Kann  man  auch  annehmen,  dass 
Anj^  und  Anj^  vollständig  gegeben  sind  \  so  ist  doch  Am  und 
Ajth  unbekannt.  Nur  für  unkrystallinische  Medien  kann  man 
aus  Symmetrierücksichten  unter  Umständen  für  die  der 
Grenze  parallelen  Componenten  den  Werth  Null  schliessen.^ 


1)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  19.  p.  699.  1883;  dort  ist  in  einen  Buch- 
staben zusammengezogen,  was  ich  hier  in  A  -hA  +  Af^j^  +  Aj^f^  zerlegt 
habe.  Die  oben  erörterten  Verhältnisse  dürften  Hm.  Glazebrook  ent- 
gangen eem.  0£Fenbar  geht  Hr.  Glazebrook  bei  seiner  PrÜfang  der 
optischen  Theorien  von  der  Ansicht  aus,  dass  die  (Jamin'sche)  elliptische 
Polarisation  eine  nothwendige  Begleiterin  jeder  Beflexion  sei  und  be- 
trachtet Theorien,  welche  sie  als  secundär  auflassen,  von  vom  herein 
ab  unhaltbar.  Aber  das  ist  gegenwärtig,  wo  jene  Frage  noch  völlig 
unentschieden  ist,  ein  unberechtigtes  Vorurtheil. 

2)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  19.  p.  879.  1883. 

3)  Es  ist  z.  B.  Bfj,  •{■  Bj^^O  für  den  Fall,  dass  auf  die  mit  der 
-X^y-Ebene  zusammenfallende  Grenze  zweier  unkrystallinischer  Medien 
eine  ebene  Welle  auffällt,  deren  Normale  in  der  ^Z- Ebene  liegt. 
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Es  bedarf  also  einer  anderen  Grenzbedingung,  und  eben 
das  Frincip  der  Energie,  von  dem  ich  überall  ausgegangen 
bin,  hat  mich  auf  die  allgemeinere  Fassung  dieser  Bedingung 
geführt,  welche  in  speciellerer  Weise  zuerst  Kirchhoff  ohne 
Begründung  eingeführt  hat.^)  Yerlässt  man  das  Princip  der 
Energie  nicht,  so  ist  auch  diese  Grenzbedingung  in  allge- 
meinster Form  unerlässlich. 

3]  Hr.  Glazebrook  beanstandet,  dass  in  dem  Kirch- 
h  off  sehen  Princip  der  hydrostatische  Druck  (/)  nicht  auf- 
tritt') Derselbe  ist  in  unkrystallinischen  Medien  bei  ebenen 
transversalen  Wellen  identisch  Null;  in  den  Grenzbedingun- 
gen für  krystallinische  Medien  habe  ich  ihn  eingeführt.') 

4)  Hr.  Glazebrook  beanstandet  meine  Grenzbedingung 
für  die  Verschiebungscomponente  normal  zur  Grenze.*) 

Die  Sache  liegt  folgendermassen.  Bezeichnet  rrih,  mu  die 
Dichtigkeit,  Wh,  Wk  die  Verrückungscomponente  normal  zur 
Grenze  für  beide  Medien,  so  gilt  die  Grenzbedingung: 

nthtok  =  mkWj, 
nur,   wenn   die  ponderablen  Molecule  verschwindend   klein 
gegen  ihre  Abstände  sind,  und  wirklich  aller  Aether  sich  an 
der  Bewegung  betheiligt.     Ich    habe  sie  daher  von  allem 
Anfang  nur  mit  Vorbehalt  eingeführt.^) 

Die  Anwendung  zeigte,  dass  das  Kirchhoff 'sehe  Princip 
mit  der  obigen  Form  in  Widerspruch  tritt  und  eine  andere 
Form  verlangt,  die  neben  den  obigen  Gliedern  andere  enthält, 
welche  ausschliesslich  von  denjenigen  Kräften  abhängen^ 
die  bei  der  Verschiebung  eines  Volumenelementes  Aether 
im  Ganzen,  d.  h.  ohne  Deformation  erregt  werden.  Diese 
Form  habe  ich  bei  jedem  einzelnen  Problem  zunächst  abge- 
leitet, um  grösste  Allgemeinheit  zu  wahren.^  Da  aber  die 
Beobachtung  es  zu  gestatten,  ja  zu  fordern  scheint,  und  die 
einfachere  Form  der  Grenzbedingung  an  sich  plausibel  ist,  so 

1)  W.  Voigt,  ib.  p.  901. 

2)  Glazebrook,  Report  p.  239. 

3)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  24.  p.  158.  1885. 

4)  Glazebrook,  Report  p.  241. 

5)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  19.  p.  698  u.  900.  1883. 

6)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  19.  p.  904.  1883;  28.  p.  116.  1884  u.  s.  f. 
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habe  ich  schliesslich  aberall  jene  Kräfte  gleich  Null  gesetzt, 
auch  der  Anschaulichkeit  halber  mu  »  mt  genommen. 

Damit  ist  das,  was  Hr.  Glazebrook  die  „effective  Dich- 
tigkeit" des  Aethers  nennt,  fOr  alle  Körper  gleich  geworden. 
Hieran  knüpft  der  folgende  Einwand  an. 

5)  Hr.  Grlazebrook  ist  der  Ansicht,  dass,  nachdem  die 
Theorien  YonLordRayleigh  undLorenz  gezeigt  haben,  dass 
die  Haaptorsache  der  Beflexionserscheinongen  die  Verschie- 
denheiten der  ,,effectiyen  Dichtigkeit''  in  yerschiedenen  Me- 
dien sei,  eine  Theorie  nicht  haltbar  ist,  welche  dieselben 
gleich  Null  setzt  ^) 

Dagegen  muss  ich  hervorheben,  dass  der  PrfiLfstein  einer 
Theorie  nur  die  Beobachtung  sein  kann,  nicht  eine  andere 
Theorie;  ein  Widerspruch  mit  der  Beobachtung  findet  aber 
bei  der  von  mir  vertretenen  Theorie  nicht  statt 

6)  Meine  sämmtlichen  Untersuchungen  über  absorbirende 
Medien  weist  Hr.  Glazebrook  mit  dem  Hinweis  auf  ein 
Besultat  Lord  Bayleigh's  zurück,  dass  Ausdrücke  von  der 
»•orm:  ^^,^ 

zur  Erklärung  der  betreffenden  Erscheinungen  nicht  brauch- 
bar sind.^  Er  übersieht  dabei,  dass  das  Princip  der  Energie 
gar  nicht  auf  solche  Formen  f&hrt,  und  femer  auch,  dass 
neben  den  aus  oben  erörterten  Gründen  fortgelassenen 
Formen: 

jene  Werthe,  die  nach  Rayleigh  unmöglich  werden,  von 
mir  in  zahlreichen  Fällen  berechnet  und  immer  reell  gefun- 
den sind. 

Hiermit  glaube  ich  die  sämmtlichen  Einwände  Hm.  Gla- 
zebrook's  widerlegt  zu  haben. 

Göttingen,  März  1887. 

1)  Glazebrook,  Report  p.  249. 

2)  Glazebrook,  fieport  p.  197  xl  241. 

3)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  2S.  p.  108.  1884. 

Dnwk  TM  U9Ug%t  ft  Wittig  IB  Ldpfllf. 
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1887.  ANNALE»  JS6. 

DER  PHYSIK  UND  CHEMIE. 

NETTE  FOLGE.    BAND  XXXI. 


Heber  die  I>a/mpf Spannungen  von  Salzlösungen; 
von  Robert  JEmden. 

(HUnu  Taf.  II  Fif.  1-9.) 


§  1.   Einleitung. 

Die  Spannkraft  des  Wasserdampfes  über  der  Lösnng 
eines  Salzes  ist  von  zwei  Factoren  abhängig,  von  der  Menge 
des  aufgelösten  Salzes  und  von  der  Temperatur. 

Es  ist  längst  bekannt,  dass  aufgelöste  Salze  den  Siede- 
punkt des  Wassers  erhöhen,  seine  Dampfspannung  also  ver- 
mindem.  Siedepunktsbestimmungen  wurden  schon  1822  von 
Faraday  1),  1824  von  Griffiths*)  und  1835  von  Legrand») 
an  einer  grossen  Anzahl  von  Salzlösungen  vorgenommen, 
ohne  dass  sich  ein  allgemeines  Gesetz  erkennen  liess,  das 
die  Abhängigkeit  der  Dampfspannungsverminderung  von  der 
aufgelösten  Salzmenge  regelte.  Erst  Wüllner^)  stellte  den 
Satz  auf,  dass  die  Dampfspannungsverminderung  stets  pro« 
portional  sei  der  aufgelösten  Salzmenge  und  bestätigte^  diesen 
Satz  sowohl  für  Lösungen  einfacher  Salze,  als  auch  für  Lö- 
sungen von  SalzgemischeiL  Im  Gegensatz  hierzu  ergaben 
Arbeiten  von  Fauchen,  Tammann  und  Nicol^,  dass  sich 
eine  solche  Gesetzmässigkeit  nicht  erkennen  liesse,  dass  viel- 
mehr bei  den  einen  Salzen  die  Dampfspannungsverminderung 
rascher,  bei  anderen  langsamer  wüchse,  als  das  Wüllner'- 

1)  Faraday,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  20.  1822. 

2)  Griffiths,  Pogg.  Ann.  2.  p.  227.  1824. 

8)  Legrand,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  53«  p.  428.  1885. 
4}  Wüllner,  Inauguraldissertation. 

5)  Wüllner,   Pogg.  Ann.    103.   p.  529.    1858;    105.   p.  85.   1858; 
110.  p.  887.  1860. 

6)  Pauchon,   Compt  rend.  89.  p.  18.  1879.  ~  Tammann,  Wied. 
Ann.  24.  p.  523.  1885.  —  Nicol,  Phü.  Mag.  82.  p.  502.  1886. 

Ann.  d.  Phjt.  o.  Ch«m.  N.  F.  XXXI.  10 
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sehe  Gesetz  angibt.  Nach  Tammann  kann  sogar  bei  dem* 
selben  Salze  beides  vorkommen,  je  nach  der  Concentration. 
Auch  hatten  bereits  früher  Dampfspannungsmessungen  Reg- 
nault's^)  ergeben,  dass  die  Aenderung  einem  complexeren 
Gesetz  folgt  und  von  der  Natur  des  Salzes  abzuhängen  scheint. 

Die  Abhängigkeit  der  Dampfspannung  von  der  Tem- 
peratur wurde  zuerst  von  Gay-Lussac^)  untersucht.  Er 
fand,  dass  eine  Kochsalzlösung  von  1,096  specifischem  Gewicht 
eine  Dampfspannung  gleich  ^1^^  derjenigen  über  reinem  Was- 
ser besitzt,  und  Prinsep^  gab  an,  dass  dieses  Yerhältniss 
für  alle  Temperaturen  das  nämliche  ist.  In  ausgedehntem 
Maasse  wurde  die  Frage  erst  von  v.  Babo')  an  einer  ganzen 
Reihe  von  Salzen  untersucht,  und  er  folgerte  aus  seinen  Zah- 
len das  nach  ihm  benannte  Gesetz,  welches,  wie  oben  bemerkt, 
schon  von  Prinsep  ausgesprochen  wurde,  dass  die  Dampf- 
spannung über  einer  Salzlösung  stets  derjenigen  über  reinem 
Wasser  proportional  ist  Bezeichnen  wir  die  Dampftension 
der  Salzlösung  mit  p,  diejenige  des  reinen  Wassers  mit  P, 
so  ist  demnach:  p  «  XP, 

wo  X  eine  Constante  ist. 

Oder  ist  v  die  durch  das  Salz  bewirkte  Dampfspannungs- 
verminderung, so  ist  V  =s  IP^  wo  /  =3  1  —  Ä. 

Es  darf  aber  nicht  übersehen  werden,  dass  die  von  ihm 
benutzte  Methode  zu  beträchtlichen  Eehlern  Veranlassung 
geben  kann. 

Auch  hat  Wüllner  gezeigt,  dass  selbst  einige  Beob- 
achtungen V.  Babo's  nicht  mit  dem  Gesetz  in  Einklang  zu 
bringen  sind. 

Mit  vervollkommneteren  Methoden  ist  die  Untersuchung 
von  Wüllner,  Pauchon,  Tammann^)  und  R.  v.  Helm- 
holtz^  fortgesetzt  worden.    Sie  fanden  alle  das  Babo'sche 

1)  Regnaalt,  Compt  rend.  39.  p.  306.  1854. 

2)  Ich  entnehme  diese  Angaben  der  Arbeit  von  Wüllner,  Pogg. 
Ann.  108.  p.  529.  1858. 

8)  V.  Babo,  Ber.  d.  GesellBch.  zur  Beförd.  d.  Natorwiss.  Freibarg  L  B. 
17—18.  1857. 

4}  Wüllner,  Pauchon,  Tammann  in  den  oben  erwähnten  Ab- 
handlungen. 

5)  R.  V.  Helmholtz,  Wied.  Ann.  27.  p.  568.  1886. 
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Gresetz  nicht  in  Uebereinstimmung  mit  ihren  Messungen.  Bei 
den  einen  Salzen  nahm  das  Yerh&ltniss  der  Spannkräfte  von 
Salzlösung  und  Wasser  mit  steigender  Temperatur  zu,  bei 
anderen  hingegen  ab;  und  nur  bei  wenigen  Salzen  wurde  das 
Babo'sche  Gesetz  bestätigt  Die  Abweichungen  Tom  Babo'- 
sehen  Gesetz  sind  zwar  nicht  sehr  beträchtlich,  aber  doch 
deutlich  erkennbar.  Indessen  stimmen  diese  Abweichungen 
bei  den  verschiedenen  Beobachtern  nicht  überein.  Während 
z.  B.  bei  Wüllner  die  Dampfspannung  über  einer  Lösung 
von  Na2S04  genau  dem  Ba'bo' sehen  Gesetze  folgt,  weicht 
dieselbe  bei  Tarn  mann  von  demselben  ab.  Eine  Lösung 
von  NaCl  zeigt  bei  Wüllner  ein  Verhalten,  wie  es  das 
Babo'sche  Gesetz  vorschreibt,  bei  Tammann  hingegen 
nimmt  der  Quotient  aus  Dampfspannungsverminderung  und 
Dampftension  des  reinen  Wassers  mit  steigender  Temperatur 
ab,  während  er  bei  Pauchon  und  v.  Helmholtz  mit  stei- 
gender Temperatur  zunimmt.  Eine  Lösung  von  E2SO4  folgt 
dem  Gesetz  nicht,  doch  finden  bei  Wüllner  die  Abweichun- 
gen in  entgegengesetztem  Sinne  statt,  wie  bei  Tammann. 
Während  Wüllner  und  Tammann  das  Gesetz  bald  bestä- 
tigen, bald  Abweichungen  davon  in  dem  einen  oder  anderen 
Sinne  (d.  h.  v/P  bald  wachsend,  bald  abnehmend)  finden,  so 
weichen  bei  Pauchon  alle  Dampfspannungen  in  dem  gleichen 
Sinne  ab.  Ich  gebe  hier  eine  Tabelle  für  diejenigen  Salze, 
die  sowohl  von  Wüllner,  als  auch  von  Pauchon  und 
Tammann  untersucht  worden  sind.  (Bei  v.  Helmholtz 
erstrecken  sich  die  Untersuchungen  nur  auf  Kochsalzlösun- 
gen.) Es  bedeutet  —,  O^  +>  dass  v  langsamer,  gleich  schnell 
oder  schneller  wächst  als  P. 


Wüllner 

Tammann 

Pauchon 

R.  v.Helm- 
holts 

NaCl 

0 



+ 

+ 

Na,80, 

0 

— 

+ 

NaNOs 

+ 

+ 

+ 

KNO, 

+ 

+ 

+ 

K^SO^ 

— 

+ 

+ 

Ka 

+ 

+ 

+ 

CaClf  +  6  aq. 

— 

— 

10* 
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Es  ist  hieraus  ersichtlich,  wie  die  Angaben  der  Terschie«* 
denen  Beobachter  voneinander  abweichen.  Während  femer 
Tarn  mann  sich  damit  begnügte,  eine  Abweichung  yom 
Babo'schen  Gesetze  zu  constatiren,  suchte  Wüllner  für  die 
DampfspannungSTerminderungen  eine  empirische  Formel  zu 
finden  und  stellte  dafür  die  Relation  auf: 

wo  a  und  b  von  der  Natur  des  Salzes  abhängigCxConstanten 
sind«  Von  den  zwölf  yon  ihm  untersuchten  Salzen  folgen 
nach  ihm  drei  Salze  NaCl,  Na,SO^,  NaOH  stets  dem 
B ab o' sehen  Qesetz,  und  KOH  von  58^  an  aufwärts.  Bei 
ftnf  Salzen  NaNOg,  KNO3,  KCl,  K^SO^,  CaCl,  folgen  die 
DampfspannungsTerminderungen  der  angeführten  Interpola- 
tionsformel für  alle  Temperaturen  und  für  KOH  bis  zu 
53«.  Bei  drei  Salzen  endlich  NiSO^,  Ca(N03)„  Na,HPO^ 
Hess  sich  über  den  Verlauf  der  Verminderungen  mit  der 
Temperatur  durchaus  nichts  Gesetzmässiges  erkennen,  wäh- 
rend Tammann  bei  NiSO^  ftir  die  Dampfspannungsvermin- 
derungen  den  gleichen  Verlauf  fand,  wie  bei  den  übrigen 
Salzen. 

Pauchon,  der  nur  in  niederen  Temperaturen  arbeitete, 
fand  endlich,  dass  bis  zu  85®  die  Dampfspannungsverminderung 
für  alle  Salze  sich  der  Formel: 

v^aP+bP^ 
anpassen,  in  höheren  Temperaturen  als  85®  aber  rascher 
wachsen,  als  diese  Formel  angibt. 

Merkwürdigerweise  fand  femer  Wüllner  für  eine  ganze 
Reihe  von  Salzgemischen,  deren  einzelne  Bestandtheile  eine 
Abweichung  vom  B ab 0' sehen  Gesetz  bewirken,  wie  NaCl 
+  KNO3,  KCl  +  NaNOj,  KjSO^  +  NaNO,;  das  Gesetz  für 
das  ganze  Temperaturinteryall  bestätigt,  während  umgekehrt 
das  Gemisch  Na,S04  +  NaCl,  dessen  Bestandtheile  dem  Ge- 
setze folgen,  von  demselben  abweicht  Das  Gemisch  NaNO, 
+  KNO3  endlich  folgt  dem  Gesetze  für  Temperaturen 
über  78®. 

In  neuester  Zeit  hat  NicoP)  Dampfspannungsmessungen 

1)  Nicol,  PhiL  Mag.  22.  p.  502.  1886. 
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an  Salzlösungen  vorgenommen,  jedoch  nur  in  höheren  Tem- 
peraturen. Obwohl  seine  Messungen  das  Babo'sche  Gesets 
innerhalb  der  Beobachtungsgrenzen  bestätigen,  so  glaubt 
Nicol  dennoch  auf  Grund  einer  Berechnungsweise  seiner 
Zahlen,  die  in  keinem  Yerhältniss  zu  den  Beobachtungsfeh- 
lem seiner  Methode  steht,  eine  Abweichung  von  demselben 
constatiren  zu  können. 

Man  sieht  aus  dem  Angefahrten,  dass  die  Frage  über 
das  Wüllner'sche  und  das  Babo'scho  Gesetz  noch  keines- 
wegs abgeschlossen  ist. 

Es  hat  mich  deshalb  Hr.  Prof.  Dr.  Kundt  yeranlasst, 
weitere  experimentelle  Beiträge  dazu  zu  liefern. 

§  2.    Die  Methode. 

"  Während  die  Methoden  von  Wüllner,  Pauchon  und 
Tarn  mann  darin  übereinstimmten,  dass  sie  durch  Yerglei- 
chung  von  manometrischen  Apparaten,  die  mit  Wasser  und 
Salzlösungen  gefüllt  waren,  die  Dampfspannungsverminderun- 
gen massen,  was,  wie  ich  zeigen  werde,  zu  beträchtlichen 
Fehlem  Veranlassung  geben  kann,  war  es  meine  Absicht, 
die  grössere  Mühe  nicht  zu  scheuen,  nach  bewährter  Methode 
die  Dampfspannungen  für  jede  einzelne  Salzlösung  direct  zu 
messen,  dann,  wie  es  Begnault  und  Magnus  mit  so  grossem 
Erfolg  bei  reinem  Wasser  gethan  haben,  die  direct  ermit- 
telten Zahlen  durch  geeignete  Interpolationsformeln  darzu- 
stellen, und,  falls  es  sich  herausstellen  sollte,  dass  die  sich 
ergebenden  Differenzen  zwischen  den  berechneten  und  beob- 
achteten Wertben  nicht  grösser  sein  sollten,  als  die  Beob- 
achtungsfehler der  Methode  sein  werden,  die  durch  Dampf- 
spannungsmessungen an  reinem  Wasser  sich  ergeben,  und 
diese  Differenzen  nicht  stets  im  gleichen  Sinne  erfolgen,  mit 
Hülfe  dieser  so  interpolirten  und  von  Beobachtungsfehlem 
unabhängigeren  Dampfspannungen  die  Gültigkeit  des  Wüll- 
ner'schen  und  Babo'schen  Gesetzes  zu  prüfen. 

Ich  benutzte  zur  Messung  der  Dampfspannungen  die 
Versuchsanordnung  von  Konowalow^),  da  diese  es  gestattet, 

1)  Kon ow alow,  Wied.  Ann.  14«  p.  84.  1881. 
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die  Flüssigkeit  ToUständig  laftfrei  in  den  Apparat  zu  bringen, 
ohne  dass  sich  ihre  Zusammensetzung  ändert,  und  mit  kleinem 
Dampfraum  zu  operiren. 

Ich  gebe  hier  die  Beschreibung  des  Apparates  yon  Ko- 
nowalow,  werde  aber  einige  Abänderungen,  namentlich 
bezüglich  der  Temperaturmessung  angeben,  die  anzubringen 
ich  Yortheilhaft  erachtete. 

Zur  Aufnahme  der  Flüssigkeit  diente  der  geschlossene 
Schenkel  a,  Fig.  1,  einer  U- förmigen  Röhre  von  15  mm  lichtem 
Durchmesser,  deren  offener  und  längerer  Schenkel  b  in  den 
Hahn  ß  endigte.  An  das  untere  Ende  von  a  setzte  sich 
eine  enge  Bohre  c  an,  die  ebenfalls  durch  einen  Hahn  y 
geschlossen  werden  konnte.  Auf  die  Röhren  a  und  b  war  eine 
Millimetertheilung  geätzt.  In  diesen  Apparat  wurde  zunächst 
so  viel  Quecksilber  gegossen,  als  zur  Ausfüllung  der  Röhren 
a  und  c  und  eines  kleinen  Theiles  von  b  nöthig  war.  Dann 
wurde  c  mit  einem  Trockenapparat  und  b  mit  einer  Saug- 
pumpe verbunden.  Sobald  die  letztere  in  Thätigkeit  gesetzt 
wird,  streicht  trockene  Luft  durch  die  ganze  Quecksilber- 
masse, die  hierbei  in  der  Röhre  b  steht;  und  indem  man 
gleichzeitig  den  Apparat  mit  einem  Bunsen' sehen  Brenner 
erwärmt,  entfernt  man  in  kurzer  Zeit  die  letzten  Spuren  von 
Feuchtigkeit  Sodann  bewirkt  man  durch  Neigen  des  Appa- 
rates, dass  a  sich  vollständig  mit  Quecksilber  füllt  Um 
allenfalls  noch  zwischen  Glaswand  und  Quecksilber  haftende, 
äusserst  kleine  Luftbläschen  zu  entfernen,  liess  man  durch 
Neigen  das  Quecksilber  in  c  bis  an  den  Hahn  y  steigen, 
schloss  diesen,  verband  b  mit  der  Quecksilberluftpumpe, 
evacuirte  so  vollständig  als  möglich  und  schloss  hierauf  den 
Hahn  ß  ebenfalls  ab.  Durch  Neigen  und  Bewegen  des  Ap- 
parates wurden  die  Wände  desselben  mit  Quecksilber  abge- 
spült Füllte  man  nun  durch  Neigen  des  Apparates  wieder 
den  Schenkel  a  und  richtete  den  Apparat  auf,  so  stand  nicht, 
wie  zu  erwarten  war,  das  Quecksilber  in  a  und  b  gleich 
hoch;  (die  Spuren  von  Luft,  die  in  b  sind,  sind  zu  unbe- 
deutend, um  durch  eine  Niveaudifferenz  in  a  und  b  gemessen 
werden  zu  können;)  das  Quecksilber  sank  in  dem  Schenkel  a 
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nicht,  sondern  haftete^),  was  nur  geschieht,  wenn  auch  die 
letzten  Sporen  von  Luft  entfernt  sind.  Eine  Quecksilber- 
säule von  50  mm  Länge  haftete  durch  ihre  Adhäsion  in  a 
80  fest,  dass  ich  den  Apparat  bequem  hin  und  her  tragen 
konnte,  ohne  dass  das  Quecksilber  herabfiel,  was  durch  Auf- 
stossen  des  Apparates  bewirkt  wurde.  Wurde  durch  ß  dann 
wieder  vorsichtig  Luft  eingelassen,  so  konnte  im  Schenkel  a 
auch  nicht  die  geringste  Spur  von  Luft  bemerkt  werden. 
Nunmehr  wurde  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  in  c  mit- 
telst einer  feinen  Pipette,  die  bis  zur  Oberfläche  des  Queck- 
silbers in  c  reichte  (der  Hahnkörper  wurde  so  lange  entfernt), 
eingefüllt,  und  durch  Neigen  des  Apparates  liess  man  die- 
selbe bis  zum  Hahn  y  steigen,  der  dann  geschlossen  wurde. 
Dann  wurde  ß  mit  der  Quecksilberluftpumpe  verbunden  und 
b  genügend  evacuirt.  Die  Flüssigkeit  sinkt  dann  in  c,  und 
über  ihr  bildet  sich  oin  luftverdünnter  Raum,  der  sich  rasch 
mit  der  in  der  Flüssigkeit  gelösten  Luft  füllt  Durch  leichtes 
Erwärmen  kann  man  den  Vorgang  beschleunigen.  Wurde 
diese  Operation  einige  mal  wiederholt,  so  war  die  Flüssigkeit 
«0  luftfrei,  dass  ich  dieselbe  in  c  auf  etwa  70 — 80^  erhitzen 
konnte,  ohne  dass  sie  sich  durch  Sieden  theilte,  trotzdem 
der  Druck  der  Luft  über  ihr  beinahe  0  war.  Freilich  trennt 
sich  bei  dieser  Operation  ein  Theil  der  Flüssigkeit  in  Dampf- 
form, aber  die  Menge  derselben  ist  so  gering,  dass  sich  ihre 
Zusammensetzung  nicht  merklich  ändert.  Endlich  erwärmt 
man  leicht  den  über  der  Flüssigkeit  befindlichen  Baum  so 
lange,  bis  durch  den  Druck  der  Gase  die  gewünschte  Menge 
der  Versuchssubstanz  nach  a  hinübergetrieben  ist  Der  Rest 
wird  aus  c  durch  vorsichtiges  Neigen  des  Apparates  heraus- 
gegossen, und  wenn  das  Quecksilber  bis  zum  Hahn  y  gestie- 
gen ist,  dieser  geschlossen.  Die  auf  diese  Weise  nach  a 
gebrachte  Flüssigkeit  ist  so  luftfrei,  dass  sie  nebst  dem 
Quecksilber  in  a  nicht  sinkt,  wenn  b  evacuirt  wird,  sondern 
haftet  Trug  die  Flüssigkeit  eine  Qaecksilbersäule  von  100  mm, 
und  war  b  aufs  sorgfältigste  evacuirt,  so  haftete  sie  so  fest, 


1)  Ueber  das  Haften  des  Quecksilbers  siehe  Moser,   Pogg.  Ann. 
160,  p.  138.  1877. 
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dass  sie  trotz  des  heftigsten  Schütteins  des  Apparates  nicht 
vom  Glase  losriss,  und  das  Quecksilber  nicht  von  der  Flüs- 
sigkeit Das  einzige  Mittel,  die  Flüssigkeit  in  a  zum  Sinken 
zu  bringen,  war  dann,  den  Apparat  ausgepumpt  sich  selbst 
zu  überlassen.  Nach  Verlauf  von  V«  —  ^  Stunden  sank 
die  Flüssigkeit  von  selbst.  Selten  haftete  sie  länger;  ein 
einziges  mal  beobachtete  ich  eine  30-procentige  CaCljöaq- 
Lösung,  die  24  Stunden  haftete.  21  Stunden  trug  sie  eine 
Quecksilbersäule  von  50  mm,  dann  wurde  b  vollständig  eva- 
cuirt,  sodass  die  getragene  Quecksilbersäule  100  mm  betrug; 
nach  drei  Stunden  fiel  sie  von  selbst  ab. 

Mochte  die  Flüssigkeit  aber  noch  so  fest  gehaftet  haben, 
stets  zeigte  sich,  wenn  in  b  wieder  Luft  zugelassen  wurde, 
über  der  Flüssigkeit  ein  Ideines,  oft  nur  mikroskopisches 
Luftbläschen,  das  nach  kurzer  Zeit  wieder  von  der  Flüssig- 
keit absorbirt  wurde.  Dies  gänzlich  zum  Verschwinden  zu 
bringen,  ist  mir  nicht  gelungen.  Der  Apparat  ist  nun  für 
den  Versuch  vorbereitet.  Er  wird  in  verticaler  Stellung 
fizirt,  b  mittelst  einer  T-Aöhre  einerseits  mit  der  Queck- 
silberpumpe, andererseits  mit  einem  offenen  Manometer  ver- 
bunden. Der  eine  Schenkel  des  letzteren  liess  sich  vor  einer 
Spiegelscala  verschieben.  Alle  Verbindungen  waren  aus- 
schliesslich aus  Glas  gefertigt,  indem  die  betreffenden  Glas- 
röhren direct  aneinander  geschmolzen  oder  durch  Schliffe 
aneinander  gefügt  waren.  Die  nöthige  Beweglichkeit  wurde 
den  einzelnen  Theilen  durch  eingeschaltete  Glasfedern  ge- 
stattet. 

Das  Böhrensystem  a  6  c,  das  auf  eine  constante  und 
messbare  Temperatur  gebracht  werden  sollte,  tauchte  etwa 
zur  halben  Länge  in  ein  mit  Wasser  gefülltes  Becherglas 
von  4,5  1  Inhalt,  das  auf  einem  Sandbade  stand  und  durch 
einen  Zinkdeckel  geschlossen  war.  Dieser  hatte  sieben  Oeff- 
nungen  für  die  Röhren  b  und  c,  für  zwei  Thermometer,  für 
ein  Glasrohr,  dessen  Zweck  gleich  angegeben  werden  soll, 
und  gestattete  der  aus  Glasröhren  gebogenen  Bührvorrich- 
tung  den  Durchgang.  Letztere  wurde  durch  einen  Wasser- 
motor getrieben  und  machte  in  den  niederen  Temperaturen 
60,  in  den  höheren  bis  100  Doppelgänge  in  der  Minute. 


Digitized  by 


Googk 


Dampfspannungen  van  Salzlösungen.  168 

Um  die  beim  Ablesen  der  Quecksilberstände  stdrenden 
kleinen  ErBchütterungen,  welche  die  Rührer  yerarsachten,  zu 
beseitigen,  konnten  durch  Zug  an  einer  Schnur  dieselben 
arretirt  und  nach  geschehener  Ablesung  wieder  freigegeben 
werden. 

Von  den  Thermometern  hing  eines  unmittelbar  neben  a, 
das  andere  nahe  der  Wand  des  Becherglases.  Beides  waren 
in  Ftinftelgrade  getheilte  äeissler'sche  Normalthermometer 
und  von  mir  nach  einer  Methode  Ton  Thiesen  mittelst  neun 
Fäden  aufs  sorgfältigste  kalibrirt  worden.  Ihre  maximal  — 
deprimirten^)  Null-  und  Siedepunkte  wurden  von  Zeit  zu  Zeit 
untersucht,  ihr  zeitiger^)  Nullpunkt  aber  vor  jeder  Beob- 
achtungsreihe bestimmt  Die  bei  diesen  Thermometern  unbe- 
deutenden Correctionen  auf  Luftthermometer  wurden  gemäss 
den  Untersuchungen  der  Berliner  Aichungscommission*)  yor- 
genommen.    Sie  betragen  bei: 

10    15    20    25    so    85    40    54    78    82  <» 
-0,03  -0,07  -0,11  -0,12  -0,12  -0,10  -0,08  -0,04  -0,06  +0,04 

wobei  für  dazwischen  liegende  Werthe  geradlinig  interpolirt 
wurde.  Die  Thermometer  waren  bis  zum  Theilstrich  75  mit 
Wasser  oder  Wasserdampf  umgeben,  es  blieb  also  noch  die 
sogenannte  Fadencorrection  anzubringen.  Diese  wird  gewöhn- 
lich so  gefunden,  dass  in  mittlerer  Höhe  der  herausragenden 
Quecksilbersäule  die  Kugel  eines  zweiten  Thermometers  ange- 
bracht wird,  welche  die  mittlere  Temperatur  des  Fadens 
angibt.  Bei  den  Einschlussthermometern  ist  dieses  Verfahren 
aber  nicht  anwendbar,  denn  es  ist  klar,  dass  in  dem  Ein- 
schlussrohr eine  andere  Temperatur  herrscht,  als  ausserhalb 
desselben.  Um  die  Temperatur  fQr  die  Fadencorrection  zu 
finden,  wurde  folgendermassen  verfahren:  Ein  unten  geschlos- 
senes Glasrohr  a  von  der  .gleichen  Länge  und  Weite,  wie 
das  Einschlussrohr  des  Thermometers  hing  bis  zur  gleichen 
Stelle  wie  letzteres  ebenfalls  im  Wasserbad.    Oben  war  das- 


1)  Ueber  die  Behandlung  der  Thermometer  bezüglich  ihrer  Fizpunkte 
siehe  Pernet,  Zschr.  f.  Meteorologie.  14.  p.  180,  206.  1879. 

2)  Granmach,  Metronomische  Beiträge.    Herausgegeben  von  der 
Berliner  Aichungscommission.  Nr.  8.  1881.  p.  54. 
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selbe  durch  ein  St&ckchen  Kautschuk  geschlossen,  welches 
ein  Baudin'sches  Thermometer  mit  langem  Queoksilberge- 
fäss  durchliess.  Dies  befand  sich  in  a  stets  in  derselben 
Höhe,  wie  der  mittlere  Theil  des  zu  corrigirenden  Fadens 
und  musste  demnach  die  Temperatur  desselben  genügend 
genau  angeben.  Diese  Temperatur  wurde  stets  20  —  25^ 
kleiner  gefunden,  als  die  Temperatur  des  Wasserbades.  Sie 
wurde  aber  stets  nur  20^  kleiner  angenommen,  da  die  Tem- 
peratur des  Quecksilberfadens  des  Geissler'schen  Thermo- 
meters durch  Leitung  im  Glas  und  Quecksilber  etwas  erhöht 
wird.  Die  grösste,  so  anzubringende  Correction  betrug  0,08^ 
während  sie  bei  der  Itegnault'schen  Arbeit  über  die  Dampf- 
q>annung  des  Wasserdampfes  0,35^  betr&gt.  Bei  den  Nor- 
malthermometern wurde  unmittelbar  vor  und  nach  jeder 
Ablesung  des  Quecksilberstandes  im  Manometer  b,  c  abge- 
lesen, und  die  Bühryorrichtung  functionirte  so  vorzüglich, 
dass  selbst  in  den  höchsten  Temperaturen  die  Differenzen 
der  vier  Ablesungen  0,05^  selten  erreichte.  Aus  den  vier 
Ablesungen  wurde  dann  das  Mittel  genommen. 

Becherglas,  Sandbad  und  Brenner  waren  nochmals  mit 
einer  Papphülse  umgeben,  an  welcher  sich  an  zwei  gegen- 
überliegenden Stellen  durch  Glasplatten  verschlossene  Oeff- 
nungen  befanden.  Man  erwärmte  das  Bad  auf  eine  Tempe- 
ratur, die  nur  wenige  Grade  unterhalb  der  gewünschten 
lag,  und  drehte,  falls  dieselbe  kleiner  als  70^  war,  den 
Brenner  vollständig  ab,  während  man  anderenfalls  eine  kleine 
Flamme  brennen  liess.  Die  Temperatur  stieg  dann  mit  ab- 
nehmender Geschwindigkeit  weiter  und  erreichte  nach  einiger 
Zeit  ein  Maximum,  auf  welchem  sie  sich  für  die  zur  Beob- 
achtung nöthigen  Zeit,  wozu  selten  mehr  als  1 — IV2  Minuten 
erforderlich  waren,  vollständig  constant  erhielt. 

Die  gesuchte  Dampfspannung  berechnet  sich  wie  bei 
Magnus  aus  dem  Barometerstand,  der  Höhendifferenz 
der  Quecksilberkuppen  in  den  beiden  Schenkeln  des  Mano- 
meters und  in  den  Bohren  a  und  b.  Als  Barometer  diente 
das  Normalbarometer  des  hiesigen  physikalischen  Instituts; 
seine  Scala,  ebenso  die  Spiegelscala  des  Manometers  und  die 
Millimetertheilung  auf  den  Röhren  a  und  b  waren  mit  einem 


Digitized  by 


Googk 


Dampfspannungen  von  Salzlömngen,  155 

Normalmaassstab  yerglichen.  Eine  Oorrection,  die  Oapillar- 
depression  der  Quecksilberkuppen  in  a  und  b  betreffend, 
wurde  nicht  Torgenommen,  da  die  Durchmesser  von  a  und  b 
gleich  gross  (15  mm)  waren. 

um  in  niederen  Temperaturen  die  Ermittelung  des 
äusseren  Druckes  zu  umgehen,  wurde  der  Schenkel  b  mit- 
telst der  Quecksüberluftpumpe  aufs  sorgfältigste  evacuirt 
und  mittelst  Phosphorsäureanhydrid  ausgetrocknet.  Mano- 
meter und  Barometer  zeigten  dann  vollständig  gleichen  Stand, 
und  konnte  der  äussere  Druck»  demnach  =  0  angenommen 
werden.  Der  Stand  der  Quecksilberkuppen  in  a  und  b  wurde 
durch  ein  Fernrohr  direct  auf  der  aufgeätzten  Theilung  abge- 
lesen, was,  wie  ich  später  zeigen  werde,  grosse  Vortheile 
vor  einer  kathetometrischen  Ablesung  bietet.  Die  Lage  der 
beiden  Theilungen  gegeneinander  aber  wurde,  ehe  der  Appa- 
rat mit  Becherglas  und  Hülle  umgeben  war,  mittelst  des 
Kathetometers  bestimmt.  Selbstverständlich  geschah  die  Ab- 
lesung nur  dann,  wenn  das  Quecksilber  einen  unveränder- 
lichen Stand  einhielt.  Bei  höheren  Temperaturen  gab  dies 
eine  empfindlichere  Probe  auf  die  Constanz  der  Temperatur, 
als  sie  die  Beobachtung  der  Thermometer  gewährt.  Doch 
machte  ich  in  höheren  Temperaturen  auch  die  Erfahrung 
von  Begnault^),  der  über  den  Stand  der  Quecksilberkuppe, 
die  ihm  den  Druck  angibt,  schreibt:  „Sie  oscillirt  fast  immer 
ein  wenig,  aber  diese  Bewegung  hat  nur  eine  sehr  kleine 
Amplitude,  welche  ^/^^  mm')  nicht  übersteigt,  wenn  man  das 
Peuer  unter  der  Betorte  passend  regulirt.  Der  Beobachter 
verfolgte  den  Meniscus  unter  dem  Faden  des  Fernrohrs  des 
Kathetometers  und  es  war  ihm  leicht,  diesen  Meniscus  zu 
fixiren,  wenn  er  absolut  stabil  war;  der  Stand,  welchen  dann 
der  Meniscus  einnahm,  war  gewöhnlich  der  mittlere  zwischen 
den  äussersten  Stellungen,  welche  er  während  dieser  sehr 
kleinen  Schwingungen  erreichte.^ 

Eine  Lampe  gestattete  das  Ablesen  im  durchfallenden 
Lichte;  zwischen  derselben  und  dem  Wasserbade  war  eine 


1)  Begnault,  M^m  de  Facad.  de  France.  21.  p.  516. 

2)  Bei  meinen  Beobachtungen  betragen  diese  Oscillationen  bis  0,5  mm. 
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Alaunlösung  eingeschaltet,  um  eine  erwärmende  Wirknng, 
die  in  niederen  Temperatnren  bemerkbar  war,  zu  beseitigen. 
Femer  waren  die  Hähne  ß  und  y  cles  Apparates  mit  Filtrir- 
papier  umwickelt,  das  öfters  mit  kaltem  Wasser  benetzt 
wurde,  um  ein  Schmelzen  des  Hahnfettes  und  ündichtwerden 
zu  verhüten.  Von  Zeit  zu  Zeit  wurden  mit  dem  Apparat 
Messungen  an  reinem  Wasser  zur  ControUe  vorgenommen. 
Ich  unterlasse  es,  die  Fehlergrenze  der  Methode  zu  berech- 
nen; dies  wäre  werthlos.  Während  z.  B.  Wttllner^)  zu  dem 
Schlüsse  kommt:  „so  erhalten  wir  als  Summe  dieser  Fehler 
035  mm,  ein  Fehler,  der  in  Temperaturen  unter  40^  0.  kaum 
überschritten  wird<^,  so  ergeben  die  von  ihm  angeführten 
Messungen  an  reinem  Wasser  unter  diesen  Temperaturen 
folgende  Differenz  von  den  Zahlen  von  Magnus,  die  WüU- 
ner  selbst  für  sehr  zuverlässig  hält: 


Wüllner 

Magnus 

19,9« 

16,69 

17,28 

-0,59 

24,2 

22,26 

22,48 

-0,28 

29,9 

80,66 

81,40 

-0,74 

85,0 

41,49 

41,89 

-0,40 

Das  einzige  Mittel,  ein  sicheres  Kriterium  für  die  Ge- 
nauigkeit der  Methode  zu  finden,  ist,  Messungen  der  Dampf- 
spannung über  reinem  Wasser  anzustellen  und  die  Werthe  mit 
den  von  Begnault  und  Magnus  gefundenen  zu  vergleichen. 

§  3.    Messungen  der  DampDspannung  über  reinem  Wasser. 

Um  die  Genauigkeit  der  Methode  zu  prüfen,  wurden 
verschiedene  Füllungen  des  Apparates  mit  reinem  Wasser 
vorgenommen  und  die  Dampfspannung  desselben  gemessen. 
Das  Ergebniss  dieser  Messungen  ist  in  folgender  Tabelle 
zusammengestellt,  t  bedeutet  die  Beobachtungstemperatur, 
die  P  in  der  zweiten  Oolumne  sind  die  aus  der  Interpola- 
lationsformel  von  Magnus  berechneten  Dampfspannungen, 
die  mit  den  von  Begnault  berechneten  beinahe  identisch 
sind;  die  P  in  der  dritten  Columne  sind  die  von  mir  direct 


1)  Wüllner,  Pogg.  Ami.  108'.  p.  550.  1858. 
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beobachteten  Dampfspannungen,  während  die  vierte  Columne 
die  Differenzen  der  beiden  P  angeben. 


t 

P 

P 

d 

t 

P 

P 

d 

Mairnai 

beob. 

Magnat 

b«ob. 

12,00 

10,42 

10,35 

+0,07 

60,82 

150,83 

150,8 

+0,03 

12,80 

10,99 

11,05 

-0,06 

62,85 

169,15 

169,25 

-0,10 

18,31 

15,55 

15,65 

-0,10 

♦65,05 

187,02 

187.0 

-0,28 

•18,86 

16,20 

16,5 

-0,30 

65,15 

187,83 

189,0 

-1,17 

21,08 

18,59 

18,65 

-0,06 

♦66,10 

196,08 

194,75 

+  1,33 

♦22,19 

19,90 

19,6 

+0,30 

66,24 

197,81 

197,3 

+0,51 

25,44 

24,21 

24,0 

+0,21 

66,93 

194,10 

194,5 

-0,43 

26,13 

25,23 

25,25 

-0,02 

70,87 

241,54 

240,3 

+  1,24 

26,50 

25,79 

25,9 

-0,11 

71,90 

252,46 

250,9 

+1,56 

26,58 

25,91 

26,1 

-0,19 

♦72,27 

255,49 

256,5 

-1,01 

30,68 

32,86 

32,8 

+0,06 

♦72,37 

256,59 

256,8 

-0,21 

83,24 

37,99 

38,4 

-0,41 

75,50 

294,04 

293,15 

+0,89 

♦84,50 

40,78 

40,8 

-0,07 

75,52 

294,28 

298,2 

+  1,08 

36,74 

46,10 

45,95 

+0,15 

75,89 

298,82 

298,4 

+0,47 

37,88 

49,06 

49,2 

—0,14 

80,05 

862,02 

361,7 

+0,52 

40,60 

56,80 

56,4 

+0,40 

♦81,92 

882,49 

382,2 

+0,29 

41,80 

60,48 

61,0 

-0,52 

85,80 

437,38 

436,6 

+  1,08 

♦49,82 

90,07 

89,7 

+0,87 

85,44 

439,71 

438,8 

+0,91 

50,05 

91,99 

91,7 

+  0,29 

♦85,84 

466,79 

447,1 

-0,31 

♦58,24 

107,83 

108,3 

-0,53 

89,59 

516,41 

515,2 

+  1,21 

55,67 

121,22 

121,8 

-0,08 

90,50 

534,95 

535,85 

-1,10 

59,94 

148,17 

147,7 

+0,47 

♦95,85 

654,68 

658,5 

+  1,18 

Man  sieht,  dass  die  angewandte  Methode  gut  ist.  Die 
Differenzen  zwischen  den  von  Magnus  berechneten  und  von 
mir  beobachteten  Dampfspannungen  sind  kaum  grosser,  als 
diejenigen  zwischen  den  von  Begnault  in  seiner  grossen 
Arbeit  über  die  Dampfspannungen  des  Wassers  interpolirten 
und  direct  beobachteten  Werthen  und  bedeutend  kleiner  als 
die  entsprechenden  Differenzen  bei  Magnus,  wo  sie  in  nie- 
deren Temperaturen  0,6  —  1  mm  betragen  und  in  höheren 
Temperaturen  bis  auf  6  —  6  mm  steigen. 

Durch  diese  gute  Uebereinstimmung  bewogen,  gab  ich 
mir  die  Mühe,  aus  den  zwölf  mit  *  bezeichneten  Beobach- 
tungen die  Constanten  der  Magnus' sehen  Interpolations- 
formel nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  nochmals 
zu  berechnen.  Ich  wählte  diese  und  nicht  die  Formel  von 
Begnault,  weil  sie  ungleich  handlicher  ist  und  ein  beque- 
mes logarithmisches  Rechnen  gestattet.  Die  von  Magnus 
benutzte  Formel  ist: 
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a  =»  4,525,      *  =  7,4475,      c  =  284,69  ist. 


Was  die  Constante  a^)  betrifft,  so  unterliess  ich,  wie  es 
auch  Magnus  gethan  hat,  ihre  Bestimmung  durch  Rechnung. 
Sie  wurde  von  Magnus  als  Mittelwerth  einer  Reihe  Ver- 
suche zu  4,525  mm  bestimmt,  während  sie  nach  Begnault 
4,600  beträgt.  Da  beide  Zahlen  so  nahe  übereinstimmen, 
▼erzichtete  ich  auf  eine  nochmalige  Bestimmung  und  nahm 
ftLr  a  das  arithmetische  Mittel  aus  beiden  a  ==  4,5625.  Bei 
einer  nochmaligen  Berechnung  der  Regnault'schen  Formel 
fand  Broch»)  0  =  4,6687. 

Es  ergab  sich  durch  meine  Rechnung: 

*  =  7,477  37,        c«  286,57. 

Ich  gebe  in  der  folgenden  Tabelle  von  10  zu  10^  die 
aus  der  Regnault'schen,  Magnus'schen  und  meiner  Inter- 
polationsformel berechneten  Dampfspannungen  wieder,  nebst 
den  Differenzen  der  aus  den  verschiedenen  Formeln  berech- 
neten Zahlen. 


t 

Begnault 

£ 

Magnus 

J£-Ä 

Jf-^E* 

B-'JS 

0« 

4,600 

4,5625 

4,525 

-0,075 

-0,040 

+0,037 

10 

9,165 

9,172 

9,126 

-0,039 

-0,046 

-0,008 

20 

17,391 

17,461 

17,396 

+0,005 

-0,065 

-0,070 

30 

31,548 

31,675 

31,602 

+0,054 

-0,073 

-0,127 

40 

54,906 

55,035 

54,969 

-0,063 

-0,066 

-0,129 

50 

91,982 

92,010 

91,965 

-0,017 

-0,045 

-0,028 

60 

148,791 

148,581    i    148,579 

-0,212 

-0,002 

+0,210 

70 

238,091 

282,558    1    282,606 

-0,485 

+0,048 

+0,588 

80 

354,648 

353,894       353,926 

-0,717 

+0,032 

+0,749 

90 

525,450 

524,693    1    524,775 

-0,675 

+0,082 

+0,757 

100 

760,000 

760,000 

1    760,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Wie  man  sieht,  weichen  die  von  mir  berechneten  Dampf- 
spannungen von  den  Regnault'schen  Zahlen  kaum  mehr 
ab,  als  diejenigen  von  Magnus,  während  die  Uebereinstim- 

1)  a  bedeutet,  wie  leicht  ersichtlich,  die  Dampfspannung  bei  0^ 

2)  Broch,  Tray.  et  M^m.  du  Bur.  intern,  des  Poids  et  Mos.  T.  A. 
83.  1881. 
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mang  mit  Magnus  eine  beinahe  vollständige  ist.  Diese 
bessere  Uebereinstimmung.  mit  den  Zahlen  von  Magnus 
kann  einen  dreifachen  Grund  haben;  sie  kann  bewirkt  sein 
durch  die  zufällige  Wahl  der  zur  Berechnung  benutzten 
Beobachtungen,  kann  auch  durch  die  nämliche  Form  der 
Interpolationsformel  verursacht  sein,  und  schliesslich  dadurch, 
dass  sich  die  Temperaturangaben  von  Magnus  und  mir  auf 
das  Luftthermometer  beziehen,  während  Begnault  bei  Tem- 
peraturen unter  100^  die  Angaben  seines  Quecksilberthermo- 
meters zu  reduciren  unterliess.  In  niederen  Temperaturen 
liegen  meine  Zahlen  durchwegs  etwas  höher,  als  die  von 
Magnus  und  Begnault  berechneten;  ich  möchte  sie  aber 
trotzdem  nicht  für  weniger  genau  halten.  Vergleichen  wir 
in  der  Arbeit  von  Magnus  die  von  ihm  berechnete  und 
beobachtete  Dampfspannungscurve ,  so  finden  wir,  dass 
letztere  in  den  niederen  Temperaturen  beträchtlich  höher 
liegt,  als  erstere;  die  Summe  der  Plusabweichungen  überwiegt 
bei  weitem.  Es  sollten  demnach  die  berechneten  Zahlen  in  nie- 
deren Temperaturen  etwas  grösser  sein,  sich  den  meinen  nähern. 

Begnault  hingegen  unterliess  es,  bei  Temperaturen  unter 
100^  die  Angaben  seiner  Quecksilberthermometer  auf  Luft- 
thermometer zu  reduciren.  Würden  die  von  mir  hierfür  be- 
nutzten B^ductionszahlen  auch  für  die  Thermometer  von  Beg- 
nault gelten,  so  müssten  gerade  in  den  Temperaturen  von 
20 — 40^  die  Angaben  derselben  um  etwa  0,1^  erniedrigt  wer- 
den. Da  nun  in  diesem  Temperaturintervall  0,1^  ungefähr 
0,1  mm  Dampfspannungsdifferenz  entspricht,  so  würde  sich 
diese  ungefähr  um  0,1  mm  erhöhen  und  mit  den  meinen  voll- 
ständig übereinstimmen. 

Es  gibt  noch  eine  Ursache,  welche  einen  Unterschied  in 
den  drei  berechneten  Curven  bewirken  könnte.  Durch  Queck- 
silbersäulen wird  die  Kraft  der  Dampfspannung  nicht  in 
absolutem,  sondern  in  Gravitationsmaass  gemessen.  Eine 
Beduction  auf  ersteres  wurde  nicht  vorgenommen.  Doch  ist 
der  Unterschied  in  der  geographischen  Breite  von  Paris, 
Berlin  und  Strassburg  zu  gering,  um  dadurch,  namentlich 
bei  den  in  niederen  Temperaturen  kleinen  Quecksilber8äulen 
einen  zu  beobachtenden  Einfluss  auszuüben. 
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Da  in  meinen  Messungen  der  Dampfspannung  von  Salz- 
lösungen die  nämliche  Methode  und  die  gleichen  Thermometer 
benutzt  wurden,  so  hielt  ich  es  für  zweckmässig,  der  weiteren 
Berechnung  der  Dampfspannungsverminderungen  die  von  mir 
gefundenen  Wasserwerthe  zu  Grunde  zu  legen. 

§  4.     Resultate  der  Beobachtung  der  Dampflipannung  über 

Balzlösungen. 

Die  in  den  folgenden  Tabellen  angegebenen  Salzmengen 
wurden  in  100  Theilea  Wasser  gelöst.  Die  Lösungen  wurden 
auf  folgende  Weise  hergestellt: 

Ein  Eölbchen  wurde  leer,  nachdem  eine  gewisse  Menge 
Salz  hineingebracht  war,  nochmals  gewogen  und  dann  mittelst 
einer  graduirten  Pipette  die  gewünschte  Wassermenge  zuge- 
setzt Eläschchen  plus  Salz  plus  Wasser  wurden  darauf  noch- 
mals gewogen,  und  da  c&mmtliche  Wägungen  durch  Schwin- 
gungsbeobachtungen bis  auf  0,001  g  ausgeführt  waren,  so 
konnte  der  Ooncentrationsgehalt  der  Lösung  mit  vollständiger 
Genauigkeit  berechnet  werden. 

Die  wasserfreien  Salze  wurden  erst  in  einem  Lufcbade 
und  Exsiccator  sorgfldtig  getrocknet;  den  wasserhaltigen 
Kupfer-  und  Zinkvitriol  liess  ich  fein  zerrieben  einige  Tage 
an  der  Luft  liegen.  Nur  bei  Chlorcalcium  musste  ein  ande- 
res Verfahren  eingeschlagen  werden.  Wasserhaltiges  Chlor- 
calcium wollte  ich  nicht  anwenden,  da  der  Gehalt  an  Ery- 
stallwasser  wechselnd  ist,  und  das  wasserfreie  Salz  anzuwenden 
ging  nicht,  da  dasselbe  durch  vorhandenes  basisches  Salz 
stets  trübe  Lösungen  lieferte.  Es  wurde  daher  folgender- 
massen  verfahren :  Eine  Lösung  von  möglichst  reinem  Chlor- 
calcium wurde  zur  vollständigen  Reinigung  mit  Ammoniak 
und  Chlorammonium  behandelt  und  das  vorhandene  Calcium 
mit  kohlensaurem  Ammon  als  kohlensaurer  Kalk  ausgefällt, 
der  sorgfältig  ausgewaschen  und  getrocknet  vmrde.  Die 
zur  Verwendung  kommende  Menge  desselben  wurde  dann 
abgewogen,  in  reiner  Salzsäure  gelöst,  die  Lösung  im  Was- 
serbade vorsichtig  abgedampft  und  der  Bückstand  auf  die 
oben  beschriebene  Weise  in  Wasser  gelöst.    Aus  der  ange- 
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wendeten  Menge  kohlensauren  Kalkes  konnte  die  Menge  des 
in  Lösung  vorhandenen  wasserfreien  Chlorcalciums  berechnet 
werden,  und  ich  erhielt  so  eine  YoUständig  klare,  neutral 
reagirende  Lösung  von  genau  berechenbarer  Concentration. 
Da  der  Apparat  bei  gewöhnlicher  Zimmertemperatur  gefällt 
werden  musste,  so  konnte  ich  keine  stärkeren  Salzlösungen 
untersuchen,  als  bei  gewöhnlicher  Temperatur  concentrirte. 
Auf  eine  Untersuchung  der  Lösungen  von  Ammoniak- 
salzen wurde  verzichtet,  da  sich  dieselben,  wie  Fittig  gezeigt 
hat,  in  wässeriger  Lösung  stets  dissociiren. 

In  den  Tabellen  bedeuten: 

t    die  Temperatur; 

P  die  für  diese  Temperatur  aus  meiner  Interpolations- 
formel berechneten  Dampfdrucke  über  reinem  Wasser; 

p    in  der  dritten  Columne  ist  die  von  mir  beobachtete, 

p  in  der  vierten  Columne  die  auf  eine  später  anzuftih- 
rende  Weise  von  mir  berechnete  Dampfspannung  über  der 
betreffenden  Salzlösung; 

d  gibt  die  Differenz  an  zwischen  p  berechnet  und  p 
beobachtet; 

V   ist  die  berechnete  Dampfspannungsverminderung, 
P—p  berechnet; 

X   ist  der  Quotient  p  heoh./P] 

ii  =  (^zP^?Hii229,  wo  *  der  über  jeder  Tabelle  ver- 
zeichnete  Gehalt  an  Salz  auf  100  Theile  Wasser  ist. 
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R»  EuideH, 


1)    5,067  NaCl. 


t 

P 

P 

d 

««P-p 

'-f 

f* 

beoi). 

ber. 

18,92 

16,32 

15,8 

15.80 

0,00 

0,52 

0,968 

6,28 

25,44 

24,28 

23,4 

28,49 

-0,09 

0,79 

0,968 

7,15 

30,18 

81,91 

31,8 

30,87 

-0,07 

1.04 

0,965 

6,86 

36.56 

45,71 

44,3 

44,28 

+0,07 

1,48 

0,969 

6,08 

40,88 

57,67 

55,55 

55,80 

-0,25 

1,87 

0,968 

7,25 

44,92 

71,19 

69,5 

68,88 

+0,62 

2,31 

0,976 

4,68 

49,69 

90,61 

87,8 

87,66 

-0,36 

2,95 

0,963 

7,20 

55.09 

117,91 

113,6 

114,08 

-0,48 

8,83 

0,968 

7,21 

60,09 

149,21 

144,7 

144,35 

+  0,35 

4,86 

0,969 

5,96 

64,58 

183,10 

177,9 

177,14 

+  0,76 

5,96 

0,971 

5,60 

70,85 

241,26 

234,3 

233,41 

+  0,89 

7,85 

0,971 

5,69 

75,86 

298,87 

289,7 

288,67 

+  1,03 

9,70 

0,971 

5,73 

82,83 

388,71 

367,2 

367,07 

+0,13 

11,64 

0,967 

6,85 

85,99 

449,34 

434,41 

434,72 

-0,31 

14,62 

0,966 

6,53 

91,36 

552,55 

534,2 

534,77 

-0,55 

17,78 

0,966 

6,55 

18,11 
25,48 
29,58 
35,25 
40,87 
43,68 
50,36 
54,71 
60,43 
64,52 
70,15 
74,55 
80,68 
90,87 


13,99 
23,93 
28,38 
35,01 
38,83 
45,94 
49,19 
55,23 
57,20 
70,38 
75,73 
80,45 
85,53 
90,66 
95,19 


berechnet  0,967  6,42 


15,52 

24,34 

80,92 

42,55 

57,64 

66,60 

93,66 

115,78 

151,56 

182,60 

284,07 

282,48 

863,73 

542,37 


2)     10,096  NaCl. 


14,65 

14,52 

+  0,13 

22,9 

22,77 

+  0,13 

29,15 

28,98 

+  0,22 

40,0 

39,81 

+0,19 

54,1 

53,93 

+0,17 

62,5 

62,32 

+  0,18 

87,0 

87,64 

-0,64 

108,45 

108,83 

+0,12 

141,8 

141,81 

-0,01 

170,2 

170,85 

-0,65 

218,8 

219,00 

-0,70 

264,4 

264,25 

+0,15 

840,4 

340,31 

+0,09 

506,8 

507,45 

-1,65 

1,00 

1,57 

1,99 

2,55 

8,71 

4,10 

6,02 

7,45 

9,75 
11,75 
15,07 
18,18 
23,42 
34,92 
berechnet 


0,948 
0,940 

5,55 
5,86 

0,942 
0,940 

5,67 
5,98 

0,988 

6,08 

0,938 
0,928 

6,09 
7,04 

0,936 
0,935 
0,932 

6,27 
6,37 
6,72 

0,932 

6,67 

0,986 

6,82 

0,935 
0,934 

6,85 
6,49 

t  0,935 

6,87 

3)     14,705  NaCl. 


11,91 

10,9 

10,81 

+  0,09 

1,10 

0,915 

22.19 

20,8 

20,10 

+0,20 

2,09 

0,914 

28,85 

26,1 

26,14 

-0,04 

2,71 

0,906 

41,99 

38,0 

38,04 

-0,04 

3,95 

0,905 

51,70 

46,8 

46,84 

-0,04 

4,86 

0,905 

75,01 

68,8 

67,96 

+0,34 

7,05 

0,910 

88,38 

79,9 

80,07 

-0,17 

8,81 

0,904 

118,71 

107,8 

107,55 

+0,25 

11,16 

0,908 

130,35 

118,5 

118,10 

+  0,40 

11,95 

0,909 

236,42 

215,15 

214,20 

+0,95 

22,22 

0,909 

296,76 

269,3 

268,85 

+  0,45 

27,91 

0,907 

360,36 

325,7 

326,48 

-0,78 

88,88 

0,903 

441,30 

400,4 

399,81 

+  0,59 

41,49 

0,907 

538,06 

487,05 

487,48 

-0,43 

50,58 

0,905 

687,74 

577,8 

577,79 

+  0,01 

59,95 

0,906 

6,75 
5,79 
6,38 
6,46 
6,44 
6,08 
6,49 
6,25 
6,18 
6,18 
6,29 
6,54 
6,80 
6,44 
6,89 


berechnet  0,906    !     6,89 
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4)    20,081  NaCl. 


^ 

p 

P 

d 

»«P-p 

i  =  i 

/* 

beob. 

ber. 

A        p 

19,14 

16,55 

14,85 

14,88 

-0,08 

2,17 

0,867 

6,61 

25,54 

24,42 

21,3 

21,22 

+0,08 

8,20 

0,872 

6,36 

32,07 

35,62 

81,05 

30,96 

+0,09 

4,66 

0,871 

6,40 

35,28 

42,62 

37,1 

87,03 

+0,07 

5,59 

0,870 

6,48 

41,24 

58,78 

51,25 

51,07 

+0,18 

7,71 

0,871 

6,38 

44,69 

70,86 

61,5 

61,12 

+0,38 

9,24 

0,884 

6,27 

50,00 

92,01 

79,6 

79,93 

-0,33 

11,68 

0,865 

6,71 

54,49 

114,57 

99,4 

99,53 

-0,13 

15,04 

0,867 

6,59 

59,99 

148,52 

129,7 

129,02 

+  0,68 

19,50 

0,873 

6,31 

64,43 

181,87 

158,1 

158,00 

+  0,10 

23,87 

0,869 

6,50 

69,37 

226,28 

196,7 

196,58 

+  0,12 

29,70 

0,869 

6,51 

74,59 

282,91 

246,2 

245,78 

+0,42 

87,13 

0,870 

6,46 

79,50 

346,71 

300,3 

301,20 

-0,97 

45,51 

0,866 

6,66 

84,12 

417,44 

361,8 

362,65 

-0,85 

54,79 

0,866 

6,63 

89,72 

519,12 

449,7 

450,98 

—1,28 

68,14 

0,866 

6,65 

95,12 

636,09 

553,4 

552,61 

+  0,79 

83,48 

0,870 

6,47 

berechnet 

.   0,868 

6,53 

5)    26,636  NaCl. 


21,03 
25,59 
30,16 
35,61 
39,78 
45,92 
49,42 
55,35 
60,16 
64,00 
69,61 
76,00 
79,29 
85,40 
91,09 
95,47 


18,61 

15,85 

15,25 

+0,10 

24,50 

20,1 

20,08 

+0,02 

31,97 

26,3 

26,20 

+  0,10 

43,40 

85,5 

85,57 

-0,07 

54,39 

44,5 

44,58 

-0,08 

74,93 

61,5 

61,42 

+0,08 

89,40 

73,25 

78,28 

-0,03 

119,39 

97,5 

97,86 

—0,36 

149,69 

122,25 

122,70 

-0,45 

178,38 

146,3 

146,21 

+0,09 

228,66 

187,6 

187,21 

+0,18 

800,12 

246,3 

246,00 

+0,30 

343,75 

281,7 

281,76 

-0,06 

439,06 

859,45 

359,88 

-0,43 

546,92 

448,7 

448,29 

+0,50 

644,88 

526,8 

528,17 

-1,87 

0,824 

6,57 

0,820 

6,74 

0,822 

6,65 

0,818 

6,88 

0,818 

6,82 

0,820 

6,72 

0,819 

6,78 

0,814 

6,88 

0,816 

6,87 

0,820 

6,75 

0,820 

6,74 

0,820 

6,73 

0,819 

6,77 

0,818 

6,80 

0,820 

6,72 

0,816 

6,88 

)t   0,819 

6,77 

6)    30,086  NaCl. 


19,45 
25,91 
30,56 
35,52 
39,82 
44,93 
50,64 
54,88 


16,88 

13,4 

18,87 

+0,03 

8,51 

0,798 

24,96 

19,7 

19,79 

-0,09 

6,17 

0,789 

32,71 

26,0 

25,98 

+0,07 

6,78 

0,794 

48,18 

84,2 

84,24 

-0,04 

8,94 

0,792 

54,51 

48,2 

48,21 

-0,01 

11,30 

0,792 

71,23 

56,3 

56,47 

-0,17 

14,76 

0,790 

94,97 

74,9 

75,29 

-0,39 

19,68 

0,788 

113,96 

90,2 

90,35 

-0,15 

23,76 

0,791 

6,85 
7,00 
6,81 
6,91 
6,89 
6,96 
7,02 
6,92 
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t 

P 

P 

1      d       «=P-» 

1  =  ^ 

.« 

beob.    ; 

ber.      . 

-        -         r 

A       p 

60,04 

148,86 

117,2    ' 

118,01       -0,81 

30,85 

0,787     , 

7,06 

63,52 

174,56 

138,7     ' 

138,40       +0,30 

36,16 

0,794     . 

6,82 

71,78 

251,10 

199,3     i 

199,02       +0,28 

52,08 

0,793     . 

6,85 

74,39 

280,54 

222,9 

222,40 

+0,50 

58,14 

0,794 

6,82 

79,64 

348,69 

277,65  , 

276,46 

+  1,09 

72,28 

0,796 

6,77 

85,48 

440,44 

349,0 

349,16 

-0,16 

91,28 

0,792 

6,90 

90,37 

532,15 

422,45 

421,87       +0,58 

110,28 

0,792 

6,85 

95,14 

638,01 

504,75 

505,89       -1,14 

132,12 
berechnet 

0,791 

6,94 

0,792 

6,88 

7)     10,051  KCL 

21,68 

19,36 

18,7 

18,52 

+0,18 

0,84 

0,965 



26,82 

26,34 

25,6 

25,20 

+0,40 

1.14 

0,971 

— 

28,68 

29,36 

28,3 

28,08 

+  0,32 

1,28 

0,966 

— 

34,77 

41,44 

40,0 

39,64 

+  0,36 

1,80 

0,965 

— 

40,20 

55,63 

53,8     1 

53,22 

+0,08 

2,41 

0,958 

4,16 

45,39 

72,93 

70,05  1 

69,77 

+  0,28 

3,16 

0,960 

3,92 

49,02 

87,68 

83,7    ; 

83,83 

-0,18 

3,80 

0,955 

4,46 

55,62 

120,94 

115,35 

115,70 

-0,35 

5,24 

0,953 

4,59 

59,78 

147,08 

140,2 

140,71 

-0,51 

6,87 

0,953 

4,65 

64,84 

185,25 

176,2 

177,22 

-1,02 

8,03 

0,951 

4,86 

68,42 

217,09 

208,0 

207,69 

+0,31 

9,40 

0,958 

4,16 

74,68 

283,98 

271,8 

271,68 

+0,12 

12,80 

0,957 

4,26 

80,00 

353,84 

338,1 

338,51 

-0,41 

15,33 

0,955 

4,42 

84,30 

420,42 

401,5 

402,21 

-0,71 

18,21 

0,955 

4,47 

90,02 

525^10 

502,3 

502,36 

-0,06 

22,74 

0,956 

4,32 

94,88 

630,46 

603,3 

603,15 

+0,15 

27,31 
berechnet 

0,956 

4,28 

0,956 

4,S0 

8)    20,040  KCl 

• 

14,18 

12,08 

1      11,15 

10,99 

+0,16 

1,09 

0,923 

1      3,84 

25,59 

24,50 

22,15 

22,28 

-0,18 

2,22 

0,904 

4,78 

29,69 

31,12 

28,4 

28,81 

+0,09 

2,81 

0,912 

i     4,86 

83,69 

39,02 

85,8 

35,50 

+0,30 

3,52 

0,917 

,      *." 

40,46 

56,39 

51,3 

51,31 

-0,01 

5,08 

0,909 

'     4,50 

44,26 

68,81 

62,5 

62,60 

-0,10 

6,21 

0,908 

4,67 

49,67 

90,51 

•      83,1 

82,35    i   +0,75 

8,16 

0,918 

4,08 

52,98 

106,50 

1      96,9 

96,89 

+0,01 

9,61 

0,908 

4,49 

60,93 

155,11 

140,7 

141,11 

-0,41 

14,00 

0,907 

4.68 

64,10 

179,19 

1    163,9 

168,05 

+  0,85 

16,14 

'   0,914 

4,25 

68,92 

221,89 

201,05 

201,87 

-0,82 

20,02 

0,906 

4,68 

77,18 

315,12 

287,5 

256,68 

+0,82 

29,44 

0,912 

4,87 

80,05 

354,69 

323,5 

322,69 

+  0,81 

32,00 

0,912 

4,38 

85,85 

438,19 

399,3 

398,65 

+0,65 

39,54 

0,911 

4,42 

90,09 

526,50 

'    478,7 

478,99 

-0,29 

47,51 

0,909 

'     4,53 

94,74 

627,19 

1    570,1 

570,60 

-0,50 

,    56,59 
berechne 

0,909 
t  0,909 

1     4,54 
1     4,50 
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9)     80,009  KCl. 


t 

p 

P 

d 

1 

'-J 

IL 

beob^ 

ber. 

^ 

15,50 

13,15 

11,65 

11,40 

+0,25 

1,75 

0,884 

8,85 

19,30 

16,72 

14,75 

14,49 

+  0,26 

2,23 

0,882 

3,92 

24,95 

23,58 

20,5 

20,44 

+0,06 

3,14 

0,869 

4,86 

30,36 

32,38 

28,15 

28,03 

+0,12 

4,30 

0,870 

4,80 

34,58 

41,00 

35,75 

35,54 

+0,21 

6,21 

0,872 

4,26 

89,88 

54,69 

47,45 

47,40 

+0,05 

7,29 

0,867 

4,41 

45,57 

78,61 

63,8 

63,81 

-0,01 

9,80 

0,866 

4,44 

51,17 

96,80 

84,4 

83,91 

+0,49 

12,89 

0,871 

4,26 

55,26 

118,88 

103,0 

103,05 

-0,05 

15,88 

0,866 

4,45 

60,00 

148,59 

128,9 

128,80 

+0,10 

19,79 

0,867 

4,41 

65,T4 

192,85 

167,3 

167,17 

+  0,13 

25,68 

0,867 

4,41 

70,30 

235,60 

204,2 

204,23 

-0,03 

31,37 

0,866 

4.44 

76,68 

308,78 

268,15 

267,62 

+  0,58 

41,11     1 

0,868 

4,88 

80,68 

363,78 

315,0 

315,30 

-0,80 

48,48     1 

0,866 

4,46 

85,08 

433,56 

376,1 

375,83 

+0,27 

57,73     1 

0,867 

4,41 

90,94 

543,82 

471,5 

471,41 

+0,11 

72,41  ; 

0,867 

4,48 

95,00 

633,29 

548,1 

548,95 

-0,85 

84,34     1 

0,865 

4,48 

19,40 
24,40 
30,31 
36,20 
40,72 
45,70 
50,74 
55,74 
60,61 
65,21 
69,69 
76,19 
80,21 


15,84 
20,38 
27,76 
30,60 
34,78 
41,33 
46,19 
51.37 
69,60 
77,07 
84,55 
90,41 
95,66 


berechnet  0,866     |     4,43 


16,82 

22,82 

32,24 

44,82 

57,18 

74,10 

95,44 

121,63 

152,83 

188,34 

229,45 

902,50 

356,87 


13,44 

17,88 

27,82 

32,78 

41,46 

59,05 

75,97 

98,44 

228,55 

313,76 

424,59 

532,96 

648,91 


10)    9,976  NaNO,. 


16,1 

21,75 

31,0 

42,95 

54,55 

70,5 

91,0 

116,45 

145,9 

180,05 

219,55 

289,45 

341,35 


1 

13,0 

17,15 

26,75 

31,25 

39,6 

56,55 

72,6 

94,15 

218,65 

300,25 

406,95 

512,4 

622,1 


16,10 

21,83 

30,85 

42,86 

54,71 

70,91 

91,32 
116,38 
146,24 
180,21 
219,54 
289,44 
341,46 

1)      9,978 

I     12,88 

17,13 
I  26,66 
I  81,41 
I  39,72 
,     56,58 

72,79 
I  94,38 
I  218,95 
'  300,63 
i  406,83 
I  510,66 
I  621,76 


±0,00 
-0,08 
+0,15 
+0,09 
-0,16 
-0,41 
-0,82 
+0,07 
-0,34 
-0,16 
+0,01 
+  0,01 
-0,11 


0,72 

0,957 

4,29 

0,99 

0,953 

4,70 

1,39 

0,961 

3,85 

1,96 

0,958 

4,18 

2,47 

0,954 

4,61 

3,19 

0,951 

4,87 

4,12 

0,953 

4,66 

5,25 

0,957 

4,26 

6,59 

0,954 

4,54 

8,23 

0,956 

4,41 

9,91 

0,956 

4,32 

13,06 

0,956 

4,32 

15,41 

0,956 

4,36 

berechnet 

.   0,956 

4,32 

NaNOj. 

I  0,56 

I  0,75 

1  1,16 

!  1,37 

I  1,74 

,  2,47 

I  3,18 

\     ^'^^     , 
9,60     I 

13,13  ; 

,  17,76  i 
22,36  I 
27,15   [ 

berechnet 


+  0,12 
+  0,02 
+  0,09 
-0,16 
-0,12 
-0,03 
-0,19 
-0,18 
-0,80 
-0,38 
+0,12 
+  1,74 
+0,34 


0,967 
0,959 
0,961 
0,953 
0,955 
0,957 
0,955 
0,956 
0,956 
0,956 
0,958 
0,961 
0,958 


0,958 


3,28 
4,09 
3,85 
4,67 
4,48 
4,24 
4,44 
4,36 
4,34 
4,31 
4,16 
8,86 
4,14 


4,19 
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a*  Emdsfi, 


12)     19,680  NaNOj. 


beob. 


ber. 


22,22 

20,01 

25,70 

24,65 

30,50 

82,59 

85,10 

42,20 

40,60 

56,82 

46,88 

76,71 

49,95 

91,78 

55,25 

119,09 

59,68 

146,89 

65,70 

192,51 

69,40 

226,57 

74,79 

285,29 

80,10 

855,27 

85,47 

440,26 

90,28 

529,81 

95,24 

688,92 

20,50 

18,01 

25,26 

24,02 

30,00 

81,67 

34,29 

40,35 

85,82 

42,71 

40,84 

56,04 

45,48 

78,10 

49,68 

90,33 

55,60 

120,82 

59,91 

147,96 

64,40 

181,62 

69,81 

230,65 

77,29 

316,62 

80,79 

865,35 

85,30 

437,34 

90,86 

542,17 

95,08 

633,97 

d 


»P-l»   X  -  ^  ' 


18,4 

22,75 

30,25 

89,2 

52,65 

70,1 

85,0 

110,0 

185,8 

178,15 

209,55 

264,25 

329,0 

407,75 

491,2 

592,9 


18,54 

22,84 

30,20 

39,09 

52,76 

71,07 

85,08 

110,08 

135,63 

178,85 

209,91 

264,82 

329,15 

407,89 

490,39 

591,94 


-0,14 
-0,09 
+0,05 
+0,11 
-0,37 
-0,87 
-0,03 
-0,08 
+0,17 
-0,20 
-0,86 
-0,07 
-0,15 
-0,14 
+0,81 
+0,96 


1,47 

1,81 

2,39 

3,11 

4,06 

5,64     I 

6,75     I 

9,01     ■' 
10,76    ; 
14,16     • 
16,66 
20,97 
26,12     , 
32,87 
38,92     I 
46,98 
berechnet 


0,919 
0,922 
0,928 
0,928 
0,924 
0,921 
0,926 
0,924 
0,927 
0,925 
0,924 
0,926 
0,926 
0,926 
0,928 
0,928 


0,926 


13)    41,75  NaNOj 


15,5 
20,55 
27,0 
34,65 
3«,65 
47,9 
62,2 
77,15 
103,2 
126,5 
155,0 
196,6 
271,2 
312,0 
373,4 
463,4 
542,6 


15,38 

20,51 

27,05 

34,46 

86,48 

47,86 

62,57 

77,15 

103,18 

126,35 

155,10 

196,97 

270,39 

312,0 

373,46 

462,98 

541,88 


+0,12 
+0,04 
-0,05 
+0,19 
+0,17 
+0,04 
-0,37 

0,00 
+0,02 
+0,15 
-0,10 
-0,37 
+0,83 

0,00 
-0,06 
+0,42 
+  1,22 


4,08 
8,91 
8,64 
8,61 
8,72 
3,98 
3,75 
8,88 
8,67 
3,79 
8,81 
8,74 
8,75 
8,75 
3,65 
8,65 
8,73 


2,63 

0,860 

8,«3 

3,51 

0,855 

8,46 

4,62 

0,852 

3,53 

5,89 

0,858 

8,38 

6,23 

0,858 

8,89 

8,18 

0,854 

8,47 

10,53 

0,851 

8,56 

13,18 

0,853 

3,49 

11,64 

0,854 

8,49 

21,61 

0,854 

3,47 

26,51 

0,853 

8,51 

33,68 

0,852 

3,58 

46,23 

0,856 

3,43 

53,35 

0,853 

3,49 

63,88 

0,853 

3,50 

79,19 

0,854 

^     8,48 

92,59 

0,855 

8,45 

berechnel 

0,853 

3,49 

14)    60,099  NaNO,. 


19,58 

17,01 

25,74 

24,71 

81,29 

34,09 

35,58 

43,33 

40,41 

56,25 

45,93 

74,97 

49,88 

91,46 

54,72 

115,81 

18,6 

19,65 

27,2 

35,1 

45,3 

60,1 

73,3 

92,9 


13,63 
19,80 
27,31 
34,72 
45,07 
60,08 
73,29 
92,82 


-0,03 
-0,15 
-0,11 
+0,38 
+  0,23 
+0,02 
+0,01 
+0,08 


3,38 

4,91 

6,78 

8,61 

11,18 

14,89 

18,17 

23,02 


0,799 
0,795 
0,797 
0,810 
0,805 
0,801 
0,801 
0,802 


8,33 
3,40 
3,36 
3,16 
3,23 
3,30 
8,30 
3,29 
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t 

P 

beob. 

ber. 

ä 

v^F-p 

'-J 

/* 

59,47 

144,80 

116,2 

116,04 

+  0,16 

28,76 

0,802 

3,28 

65,08 

187,25 

149,6 

150,01 

-0,41 

87,24 

0,798 

3,34 

71,11 

243,97 

195,6 

195,50 

+0,10 

48,47 

0,801 

3,29 

75,51 

294,09 

235,65 

235,61 

+0,04 

58,48 

0,801 

3,80 

80,40 

359,63 

287,3 

288,17 

-0,87 

71,46 

0,798 

3,34 

85,68 

443,65 

354,9 

355,50 

-0,60 

88,15 

0,800 

3,32 

90,51 

585,00 

427,5 

428,69 

-1,19 

106,31 

0,799 

3,34 

95,36 

641,76 

511,7 

514,24 

-2,54 

127,52 

0,797 

3,37 

berechnel 

\  0,801 

3,30 

15)    79,872  NaNOs. 


15,61 
20,23 
25,78 
31,73 
32,30 
40,98 
45,83 
51,63 
55,31 
60,52 
66,78 
71,52 
76,18 
80,72 
85,54 
90,18 
93,87 


13,25 

9,9 

9,94 

-0,04 

17,71 

13,4 

13,30 

+0,10 

24,77 

18,8 

18,60 

+0,20 

84,95 

26,5 

26,24 

+0,26 

36,10 

27,6 

27,10 

+  0,50 

57,82 

43,9 

43,40 

+0,50 

74,59 

56,55 

56,00 

+0,55 

99,61 

75,5 

74,78 

+0,77 

119,16 

88,9 

89,45 

-0,55 

152,20 

114,4 

114,25 

+0,15 

201,97 

152,65 

151,61 

+  1,04 

248,32 

186,25 

186,40 

-0,15 

301.75 

225,9 

226,51 

-0,61 

864,25 

272,1 

273,42 

-1,32 

441,48 

831,25 

331,40 

-0,15 

528,32 

395,8 

396,58 

-0,78 

607,22 

455,5 

455,81 

-0,31 

3,31 

0,747 

3,16 

4,41 

0,756 

3,04 

6,17 

0,759 

3,01 

8,71 

0,758 

3,02 

9,00 

0,764 

2,94 

14,42 

0,759 

3,01 

18,59 

0,758 

3,02 

24,83 

0,75S 

3,02 

29,71 

0,746 

3,17 

37,80 

0,751 

8,10 

50,36 

0,756 

8,04 

61,92 

0,750 

8,13 

75,24 

0,748 

3,14 

90,83 

0,747 

3,16 

110,08 

0,750 

8,12 

131,74 

0,749 

3,14 

151,41 

0,750 

3,12 

berechnel 

t   0,750 

3,12 

16)     5,029  KNO3. 


15,14 
20,05 
24,55 
31,54 
34,20 
41,11 
44,61 
50,39 
55,18 
60,92 
63,68 
71,20 
76,22 
79,55 
85,70 
91,85 
95,16 


13,13 

12,75 

12,92 

-0,17 

17,51 

17,6 

17,23 

+0,37 

23,01 

22,75 

22,64 

+  0,11 

35,58 

84,40 

34,02 

+0,38 

40,15 

39,7 

39,49 

+0,21 

58,87 

57,75 

57,42 

+  0,83 

70,06 

69,2 

68,98 

+0,27 

93,81 

92,0 

92,28 

-0,28 

118,45 

116,8 

116,50 

+0,30 

155,03 

158,7 

152,52 

+  1,18 

175,82 

174,8 

172,99 

+  1,31 

244,92 

240,9 

240,94 

-0,04 

302,88 

298^4 

297,96 

+  0,44 

347,41 

341,6 

341,77 

-0,17 

427,12 

420,1 

420,18 

-0,08 

562,88 

554,6 

553,74 

+0,86 

637,03 

625,4 

626,68 

-1,28 

0,21 
0,28 
0,37 
0,56 
0,66 
0,95 
1,18 
1,53 
1,90 
2,51 
2,83 
8,98 
4,92 
5,64 
6,94 
9,14 
10,85 
berechnet 


0,969 

0,988 
0,994 
0,988 
0,990 
0,987 
0,980 
0,986 
0,991 
0,991 
0,983 
0,985 
0,983 
0,988 
0,985 
0,981 


0,983 


3,22 
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R,  Emden, 


17)     10,036  KNOg. 


t 

P 

P 

d 

v^F-p 

i-^ 

/* 

beob. 

ber. 

^       p 

15,05 

12,78 

12,45 

12,39 

+0,C6 

0,39 

0,974 

2,57 

19,59 

17,02 

16.9 

16,50 

+  0,39 

0,51 

— 

25,30 

24,08 

23,95 

23,35 

+0,60 

0,73 

— 

— 

29,10 

30,08 

29,65 

29,16 

+  0,49 

0,92 

— 

— 

36,29 

45,05 

43,55 

48,67 

-0,12 

1,38 

0,966 

3,81 

40,85 

57,42 

55,9 

55,68 

+0,22 

1,74 

0,973 

2,68 

45,35 

72,78 

71,1 

70,57 

+  0,53 

2,21 

0,976 

2,80 

50,25 

98,16 

90,7 

90,33 

+0,37 

2,83 

0,978 

2,63 

55,05 

117,69 

114,4 

114,11 

+  0,29 

3,58 

0,972 

2,78 

59,91 

147,97 

148,7 

148,47 

+  0,38 

4,50 

0,971 

2,87 

65,45 

190,47 

184,2 

184,68 

-0,48 

5,79 

0,967 

3,28 

69,88 

229,27 

223,9 

222,31 

+  1,61 

6,96 

0,976 

2,83 

77,85 

324,08 

313,7 

314,18 

-0,48 

9,85 

0,968 

3.17 

79.42 

345,58 

835,0 

835,07 

-0,07 

10,51 

0,969 

8,05 

85,83 

446,62 

482,7 

432,95 

-0,25 

18,57 

0,969 

3,08 

90,47 

584,79 

516,7 

518,54 

-1,84 

16.25 

0,966 

3,37 

95,49 

644,85 

625,4 

625,26 

+  0,14 

19,59 
berechnet 

0,969 
,  0,969 

3,00 
8,08 

18 

\)     14,885  KNC 

^. 

19,11 

16,52 

15,7 

15,80 

-0,10 

0,72 

0,951 

8,25 

25,67 

24,61 

23,35 

23,54 

-0,19 

1,07 

0,948 

8,43 

29,77 

81,26 

29,65 

29,90 

-0,25 

1,86 

0,948 

3,45 

35,74 

43,71 

41,65 

41,81 

-0,16 

1,90 

0,952 

3,16 

89,99 

56,01 

52,6 

52,62 

-0,02 

2,89 

0,956 

2,94 

45,44 

78,13 

69,35 

69,95 

-0,60 

3,18 

0,948 

3,47 

51,00 

96,67 

92,3 

92,47 

-0,17 

4,20 

0,954 

3,03 

56,38 

125,39 

119,85 

119,94 

-0,09 

5,45 

0,955 

2,96 

61,14 

156,61 

149,6 

149,80 

-0,20 

6,81 

0,954 

3,02 

66,80 

202,15 

192,9 

193,37 

-0.47 

8,78 

0,954 

3,07 

70,27 

235,29 

224,45 

225,07 

-0,62 

10,22 

0,953 

8,09 

75,57 

297,00 

283,65 

284.10 

-1,10 

12,90 

0,955 

3,02 

80.25 

857,88 

842,4 

342,88 

+0.07 

15,55 

0,956 

2,90 

85,42 

489,04 

421,75 

419,97 

+  1,78 

19,07 

0,960 

2,64 

90,05 

525,69 

508,4 

502,86 

+0,54 

22,88 

0,957 

2,84 

94,18 

614,27 

587,9 

587,59 

+0,81 

26,68 
berechnet 

0,957 

2,88 

t   0,956 

2,91 

IS 

)      20,0^ 

fl  KNC 

>8. 

12,20 

'     10,61 

10,0 

10,02 

-0,02 

0,69 

0,942 

2,86 

20,87 

18,42 

17,65 

17,40 

+0,25 

1,02 

0,958 

2,08 

25,86 

,     24,89 

23,7 

23,50 

+0,20 

1,39 

0,952 

2,38 

29,65 

,     81,05 

29,6 

29,80 

+  0,30 

1,75 

0,958 

2,32 

84,88 

'     41,69 

89,8 

89,35 

+0,45 

2,34 

0,954 

2,25 

89,87 

,     54,66 

51,8 

51,60 

+  0,20 

3,06 

0,948 

2,61 

45,18 

72,15 

68,2 

68,10 

+0,10 

4,05 

0,945 

2,72 

49,70 

90,65 

85,9 

85,56 

+0,84 

5,09 

0,947 

2,61 

54,74 

115,95 

110,1 

109,45 

+0,65 

6,50 

0,949 

2,51 
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t 

P 

P 

d 

v^P-p 

'-■5. 

^ 

beob. 

ber.     1 

59,56 

145,58 

137,3 

137,41 

-0,11 

8,17         0,943 

2,83 

65,81 

198,46 

188,7 

182,59 

+  1,11 

10,87 

0,949 

2,51 

70,25 

285,09 

222,15 

221,88 

+  0,27 

1    13,21 

0,945 

2;74 

73,86 

274,38 

259,1 

258,93 

+0,17 

1    14,40 

0,944 

2,76 

81,27 

872,50 

351,9 

351,58 

+0,82 

20,92 

0,944 

2,75 

85,60 

442,51 

417,1 

417,65 

-0,55 

24,86 

0,942 

2,86 

89,88 

511,41 

481,75 

482,66 

-0,91 

28,75 

0,942 

2,88 

95,73 

650,66 

613,6 

614,12 

-0,48 

1    86,54  _ 
berechnel 

0,943 

2,83 

i  0,943 

2,79 

2( 

))      25,011   KNO3. 

17,71 

15,14 

14,8 

14,12 

+0,18 

1,02 

0,944 

2,21 

25,48 

24,27 

22,9 

22,63 

+0,27 

1,64 

0,948 

2,25 

31,34 

84,19 

81,8 

81,89 

-0,09 

t      2,80 

0,980 

2,79 

35,10 

42,20 

89,8 

89,86 

-0,06 

2,84 

0,981 

2,74 

40,85 

56,07 

52,65 

52,80 

+0,35 

i      3,77 

0,988 

2,43 

45,93 

74,97 

70,1 

69,98 

+0,07 

'      5,04 

0,985 

2,59 

48,50 

85,38 

80,4 

79,64 

+0,76 

1      5,74 

0,941 

2,32 

55,20 

118,54 

111,2 

110,57 

+  0,63 

1      7,97 

0,938 

2,47 

59,80 

147,22 

187,9 

137,31 

+  0,59 

!      9,91 

0,936 

2,58 

64,47 

182,20 

170,0 

169,94 

+0,06 

'    12,26 

0,983 

2,67 

69,94 

281,95 

216,5 

216,35 

+  0,15 

1    16,60 

0,983 

2,66 

76,20 

802,63 

282,8 

282,27 

+  0,53 

1    20,86 

0,934 

2,62 

79,52 

346,99 

828,15 

823,66 

-0,51 

28,88 

0,931 

2,74 

85,97 

448,98 

419,0 

418,79 

+0,21 

80,19 

0,933 

2,67 

91,05 

546,09 

509,5 

509,36 

+  0,14 

1    36,73 

0,938 

2,67 

95,86 

641,76 

597,4 

598,60 

-1,20 

1    43,16  _ 
berechne! 

0,930 
k   0,932 

2,76 
2,68 

21)    5,008  KjSO^. 


18,82 
24,63 
80,41 
84,90 
89,19 
45,68 
49,48 
54,28 
59,10 
65,18 
70,45 
75,23 
80,85 
85,38 
90,80 
95,72 


16,23 

23,18 

82,43 

41,73 

52,70 

78,91 

89,66 

113,41 

142,50 

188,09 

237,13 

290,61 

866,24 

438,71 

541,72 

650,34 


15,9 

28,0 

82,1 

41,3 

51.7 

72,9 

88,0 

111,5 

140,2 

184,6 

283,25 

285,5 

360,3 

431,5 

538,4 

640,9 


15,97 

22,77 

31.91 

41,06 

51,86 

72,65 

88.22 

111,49 

140,22 

185,07 

233,33 

285,95 

360,86 

431,67 

533,08 

639,91 


-0,07 
+  0,23 
+0,19 
+  0,24 
-0,16 
+  0,25 
-0,22 
+  0,01 
-0,02 
-0,47 
-0,08 
-0,40 
-0,06 
-0,17 
+0,37 
+  0,99 


0,26  I 
0,36 
0,52 
0,67 

0,84  I 

1,26  , 
1,44 

1,92  I 

2,28  i 

8,02  I 

8,88  ! 

4,66  I 

5,68  I 

7,04  I 
8,69 

10,43  _ 
berechnet 


0,981 
0,986 
0,981 
0,983 
0,988 
0,981     I 
0,983     , 
0,982     I 
0,983     ! 
0,988     j 
0,984 
0,985     I 


8,78 
2,72 
3,69 
8,86 
8,22 
3,70 
8,26 
8,51 
8,23 
8,28 
8,07 
2,90 


0,983     I      8,20 
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ß,  Emden, 


22)     10,021  K,SO, 


t 

p 

P 

d 

v=P-p 

'-* 

i" 

beob. 

ber. 

19,94 

17,40 

16,8 

16,96 

-0,16 

0,44 

0,965 

3,44 

25,80 

24,88 

24,4 

24,25 

+  0,15 

0,63 

0,980 

1,92 

29,56 

80,88 

30,2 

30,11 

+0,09 

0,77 

0,977 

2,19 

34,50 

40,82 

39,7 

89,79 

-0,09 

1,03 

0,972 

2,73 

39,58 

53,82 

52,4 

52,46 

-0,06 

1,36 

0,973 

2,63 

45,03 

71,60 

69,8 

69,79 

+  0,01 

1,81 

0,974 

2,50 

49,11 

88,02 

86,0 

85,80 

+  0,20 

2,22 

0,977 

2,29 

55,30 

119,10 

116,5 

116,09 

+  0,41 

8,01 

0,978 

2,17 

61,47 

159,00 

154,9 

154,98 

-0,08 

4,02 

0,974 

2,57 

63,45 

174,00 

169,8 

169,60 

+  0,20 

4,40 

0,975 

2,40 

64,79 

184,83 

180,0 

180,16 

-0,16 

4,67 

0,973 

2,60 

68,52 

218,04 

212,2 

212,53 

-0,33 

5,51 

0,973 

2,67 

74,20 

278,80 

272,4 

271,26 

+  1,14 

7,04 

0,978 

2,11 

81,58 

377,18 

366,6 

367,64 

-1,04 

9,54 

0,971 

2,79 

85,40 

439,51 

428,0 

428,84 

-0,34 

11,17 

0,973 

2,61 

90,40 

532,76 

518,95 

519,28 

-0,33 

13,48 

0,974 

2,58 

95,80 

652,27 

636,6 

635,77 

+  0,88 

16,50 
berechnet 

0,975 

2,41 

0,974 

2,52 

23) 

12,555  CaOlj. 

28  218  CaCl, +  6H,0. 

t 

P 

P 

d 

r=P-;,;i  =  | 

beob. 

ber. 

r- 

r 

19,64 

17,09 

16,0 

15,92 

+  0,08 

1,17 

0,986 

5,08 

2,26 

24,19 

22,54 

21,0 

21,00 

0,00 

1,54 

0,931 

5,44 

2,42 

39,79 

33,14 

31,0 

30,88 

+  0,12 

2,26 

0,935 

5,14 

2,28 

34,74 

41,86 

38,5 

38,54 

-0,04 

2,82 

0,930 

5,50 

2,45 

40,85 

57,58 

53,5 

53,65 

-0,15 

3,93 

0,929 

5,64 

2,51 

45,19 

72,18 

67,2 

67,26 

-0,06 

4,92 

0,931 

5,49 

2,44 

50,04 

92,19 

85,9 

85,91 

-0,01 

6,28 

0,931 

5,43 

2,41 

54,36 

113,85 

105,8 

106,09 

-0,29 

7,76 

0,929 

6,63 

2,50 

61,88 

158,34 

146,8 

147,54 

-0,74 

10,80 

0,927 

5,80 

2,58 

66,08 

195,80     182,3 

182,44 

-0,14 

13,36 

0,931 

5,49  1  2.44 

69,89 

231,45 

214,55 

215,67 

-1,12 

16,90 

0,926 

5,95  '  2,58 

75,44 

293,18 

273,25 

273,19 

+  0,06 

19,99 

0,932 

5,41  i  2,40 

80,54 

861,67 

337,6 

337,02 

+0,58 

24,65 

0,933 

5,80     2,36 

85,23 

436,13      407,8 

406,39 

+  0,91 

29,74 

0,938 

5,26  !  2,34 

90,80 

530,73     495,8     !  494,56 

+  1,24 

36,17 

0,934 

5,24     2,24 

96,94 

679,15 

633,35 

632,86 

+  0,49 

46,29 

0,932 

5,37 

2,39 

20,26 
24,55 
31,19 
34,81 
39,44 


24) 

17,74 
23,03 
33,90 
41,53 
53,42 


berechnet  0,931 

1    5,44  ,  2,42 

15,104 

CaCl^. 

34,934  CaClz+ÖH^O. 

16,15 

16,26 

-0,11 

1,48    '  0,910 

5,93 

2,55 

21,25 

21,11 

+0,14 

1,92     1  0,922 

5,11 

2,21 

30,9 

31,07 

-0,17 

2,83       0,911 

5,85 

2,53 

37,8 

38,06 

-0,26 

3,47        0,910 

5,94 

2,57 

49,05 

48,97 

+0,08 

4,45       0,918 

5,41 

2,34 
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i 

P 

V 

..  .. 

d 

v^P-p 

l^l 

f* 

(^' 

beob. 

ber. 

P 

44,14 

68,39 

62,55 

62,69 

-0,14 

5,70 

0,914 

5,65 

2,44 

51,56 

99,37 

90,85 

91,10 

-0,25 

8,27 

0,914 

5,67 

2,45 

56,80 

127,91 

117,2 

117,26 

-0,06 

10,65 

0,916 

5,54 

2,39 

61,19 

156,97 

143,5 

143,90 

-0,40 

13,07 

0,914 

5,68 

2,45 

65,88 

189,78 

173,45 

173,98 

-0,53 

15,80 

0,914 

5,69 

2,46 

72,00 

253,47 

232,2 

232,37 

-0,17 

21,10 

0,916 

5,55 

2,40 

75,86 

298,37 

274,0 

273,53 

+0,47 

24,84 

0,918 

5,40 

2,33 

80,57 

862,11 

332,3 

331,96 

+  0,34 

30,15 

0,917 

5,45 

2,35 

85,69 

444,08 

409,6 

407,10 

+2,50 

36,98 

0,922 

5,14 

2,22 

90,42 

533,16 

491,0 

488,77 

+  2,23 

44,39 

0,920 

5,23 

2,26 

93,50 

598,89 

551,6 

549,03 

+  2,57 

49,86 

0,921 

5,22 

2,26 

berechnet  0,916 

5,51 

2,38 

19,62 
24,27 
29,48 
35,05 
39,85 
44,85 
50,56 
55,62 
60,02 
64,79 
71,52 
76,30 
79,78 
85,44 
90,30 
95,21 


25)     19,752  CaCV    48,241  CaClj  +  6  HgO. 


17,05 

15,0 

15,01 

-0,01 

22,64 

19,95 

19,97 

-0,02 

30,73 

26,95 

27,10 

-0,15 

42,08 

36,8 

37,11 

-0,31 

54,60 

47,85 

48,15 

-0,30 

69,13 

60,65 

60,97 

-0,32 

94,60 

88,1 

83,43 

-0,33 

120,94 

106,45 

106,65 

-0,20 

148,56 

131,05 

131,04 

+  0,01 

184,83 

162,4 

163,01 

-0.61 

248,31 

219,1 

219,01 

+0,09 

303,89 

267,8 

268,03 

-0,23 

350,69 

309,45 

309,29 

+0,16 

489,74 

387,9 

387,84 

+0,06 

530,73 

469,15 

468,09 

+  1,06 

638,21 

563,7 

562,88 

+0,82 

26) 

17,54 

14,97 

23,60 

21,75 

29,28 

30,39 

85,24 

42,54 

39,45 

53,44 

44,20 

68,60 

50,17 

92,79 

54,98 

118,18 

59,55 

145,51 

64,38 

181,45 

72,12 

255,33 

74,22 

278,53 

80,95 

367,72 

86,49 

458,20 

90,08 

526,30 

93,62 

601,57 

19,990  CaClj 

13,45 

18,22 

19,35 

19,20 

26,90 

26,81 

37,55 

37,55 

47,10 

47,18 

60,35 

60,58 

81,6 

81,92 

103,85 

104,83 

127,3 

128,47 

159,1 

160,20 

224,95 

225,42 

245,8 

245,91 

324,2 

324,65 

405,0 

404,53 

466,2 

464,66 

533,0 

531,11 

2,04 

0,879 

6,08 

2,49 

2,67 

0,881 

6,01 

2,46 

3,63 

0,876 

6,24 

2,55 

4,97 

0,874 

6,35 

2,60 

6,45 

0,876 

6,25 

2,56 

8,16 

0,877 

6,20 

2,54 

11,17 

0,878 

6,15 

2,52 

14,29 

0,880 

6,06 

2,48 

17,52 

0,882 

5,96 

2,44 

21,82 

0,878 

6,28 

2,51 

29,30 

0,882 

5,95 

2,43 

35,86 

0,881 

6,01 

2,46 

41,40 

0,882 

5,95 

2,43 

51,90 

0,882 

5,96 

2,44 

62,64 

0,884 

5,87 

2,40 

75,33 

0,883 

5,91 

2,42 

berechnet 

.  0,882 

5,97 

2,44 

48,963  OaClj+eHjO. 


+  0,23 

1,75 

+  0,15 

2,55 

+0,09 

3,58 

0,00 

4,99 

-0,08 

6,26 

-0,21 

8,02 

-0,32 

10,87 

-0,48 

13,85 

-1,17 

17,04 

-1,10 

21,25 

-0,47 

29,91 

-0,11 

32,62 

-0,45 

48,07 

+0,47 

53,67 

+  1,54 

61.64 

+  1,89 

70,46 

0,898 
0,889 
0,885 
0,882 
0,881 
0,879 
0,879 
0,878 
0,874 
0,876 
0,881 
0,882 
0,881 
0,883 
0,885 
0,886 


5,07 
5,52 
5,74 
5,85 
5,93 
6,07 
6,03 
6,06 
6,26 
6,16 
5,95 
5,87 
5,92 
5,80 
6,71 
5,70 


2,07 
2,25 
2,34 
2,39 
2,42 
2,45 
2,46 
2,47 
2,56 
2,51 
2,43 
2,40 
2,41 
2,37 
2,38 
2,32 


berechnet  0,882    |    5,85  |  2,89 
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jf2.  Etnden» 


27)     20,211  CaCV    49,687  CaClj  +  6  H^O. 


t 

p 

T 

d 

r=P-p 

l-^ 

^ 

f*' 

beob. 

ber. 

A      p 

20,71 

18,24 

16,0 

16,01 

-0,01 

2,23 

0,877 

6,07 

2,47 

24,98 

23,62 

20,75 

20,73 

+0,02 

2,89 

0,878 

6,01 

2,44 

29,98 

31,64 

27,7 

27,76 

-0,06 

3,88 

0,875 

6,16 

2,50 

35,33 

42,74 

37,4 

37,50 

-0,10 

5,24 

0,875 

6,18 

2,52 

39,42 

53,36 

46,6 

46,82 

-0,22 

6,54 

0,873 

6,26 

2,55 

45,18 

72,15 

63,1 

63,31 

-0,21 

8,84 

0,874 

6,20 

2,52 

50,18 

92,70 

81,3 

81,35 

-0,05 

11,35 

0,877 

6,08 

2,47 

54,26 

113,31 

99,5 

99,43 

+  0,07 

13,88 

0,878 

6,03 

2,45 

59,68 

146,39 

128,5 

128,46 

+  0,04 

17,93 

0,877 

6,04 

2,46 

65,50 

190,80 

167,9 

167,43 

-0,47 

23,37 

0,874 

6,19 

2,52 

69,97 

232,25 

203.2 

203,82 

-0,62 

28,43 

0,875 

6,16 

2,50 

75,64 

295,64 

259,6 

259,44 

+  0,16 

36,20 

0,878 

6,03 

2,45 

80,56 

361,97 

318,6 

317,64 

+0,96 

44,33 

0,880 

5,92 

2,41 

85,35 

438,19 

386,3 

384,53 

+  1,77 

58,66 

0,881 

5,85 

2,38 

90,64 

537,65 

473,0 

471,82 

+  1,18 

65,83 

0,879 

5,94 

2,42 

95,48 

644,62 

567,0 

565,68 

+  1,32 

78,94 

0,879 

5,95 

2,42 

berechnet  0,877 

6,06 

2,46 

28)     14,865  ZnSO^      29,988  ZnSO^+THjO. 


20,27 
25,44 
30,55 
35,00 
39,67 
45,31 
51,66 
55,46 
61,05 
65,06 
70,91 
76,12 
80,45 
85,45 
90,59 
95,22 


17,75 

24,28 

32,69 

41,96 

54,08 

72,63 

99,86 

119,96 

155,96 

187,06 

241,88  I 

301.62  I 
361,09  , 
439,92 

536.63  I 
640,34  ! 


17,3 

23,7 

32,0 

40,95 

52,7 

70,9 

97,55 

117,3 

152,3 

182,6 

235,55 

294,5 

353,0 

430,4 

524,8 

625,3 


17,34 

23,72 

31,93 

40,99 

52,82 

70,95 

97,54 

117,18 

152,35 

182,74 

236,28 

294,63 

352,71 

429,72 

524,18 

625,50 


1  -0,04 

0,41 

-0,02 

0,56 

+0,07 

0,76 

-0,04 

0,97 

-0,12 

1,26 

-0,05 

1,68 

+0,01 

2,32 

+0,12 

2,78 

-0,05 

3,61 

-0,14 

4,84 

-0,73 

5,60 

-0,13 

6,99     1 

+  0,29 

8,38 

+0,68 

10,20 

+  0,62 

12,45     1 

-0,20 

14,84     1 

berechnet 


0,974 

0,976 

0,979 

0,975 

0,974 

0,976 

0,976 

0,977 

0,976 

0,976 

0,973 

0,976 

0,977 

0,978 

0,978 

0^976^ 

0,976 


1,70 
1,60 
1,34 
1,62 
1,64 
1,60 
1,55 
1,49 
1,58 
1,60 
1,76 
1,58 
1,50 
1,45 
1,48 
1,58 


I    1,49 


0,45 
0,79 
0,70 
0,80 
0,85 
0,79 
0,77 
0,73 
0,78 
0,79 
0,87 
0,78 
0,74 
0,72 
0,73 
0,78 


0,77 


29)    26,654  ZnSO,.      60,086  ZnSO^H- 7  H^O. 


19,79  ; 

17,24 

16,5 

16,53 

-0,03 

0,71 

25,58 

24,48 

23,5 

28,48 

+0,02 

1,00 

30,62 

32,82 

31,5 

31,48 

+  0,02  ! 

1,34 

35,44 

42,99 

41,1 

41,24 

-0,14  1 

1,75 

89,98  1 

54,98 

52,6 

52,74 

-0,14  1 

2,24 

45,46  , 

73,66 

70,15 

70,66 

-0,51  , 

8,00 

50,13 

92,62 

89,0 

88,84 

+0,16  1 

8,78 

50,71 

95,30 

91,5 

91,41 

+  0,09  1 

8,89 

54,70 

115,73 

110,95 

111,01 

-0,06 

4,72 

0,957 

1,61 

0,960 

1,50 

0,959 

1,50 

0,956 

r,64 

0,957 

1,62 

0,952 

1,78 

0,960 

1,46 

0,960 

1,49 

0,958 

1,55 

0,71 
0,66 
0,67 
0,73 
0,72 
0,79 
0,65 
0,66 
0,68 
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t 

P 

^ 

) 

d           n —  P « 

,       P 

' 

1 

beob. 

ber. 

«'           ^      ^      P    ^  '^    p 

f* 

59,98 
65,83 
69,24 
76,08 
80,66 

148,45 
193,63 
225,01 
800,88 
363,43 

142,9 

185,3 

215,3 

289,65 

350,5 

142,40 
185,73 
215,88 
288,60 
348,62 

+0,50        6,05 
-0,43        7,90 
-0,53        9,18 
+  1,05      12,26 
+  1,88       14,81 

0,962 
0,957 
0,956 
0,962 
0,964 

1,40 
1,61 
1,61 
1,39 
1,33 

0,60 
0,71 
0,71 
0,62 
0,59 

berechnet  0,959 

1,53 

0,68 

30)    26,610  ZnSO^.      69,916  ZnSO^+ 7  HjO. 


20,24 

25,88 

81,84 

35,04 

89,45 

43,97 

50,22 

54,58 

59,41 

63,81 

70,33 

75,94 

80,48 

87,73 

90,16* 

95,83* 


17,83 

24,92 

35,17 

42,06 

53,44 

67,79 

92,96 

115,06 

144,57 

176,86 

235,90 

299,37 

360,35 

444,78 


16,95 

23,8 

83,95 

40,65 

51,5 

65,35 

89,7 

111,1 

139,3 

170,2 

226,4 

288,4 

348,45 

430,6 

512,3  '-i 

634,25*, 


17,20 

24,04 

38,93 

40,57 

51,55 

65,39 

89,67 

111,0 

139,46 

170,60 

227,55 

288,77 

347,60 

429,04 

509,22* 

629,88* 


-0,25 

-0,24 

+0,02 

+0,08 

-0,05 

—0,04 

+0,03 

+  0,10 

-0,16 

-0,40 

-1,15 

-0,37 

+  0,85 

+  1,56 

+  3,08* 

+  4,32* 


1     0,63 

0,950 

1,85 

0,82 

0,88 

9,955 

1,57 

0,75 

1,24 

0,965 

1,80 

0,57 

1,49 

0,966 

1,26 

0,55 

1,89 

0,963 

1,28 

0,60 

!      2,40 

0,964 

1,35 

0,60 

,      3,29 

0,964 

1,31 

0,58 

4,06 

0,965 

1,29 

0,57 

6,11 

0,963 

1,37 

0,60 

6,26 

0,962 

1,41 

0,62 

8,35 

0,959 

1,51 

0,67 

10,60 

0,953 

1,37 

0,61 

1    12,75 

0,967 

1,24 

0,55 

1    15,7 

0,968 

1,19 

0,53 

— 

— 

— 

— 

berechnet 

t  0,964 

1,83 

0,59 

31)    6,156  CuSO,.      9,998  CuS0,+5H,0. 


20,88 
25,88 
30,56 
31,06 
34,69 
85,98 
40,71 
45,75 
50,40 
54,69 
61,17 
64,64 
70,68 
75,90 
80,10 
84,66 
89,98 
95,07 


17,88 

24,19 

32,71 

83,65 

41,25 

44,06 

57,16 

74,28 

93,85 

115,66 

156,88 

183,57 

239,50 

298,87 

355,28 

426,44 

523,29 

634,91 


17,65 

23,9 

32,2 

33,3 

40,6 

43,8 

56,2 

73,25 

93,0 

114,4 

154,85 

181,95 

236,3 

296,2 

351,6 

420,8 

517,8 

628,3 


17,63 

23,93 

32,35 

33,29 

40,80 

43,58 

56,52 

73,47 

92,88 

114,41 

156,11 

181,58 

236,89 

296,60 

351,39 

421,79 

617,56 

627,97 


+0,02 
-0,03 
-0,15 
+0,01 
-a,20 
+  0,21 
-0,32 
-0,22 
+0,17 
-0,01 
-0,26 
+0,37 
-0,59 
+0,60 
+0,21 
-0,99 
+0,24 
+  0,33 


0,20 

0,26 

0,36 

0,36 

0,45 

0,48 

0,64 

0,81 

1,02     i 

1,25     I 

1,72     j 

1,99 

2,61 

3,27     I 

3,89     I 

4,65 

5,73 

6,94 


0,990 
0,988 
0,984 
0,989 
0,984 
0,994 
0,983 
0,986 
0,990 
0,989 
0,987 
0,991 
0,986 
0,991 
0,989 
0,986 
0,989 
0,989 


1,55 
1,94 
2,51 
1,69 
2,56 
0,95 
2,72 
2,52 
1,47 
1,81 
2,05 
1,46 
2,17 
1,32 
1,68 
2,14 
1,70 
1,69 


0,95 
1,19 
1,56 
1,04 
1,57 
0,55 
1,67 
1,38 
0,90 
1,09 
1,26 
0,88 
1,33 
0,89 
1,03 
1,32 
1,04 
1,04 


berechnet  0,989    |    1,71  |  1,09 
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32)     11,916  CuSO^.     19,990  CuSO^  +  öH^O, 


20,26 
24,55 
31,22 
34,96 
40,31 
44,36 
51,07 
54,05 
60,90 
64,55 
70,05 
75,64 
80,03 
85,58 
94,98 


19,64 
26,28 
30,02 
35,47 
39,92 
44,81 
49,62 
55,72 
60,45 
65,04 
69,81 
75,91 
79,52 
85,78 
90,71 
95,67 


beob. 


17,74 

23,02 

33,96 

41,87 

55,95 

69,17 

97,00 

112,17 

154,89 

182,85 

233,07 

295,64 

854,26 

442,17 

632,80 


17,4 

22,6 

33,55 

41,0 

55,1 

67,6 

95,55 

110,05 

152,6 

179,25 

229,4 

290,7 

347,7 

485,75 

621,0 


ber. 


v==P—p 


"  P 


17,43 

-0,03 

22,63 

-0,03 

33,87 

+0,18 

41,14 

-0,14 

54,98 

+0,12 

67,96 

-0,36 

95,82 

+0,23 

110,21 

-0,16 

152,19 

+0,41 

179,67 

-0,42 

229,01 

+0,39 

290,50 

+0,20 

348,09 

-0,39 

434,48 

+  1,22 

621,79 

-0,79 

0,31 
0,80 
0,59 
0,73 
0,97 
1,21 
1,68 
1,96 
2,70 
8,18 
4,06 
5,14 
6,17 
7,69 
11,01 


0,980 
0,981 
0,987 
0,979 
0,985 
0,977 
0,985 
0,981 
0,985 
0,980 
0,984 
0,983 
0,981 
0,985 
0,981 


berechnet  0,982 


1,60 

1,58 

1,01 

1,74 

1,21 

1,90 

1,25 

1,58 

1,24 

1,65  I 

1,82 

1,40 

1,55 

1,21 

1,56 


1,46 


0,95 
0,91 
0,60 
1,03 
0,72 
1,13 
0,14 
0,94 
0,73 
0,98 
0,78 
0,83 
0,92 
0,72 
0,98 


0,87 


33)     16,778  CuSO,.     28,922  CUSO4+ 5 H,0. 


17,07 

16,6 

16,68 

-0,08 

0,39 

25,51 

24,9 

24,92 

-0,02 

0,59 

31,71 

31,05 

30,97 

+  0,08 

0,74 

43,07 

41,95 

42,07 

-0,12 

1,00 

54,80 

58,35 

53,53 

-0,18 

1,27 

70,79 

69,0 

69,14 

-0,14 

1,65 

91,1-9 

88,95 

89,07 

-0,12 

2,12 

121,52 

118,5 

118,68 

-0,18 

2,84 

151,71 

148,2 

148,17 

+0,08 

3,54 

189,91 

182,1 

182,57 

-0,47 

4,44 

230,65 

224,95 

225,27 

-0,32 

5,38 

299,00 

292,1 

292,03 

+0,07 

6,97 

346,99 

338,6 

838,90 

-0,80 

8,09 

445,65 

436,2 

435,27 

+  0,98 

10,38 

589,08 

527,5 

526,52 

+  0,98 

12,56 

649,15 

635,1 

684,03 

+  1,07 

15,12 

0,972 

1,64 

0,95 

0,976 

1,42 

0,82 

0,979 

1,24 

0,72 

0,974 

1,55 

0,89 

0,973 

1,57 

0,91 

0,974 

1,50 

0,87 

0,975 

1,46 

0,84 

0,975 

1,48 

0,85 

0,976 

1,37 

0,80 

0,974 

1,58 

0,89 

0,975 

1,47 

0,85 

0,976 

1,37 

0,80 

0,975 

1,44 

0,83 

0,978 

1,25 

0,72 

0,978 

1,28 

0,74 

0,978 

1,29 

0,74 

berechnet  0,976 


1,82  :  8,80 


§  5.    Abhängigkeit  der  DampDipannung  von  der  Temperatur. 

Die  Abhängigkeit  der  Dampfspannung  von  der  Tempe- 
ratur sollte  nach  y.  Babo  durch  das  Oesetz  geregelt  sein, 
dass  der  Quotient  aus  Dampfspannung  über  reinem  Wasser 
und  Dampfspannung  über  der  Salzlösung  von  der  Temperatur 
unabhängig  ist.  In  den  neueren  Arbeiten  Yon  Wüllner^ 
Pauchon,  Tammann  und  y.  Helmholtz  wird  das  Gesetz 
bestritten,  doch  sind,  wie  in  der  Einleitung  an  Beispielen 
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dargethan  wurde,  die  Art  und  der  Sinn  der  Abweichung 
vom  Babo' sehen  Gesetz  bei  den  verschiedenen  Beobachtern 
selbst  bei  ein  und  derselben  Salzlösung  so  yerschieden,  dass 
man  vermuthen  könnte,  diese  Abweichungen  blos  Beobach- 
tungefehlern der  Untersuchungsmethoden  zuzuschreiben.  Ich 
habe  es  unterlassen,  die  Grösse  der  zufälligen  Beobachtungs- 
fehler  bestimmen  zu  wollen,  wie  es  Wüllner  und  Tarn- 
mann  gethan  haben,  einmal,  weil  sie  sich  am  sichersten  und 
einfachsten  durch  Messungen  an  reinem  Wasser  bestimmen 
Hessen,  dann  aber  auch  deshalb,  weil  sie  keine  Abweichung 
vom  Babo'schen  Gesetz  bewirken  können,  da  sie  nach  den 
Begeln  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung  nach  beiden  Seiten 
gleichmässig  vertheilt  sind. 

Von  grossem  Einflüsse  hingegen  ist  das  Vorhandensein 
eines  constanten  Beobachtungsfehlers  ^  selbst  wenn  derselbe 
nur  klein  ist  Es  ist  nun  bei  den  Bampfspannungsmessungen 
eigenthümlich,  dass  ein  solcher  constanter  Beobachtungsfehler 
selten  fehlt,  ohne  dass  sich  irgend  eine  Ursache  für  denselben 
angeben  liesse;  während  bei  den  verschiedenen  Versuchsreihen 
sein  Vorzeichen  verschieden  sein  kann,  so  behält  er  sein  Vor- 
zeichen während  einer  Versuchsreihe  öfters  bei  oder  wechselt 
es  plötzlich  mit  steigender  Temperatur,  was  eine  noch  grössere 
Abweichung  vom  Babo'schen  Gesetz  bewirkt.  Ich  werde 
bei  der  Besprechung  dieses  constanten  Beobachtungsfehlers 
länger  verweilen,  denn  ich  betrachte  den  Nachweis  seines 
Vorhandenseins  als  einen  Hauptpunkt  der  vorliegenden  Arbeit. 
Ich  glaube,  das  Vorhandensein  eines  solchen  Fehlers  nicht 
besser  darlegen  zu  können,  als  an  der  classischen  Arbeit  von 
Begnault^)  über  die  Dampftension  des  reinen  Wassers. 

Regnault  hat  hier  die  einzelnen  Versuchsreihen  voll- 
ständig angegeben  und  f&r  jede  Beobachtungstemperatur  die 
direct  beobachtete  und  die  berechnete  Dampfspannung  zusam- 
mengestellt^  sowie  die  Differenz  beider.  Wäre  der  fragliche 
constante  Beobachtungsfehler  nicht  vorhanden,  so  müssten  in 
den  einzelnen  Versuchsreihen  diese  Differenzen  abwechselnd 
positiv  und  negativ  sein.    Das  ist  nun  keineswegs  der  Fall 


1)  Regnault,  Mem.  de  FAcad.  fran9.  21* 
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In  Tab.  U;  Reihe  b  (p.  506),  aind  bei  s&mmtlicben  23  Beob- 
achtungen diese  Differenzen  positiv  und  erreichen  eine  Orösse 
von  0,23  mm;  in  Tab.  III,  Reihe  c  (p.  507)  sind  sie  bei 
sämmtlichen  43  Beobachtungen  negativ  und  steigen  bis 
—  0,38  mm  an ;  Reihe  c  (p.  508)  zeigt  bei  s&mmtlichen  32, 
Reihe  f  bei  allen  14  Beobachtungen  positive  Ziffern.  In 
Reihe  h  weichen  alle  22  beobachteten  Dampfspannungen  um 
die  constante  Grösse  von  0,16  mm  nach  derselben  Seite  von 
den  berechneten  ab.  Ausser  Dampfspannungsmessungen  hat 
Regnault  Siedepunktsbestimmungen  vorgenommen;  hier  tritt 
ein  solcher  constanter  Fehler  ebenfalls  deutlich  hervor.  In 
Tab.  IV,  Reihe  n  (p.  525)  zeigen  alle  Beobachtungen  bis 
zu  72^  nur  positive  Abweichungen  bis  0,43  mm,  von  da  aber 
überwiegt  die  negative  Differenz  ganz  bedeutend.  In  Reihe  o 
treffen  wir  bis  zu  Temperaturen  von  87®  bei  17  Beobachtun- 
gen 14  bis  0,86  mm  betragende  positive  und  eine  nur  0,02  mm 
betragende  negative;  von  84 — 96®  bei  allen  23  Beobachtungen 
bis  1,66  mm  betragende,  negative  und  in  höheren  Tempera- 
turen nur  noch  5  positive  Differenzen  von  höchstens  0,25  mm. 
Dadurch  dürfte  die  Existenz  dieses  constanten  Beobachtungs- 
fehlers aufs  schlagendste  bewiesen  sein.  Auch  Regnault 
konnte  dies  nicht  entgehen,  er  selbst  schreibt  darüber  (p.  580), 
dass  zwar  bei  jeder  Beobachtungsreihe  die  Curve  vollkommen 
continuirlich  ist,  aber  die  Curven  verschiedener  Reihen,  wenn 
auch  nur  sehr  wenig,  voneinander  abweichen,  sodass  kleine 
constante,  unvermeidliche  Beobachtungsfehler  vorhanden  sein 
müssen.  Auch  die  tägliche  Bestimmung  der  festen  Punkte 
des  Thermometers  beseitigte  dieselben  nicht  ganz. 

Regnault  will  demnach  diese  constanten  Abweichungen 
auf  die  nicht  genügend  genaue  Temperaturbestimmungen 
mittelst  des  Thermometers  zurückführen.  Ich  glaube  nicht, 
dass  hierin  der  G-rund  zu  suchen  sei,  denn  bei  den  Dampf- 
spannungsmessungen Regnault's  bei  0®,  wo  also  jede  Tem- 
peraturbestimmung wegfllllty  treffen  wir  die  gleichen  Verhält- 
nisse. Während  z.  B.  in  Tab.  III,  Reihe  a,  b  und  d  die 
Dampfspannungen  bei  0®  zwischen  4,65  und  4,69  mm  schwan- 
ken, liegen  sie  in  Reihe  c,  h— j— k  sämmtlich  zwischen  4,50 
und  4,59  mm.    Der  Unterschied  ist  zu  gross,   um  auf  Ka- 
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tbetometerablesttüg,  und  zu  gross,  um  auf  Temperaturdiffe- 
renzen  zurückgeführt  werden  zu  können ,  da  in  diesen  Tem- 
peraturen eine  Temperaturdifferenz  Yon  0,8^  erforderlich  ist^ 
um  diese  Spannungsdifferenz  yon  0,1  mm  zu  ergeben.  Die 
Ursache  eines  constanten  Fehlers  ist  demnach  vollständig 
unbekannt. 

Ich  möchte  aber  auf  zwei  Factoren  aufmerksam  machen, 
die  einen  solchen  constanten  Fehler  verursachen  können. 

Wüllner  und  Tammann  bedienten  sich  bei  ihren  Mes- 
sungen des  Kathetometers,  um  die  Höhen  der  Quecksilber- 
säulen, die  sich  in  einem  Wasserbade  befanden,  abzulesen. 
Ich  glaube,  dass  dies  Fehler  verursachen  kann,  selbst  wenn 
die  Wände  des  Wasserreservoirs  von  Spiegelglas  sind.  Denn, 
stehen  die  Quecksilbersäulen  nicht  genau  parallel  den  Ge- 
fässwänden,  so  wirkt  das  dazwischen  vorhandene  Wasser  als 
Prisma,  dessen  brechender  Winkel  für  die  verschiedenen 
Quecksilbersäulen  verschieden  sein  kann.  Ich  konnte  mich 
durch  directen  Versuch  davon  überzeugen.  Auf  einer  ü-för- 
migen  Röhre  waren  zwei  Marken  angebracht,  dieselbe  ver- 
tical fixirt  und  durch  sorgfältige  Eathetometerablesungen  die 
Höhendifferenz  beider  zu  0,25  mm  bestimmt  Dann  wurde 
das  Rohr  mit  einer  mit  Wasser  gefällten  Wanne  mit  Wän- 
den von  Spiegelglas  umgeben  und  dem  Wasserbad  durch 
dünne  unterlegte  Papierschichten  verschiedene,  sehr  geringe 
Neigungen  gegeben.  Die  Höhendifferenz  der  Marken  fand 
sich  dann  in  den  verschiedenen  Stellungen  zu  0,80,  0,32,  0,24, 
0,32,  0,20,  0,18  mm.  So  ergaben  sich  durch  kathetometri- 
sche  Ablesung  (das  Eathetometer  gestattet  eine  Ablesung 
von  0,02  mm)  Differenzen  von  0,14  mm  an  zwei  ganz  nahe 
zusammenliegenden  Marken,  und  es  ist  leicht  möglich,  dass 
bei  den  Versuchsanordnungen  WüUner's  und  Tammann's, 
wo  mindestens  sechs  voneinander  entfernte  Quecksilberkuppen 
abgelesen  waren,  diese  Differenz  noch  weit  bedeutender  war, 
wobei  es  auch  von  Einfluss  sein  kann,  dass  das  Wasser, 
wenn  ungleich  erwärmt,  an  verschiedenen  Stellen  verschie- 
dene Brechungsexponenten  besitzt.  Es  scheint  demnach 
gerade  die  kathetometrische  Ablesung  einen  Fehler  bewirken 
zu  können,  der  um  so  gefährlicher  ist,  als  er  stets  in  dem- 
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selben  Sinne  wirkt.  Es  schien  mir  deshalb  yortheilhafter, 
die  Quecksilbersäulen  mittelst  des  Fernrohres  direct  auf  der 
Millimetertheilung  der  Schenkel  a  und  b  des  Apparates  abzu- 
lesen, was  ausserdem  noch  dadurch  Ton  Yortheil  ist,  dass 
die  Ablesung  in  einer  so  kurzen  Zeit  geschehen  kann,  wäh- 
rend welcher  die  Temperatur  Tollkommen  constant  bleibt« 

Eine  zweite  Ursache,  die  bei  den  Messungen  an  reinem 
Wasser  fortfällt^  kann  bei  den  Salzlösungen  einen  constanten 
Fehler  bewirken.  Denken  wir  uns  in  einem  manometrischen 
Apparate  die  Salzlösung  mit  darüber  befindlichem  Dampf- 
raum, und  es  soll  die  denselben  umschliessende  Glaswandung 
an  irgend  einer  Stelle  eine  etwas  niederere  Temperatur 
erlangen,  z.  B.  durch  nicht  genügendes  Functioniren  der 
Eührvorrichtung,  so  wird  sich  daselbst  sofort  reines  Wasser 
niederschlagen.  Ich  hatte  mehrmals  Gelegenheit,  einen  sol- 
chen thauartigen  Niederschlag  sehr  schön  zu  beobachten, 
besonders  in  mittleren  Temperaturen,  als  ich  die  Bührer 
nur  sehr  langsam  gehen  liess.  Ist  dieser  Fall  aber  einmal 
eingetreten,  so  kann  das,  was  gemessen  wird,  nicht  die  Dampf- 
spannung über  der  Salzlösung  sein.  Es  können  hierdurch 
ganz  bedeutende  Fehler  bewirkt  werden,  und  das  Vorhanden- 
sein einer  solchen  Fehlerquelle  ist  oft  sehr  schwierig  zu 
beobachten.  Ich  suchte  den  Fehler  dadurch  zu  vermeiden, 
dass  ich  erst  sehr  kurze  Zeit  vor  der  Ablesung  den  Schen- 
kel b  eyacuirte  und  den  Dämpfen  der  Salzlösungen  in  a  Raum 
zur  Entwickelung  bot  Unmittelbar  nach  der  Ablesung  wurde 
in  b  wieder  Luft  eingelassen.  Ist  ein  solcher  constanter 
Fehler  aber  vorhanden,  so  ist  augenscheinlich,  dass  derselbe 
eine  ganz  bedeutende  Abweichung  vom  B  ab  o' sehen  Gesetz 
bewirken  kann,  besonders  wenn  die  Resultate  der  Messung 
so  berechnet  werden,  wie  es  Tammann  gethan  hat. 

T  am  mann  bildete  den  Quotienten: 

(P-y).lOOO 
^       P.Saizgehalt 

und  schloss  aus  dem  Wachsen  oder  Abnehmen  desselben  mit 
steigender  Temperatur  auf  ein  Abweichen  vom  B ab o 'sehen 
Gesetz.  Denken  wir  uns,  wir  hätten  es  mit  einem  constanten 
Beobachtungsfehler  von  nur  0,1  mm  zu  thun,  und  beobachten 
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bei  einer  Temperatur,  wo  P  — />  «  0,5  mm  ist,  so  bewirkt 
hier  der  äusserst  kleine  Fehler  schon,  dass  fx  sich  bei  dieser 
Messung  um  20  Proc  ändert.  Mit  steigender  Temperatur 
wächst  P'-pr  der  constante  Fehler  bleibt  in  der  Regel  unge- 
fähr gleich  gross,  also  nimmt  der  Procentfehler  fortwährend 
ab.  So  ergibt  sich  selbst  bei  einem  so  kleinen  constanten 
Beobachtungsfehler  eine  grosse  Abweichung  vom  Babo'schen 
Gesetze,  die  noch  ganz  unverhältnissmässig  grösser  sein  wird, 
wenn  der  constante  Fehler  grösser  ist  oder  endlich  gar,  was 
möglich  ist,  mit  steigender  Temperatur  sein  Vorzeichen 
ändert 

Es  war  daher  mein  Bestreben,  meine  Messungen  auf 
eine  solche  Art  und  Weise  zu  berechnen,  dass  wir  ebenfalls 
ein  Kriterium  für  die  Gültigkeit  des  B  ab o' sehen  Gesetzes 
erhalten,  dass  aber  gleichzeitig  das  eventuelle  Vorhandensein 
und  die  Grösse  eines  constanten  Beobachtungsfehlers  deut- 
lich erkennbar  wird.    Ich  verfuhr  auf  folgende  Weise: 

Trägt  man  die  in  Millimetern  gemessenen  Dampfspan- 
nungen über  Salzlösungen  als  Function  der  Temperatur  gra- 
phisch auf,  so  erkennt  man  sofort,  dass  die  so  erhaltene 
Curve  vollständig  den  gleichen  Charakter  hat,  wie  die  Dampf- 
spannungscurve  des  reinen  Wassers.  Es  lässt  sich  demnach 
vermuthen,  dass  sich  diese  Dampfspannungscurve  analytisch 
ebenfalls  durch  die  Interpolationsformel  von  Magnus  aus- 
drücken lässt,  aber  mit  anderen  Constanten.  Diese  Inter- 
polationsformel lautet,  wie  schon  mehrfach  erwähnt: 

P^alO'+S 

und  es  wären  also  für  jede  Salzlösung  die  Constanten  a,  b 
und  c  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  zu  berech- 
nen. Wir  können  dies  aber  wesentlich  vereinfachen,  indem 
wir  gleichzeitig  noch  eine  Untersuchung,  das  B ab o' sehe 
Gesetz  betreffend,  anstellen. 

Nehmen  wir  an,  die  Dampfspannung  über  einer  Salz- 
lösung sei  gegeben  durch  die  Formel: 


;?  =  a'  10 


c'+< 


12' 
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und  nehmen  wir  an,  das  Babo'sche  Gresetz  würde  gelten,  so 
lässt  sich  leicht  beweisen,  dass  die  Constanten  b'  und  c  Ar 
s&mmtliche  Salzlösungen  dieselben  Werthe,  und  zwar  die 
gleichen  Werthe  6  und  c  wie  bei  reinem  Wasser,  haben 
müssen.  Denn  nach  dem  Babo'schen  Gesetz  muss  P[p  von 
der  Temperatur  unabhängig  sein,  was  nur  möglich  ist,  wenn: 

WO  A  eine  Constante  ist,  deren  Werth  »  0  gefunden  wird, 
indem  wir  t  den  speciellen  Werth  0  geben.  Wir  erhalten 
dann  die  Gleichung: 

die  für  jeden  Werth  von  t  nur  dann  erfüllt  sein  kann,  indem : 
b  ^  b'  und  daher  auch  c  «  c'  ist. 

Gilt  das  Babo'sche  Gesetz,  so  müssen  sich  also  alle 
Dampfspannungscurven  Yon  Salzlösungen  darstellen  lassen 
durch  die  eine  Formel: 

7.47737^ 

p  =  a  W  , 

WO  nur  a  mit  der  Menge  und  der  Natur  des  aufgelösten 
Salzes  wechselt. 

Ich  verfuhr  nun  so,  dass  ich  aus  der  Beobachtungsreihe 
für  jede  Salzlösung  mindestens  zehn  Beobachtungen  aus- 
wählte, für  jede  durch  Einsetzen  des  betreffenden  p  und  t  in 
diese  Formel  den  CoöfQcienten  a'  bestimmte  und  aus  allen 
diesen  a  das  Mittel  nahm.  Ich  erhielt  so  für  jede  Salz- 
lösung eine  Curve,  und  mit  den  aus  dieser  Formel  für  die 
Beobachtungstemperaturen  interpolirten  Dampfspannungen 
wurden  die  direct  beobachteten  Dampfspannungen  verglichen. 

In  den  im  vorigen  Paragraphen  gegebenen  Tabellen 
bedeuten  nun  die  p  berechnet  in  der  vierten  Columne  die  aus 
der  betreffenden  Interpolationsformel  berechneten  Werthe, 
während  die  p  beobachtet  der  dritten  Columne  die  direct 
beobachteten  Dampfspannungen  sind,  die  Differenz  d  beider 
ist  in  der  fünften  Columne  angegeben. 
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Die  Differenz  beider  übersteigt  nie  die  Grösse 
der  unyermeidlichen  Beobachtungsfehler  der  Me- 
thode,  welche  durch  die  Messungen  in  reinem  Wasser 
gegeben  ist. 

Diese  BeobachtongsfeUer  betragmi  in  niederen  Tempe- 
raturen selten  mehr  als  1—2  Proc;  durchschnittlich  ^j^  bis 
1  Proc;  in  höheren  selten  mehr  als  0,1 — 0,3  Proc,  durch- 
schnittlich 0,2  Proc 

Etwas  grössere  Differenzen  zwischen  p  berechnet  und 
p  beobachtet  treten  nur  bei  den  Lösungen  von  Zinkyitriol  auf; 
der  benutzte  Zinkyitriol  war  von  einer  renommirten  Firma  als 
chemisch  rein  bezogen.  Er  roch  aber  ziemlich  stark,  und  schon 
die  30-procentige  Lösung  war  nicht  völlig  klar,  folgte  aber 
doch  dem  B  ab  o' sehen  Gesetze.  Die  60-procentige  Lösung 
war  ziemlich  trübe  (Tab.  Nr.  29)  und  folgte  dem  Gesetze  nur 
bis  75^  Von  da  ab  waren  die  p  beobachtet  stets  5 — 10  mm 
grösser,  als  die  p  berechnet.  Dabei  war  aber  der  sonst  stets 
apiegelblanke  Meniscus  der  Quecksilbersäule  in  a  nach  dem 
Versuche  mit  einem  grauen  Staube  bedeckt.  Eine  zweite 
Probe  Zinkvitriol,  von  einer  anderen  Firma  bezogen,  war 
weit  reiner,  doch  war  die  60-procentige  Lösung  auch  nicht 
völlig  klar,  und  auch  hier  zeigte  sich  auf  dem  Quecksilber- 
meniscus  ein  feines  graues  Pulver.  Diese  Lösung  (Tab.  Nr.  30) 
folgte  dem  Babo'schen  Gesetze  bis  in  höhere  Temperaturen, 
als  die  vorige  Lösung,  bis  85^,  und  von  da  ab  waren  die 
Abweichungen  kaum  halb  so  gross,  sodass  der  Schluss  be- 
rechtigt erscheint,  diese  kleinen  Abweichungen  auf  Verun- 
reinigungen des  Salzes  zurückzuführen. 

In  einigen  Fällen  zeigten  ferner  diese  Differenzen  zwi- 
schen p  beobachtet  und  p  berechnet  ein  gewisses  Temperatui*- 
intervall  hindurch  gleiches  Vorzeichen,  aber  die  Grösse  der- 
selben übersteigt  nie  die  Grösse  eines,  wie  dargethan  wurde, 
unvermeidlichen  Beobachtungsfehlers. 

Wir  sind  daher  zu  dem  Schlüsse  berechtigt: 
Das  Babo'sche  Gesetz  gilt  für  die  von  mir  unter- 
suchten Salze  in  dem   Temperaturintervall  von  20 
bis  96^  innerhalb  der  Beobachtungsfehler. 
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Eine  grössere  Genauigkeit  der  Dampfspannnngsmessungen 
wie  in  der  Yorliegenden  Arbeit  dürfte  mit  den  bis  jetzt  be- 
kannten Methoden  schwerlich  erreichbar  sein. 

§  6.    Abhängigkeit  der  Dampftpaauimg  von  der 
Concentration. 

Ich  habe  bereits  in  der  Einleitung  angeführt,  dass  die 
Untersuchungen  Wüllner's  über  diesen  Funkt  im  Gegensatz 
stehen  zu  den  Untersuchungen  von  Tammann,  Pauchon 
und  R.  V.  Helmholtz.  Nach  Wüllner  wächst  die  Dampf- 
spannungsverminderung proportional  der  in  100  Theilen  Was- 
ser gelösten  Salzmenge,  nach  den  übrigen  Beobachtungen 
steigt  dieselbe  bald  langsamer,  bald  schneller,  als  es  dem 
Wüllner'schen  Gesetz  entspricht  Nach  Tammann  kann 
sogar  bei  Lösungen  desselben  Salzes  beides  stattfinden,  je 
nach  Concentration.  Letzteres  ist  von  mir  ebenfalls  beob- 
achtet worden,  und  folgen  auch  bei  meinen  Untersuchungen 
die  Dampüäpannungsverminderungen  nicht  dem  Wüllner'- 
schen Gesetze. 

Die  Dampfspannung  p  einer  Salzlösung  folgt,  wie  im 
vorigen  Paragraphen  dargethan,  der  Formel: 

p^XP, 

und  hieraus  ergibt  sich  ohne  weiteres  für  die  Dampfspan* 
nungsverminderungen : 

t;  =  (l-A)P. 

Es  ist  also:  -^ 

stets  constant,  und  würde  das  WüUner'sche  Gesetz  gelten, 
so  müsste  für  ein  und  dasselbe  Sabs  auch: 

r.lOOO 

^        P.Salzgehalt  d.  Lösung 
constant  sein. 

Ich  stelle  hier  zusammen,  wie  sich  die  Grösse  a  (siehe 
vorigen  Paragraph)  k  und  M  ergeben: 

a  für  Wasser  =  a  «  4,5625. 
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1)  Kochsalz. 


2)  Chlorkalium. 


Salzgehalt    ) 
In  100  HtO   i 

10,061 

20,040 

80,009 

a 

4,864 

4,150 

3,955 

l 

0,956 

0,909 

0,866 

f* 

4,809 

4,503 

4,487 

3)  Salpetersaures  Natron. 


183 


Salzgehalt    \ 
iu  100  H,0   ) 

5,067 

10,096 

14,705 

20,081 

26,686 

80,086 

d 

4,414 

4,269 

4,134 

3,964 

3,740 

8,617 

»■ 

0,967 

0,936 

0,906 

0,869 

0,820 

0,793 

^ 

6,420 

6,876 

6,893    , 

6,535 

6,771 

6,888 

Salzgehalt    ) 
in  100  H,0   ) 

a 

X 


9,976 

9,978 

19,680 

41,750 

4,365 

4,371 

4,227 

3,896 

0,956 

0,958 

0,926 

0,858 

4,828 

4,189 

3,768 

8,495 

60,099  I  79,872 

8,655  j  3,424 

0,801  I  0,750 

8,306  I  3,121 


4)  Salpetersaares  Kali. 


"^ol!    ^029 


in  100 
a 
X 
u 


4,488 
0,988 
3,229 


10,036  '  14,885 

4,408  >  4,864 

0,969  j  0,956 

8,086  I  2,919 


20,071 
4,806 
0,948 
2,799 


5)  Schwefelsaures  Kali. 


Salzgehalt    ) 
in  100  H«0   ) 

a 

X 


5,008  10,021 

4,489  4,447 

0,983  !      0,974 

8,202  I      2,524 


6)  Chlorcalcium. 


Salzgh^ItanJ  j    ^2,555        15,104 
'ciS;+i^}|    28,218    I    34,935 


a 
X 


I 


4,251 
0,981 
5,442 

2,420 


4,182 
0,916 
5,518 
2,384 


19,990 

19,752 

48,963 

48,241 

4,028 

4,024 

0,882 

0,882 

5,858 

5,974    ' 

2,392 

2,446 

25,011 
4,256 
0,982 
2,689 


20,221 
49,637 
4,008 
0,877 
6,061 
2,468 


Digitized  by 


Googk 


184 


Jt.  Emden, 


7)  ZinkvitrioL 


SabcgehaU  an ) 

ZnSO*       ) 

Salicehalt  as ) 

ZnSO^  +  yaq) 

a 
X 


14,865 
29,988 
4,456 
0,976 
1,493 
0,774 


26,610 
59,915 
4,401 
0,964 
1,380 
0,591 


26,654 
60,086 
4,876 
0,959 
1,531 
0,680 


8)  Kupfervitriol. 


Baluehalt  an ) 


iliffebalt 
CaSO« 


Salsgehalt  an ) 
CnSOi  +  Baq) 

a 

I 


6,156 

11,990 

9,998 

19,990 

4,512 

4,483 

!        0,989 

0,982 

1,717 

1,461 

1,094 

0,871 

16,778 
28,922 
4,456 
0,976 
1,826 
0,806 


Bald  wächst  jti  mit  steigender  Concentration ,  z.  B.  bei 
NaCl  (in  Uebereinstimmung  mit  Tammann,  Pauchon  and 
E.  V.  Helmholtz)  bald  nimmt  es  ab,  z.  B.  bei  K^SO^, 
NaNOj,  KNO3  i^^^  letzteren  ebenfalls  wie  bei  Tammann 
und  Pauchon)  die  Dampfspannungsverminderungen  folgen 
also  nicht  dem  WüUner'schen  Gesetz;  bald  wachsen  sie 
langsamer,  bald  schneller,  als  der  Salzgehalt  der  Lösungen. 
Tragen  wir  die  Dampfspannungsverminderung  als  Function 
des  Salzgehaltes  graphisch  auf,  so  erhalten  wir  drei  Arten  Yon 
Curven,  Fig.  2  /,  //  und  III,  je  nachdem  dieselbe  dem  Salzge- 
halt proportional  ist  oder  schneller,  resp.  langsamer  wächst, 
als  derselbe.  Curve  /  und  II  zeigen  keinen  Inflexionspunkt, 
die  Curve  ///  besitzt  wahrscheinlich  einen  solchen  für  ganz 
verdünnte  Lösungen,  sodass  also  auch  hier  in  den  verdünnten 
Lösungen  die  Dampfspannung  rascher  wächst,  als  der  Con- 
centrationsgehalt.  Von  den  14  von  Tammann  untersuchten 
Salzen,  welche  Curve  ///  liefern,  ist  dies  bei  elf  der  Fall; 
Ausnahmen  sind  nur  KNO3,  NaNOj  und  NaClO,,  und  es  ist 
wahrscheinlich,  dass  auch  hier  in  noch  verdünnteren  Lösun- 
gen, als  Tammann  untersuchte,  dieser  Infiexionspunkt  auf- 
treten würde. 
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Viele  Salze  krystallisiren  mit  einer  Anzahl  von  Wasser- 
molecülen  verbunden,  und  es  fragt  sich,  ob  wir  in  Lösungen 
diese  Salze  als  wasserfrei  oder  ebenfaUs  noch  an  Wasser 
gebunden  annehmen  sollen.  Je  nachdem  wir  das  eine  oder 
andere  annehmen,  erhalten  wir  für  eine  und  dieselbe  Lösung 
yerschiedene  Salzgehalte  und  dementsprechend  zwei  ijl^  fi  und 
fi\  Würde  die  Dampfspannungverminderung  genau  propor- 
tional dem  Salzgehalt  abnehmen ,  so  könnten  wir  aus  der 
Oonstanz  eines  der  beiden  fA  entscheiden,  welche  der  beiden 
Hypothesen  die  richtige  ist.  Nun  gilt  aber  das  Wüllner'- 
sehe  Gresetz  nicht  genau,  und  wir  können  deshalb  nur  einen 
Wahrscheinlichkeitsbeweis  führen,  um  die  Frage  zu  entschei- 
den. Wahrscheinlich  wird  die  Frage  in  dem  einen  oder 
anderen  Sinne  zu  bejahen  sein,  jenachdem  die  Werthe  (jl 
und  fi  weniger  voneinander  abweichen.  Bei  Ghlorcalcium 
kann  kein  Zweifel  sein,  dass  dies  fQr  fi  der  Fall  ist,  und  es 
ergibt  sich  daraus  in  Uebereinstimmung  mit  WüUner 
und  Tammann,  dass  wir  CaCIj  +  eHsO  in  Lösung  haben. 
Bei  Kupfervitriol  hingegen  zeigen  ju  und  ju'  untereinander 
Differenzen  von  der  gleichen  Grösse,  und  es  bleibt  demnach 
unentschieden,  ob  wir  CuSO^  oder  CUSO4+&H2O  in  Lösung 
haben.  So  ist  es  erklärlich,  dass  aus  ihren  Versuchen 
Wüllner  CuSO^,  Tammann  CuSO^+öH^O  in  Lösung  fand. 
Auch  für  Zinkvitriol  lässt  es  sich  so  nicht  entscheiden,  ob 
wir  ihn  wasserfrei  oder  mit  THgO  verbunden  in  Lösung 
haben. 

Was  die  Grösse  des  Coefficienten  /lc  betrifft,  so  zeigt 
sich  bei  den  verschiedenen  Beobachtern  ziemliche  Ueberein- 
stimmung. Ausnahme  machen  nur  die  Beobachtungen  Pau- 
chon's  an  NaCl.  Während  bei  Wüllner,  Tammann, 
R.  von  Helmholtz  und  mir  die  Werthe  für  fi  zwischen 
6  und  7  liegen,  liegen  sie  bei  Pauchon  nur  zwischen  3,6 
und  3,9. 

Die  Abhängigkeit  der  Dampfspannungsverminderung  von 
dem  Salzgehalt  können  wir  auch  aus  Siedepunktsbestim- 
mungen feststellen,  aber  nur,  wenn  das  Gesetz  bekannt  ist. 
das  die  Abhängigkeit  der  Dampfspannungsverminderung  von 
der  Temperatur  regelt.    Denn  da  die  Siedepunkte  verschie- 
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den  concentrirter  Salzlösungen  bei  verschiedenen  Tempera- 
turen liegen,  so  müssen  die  daraus  abgeleiteten  Dampf- 
spannungsverminderungen  für  den  Salzgehalt  eins  aus  den 
verschiedenen  Lösungen  auf  die  gleiche  Temperatur  reducirt 
werden,  um  untereinander  vergleichbar  zu  sein.  Je  nach  dem 
Gesetze,  nach  dem  wir  diese  Reduction  vornehmen,  kommen 
wir  zu  ganz  verschiedenen  Schlüssen.  Ein  Beispiel  soll  dies 
erläutern.  Wüllner  fand,  wie  erwähnt,  bekanntlich  die 
Dampfspannungsverminderung  proportional  dem  Salzgehalt 
und  von  der  Temperatur  abhängig  nach  der  Formel: 

v^at  +  bfij 
wo  a  und  b  Constanten  sind,  proportional  dem  Salzgehalt. 
Diese  Formel  soll  f&r  das  ganze  Temperaturinterall  von 
20— 100<*  gelten.  Versucht  aber  Wüllner,  aus  dieser  For- 
mel den  Siedepunkt  von  KNO3-  und  NaNO,  -  Lösungen  zu 
berechnen,  so  erhält  er  Werthe,  die  mit  den  von  Legrand 
beobachteten  nicht  stimmen.  Um  v  aber  stets  proportional 
dem  Salzgehalt  zu  haben,  muss  Wüllner  annehmen,  dass 
die  Formel: 

v^at  +  bfij 

die  für  ein  Temperaturintervall  von  70°  gilt,  schon  wenige 
Grade  über  dem  Siedepunkt  des  Wassers  nicht  mehr  gilt, 
und  muss  dieselbe  von  Grad  zu  Grad  abändern,  um  das 
nach  ihm  benannte  Gesetz  aufrecht  zu  erhalten.  Nach  mei- 
nen Untersuchungen  müssen  hingegen  die  Siedepunktsbestim- 
mungen ganz  anders  interpretirt  werden.  Ich  fand  das 
Babo'sche  Gesetz  bestätigt,  und  wenn  dasselbe  auch  bis 
wenige  Grade  über  100®  hinaus  gilt,  so  werden  die  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen  gemessenen  Dampfspannungsver- 
minderungen ohne  weiteres  miteinander  vergleichbar.  So 
berechnet  ergaben  die  Legrand 'sehen  Siedepunktsbestim- 
mungen ebenfalls,  dass  das  Wüllner'sche  Gesetz  nicht  gilt, 
und  die  so  berechneten  Dampfspannungsveränderungen  stim- 
men stets  mit  den  von  mir  direct  gemessenen  überein. 

Ich  unterlasse  hier  die  Berechnung  dieser  Dampfspan- 
nungsverminderung, will  aber,  was  auf  dasselbe  hinausläuft, 
umgekehrt  im  folgenden  Paragraphen  aus  meiner  Interpola- 
tionsformel unter  Annahme  des  B ab 0' sehen  Gesetzes   den 
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Siedepunkt  der  Salzlösnngen  berechnen  und  zeigen,  wie  der- 
selbe mit  den  von  Legrand  direct  beobachteten  überein- 
stimmt. 

§  7.    Berechnung  der  Siedflpunkte  der  Salslösungen. 

Ist  die  Dampfspannungscurve  einer  Substanz  bekannt, 
so  ergibt  sich  aus  derselben  unmittelbar  ihr  Siedepunkt. 
Nach  meinen  Untersuchungen  ist  die  Dampfspannung  einer 
Salzlösung  gegeben  durch  die  Formel: 

7,47787 .  t 
;,==«' 10'^^^  +  ' 

in  einem  Temperaturintervall  von  20  -  95^  Nehmen  wir  an, 
dass  diese  Formel  noch  für  höhere  Temperaturen  gilt,  so 
muss  sich  daraus  der  Siedepunkt  berechnen  lassen.  Diese 
berechneten  Siedepunkte  stelle  ich  in  der  folgenden  Tabelle 
zusammen  mit  den  von  Legrand  direct  beobachteten,  die 
wohl  als  die  genauesten  angesehen  werden  dürfen;  so  ergibt 
sich  für: 

NaCL 


Salzgehalt  auf 
100  Th.  H,0 

Siedepunkt  i  Siedepunkt 
berechnet     nach  Legrand 

d 

_  —  — 

-   -  -  —  — 

10,1 

14,7 

20,1 

26,65 

30,1 

101,86 
102,79 
103,96 
105,68 
106,59 

101,87 
102,27 
103,38 
104,80 
105,75 

+0,490 
+0,52 
+0,58 
+  0,88 
+  0,84 

NaNOg. 

10,0 

19,7 

41,75 

60,1 

79,9 

101,19               101,08 
102,14               102,12 
104,45        1        104^47 
106,28               106,25 
108,14               108,14 

KCl. 

+  0,110 
+0,02 
-0,02 
+  0,03 
0,00 

10,05 
20,05 
30,1 

101,23 
102,65 

104,02 

101,13 
102,29 

103,81 

+0,10« 
+  0,86 
+  0,21 

KNO3. 

14,9 
20,1 
25,0 

101,24 
101,61 
101,88 

101,19 
101,61 
101,91 

+0,050 
0,00 
-0,03 
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IL  Emden* 


Bei  KCl  ist  die  Uebereinstimmung  befriedigend,  bei 
bei  NaNOg  und  KNO,  so  vollständig,  dass  man  aji  Zufall 
glauben  könnte. 

Bei  weitem  grösser  sind  die  Differenzen  bei  NaCl;  es 
ist  aber  möglieb,  dass  hier  Beobachtungsfehler  Legrand's 
vorliegen,  da  die  aus  seinen  Beobachtungen  berechneten  /a 
bedeutend  kleiner  sind,  als  die  von  WüUner,  Tammann, 
B.  von  Helmholtz  und  mir  direct  beobachteten.  Differen- 
zen in  derselben  Grösse  treffen  wir  ferner  bei  den  GaCl,- 
Lösungen. 

Da  Legrand  bei  den  Lösungen  dieses  Salzes  einige 
Unregelmässigkeiten  in  der  Erhöhung  des  Siedepunktes  fand, 
so  sind  Siedepunktsbestimmungen  an  CaCl^-Lösungen  noch- 
mals von  HammerP)  vorgenommen,  welche  mit  den  von 
mir  berechneten  befriedigende  Uebereinstimmung  zeigen. 

Ich  gebe  in  der  folgenden  Tabelle  von  mir  berechneten 
und  die  von  Legrand  und  Hammer  1  direct  beobachteten 
Siedepunkte  von  CaClj-Lösungen. 

CaCl,. 


Salzgehalt   i  Siedepunkt 
auf  100  Th.  nach 

Waaser     !    Legrand 


12,55 

15,1 

19,8 

20,0 

20,2 


101,39 
101,78 
102,65 
102,69 
102,78 


+0,58 
+0,65 
+0,87 
+  0,81 
+  0,94 


Siedepunkt 
berechnet 

i  101,97 
i  102,43 
;  103,52 
103,50 
I       103,67 


I  Siedepunkt 

nach 
I   Hammerl 


-0,01  101,98 

-0,16  I      102,59 

-0,38  !      103,90 

-0,45  '      103,95 

-0,35  104,02 


Die  von  mir  berechneten  Siedepunkte  liegen  in  der 
Mitte  der  von  den  beiden  Beobachtern  direct  gemessenen. 
Diese  letzteren  unterscheiden  sich  voneinander  um  mehr  als 
1®,  also  mehr  als  meine  berechneten  Siedepunkte  von  den 
beobachteten  abweichen. 

Die  Ausdehnung  des  Babo' sehen  Gesetzes  und  meiner 
Interpolationsformel  bis  zum  Siedepunkt  der  Salzlösung  steht 
demnach  hier  mit  der  Erfahrung  im  Einklang. 


1)  Hammerl,  Wien.  Ber.  1875. 
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Nachtrag.  Naoh  Beendigung  dieser  Arbeit  erschien 
Oompt.  rend.  108.  1886  eine  Arbeit  Ton  Raoult:  Sur 
les  tensions  de  vapeur  des  dissolutions  faites  dans  Tether. 
Danach  werden  auch  die  Dampfspannungen  der  Aether- 
lösnngen  durch  die  nämlichen  Gesetze  geregelt,  wie  die 
Dampfspannungen  der  wässerigen  Salzlösungen.  Das  Babo'- 
sche  Gesetz  besitzt  anch  fär  Aetheriösungen  unbedingte  Gültig- 
keit,  während  das  Wüllner'sche  Gesetz  nur  angenähert  gilt. 

Phys.  Inst.  d.  üniv.  Strassburg.  Februar  1887. 


IL  Veher  das  Princip  der  Vermehrung  der  Entropie; 
von  Max  Plancks 

Zweite  Abhandlung. 

Gtosetze  der  Dissooiation  gasförmiger  Verbindungen. 


Einleitung. 

Wie  ich  in  der  ersten  Abhandlung^)  dargelegt  habe, 
gibt  es  eine  gewisse,  leicht  zu  definirende  Classe  von  chemi- 
schen Processen,  welche  die  Eigenschaft  haben,  dass  sie, 
wenn  Temperatur  und  Druck  beliebig  gegeben  sind,  immer 
bis  zur  vollständigen  Beendigung  in  einer  bestimmten  Bich- 
tung  verlaufen,  dass  jedoch  für  jede  Temperatur  ein  bestimm- 
ter (neutraler)  Druck  (und  für  jeden  Druck  eine  bestimmte 
neutrale  Temperatur)  existirt,  für  welche  überhaupt  keine 
Reaction  eintritt,  sondern  stabiles  Gleichgewicht  besteht  für 
jedes  Mengenverhältniss  der  aufeinander  wirkenden  Stoffe. 
Solche  Processe  —  ich  habe  sie  als  „nackte"  chemische 
Beactionen  bezeichnet  —  sind  dadurch  definirt,  dass  in 
ihnen  nur  Zusammensetzungen  nach  constanten  Gewichtsver- 
hältnissen vorkommen,  wodurch  also  z.  B.  alle  Lösungs-, 
Absorptions-,  DiffusionserscheinuDgen  ausgeschlossen  sind, 
insofern  eine  Lösung,  ein  Gasgemisch  als  Körper  von  variabler 

1)  M.  Planck,  Wied.  Ann.  30.  p.  562.  1887.  Leider  ist  dort  p.570 
in  der  letzten  Gleichung,  und  p.  578  in  der  letzten  Gleichung  ein  Fehler 
stehen  geblieben,  indem  das  ^  jedesmal  in  den  Nenner  gehört.  Das 
Uebrige  bleibt  ungeändert. 
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Zusammensetzang  auftritt;  dagegen  aind  zugelassea  all«  Ver- 
biadungen  nach  festen  Verhältniaseni  eineriei,  ob  es  Atom- 
oder  MolecUverbindungen  sind.  Die  beschriebene  Bedingung 
kommt  darauf  hinaus,  dass  der  innere  Zustand  eines  jeden 
der  an  der  Beaction  betheiligten  Körper  nur  Yon  zwei 
Variabein  (etwa  Temperatur  und  Druck)  abhängig  sein  darf. 
—  Wir  wollen  nun  aber  zu  dem  allgemeineren  Fall  übergehen, 
dass  der  innere  Zustand  der  reagirenden  Körper  ausserdem 
noch  von  ihrer  Zusammensetzung  abh&ngt,  und  zwar  wollen 
wir  vor  der  Aufstellung  der  allgemeinen  Formel  für  das 
chemische  Gleichgewicht,  welche  der  nächsten  Abhandlung 
vorbehalten  bleibt,  einen  besonders  einfachen  Fall  behandeln: 
den  der  Dissociation  gasförmiger  Verbindungen. 

Wenn  sich  ein  fester  Körper  zersetzt,  etwa  in  mehrere 
gasförmige  Producte,  so  haben  wir  immer  einen  „nackten^' 
chemischen  Process;  denn  die  Zusammensetzung  des  festen 
Körpers  sowohl  als  auch  die  des  Gemisches  seiner  Zer- 
setzungsproducte  ist  constant;  durch  die  fortschreitende  Zer- 
setzung werden  ja  nur  die  Quantitäten,  nicht  aber  die  innere 
Zusammensetzung  des  festen  Körpers  und  des  Gasgemisches 
geändert  Daher  gibt  es  für  jede  Temperatur  eine  bestimmte 
Dissociationstension,  bei  der  immer  stabiles  Gleichgewicht 
herrscht. 

Wesentlich  anders  ist  es  aber  in  dem  Fall,  den  wir  im 
Folgenden  betrachten  wollen,  dem  der  Dissociation  eines 
gasförmigen  Körpers  in  mehrere  gasförmige  Bestandtheile; 
denn  in  diesem  Falle  bildet  der  unzersetzte  Körper  mit  den 
Zersetzungsproducten  zusammen  Einen  Körper,  dessen  Zu- 
sammensetzung mit  fortschreitender  Beaction  veränderlich 
ist.^)  Der  innere  Zustand  dieses  Körpers  hängt  also  nicht 
mehr  von  Druck  und  Temperatur  allein  ab,  sondern  ausser- 
dem noch  von  seiner  Zusammensetzung,  und  die  Beaction 
darf  nicht  mehr  als  „nackt''  chemisch  bezeichnet  werden. 
In  der  That  gibt  es  für  diesen  Fall  keinen  bestimmten,  nur 
von  der  Temperatur  abhängigen  Dissociationsdruck,  sondern 
das  stabile  Gleichgewicht  ist  wesentlich  mit  abhängig  von 


1)  Vgl.  M.  Planck,  1.  c.  p.  572. 
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dem  Mezigenverhältniss  der  zersetzten  und  der  unzersetzten 
Substanz.  Wir  wollen  nun  auch  .für  diesen  Fall  das  Princip 
zur  Anwendung  bringen,  dass  jede  in  der  Natur  etwa  ein- 
tretende Veränderung  nothwendig  mit  einer  Vermehrung  der 
Gesammtentropie  verbunden  ist. 

I.  Abschnitt. 
Dissociation  beliebiger  Gase. 

Bezeichne  M  die  (unveränderliche)  Masse  des  Gesammt- 
körpers  (gleichmässiges  Gemisch  der  unzersetzten  Verbindung 
und  ihrer  Dissociationsproducte),  s  die  Entropie  der  Massen- 
einheit (specifische  Entropie),  so  haben  wir  fftr  die  Gesammt- 
entropie des  Systems: 

8=^  M.S. 
Hierbei  hängt  s  nicht  nur  von  der  Temperatur  -d-  und  dem 
Druck;?  ab.  sondern  ausserdem  auch  noch  von  dem  Zer- 
setzungsgrad lAj  d.  h.  der  in  der  Masseneinheit  des  Gesammt- 
körpers  enthaltenen  Masse  der  Zersetzungsprodukte;  u  ist 
also  ein  positiver  echter  Bruch.  Wir  denken  uns  den  Va- 
riabein &y  Pj  fi  ganz  beliebige  Werthe  ertheilt,  wodurch 
der  Zustand  des  Systems  bestimmt  ist,  und  fragen,  ob  und 
nach  welcher  Bichtung  eine  Veränderung  in  der  Natur  ein- 
tritt, vorausgesetzt,  dass  das  System  ganz  sich  selbst  tiber- 
lassen bleibt.  Zu  diesem  Zwecke  müssen  wir  untersuchen, 
ob  sich  eine  Zustandsänderung  auffinden  lässt,  für  welche  S 
zunimmt,  also  SS>0. 

Nun  ist  bei  irgend  einer  Zustandsänderung: 
dS^M.Ös 
oder,  wenn  man  die  vollständige  Variation  von  Ss  einsetzt: 

*^-*-['"7~  +  (r;)..;*4 

wobei  V  das  specifische  Volumen,  u  die  specifische  Energie 
der  Mischung  bezeichnet.  Die  dem  Differentialquotienten 
beigefügten  Indices  tt,  v  bedeuten,  dass  bei  der  Differenziation 
nach  fA  u  und  v  constant  bleiben  müssen. 

Da  aber  keine  Energie  von  aussen  zugeführt  wird,  so 
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haben  wir  f&r  die  Gresammtenergie  U  nnd   das  Gesammt- 
Volumen  V: 

und  durch  Division  mit  M\ 

Su  +  p.8v^Q.        Daher:     SS^M-i^A   ^-Sfi. 

Wenn  man  der  Variation  Sfi  das  Vorzeichen  von  (ö«/ö/i)u,r 
gibt,  so  wird  SS  positiv,  also  ist  die  betreffende  Zustands- 
änderung  in  der  Natur  möglich.  Daher  entscheidet  der 
Werth  von  {dsidfi)u,v  (der  natürlich  für  einen  gegebenen 
Zustand  ein  ganz  bestimmter  ist)  darüber,  ob  und  nach 
welcher  Richtung  eine  Reaction  eintritt:  ist  er  positiv,  so 
wird  SfjL  positiv,  die  Zersetzung  schreitet  also  fort;  ist  er 
negativ,  so  wird  8fi  negativ,  und  die  Zersetzung  geht  zurück; 
ist  er  endlich  =s  0,  so  besteht  stabiles  Gleichgewicht. 

In  der  weiteren  Verfolgung  dieses  Satzes  wollen  wir 
eine  Annahme  machen,  die  zwar  nicht  unter  allen  Umständen, 
wohl  aber  in  vielen  Fällen  erfüllt  sein  wird,  nämlich  die, 
dass  die  Dissociationsproducte  einerseits  mit  dem  unzersetzten 
Gas  andererseits  ein  rein  mechanisches  Gemenge  bilden, 
d.  h.  dass  ihre  Mischung  an  sich  von  keinerlei  Arbeitsleistung 
begleitet  ist.  (Ob  die  Mischung  der  Dissociationsproducte 
untereinander  dieser  Bedingung  genügt,  bleibt  vollständig 
offen  und  wird  ganz  unberücksichtigt  gelassen.)  Unter  dieser 
Voraussetzung  lässt  sich  der  Zustand  des  Gemisches  unmit- 
telbar dadurch  auf  den  Zustand  der  beiden  Bestandtheile 
desselben  zurückführen,  dass  man  sich  jeden  derselben  bei 
der  nämlichen  Temperatur  allein  in  dem  ganzen  Volumen 
befindUch  vorstellt.  Es  ist  nämlich  dann  Entropie,  Energie 
und  Druck  des  Gesammtkörpers  einfach  gleich  der  Summe 
der  entsprechenden  (Partial-)  Grössen,  bezogen  auf  jeden 
einzelnen  Bestandtheil.^)  Beziehen  wir  im  Folgenden  den 
Index  1  auf  die  Dissociationsproducte,  den  Index  2  auf  das 
unzersetzte  Gas,  so  ist,  da  in  der  Masseneinheit  des  Ge- 
menges die  Massen  fi  und  1  —  /i  der  beiden  Bestandtheile 
enthalten  sind: 


1)  Siehe  z.B.  M.  Planck,  Wied.  Ann.  19.  p.  867  f.  1888. 
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(1)    **^.«i +  (!-.;*)•*„  (2)     M«/ü.Ui+(l-u),«j, 

(3)    p-;^i+ft,  (4)    w«^.t7i-H{l-^).t?,. 

Hierbei  sind  alle  mit  einem  Index  behafteten  Grössen 
nur  von  zwei  Variabein  (etwa  Temperatur  *  und  Partial- 
drnckp^,  i'^sp-l's)  abhängig. 

Schreiten  wir  nun  zur  Bildung  des  oben  gefundenen 
Ausdruckes  {d8ldfi)u,vj  so  ergibt  sich  aus  den  letzten  Glei- 
chungen unter  Beachtung  des  XJmstandes,  dass  das  toU- 
ständige  Differenzial  von  s^  und  s^  durch  den  Ausdruck 
{du^+p^dv^)f&  und  {du^  + p^dv^)l&  angegeben  wird: 

(^']     -  f«  _  "hJLEih]  _  f«       ««+P«M 

wk.-v^      &   )    v^-^    ^   ) 

oder,  wenn  wir  allgemein  zur  Abkürzung  setzen: 


»S^U^pV^^n,  (|i)^^^= 


Wird  also  der  gesammte  Körper  in  einen  beliebigen 
Zustand  gebracht,  der  durch  die  Temperatur  *,  den  (Ge- 
sammt-)  Druck  p  und  den  Zersetzungsgrad  fi  bestimmt  ist, 
(wodurch  natürlich  auch  Wj^  und  tr,  bestimmt  sind),  so  wird, 
je  nachdem  w^  grösser,  kleiner  oder  gleich  w^  ist,  die  Zer- 
setzung fortschreiten,  abnehmen  oder  unverändert  bleiben. 

Betrachten  wir  von  nun  an  lediglich  den  Fall  des  sta- 
bilen Gleichgewichtes: 
(5)  w^^w^. 

Da  die  Grössen  w^  und  w^  nicht  durch  &  und  p^Pi+Pi 
allein,  sondern  auch  noch  durch  fi  bestimmt  werden,  so  liefert 
diese  Gleichgewichtsbedingung  nicht  für  jeden  Werth  von 
&  einen  bestimmten  Druck;?  (wie  bei  allen  „ nackten '^  che- 
mischen Reactionen),  sondern  das  Gleichgewicht  kann  im 
allgemeinen  für  jedes  Werthenpaar  von  &  und  p  bestehen, 
da  sich,  wenn  &  und  p  willkürlich  gegeben  sind,  der  dem 
Gleichgewichtszustand  entsprechende  Werth  des  Zersetzungs- 
grades fi  aus  der  Gleichung  w^  »  w^  ergibt.  Der  Begriff 
eines  bestimmten  Dissociationsdruckes  oder  einer  bestimmten 
Zersetzungstemperatur  kommt  also  hier  ganz  in  Wegfall. 
(Vgl.  unten  p.  200.) 

Da  mithin  jeder  Gleichgewichtszustand   hier  von   zwei 

▲nn.  d.  Phri.  u.  Chem.  M.  ?.  XXXL  13 
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Yariabeln  abhängt,  80  ergibt  sich  Folgendes:  Lässt  man  ein 
Gas  sich  in  der  Weise  (unendlich  langsam)  dissocüren,  dass 
in  jedem  Augenblick  des  Processes  thermodynamisches  Gleich- 
gewicht herrscht,  so  ist,  damit  der  Verlauf  des  Processes  ein 
ganz  bestimmter  wird,  noch  eine  Bedingung  nach  Belieben 
einfilhrbar,  man  kann  z.  B.  die  Dissociation  bei  constantem 
Druck  p  oder  bei  constanter  Temperatur  &  oder  bei  con- 
stantem Volumen  V  vornehmen,  man  kann  auch  die  Ver- 
änderungen bei  constantem  Zersetzungsgrad  fi  untersuchen 
n.  s.  w.  für  jeden  Fall  gelten  besondere  Gesetze,  die  alle 
in  den  abgeleiteten  Gleichungen  enthalten  sind.  Wir  stellen 
die  wesentlichen  derselben  hier  noch  einmal  zusammen.  Zu- 
nächst: W^=i  tO^j 
oder  vollständig  differenziirt: 

dd-  ^^  ^  dp,  ^P^      d&  "^"^^  dp,  ^^2- 
Da  aber  nach  den  allgemeinen  thermodynamischen  Glei- 
chungen^): 

so  haben  wir: 

(6)  (*!  -  Äj)  fi?*  «  t?i  dp^  -  v^ dp^ . 
Nehmen  wir  dazu: 

P  =Pi  +  PiJ  ^P  =  f^Pi  +  dPii 
so  sehen  wir,  dass  durch  die  Aenderungen  von  &  und  p  die 
von  pi  und  p^  bestimmt  sind.  Daraus  ergeben  sich  dann 
sogleich  auch  die  Werthe  der  Differenziale  von  v^  und  v^, 
die  ja  immer  in  bestimmter  Weise  von  %)•  und  p^,  resp.  p^ 
abhängen,  und  ^ebenso  die  von  t^j  u^j  s^^  s^*  Endlich  folgt 
noch  der  Zersetzungsgrad  .u  aus  der  Gl.  (4): 

(7)  u  =  -^«- 

und  alle  übrigen  Functionen  des  Zustandes:  v,  tc,  s  u.  s.  w. 

Bemerkenswerth  ist  hier  namentlich  noch  folgender  Satz : 
Für  dß-^0  ergibt  sich  aus  (6): 

1)  Vgl.   mit  Rücksicht  auf  die  oben   gegebene  Definition  von   io 
R.  Glausius,  Mechanische  Wärmetheorie.  2.  Aufl.  p.  215.  GL  (ßOJ  1876. 
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d.  L  für  die  Dissociation  bei  constanter  Temperatur  gilt  das 
Gesetz,  dass  die  gleichzeitigen  Aenderungen  der  Partialdrucke 
sich  verhalten  wie  die  Partialdichten. 

Auch  der  Betrag  der  Wärmemenge,  die  man  yon  aussen 
zuführen  muss,  um  eine  bestimmte  Zustandsftnderung  hervor- 
zubringen, ist  durch  diese  Gleichungen  vollständig  bestimmt. 
Wir  wollen  aber  auf  die  Berechnung  derselben  hier  nicht 
näher  eingehen,  sondern  ziehen  es  vor,  die  gefundenen  Ge- 
setze auf  einen  speciellen  Fall  anzuwenden,  ftlr  welchen 
eine  Prüfung  ihrer  Uebereinstimmung  mit  der  Erfahrung 
möglich  ist 

II.  Abschnitt. 

Dissociation  vollkommener  Gase. 

Nehmen  wir  an,  die  unzer  setzte  Verbindung  sowohl,  als 
auch  jedes  einzelne  ihrer  Dissociationsproducte  verhalte  sich 
wie  ein  vollkommenes  Gas  —  eine  Voraussetzung,  in  der 
übrigens  durchaus  kein  innerer  Widerspruch  liegt  —  so  gilt 
zunächst  für  das  specifische  Volumen  v^  des  unzersetzten 
Gases  eine  Gleichung  von  der  Form: 

ü,  =  —  >     wobei  R  constant 

Wenn  nun  durch  die  Zersetzung  die  Zahl  der  Mole- 
cule ver- It -facht  wird,  wobei  n  auch  eine  gebrochene  Zahl 
sein  kann  (z.  B.  n » ^1^  für  die  Dissociation  von  Wasser- 
dampf: 2H,0  in  2H2+O3),  so  haben  wir  für  das  specifische 
Volumen  v^  der  gemischten  Dissociationsproducte: 

^  Pl 

Durch  die  Werthe  von  v^  und  v^  ist  auch  der  Zersetzungs- 
grad fi  bestimmt  vermöge  der  Gl.  (7),  welche  für  diesen 
Fall  ergibt: 

(8)  pr-  /^t         - 


Pt+npt 

13* 
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Führen  wir  das  spedflsche  Volumen  v  des  Gresammtköirpers 
und  den  Gesammtdruck  p  aus  den  Gleichungen  (3)  und  (4) 
ein,  so  ergibt  sich  noch  folgende  Relation: 

(9)  „„:^.[1  +  („_1)^]. 

Des  weiteren  erhalten  wir  für  die  specifische  Energie  der 
anzersetzten  Verbindung,  wenn  mit  09  ihre  W&rmecapacit&t 
bei  constantem  Volumen  bezeichnet  wird: 

U^am  C„.&  +  Const. 

Was  femer  die  W&rmecapacität  der  Dissociationsproducte 
betrifft,  so  wollen  wir  uns  hier  mit  der  sehr  einfachen,  aber 
Tielleicht  nicht  genau  richtigen  Annahme  begnügen,  dass  die 
Atomwärme  unveränderlich  ist^)  Bedenkt  man,  dass  die 
Masseneinheit  der  zersetzten,  wie  der  unzersetzten  Verbindung 
jedenfalls  aus  den  nämlichen  Atomen  besteht,  mögen  diesel- 
ben in  grösseren  oder  in  kleineren  Gruppen  zu  Molecülen 
vereinigt  sein,  so  folgt,  dass  die  Wärmecapacität  in  beiden 
Fällen  die  nämliche  ist;  mithin  ergibt  sich  für  die  specifische 
Energie  der  Dissociationsproducte  ebenfalls: 

ttj  =s  c^.tS-  +  Const.      Also  die  Differenz:   Wj  —  i«j  =  Mq» 
wobei  Uq  constant. 

Die  specifische  Entropie  s^  endlich  folgt  aus  der  Dif- 
f erenzialgleichung : 

zu:  *i  =  (c„  +  nR) .  log  i?-  —  nR  log/?,  +  Const 

Ganz  ähnlich: 

«s  «(<?•  +  ^  •  log  tJ-  -  Ä  log/7,  +  Const. 
Also  die  Differenz: 

*i  -  *2=  («  -  1).Ä  logi?«-  Ä.(n  logj?i  -  logjpa)  +  «0- 
In  dem  Werthe  der  Constanten  Sq  hängt  eine  additive  Grösse 
von  den  gewählten  Maasseinheiten  ab. 


1)  Nach  AI.  Naumann,  Tbermochemie.  p.  76.  1882,  wäre  diese  An- 
nahme in  bestimmter  Weise  zu  modificiren. 
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Nun  sind  wir  im  Stande,  die  allgemeine  Gleichgewichta- 
gleichung  (5)  zu  bilden: 

«^1  -  «^J  -  *•(«!  -  h)  -  K  -  «l)  -  Pl^l+Pt^%^^' 

Dieselbe  ergibt  hier: 

(n  —  1) .  Äi»  log  *  -  R».  (n  \ogp^  —  log/?,) 
+  *'o  -  ««0  -  («  -  1) ^*  ==  0. 

Führen  wir  statt  der  Partialdrucke  p^  und  p^  ihre  Summe: 
den  Gesammtdruck  p  und  ausserdem  den  Zersetzungsgrad  jti 
aus  der  GL  (8)  ein,  dividiren  dann  die  Gleichung  durch  R 
und  &  und  setzen  noch  zur  Abkürzung  die  Constanten: 

«  log  n  +  (n  -  1)  —  ^  «  loga, 
l-logi, 

so  ergibt  sich  schliesslich,  wenn  man  statt  der  Logarithmen 
die  Zahlen  schreibt: 

(10)       (i-M).[n-(»-i)^r-',^._>!_  -i. 

Durch  diese  Gleichung  ist  der  Zersetzungsgrad  jk  im  Zustand 
des  Gleichgewichtes  allgemein  als  Function  Yon  Temperatur 
und  Druck  gegeben.  Da  u^  und  s^  nicht  unmittelbar  bekannt 
sind,  so  müssen  die  Constanten  a  und  b  durch  den  Versuch 
bestimmt  werden. 

Die  Einführung  von  v  aus  (9)  statt  p  ergibt: 

welche  Gleichung  zur  Bestimmung  der  Dissociation  bei  con- 
stantem  Volumen  von  Nutzen  ist. 

"Wenden  wir  uns  nun  noch  zur  Betrachtung  zweier  spe- 
cieller  Fälle. 

Erster  Fall:  n  =s  1^  d.  h.  durch  die  Dissociation  wird 
die  Zahl  der  Molecule  gar  nicht  vermehrt;  wir  haben  es  also 
dann  gar  nicht  mit  einer  Zersetzung  im  engeren  Sinne,  son- 
dern nur  mit  einer  Umsetzung  der  Molecule  zu  thun.    Das 


vn— 1 
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bekannteste  Beispiel  hierf&r  dürfte  mn  die  Zenetzang 
von  Jodwasserstoff,  die  nach  der  Formel  2HJ  ^H^-^J^ 
vor  sich  gehl  Dann  ergibt  jede  der  beiden  letzten  Glei- 
chungen: 

"  ^  SS  a.b^       oder:    /*  = — 


d.  h.  der  Zersetzungsgrad  ist  nur  von  der  Temperatur 
abhängig;  er  bleibt  also  ungeändert,  wenn  man  das  Gemisch 
bei  constanter  Temperatur  beliebig  comprimirt  oder  ausdehnt. 
Von  einer  Dissociation  bei  constanter  Temperatur  kann  natür- 
lich in  diesem  Falle  nicht  die  Bede  sein. 

Der  Zersetzungsgrad  wächst  mit  der  Temperatur,  er  ist 
=  0  für  #  «  0.  Merkwürdiger  Weise  erreicht  aber  fi  nie- 
mals, auch  nicht  für  die  höchsten  Temperaturen,  den  Werth  1, 
sondern  bleibt  stets  unter  dem  Grenzwerth  1/(1 +a),  die 
Zersetzung  ist  also  niemals  eine  vollständige,  sondern 
nähert  sich  mit  steigender  Temperatur  einer  angebbaren 
Grenze. 

Bei  der  Prüfung  der  Gültigkeit  dieser  Gesetze  für  die 
Erscheinungen,  welche  die  Dissociation  yon  Jodwasserstoff 
darbietet^  ist  vor  allem  zu  berücksichtigen,  dass  fremde  Ein- 
flüsse, wie  die  chemische  Wirkung  von  Glas,  von  Platin- 
schwamm oder  die  Anwesenheit  von  überschüssigem  Jod  oder 
Wasserstoff,  femer  die  bei  höheren  Temperaturen  eintretende 
Zersetzung  des  Joddampfes,  hier  nicht  in  Frage  kommen 
dürfen,  femer  dass  die  abgeleiteten  Gesetze  nur  für  den 
Gleichgewichtszustand  gelten,  der  oft  erst  nach  sehr  langer 
Zeit  eintritt.  Die  Erfüllung  dieser  Bedingung  wird  am  besten 
dadurch  gesichert,  dass  man  die  Beobachtung  doppelt  macht, 
einmal  ausgehend  vom  Jodwasserstoff,  und  einmal  von  einem 
Gemisch  von  Joddampf  und  Wasserstoff.  Der  Gleichgewichts- 
zustand muss  dann  in  beiden  Fällen  der  nämliche  sein. 

Nach  der  Theorie  ist  nun  der  Zersetzungsgrad  bei  con- 
stanter Temperatur  unabhängig  vom  Dmck.  Hautefeuille^) 
beobachtete   eine  ziemlich  beträchtliche  Zunahme  der  Zer- 

1)  P.  Haute feuille,  Compt  rend.  64.  p.  608.  704.  1867. 


Digitized  by 


Googk 


Vermehrung  der  Mntropie.  199 

Setzung  mit  zunehmendem  Druck  bei  der  constanten  Tem- 
peratur 440^0.,  indess  hat  Lemoine^)  dazu  bemerkt,  dass 
dieses  Besultat  durchaus  ungenau  sei,  wahrscheinlich  weil 
der  Eintritt  des  Gleichgevdchtszustandes  nicht  abgewartet 
worden  wäre.  Nach  seinen  eigenen  Versuchen  bei  440* 
spricht  sich  Lemoine^  sehr  zweifelhaft  über  die  Möglich- 
keit der  Constatirung  einer  Veränderlichkeit  des  Zersetzungs- 
grades mit  dem  Druck  aus  (der  von  0,2  bis  4,5  Atmosphären 
variirt  wurde),  wenn  er  auch  schliesslich  eine  geringe  Ab- 
nahme der  Zersetzung  mit  wachsendem  Drucke  fOr  wahr- 
scheinlicher hält  Jedenfalls  kann  man  hieraus  keinen  Ein- 
wand gegen  die  Theorie  herleiten,  um  so  weniger,  als  die 
doppelte  Beobachtung  (ausgehend  einmal  von  HJ,  einmal 
Yon  H-h  J]  Differenzen  ergab'),  die  noch  über  die  hier  in 
Frage  stehenden  hinausgehen.  Bei  350®,  wo  diese  Ueber- 
einstimmung  besser  war,  konnte  überhaupt  keine  Veränder- 
lichkeit des  Zersetzungsgrades  mit  dem  Drucke  wahrgenommen 
werden,  ebensowenig  fttr  tiefere  Temperaturen,  für  welche 
wegen  der  Langsamkeit  des  Verlaufes  der  Reaction  der 
Gleichgewichtszustand  nicht  mehr  mit  Sicherheit  constatirt 
werden  konnte. 

Nehmen  wir  nach  den  Versuchen  von  Lemoine  für 
350<>  iu  =  0,19,  für  440V  =  0,24  »n,  —  Werthe,  die  übrigens 
noch  einigermassen  unsicher  sind,  —  so  ergeben  sich  unter 
Zugrundelegung  der  Temperatur  von  —273®  als  absolutem 
Nullpunkt  aus  der  letzten  Gleichung  die  Werthe  der  Con- 
stanten: 

log  a  =  0,6075  —  1 ,        log  *  «  636,8 . 

Daraus  kann  man  fUr  jede  beliebige  Temperatur  den  ent- 
sprechenden Zersetzungsgrad  berechnen  und  findet,  dass  für 
i9-=oo,  /i  =  0,71,  d.  h.  die  Zersetzung  des  Jodwasser- 
stoffes im  Gleichgewichtszustand  überschreitet  nie- 


1)  G.  Lemoine,   Ann.  de  chim.  et  de  pbys.  (5)  12.  p.  188.  Anm. 
198.  1877. 

2)  G.  Lemoine,  L  e.  p.  194  ff. 
8)  G.  Lemoine,  1.  c.  p.  190. 
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inals  den  oberen  Orenzwerth  von  ca.  71  Proc;  natür- 
lich Yorbeh&Itlich  der  oben  (p.  198)  angeführten  Bedingungen. 

Zweiter  Fall:  n  »  2,  d.  h.  durch  die  Zersetzung  wird 
die  Zahl  der  Molecule  yerdoppelt.  Beispiele  hierfür  sind  die 
Zersetzung  yon 

Untersalpetersfture :  N,0^  «  2  NO^ , 

Joddampf:  J,  =  2  J, 

Bromwasserstoffiamylen:   C^Hu  Br  «  C^H^j,  +  HBr, 
Phosphorpentachlorid:  PCl^  «  PCI3  +  Gl, 

u.  a.  m.^) 

Die  Formel  (10)  liefert  dann: 
1 
ÖJvtfMi+jO^^.^.p        oder:    (12)    ^^ 


iZf; 


Der  Zersetzungsgrad  ji  ist  also  hier  abh&ngig  vom  Druck 
(bei  oonstanter  Temperatur),  er  nimmt  zu,  wenn  der  Druck 
abnimmt,  für  />  b  (30  ist  |u  ■>  0,  ftir  p  «  0  ist  /ti » 1,  d.  h.  man 
kann  die  Verbindung  bei  constanter  Temperatur  durch  Ab- 
nahme des  Druckes  zur  vollständigen  Zersetzung  bringen  *), 
oder,  corrector  gesprochen:  Der  stabile  Gleichgewichtszu- 
stand, in  welchem  ohne  äussere  Einwirkungen  keine  Ver- 
änderung in  der  Ilatur  eintreten  kann,  ist  für  verschwinden- 
den Druck  durch  vollständige  Zersetzung  bedingt.  Es  scheint 
deshalb  nicht  unwichtig,  die  piUcisere  Ausdrucksweise  beson- 
ders zu  betonen,  weil  die  Zersetzung  bei  niedrigen  Drucken 
oft  äusserst  langsam  fortschreitet  und  der  Zustand  des  Gleich- 
gewichtes daher  praktisch  manchmal  gar  nicht  genau  erreich- 
bar sein  wird. 

Bei  constantem  Druck  wächst  ju  mit  der  Temperatur, 
und  zwar  von  0  bis  1.  Es  gibt  keine  bestimmte  Temperatur, 
die  man  mit  grösserem  Recht  als  „Zersetzungstemperatur'' 
im  besonderen  charakterisiren  könnte,  als  irgend  eine  andere; 

1)  Naumann,  Thennochemie.  p.  115  ff.  1882. 

2)  Bestätigt  durch  Versuche  von  L.  Troost,  Compt  rend.  86.  p.  332 
a.  1895.  1878,  an  Untersalpetersäure. 
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auch  die,   für  welche  (i^\  ist,  wird  sonst  durch  keine  be- 
sondere Eigenschaft  ausgezeichnet. 

Fttr  die  Dissociation  bei  constantem  Volumen  kann  man 
sich  der  Gleichung  (11)  bedienen,  wriohe  fttr  nm2  liefert: 

1 


oder:  / 


../..t-^i 


Der  Zersetzungsgrad  wächst  mit  steigender  Temperatur 
von  jiisO  bis  fA»l,  ^r  wächst  auch  bei  constanter  Tem- 
peratur mit  zunehmendem  Volumen  von  0  bis  1.  —  Endlich 
kann  man  auch  die  Veränderungen  ton  Temperatur,  Druck 
und  Volumen  bei  constantem  Zersetzungsgrad  /li  aus  diesen 
Gleichungen  ableiten. 

Wir  wollen  von  ihnen  noch  eine  kurze  Anwendung  zu- 
nächst auf  die  Dissociation  der  XJntersalpetersäure  machen 
und  bedienen  uns  dazu  der  obigen  Gleichung  (12): 


Zur  Bestimmung  der  Constanten  a  und  b  wollen  wir 
aus  der  Zahlenreihe,  welche  H.  Deville  undTroost^)  nach 
ihren  Versuchen  über  die  Dissociation  der  Unter  Salpeter- 
säure bei  dem  Druck  von  ungefähr  einer  Atmosphäre 
(747  —  764  mm)  mitgetheilt  haben,  zwei  beliebige  heraus- 
greifen, indem  wir  etwa  für  die  Temperatur  26,7^  den  Zer- 
setzungsgrad ft  =0,1996  und  für  die  Temperatur  100,1® 
/i  =3  0,8923  annehmen.  Hieraus  ergibt  sich,  d-  vom  absolu- 
ten Nullpunkt  an  gezählt  und  p  »  dem  mittleren  Druck 
755,5  mm  gesetzt: 


1)  H.  Saint-Claire  Deville  et  L.  Troost,  Compt.  rend.  64. 
p.  240.  1667.  Aus  den  beoba<ihteten  Dampf  dichten  hat  Naumann,  Lc. 
p.  117,  den  Zersetzungsgrad  in  Procenten,  also  lOO/u,  berechnet 
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log  a  =  0,4210  -  9  log  *  =  2869. 

Mit  diesen  Werthen  habe  ich  aus  der  letzten  Gleichung 
f&r  p  s  755,5  die  Zersetzungsgrade  der  verschiedenen  Tem* 
peraturen  berechnet  und  mit  den  aus  den  Versuchen  ton 
H.  Deville  und  Troost  hervorgehenden  Werthen  zusam- 
mengestellt. 

Temperatur  Zersetzongsgrad  Differenz 

^  =  273,4  +  |i  berechnet  ;  fi  beobachtet   beob.  —  bei 


ber. 


26,7 
35,4 
39,8 


0,1996  0,1996        |  0 

0,2711        I        0,2565  -0,0146 

0,3131  0,2923        I      -0,0208 


49,6       j        0,4187        I       0^4004  -0,0183 


60,2 

70,0 

80,6 

90,0 

100,1 

111,8 

121,5 

135,0 


0,5441               0,5284  -0,0157 

0,6575  '       0,6557  -0,0018 

0,7638               0,7661  +0,0028 

0,8361  .        0,8483  I      +0,0122 

0,8922               0,8922  0 

0,9331               0,9267  '      -0,0064 

0,9566  '        0,9623  j      +0,0057 

0,9751  :       0,9869  |      +0,0118 


Selbstverständlich  Hesse  sich  durch  eine  zweckmässigere 
Bestimmung  der  Constanten  a  und  b  eine  bessere  Ueberein- 
stimmung  zwischen  den  beobachteten  und  den  berechneten 
Werthen  erzielen.  Die  Brauchbarkeit  unserer  Formel  muss 
sich  aber  nun  weiter  dadurch  bewähren,  dass  die  nämlichen 
Werthe  von  a  und  b  auch  für  andere  Drucke  gelten.  Ich 
habe  hierbei  die  Uebereinstimmung  zwischen  Beobachtung 
und  Theorie  immer  so  gut  gefunden,  wie  man  es  erwarten 
kann,  nur  für  tiefere  Temperaturen  zeigen  sich  erheb- 
lichere Abweichungen.  So  ergibt  z.  B.  die  Formel  für  einen 
Druck  p  =  101  mm  (also  etwas  über  ^'g  Atmosphäre)  und 
die  Temperatur  22,5°,  welche  ganz  ausserhalb  des  oben 
betrachteten  Temperaturintervalls  liegt ,  die  Zersetzung 
/<  5=  0,428;  während  von  AI.  Naumann*)  /i  ==  0,390  beob- 
achtet w.urde.  In  der  Nähe  des  Condensationspunktes  wird 
die  Formel  unbrauchbar,  wohl  deshalb,  weil  dann  die  Be- 


1)  Naumann,   l  c.  p.  128.    Chem.  Ber.  11.  p.  2045.  1878. 
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dingung  des  vollkommenen  Gaszustandes  nicht  mehr  genü- 
gend erfüllt  ist. 

Ebenso  lassen  sich  für  den  Zersetzungsgang  der  übrigen 
oben  (p.  200)  beispielsweise  angeführten  Verbindungen  aus 
dem  vorhandenen  Beobachtungsmaterial  Anwendungen  der 
theoretischen  Formeln  herleiten;  wir  führen  hier  z.  B.  noch 
die  Zahlen  an,  die  sich  für  die  Zersetzung  des  Joddampfes 
ergeben  9  verglichen  mit  A&a  Resultaten  von  Fr.  Meier 
und  Crafts.^)  Man  erhält  aus  unserer  letzten  Dissociations- 
formel  für: 

log  a  =  0,6306  -  4  log  *  =  6380 

(berechnet   aus  zwei   Beobachtungen)  und    den  Constanten 
Werth  p  »  727,7  mm  folgende  Zersetzungsgrade: 


Temperatur 
^  =  273  + 


Zersetzongsgrad  |    Differenz 

ji  berechnet   fi  beobachtet   beob.  —  her. 


855 

0,089 

0,086 

-0,008 

940 

0,145 

0,145 

0 

1048 

0,288 

0,250 

+0,012 

1275 

0,528 

0,505 

-0,018 

1390 

0,662 

0,662 

0 

1468 

0,740 

0,781 

-0,009 

1^00 

0,838 

— 

— 

2000 

0,959 

— 

Die  Uebereinstimmung  ist  befriedigend;  für  andere  Drucke 
liegen  noch  keine  Beobachtungen  vor. 

Höhere  Werthe  von  n  liefern  aus  der  allgemeinen  Dis- 
sociationsformel  (10)  etwas  complicirtere  Gesetze. 

Kiel,  Februar  1887. 


1)  Meier  u.  Crafts,  Chem.  Ben  13.  p.  851— 873.  1880.  Naumann, 
Thermochemie,   p.  120. 
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lEL    Veber  den  Qehalt  eirUger  Salze  an  KrystaU- 
wasser;  van  C.  Richard  Schulze. 


Bereits  im  Jahre  1824  fftnd  Haidinger^),  dass,  wenn 
sich  Ejystalle  des  schwefebanren  Magnesiums  nnd  schwefel- 
saoren  Zinks  ans  concentnrten  Lösungen  bei  höherer  Tempe- 
ratur ausscheiden,  dieselben  sich  von  den  gewöhnlichen  Krj- 
stallen  des  Bittersalzes  und  Zinkvitriols  nicht  blos  durch  ihre 
geringere  Löslichkeit,  sondern  auch  durch  ihre  Form  unter- 
scheiden« Er  theilte  diese  Beobachtungen  E.  Mitscherlich 
mit,  der  die  Versuche  wiederholte  und  zu  denselben  Besultaten 
gelangte.  Letzterer  fand  ausserdem,  dass,  wenn  man  durch- 
sichtige ErystaUe  beider  Salze  in  Oel  oder  im  Glaskolben  er- 
wärmt, dieselben  bei  42®  R.  infolge  einer  Umlagerung  der  Mo- 
lecule undurchsichtig  werden  und  sich  in  ein  Aggregat  kleiner 
Elrystalle  eines  anderen  Systems  yerwandeln.^  Da  hierbei 
ein  Wasser?erlust  nicht  stattfindet,  so  schliesst  Mitscherlich 
auf  die  Existenz  zweier  Modificationen  beider  Salze,  von  denen 
die  eine  bei  Temperaturen  über  42®  ß.  nicht  bestehen  kann. 
Erystallisiren  sie  dagegen  aus  einer  Lösung  bei  höherer  Tem- 
peratur, so  zeigen  sie  bei  einem  Wassergehalt  von  sechs  Mo- 
lecülen  eine  andere  Form  als  die  des  gewöhnlichen  siebenfach 
gewässerten  Salzes.  So  sagt  er  hinsichtlich  des  Bittersalzes'): 
„Dampft  man  eine  Auflösung  bis  zur  Krystallhaut  ein  und 
lässt  sie  an  einem  warmen  Orte  krystallisiren,  so  enthalten 
die  Elrystalle,  deren  Form  von  der  vorigen  (nämlich  mit  sieben 
Molecülen  Wasser)  verschieden  ist,  nur  sechs  Atome  Wasser.'' 
Und  betreffs  des  schwefelsauren  Zinks  gibt  er  an,  dass  bei 
einer  Temperatur  über  30®  sich  Kiystalle  von  der  Zusammen- 
setzung ZnS  +  6B  bilden,  deren  Form  ein  schiefes  rhombisches 
Prisma  ist*) 


1)  Haidinger,  Fogg.  Ann.  6.  p.  191.  1826. 

2)  Haidinger,  1.  c  p.  192. 

8)  Mitscherlich,  Lehrb.  d.  Chemie  2.  1.  Abth.  p.  151.  1843. 
4)  Mitscherlich,  Lehrb.  d.  Chemie  2.  2.  Abth.  p.  145.  1843. 
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Loewel  stellte  die  yon  Mitscherlich  naohgewiesenen 
Salze  nach  einer  anderen  Methode  dar.^)  Bittersalzlösungen, 
die  in  100  Theilen  Wasser  250—300  Th^e  Salz  enthielten, 
wurden  in  Glasröhren  gelH*aofat,  welche,  nachdem  dnrch  Kochen 
der  Lösung  die  Luft  aus  ihnen  ausgetrieben  war,  zugeschmolzen 
wurden.  Beim  Erkalten  bildeten  sieh,  wenn  die  Temperatur 
noch  etwas  höher  als  die  Zimmertemperatur  war  (ca.  30^  0.), 
Krystalle  mit  6  Molecülen  Wasser;  bei  niedrigerer  Temperatur 
schieden  sich  Krystalle  des  siebenÜEtch  gewässerten  Salzes  aus 
und  zuweilen  in  einer  Eorm,  die  mit  der  des  gewöhnlichen 
Bittersalzes  nicht  identisch  war.  Loewel  nennt  dieses  Salz, 
um  es  Ton  der  gewöhnlichen  Form,  die  er  mit  THgOa  be- 
zeichnet, zu  unterscheiden,  das  Salz  7H,0b.  Da  er  die  er- 
haltenen Modificationen  des  Magnesüimsulfats  aber  nur  ober- 
flächlich nach  ihrem  Aussehen  und  allgemeinem  Verhalten 
bespricht  und  nur  noch  ihren  Wassergehalt  angibt,  unternahm 
es  0.  Marignac,  grössere  Krystalle  dieser  Modificationen 
darzustellen,  um  ihre  Form  möglichst  genau  bestimmen  zu 
können.^)  Das  sechsfach  gewässerte  Salz  erhielt  er  entweder 
in  längeren  Prismen  oder  tafelförmigen  Krystallen,  beide  dem 
monoklinen  System  angehör^id,  die  siebenfetch  gewässerte 
Modification,  Loewel's  THgOb,  bildete  hezagonale  Tafeln 
oder  Bhomboeder.  Da  aber  die  Krystalle  an  der  Luft  sehr 
bald  opak  wurden  und  immerhin  ziemlich  klein  waren,  ge- 
statteten sie  nur  approximative  Messungen. 

Später  wies  Lecoq  de  Boisbaudran  die  Existenz  einer 
tetragonalen,  sechsfach  gewässerten  Modification  des  Magnesium- 
sulfats nach"),  die,  allerdings  ziemlich  schwer,  dadurch  zu  er- 
halten ist,  dass  man  in  eine  sehr  concentrirte  Bittersalzlösung 
tetragonale  Krystalle  des  schwefelsauren  Kupfernickeloxydes 
oder  schwefelsauren  Kupferzinkoxydes  einträgt. 

Bei  seinen  Untersuchungen  der  Volumenänderungen  wasser- 
haltiger Salze  beim  Ens^ärmen  und  der  dabei  erfolgenden  che- 


1)  Loewel,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (8.)  4B.  p.  405.  1855. 

2)  C.  Marignao,  Ann.  des  Mines  (5.)  12.  p.  50.  1S57. 

3)  Lecoq  de  Boisbaudran,   Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (4.)  18. 
p.  260.  1869. 
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mischen  Umlagenmgen  wurde  Herr  E.  Wiedemann  beii  einer 
Temperatur  von  93^  auf  eine  Modification  des  Magneaiumsul- 
&t8  mit  6H,0  geführt^),  die  sich  von  der  bei  Temperaturen 
zwischen  50  und  60^  dargestellten  durch  eine  grössere  Dichte 
unterscheidet  Da  es  Herrn  £.  Wiedemann  bei  seiner  Ver- 
suchsanordnung nicht  möglich  war,  grössere  Quantitäten  seines 
Salzes  darzustellen,  teranlasste  er  mich  zur  Anstellung  dies- 
bezüglicher Versuche,  auf  welche  ich  weiter  unten  zur&ck- 
konunen  werde. 

Die  Vermuthung,  dass  die  eigenthümlichen  molecularen 
ümlagerungen  beim  Erwärmen  wasserhaltiger  Salze  auf  deren 
Damp&pannung  nicht  ohne  Einfluss  sein  würden,  veranlasste 
Herrn  G.  Wiedemann,  die  Damp&pannung  solcher  Salze  zu 
bestimmen.*)  Er  bediente  sich  dazu  eines  Apparates,  der 
demjenigen  ähnlich  war,  mit  welchem  Wüllner  die  Dampf- 
spannung von  Salzlösungen  untersucht  hatte.  ^  Gtmz  beson- 
ders ist  auf  die  mustergiltige  Methode  aufmerksam  zu  machen, 
nach  welcher  die  Füllung  der  Barometerröhren  bewerkstelligt 
wurde.  Wenn  sich  G.  Wiedemann  und  nach  ihm  andere 
Forscher,  wie  Debray  und  A.  Naumann,  zur  Bestimmung 
von  Dampfspannungen  der  sogenannten  barometrischen  Methode 
bedienten,  so  geschah  das  gewiss  nicht  ohne  guten  Grund.  Es 
ist  jedoch  nicht  zu  leugnen,  dass  diese  Methode  mit  nicht  un- 
bedeutenden Schwierigkeiten  zu  kämpfen  hat  Denn  wenn 
auch  die  Wiedemann'sche  Methode  der  Füllung  von  Baro- 
meterröhren einwur&firei  ist,  so  erfordert  ihre  Ausführung 
doch  grosse  Vorsicht  und  Geschicklichkeit  Femer  ist  es  nicht 
leicht,  die  Temperatur  eines  Wasserbades  so  constant  zu  er- 
halten, wie  es  für  Dampf  Spannungsbestimmungen  erforderlich 
ist,  namentlich  wenn  man  von  niederen  Temperaturen  zu  höhe- 
ren ansteigt. 

Diese  Schwierigkeiten  und  die  damit  verbundenen  Un- 
sicherheiten der  barometrischen  Methode  glaubt  nun  Herr 
Müller-Erzbach  umgehen  und  auf  anderem  Wege  eine  ge- 


1)  £.  Wiedemann,  Wied.  Ann.  17.  p.  561.  18S2. 

2)  G.  Wiedemann,  Fogg.  Ann.  Jubelbd.  p.  474.  1874. 

3)  Wfillner,  Lehrb.  der  Experimentalphys.  8.  p.  612. 
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nauere  Eenntniss  von  der  Dampfspannung  wasserhaltiger  Salze 
erhalten  zu  können. 

Er  veröffentlichte  im  Jahre  1884  eine  ,,neue  (indirecte) 
Methode  zur  Bestimmung  der  Spannkraft  des  Wasserdampfes 
in  wasserhaltigen  Salzen  ^)<S  der  er  einen  entschiedenen  Vor- 
zug geben  zu  dürfen  meint  gegenüber  der  directen  baro- 
metrischen Messung,  wie  sie  z.  B.  von  E.  Mitscherlich  und 
Gr.  Wiedemann  angewandt  worden  ist  Er  beobachtet  die 
relative  Dampfspannung  wasserhaltiger  Salze  in  Bezug  auf  die 
des  reinen  Wassers.  Zu  diesem  Zwecke  bläst  er  das  ge- 
schlossene untere  Ende  gleich  weiter  und  gleich  langer  Glas- 
röhren zu  einer  Eugel  aus,  f&Ut  letztere  mit  den  zur  Unter- 
suchung bestimmten  Substanzen,  resp.  mit  destillirtem  Wasser, 
bringt  sie  in  einen  abgeschlossenen  Luftraum,  dessen  Dampf- 
spannung durch  concentrirte  Schwefelsäure  seiner  Meinung 
nach  auf  Null  erhalten  wird,  und  bestimmt  von  Zeit  zu  Zeit 
den  Gewichtsverlust  der  Salze,  sowie  den  des  reinen  Wassers. 
Dabei  findet  er  in  der  Gewichtsabnahme  der  Salze  allerlei  Sprünge, 
woraus  er  ganz  bestimmte  Schlüsse  auf  deren  Constitution 
zieht. 

Als  ich  mich  im  Sommer  1885  mit  den  Hydraten  einiger 
Sulfate  beschäftigte  und  unter  anderem  die  Angabe  Mulder's, 
dass  das  Magnesiumsulfat  in  trockener  Luft  bei  gewöhnlicher  Tem- 
peratur in  45  Tagen  8,3  bis  9,1  Proc.  Wasser  und  dann  nichts 
mehr  verliere')  auf  ihre  Richtigkeit  hin  prüfen  wollte,  brachte  ich 
pulverisirtes  Bittersalz  in  Exsiccatoren,  deren  Luft  durch  Phos- 
phorsäureanhydrid, concentrirte  Schwefelsäure  und  Chlorcalcium 
trocken  gehalten  wurde,  und  bestimmte  den  Gewichtsverlust  des 
Salzes  nach  je  24  Stunden.  Abweichend  von  der  Angabe  Mul- 
der's, fand  ich,  dass  das  schwefelsaure  Magnesium  in  trockener 
Luft  bei  gewöhnlicher  Temperatur  bis  zu  sechs  Molecülen  Was- 
ser verlor,  entsprechend  44,62  Proc.  des  Gesammtgewichtes  und 
85,71  Proc.  des  Gesammtwassergehaltes.  Da  meine  Beobach- 
tungen mit  denen  von  Müller-Erzbach  nicht  übereinstimmten, 
forderte  mich  Hr.  Prof.  E.  Wiedemann  auf,  diese  Versuche  unter 
möglichst  verschiedenen  Versuchsbedingungen  weiter  zu  führen. 

1)  Müller-Erzbach,  Wied.  Ann.  28.  p.  e07.  1884. 

2)  Gmelin-Krant,  Handb.  d.  Chem.  2.  1.  Abth.  p.  459. 


Digitized  by 


Googk 


208  CR.  Schulze. 

Um  TemperaturschwankuDgen  möglichst  auszusclüiessen, 
stellte  ich  die  Versuche  im  östlichen  Keller  des  hiesigen  phy- 
sikalisch •  chemischen  Laboratoriums  an,  dessen  Temperatur 
während  des  Decembers  1835  täglich  dreimal  beobachtet  wurde 
und  nur  Schwankungen  zwischen  54  und  6,0^  zeigte. 

Ich  begann  mit  ZinkvitrioL  Von  Kahlbaum  als  chemisch 
rein  bezogener  Zinkvitriol  ¥nirde  mehrmals  umkrystallisirt  Von 
demselben  kamen  sowohl  ganze  unbeschädigte  Krystalle  bis  zu 
einem  Gewichte  von  ca.  2  g,  als  auch  zerbrochene  kleine  Kry- 
stalle, sowie  ganz  feines  Pulver  zur  Anwendung,  nachdem  man 
sich  vorher  davon  überzeugt  hatte,  dass  die  Substanz  vollstän- 
dig oder  möglichst  vollkommen  trocken  war.  Letzteres  geschah 
durch  directe  Wasserbestimmung,  indem  das  Salz  im  Luftbade 
etwa  eine  halbe  Stunde  lang  auf  etwas  über  250^  erhitzt  wurde. 
Da  beim  Zinksulfat  bei  dieser  Temperatur  Zersetzung  eintrat, 
wurde  dasselbe  mit  frisch  geglühtem  Bleioxyd  in  genügender 
Menge  überschichtet  und  so  lange  obiger  Temperatur  ausge- 
setzt;  bis  nach  dem  Erkalten  das  Gewicht  völlig  constant  blieb.  — 
(Magnesiumsulfat  konnte  ohne  weiteres  auf  250^  erhitzt  werden.) 

Von  den  ganzen  Kxystallen  wurden  solche  ausgewälilt, 
welche  keine  sichtbaren  Einschlüsse  von  Mutterlauge  enthielten, 
und  mittelst  feinen  Löschpapieres  sorgfaltig  getrocknet  E^ry- 
stallfragmente,  sowie  Pulver. wurden  so  lange  zwischen  Lösch- 
papier gedrückt,  bis  dasselbe  keine  Spuren  von  Feuchtigkeit 
mehr  zeigte.  In  der  Begel  enthielt  das  Pulver  etwas  weniger, 
als  sieben  Molecule  Wasser.^) 

Die  zu  untersuchenden  Substanzen  wurden  auf  Uhrgläsem 
in  Schwefelsäure-Ezsiccatoren  gebracht  Damit  die  Oberflache 
des  Pulvers  durch  etwaige  Erschütterung  während  des  Wagens 
möglichst  wenig  verändert  würde,  breitete  ich  dasselbe  in  eine 
dünne  Schicht  aus  und  drückte  es  fest  an  das  Uhrglas  an.  Da 
zufolge  dieser  Versuchsanordnung  die  Verwitterung  ziemlich 
scbuell  vor  sich  ging  und  zuweilen  schon  nach  drei  Tagen 
beendet  war,  wurden  die  Wägungen  zunächst  stündlich  vorge- 

1)  H.  Schröder,  Chem.  Ber.  9.  p.  196.  1875,  ist  der  Ansicht,  dass 
im  Momente  der  Zerti-ümmerung  der  Krystalle  eine  Dissociation  derselben 
eintrete.  —  Jedenfalls  bewirkt  die  durch  das  Pulverisiren,  resp.  Zerbrechen 
ugte  Wärme  die  Abspaltung  eines  Theiles  des  Hydratwassers. 
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nommen,  und  es  zeigte  hierbei  das  Pulver  schon  nach  Ablauf 
der  ersten  Stunde  die  eingetretene  Verwitterung,  während 
unverletzte  Krystalle  bis  sechs  und  mehr  Stunden  dem  Ver- 
witterungsprocess  Widerstand  leisteten.  Bei  letzteren  ging 
die  Verwitterung  von  den  Ecken  und  Kanten  aus  und  begann 
schliesslich  auch  auf  den  Flächen,  und  zwar  an  verschiedenen 
Stellen,  sodass  der  Ejystall  fleckig  wurde  —  wie  bereits  von 
Pape  beobachtet  worden^)  — ,  bis  er  gänzlich  mit  einer  weissen 
Schicht  verwitterten  Salzes  bedeckt  war. 

Die  Verwitterung  begann  allmählich,  stieg  bis  zu  einem 
Maximum,  welches  meist  sehr  bald  erreicht  wurde,  und  nahm  dann 
allmählich  wieder  ab,  wie  es  Tab.  1  p.  9  wiedergiebt,  in  welcher 
die  Gewichtsverluste  verzeichnet  sind,  welche  die  Salze  je  in 
den  ersten,  zweiten,  dritten  etc.  24  Stunden  erlitten. 

Da,  wie  bereits  oben  angegeben,  die  Verwitterung  insbe- 
sondere bei  ganzen  Ejystallen  von  einzelnen  Punkten  aus- 
geht, die  Verwitterungsfläche  sich  also  stetig  vergrössert,  so 
muss  selbstverständlich  die  Verwitterungsgeschwindigkeit  so 
lange  zunehmen,  bis  die  gesammte  Oberfläche  der  Substanz 
der  Verwitterung  unterworfen  ist.  Von  da  an  nimmt  die  Ver- 
witterungsgeschwindigkeit ab,  da  sich  dem  entweichenden  Wasser 
immer  grössere  Schwierigkeiten  darbieten. 

Da  diese  Tabelle  nicht  gestattet,  ein  Urtheil  über  die 
Methode  von  Müller-Erzbach  zur  Bestinunung  der  Dampf- 
spannung wasserhaltiger  Salze  zu  fällen,  aber  auch  ein  sprung- 
weises Entweichen  des  Krystallwassers,  wie  es  von  Müller- 
Erzbach  beobachtet  worden,  nicht  erkennen  lässt,  wurde  flir 
eine  zweite  Versuchsreihe  die  Anordnung  genau  so  getroffen, 
wie  sie  derselbe  angegeben. 

Ich  erkannte  sofort,  dass  die  Methode  desselben  an  einer 
Fehlerquelle  leide,  nämlich  an  der  Schwierigkeit,  resp.  Un- 
möglichkeit, verschiedenen  Quantitäten  kleiner  Krystalle  oder 
pulverformiger  Körper  dieselbe  Oberfläche  zu  geben,  überein- 
stimmend mit  der  Oberfläche  einer  bestimmten  Wassermenge. 
Am  deutlichsten  muss  dies  bei  gröblichem  Pulver  und  kleinen 
Krystallen  hervortreten,  da  dieselben  bedeutendere  Kanälchen 
zwischen   sich  entstehen  lassen,  als   es  bei   fein   pulverisirten 

1)  Pape,  Pogg.  Ann.  124.  p.  329.  1865;  125.  p.  518.  1865. 
Anu.  d.  Pbys.  a.  Chem.   M.  F.    XXXI.  14 
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Substanzen  der  Fall  ist.  Deshalb  unterwarf  ich  möglichst 
verschiedene  Quantitäten  in  verschiedenen  Aggregationszuständen 
der  Beobachtung  und  wählte  zu  diesem  Zwecke  10  cm  lange 
Glasröhren  von  5,  10  und  15  mm  Weite,  deren  geschlossene 
Enden  zu  Kugeln  von  verschiedenem  Volumen  ausgeblasen 
wurden.  Es  wurde  mit  zwölf  Röhren  beobachtet,  und  zwar 
mit  je  vier  von  derselben  Weite,  Von  diesen  dienten  drei 
zur  Aufnahme  des  Salzes,  die  vierte  wurde  mit  destillirtem 
Wasser  gefiillt  In  die  kleinste  und  grösste  Kugel  der  ersteren 
drei  Röhren  brachte  ich  Krystallstücke,  in  die  mittlere  Pulver. 
Die  Art  und  Weise  der  Füllung  selbst  dürfte  einwurfsfrei  sein, 
insofern  immer  nur  kleine  Portionen  eingebracht  wurden,  und 
man  die  Röhre  durch  Klopfen  so  lange  erschütterte,  bis  die 
Substanz  nicht  mehr  zusammensank,  sodass  nur  sehr  kleine 
Kanäle  zwischen  den  einzelnen  Krystallen  entstehen  konnten. 
Mittelst  Platindrähten,  die  an  den  am  offenen  Ende  einer  jeden 
Röhre  befindlichen  Glashenkeln  befestigt  waren,  wurden  die- 
selben an  einem  eisernen  Gestell  aufgehängt  imd  sämmtlich 
unter  eine  grosse  Glasglocke  über  concentrirte  Schwefelsäure 
gebracht.  Ein  nachtheiliger  Einfluss  etwaiger  Temperatur- 
schwankungen auf  einzelne  Röhren  war  dadurch  ausgeschlossen, 
und  ferner  virirkte  stets  Säure  von  derselben  Concentration  auf 
sämmtliche  Versuchsobjecte  ein,  ein  Umstand,  der  jedenfalls 
nicht  unberücksichtigt  zu  lassen  ist.  Ich  glaube  somit  alle 
Bedingungen  erfüllt  zu  haben,  die  erforderlich  sind,  die  Zu- 
verlässigkeit der  in  Frage  stehenden  Methode  zu  prüfen. 

In  der  Zeit  vom  18.  Januar  bis  zum  19.  Februar  1886  wurden 
die  Wägungen  alle  24  Stunden  vorgenommen,  dann  in  längeren 
Zwischenräumen  (und  zwar  genau  in  einem  geraden  Vielfachen 
von  24  Stunden),  wozu  die  Erfahnmgen  berechtigten.  Während 
der  Wägung  wurden  die  Röhren  durch  Kappen  verschlossen,  und 
trat  eine  Gewichtsveränderung  innerhalb  dieser  Zeit  nicht  ein. 

Die  Tabellen  2 — 4  enthalten  die  Resultate.  —  unter  a 
stehen  die  Gewichtsverluste  bis  zum  Tage  der  nächsten  Wä- 
gung; unter  b  die  Gewichtsverluste  berechnet  auf  je  24  Stunden; 
c  gibt  die  relativen  Dampfspannungen,  d.  L  nach  Müller- 
Erz  bach  die  Quotienten  aus  dem  Gewichtsverlust  des  Salzes 
durch  den  des  Wassers  in  der  gleichen  Zeit. 
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Tabelle  2. 
Röhre  5  mm  Durchmesser. 


Zeit  der 
Wägun- 
gen 

1886 


Kleine  zerbrochene 

Krystalle 

Gew.:  0,2576g 


II. 
I  Pulver 

i    Gew.:  0,6791g 


!  m.  , 

Kleine  zerbrochene 
,  Kryftalle 

;    Gew.:  8,0482g 


Wasser 


a 


e    I 


19.  Jan. 

20.  » 

21.  „ 

22.  „ 
'2S.  „ 

24.  ,y 

25.  „ 

26.  y, 

27.  „ 

28.  „ 

29.  11     I) 
80.  t, 
31.  » 

1.  Febr. 

2.  „ 
8.  ,y 

4.  17 


0,0006 
0,0006 
0,0006 
0,0007 
0,0006 
0,0006 
0,0007 
0,0006 
0,0006 
0,0006 
0,0006 
0,0006 
0,0006 
0,0007 
0,0006 


0,0006 
0,0006 
0,0006 
0,0007 
0,0006 
0,0006 
0,0007 
0,0006 


0,27 
0,26 
0,26 
0,82 
0,26 
0,25 
0,30 
0,26 


0,0006  ;o,26|, 
0,0006  |0,26  I 
0,0006  0,26  i 
0,0006  0,25 1 
0,0006  0,29 1 
0,0007  0,29' 
0,0006  :o,26 1 


0,00061 0,0006  0,25 
0,00061  0,0006  '0,25 
Mittel :     0,266 

5.  1,  0,0005  0,0005  0,24 

6.  11  0,0006  0,0006  |o,29 

7.  „  0,0006  0,0006  0,80 

8.  ij  I  0,0006j  0,0006  0,80 

9.  »  '0,0006  0,0006  0,80 

10.  11  0,0006' 0,0006  lo,30 

11.  11  0,0006;  0,0006  0,30 

12.  11  '  0,0006'  0,0006  0,30 
18.  11  ..0,0006!  0,0006  0,29 

14.  11      !  0,00051  0,0005*0,23 

15.  11      .0,0005]  0,0005  [o,24 

16.  *»   0,0005  0,0005  0,28 

17.  „   0,0005]  0,0005  0,28 

18.  „   0,0005|  0,0005 '0,25 

19.  11       0,0006  0,0006  0,27 

Jditiel:     0,271 


0,0007j 

I  0,0005; 

,0,0006' 
|o,0007| 
1 0,0007, 

1 0.0006 
0,0006 

'  0,0006 

1 0.0007 
10,0006 

0,0006 
0,0006 
0,0007 
0,0007 
0,0006 
0,0006 
0,0006 


0,0007  0,32 
0,0005  J0,22 
0,0006  0,26 
0,0007  [0,32 
0,0007  |o,32, 
0,0006  0,25  j 
0,0006  0,26 ! 
0,0006  0,26] 
0,0007  0,30; 
0,0006  'o,26 1 
0,0006  0,26 
0,0006  ;0,26 
0,0007  |0,29 
0,0007  0,26 
0,0006  0,26 
0,0006  'o,26 

0,0006  ;o,26 

0,271 


0,0011 

0,0007 

0,0007 

0,0006 

0,0011 

0,0010 

0,0008 

0,0008 

0,0008; 

0,00081 

0,0007, 

0,0008 

0,0008, 

0,0009! 

0,0009' 

0,00091 

0,0009| 


0,0011  0,50 

0,0007  ;o,3o 
0,0007  ,0,30 
0,0006  :0,27 
0,0011  0,48 
0,0010  0,48 
0,0008  0,35 
0,0008  |o,35 
0,0008  '0,35 
0,0008  0,85 
0,0007  0,30 
0,0008  0,83 
0,0008  0,38 
0,0009  0,38 
0,0009  !o,39 
0,0009  0,88 
0,0009  !o,88 


0,0022; 
0,0023 
0,0023' 
0,0022! 
0,0023J 
0,0024, 
0,C028 
0,0023' 
0,0023. 
0,0023i 
,0,0023 
,0,0024| 
.0,0024, 
0,00241 
;  0,0023' 
j  0,0024. 
0,0024! 


0,0006 

0,0006 

0,0006 

0,0006 

0,0006 

0,0006 

0,0006 

0,0007 

;  0,0006 

j  0,0005 

i!  0,0006' 

"0,0006 

0,0006 

,0,0006 

I' 0,0005; 


0,0006  ,0,29 
0,0006  0,29 
0,0006  0,30 
0,0006  !o,30 


0,0006 

0,0006 

0,0006 

0,0007 

0,0006 

0,0005 

0,0006 

0,0006 

0,0006  l0,27 

0,0006  'o,30 

0,0005  |0,23 


0,80 
0,80 
0,30 
0,85 
|0,29 
|0,23 
0,29 
0,27 


I  0,0007 

•  0,0007 

I  0,0007 

0,0008 

0,0008! 

o.ooosi 

0,0008! 

0,0011  i 
0,0011; 

10,00071 
t  0,0007i 
i,  0,0006' 
1!  0,0006 

o,ooioi 

.  0,0009t 


0,266 , 


0,362. 

0,0007  0,33 
0,0007  0,33 
0,0007  '0,35 
0,0008  |o,40 
0,0008  0,40 
0,0008  ,0,40 
0,0008  |0,40 
0,0011  0,55 

0,0011  [0,52 

0,0007  0,32 
0,0007  '0,33 
0,0006  "0,27 
0,0006  J0,27 
0,0010  ;0,50 
0,0009  ;0,41 
0,385 


0,00211 

0,0021  i 

0,0020 

1 0,0020 

0,0020, 

0,0020 

0,0020! 

0,0020: 

Ij  0,0021 

[0,0022 

]  0,0021 

1  0,0022 

I  0,00221 

1:0,0020} 

0,0022; 


4,4' 

4,2 

'4,8 
;4,5 
4,4 
'4  3 
'4,1 
4,3 
4,T 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
'4,8 
4,8 

:4,i 
4,5 

4,S9 

0,0021  3,2 

0,0021  8,1 

0,0020  3,2 

0,0020  3,5 

0,0020  3,3 

0,0020  3,2 

0,0020  3,2 

0,0020  3,5 

0,0021  3,8 

0,0022  3,6 

0,0021  3,6 

0,0022  33 

0,0022  8,8 

0,0020  33 

0,0022  3,;^ 


0,0022 
0,0023 
0,0023 
0,0022 
0,0023 
0,0024 
0,0023 
0,0023 
0,0023 
0,0028 
0,0023 
0,0024 
0,0024 
0,0024 
0,0028 
0,0024 
0,0024 


3,4i 
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(Fortsetzung  von  Tabelle  2.) 


Zeit  der 

Wägun- 

gen 

1886 


Kleine  zerbrochenei 

KrjstaUe         ! 

Gew.:  0,2576g     ' 


IL 

Pulver 

Gew.:  0,6791g 


m.  i. 

Kleine  zerbrochene, i 

Kryetalle        i. 

'*    Gew.:  3,0182  g    ,' 


Wasser 


I 


§• 

^ 


20.  Febr. j  0,0006,0,0006   0,27  ij 

21.  »     I  0,0006  0,0005   0,21 1| 

23.  »     I  0,00100,0005   0,28 [j 

24.  »  0,0005|0,0005  0,23  !i 
27.    „     10,0015,0,0000    0,22  |i 

2.  M&rz!  0,0016  0,0005   0,25- 

3.  ,,     {0,0006  0,0006   0,28  !< 
6.     »     I  0,0016,0,00053  0,23  ji 

10.  „  ;  0,0016,0,0004  0,191' 
16.  »  1,0,0032,0,00053  0,25 1 
19.     V       0,0015|0,0005  |0,24 

25.  „       0,0032,0,00053,0,25;, 


0,0005  0,0005  i0,23 
0,0006  0,0006  |0,25 
0,0010;0,0005  0,23 
0,0006i0,0006  |0,27 
0,0018;0,0006  iO,26 
0,0018|0,0006  i0,28 
0,0006;0,0006  .0,28 
0,0018  0,0006  i0,26 
0,002310,000570,26 
0,0083|0,00055'0,26 
0,00i6;0,00053{0,25 
0,0031:0,00052  0,24 


!  0,0009  0,0009  0,41  j 
i'0,0008|0,0008  0,33  i{ 
||  0,0014.0,0007  0,3211 
ii  0,0008  0,0008  0,36 1| 
|0,0025!0,00083|0,86J! 
10,0023  0,0007710,35,' 
j!o,0008!o,0008  l0,88i| 
11 0,0024,0,0008  |0,34 
;i  0,003  ljO,00077'0,8ö 


Mittel:     0,237 1. 


'l  0,004610,00077  jO,36 
||  0,002110,0007  |0,33 

i  0,0045|o,00075!o,34  ( 

ö,25ö||  Ö,969\ 


0,002210,0022 
0,0024  0,0024 
0,0044|0,0022 
0,0022|0,0022 
0,006810,00227 
0,0065!0,00217 
0,002110,00210 
0,0070;0,00233 
0,0087|0,00217  4,0 
0,01280,00213  3,6 
0,0063  0,0021  3,4 
0,0180  0,00217    4,5 

4y06 


4,2* 
4,2 

M 
M 

3,8 
4,2 
4,1 


1.  April;!  0,0047jO,00069  0,29 
8.     »     II  0,0055  0,00079|o,28 


|;0,0036|0,00072  0,26 
iO,0072'0,00080|o,27 


13. 
22. 

80.     „     '  0,0070:0,00087|0,24 

9.  Mai    j:  0,0078  0,00087 10,28 

16.     „     1'  0,0063  0,00090i0,27 


||  0,0040  0,0005710,24; 
;'0,0036'0,0005l'0,18 
!|  0,0033  0,00066|0,24' 
i  0,0072  0,000800,27 
;  0,0O70i0,O0O87lo,24 
!;0,0080J0,00089;0,29j 
:  0,0073  0,00102  0,32; 


0,0059,0,00084;0,85  1 0,0169 


0,0068  0,00090|0,32 
0,0049;o,00098;0,34 
0,0O87|0,0O097|O,33 
0,0089  0,0011110,30 
0,0100|0,0011l|0,36 
0,0089,0,0012710,88 


0,00241<  6,9 


Mittel:     0,270 


;;  0,0196  o,oo28o;  7,8 

ll  0,0142  0,00284j  7,8 

:<  0,0265  0,00294,  8,4 

l|  0,0257  0,00369:  9,1 

0,0280|0,00311    8,9 

0,0232,0,00381 1 10,2 


0,254[ 


0y340 


8,41 


23.     „     II  0,0065l0,00093i0,26  1 0,0077  0,001 10  0,81 1 
30.     »     ji  0,008010,001 14|0,26  j  0,0101 10,00144  0,33 


0,0091  0,001 80|0,87 1  0,0246  0,00351112,9 


0,0120  0,0017110,89  ll  0,0804 


5.  Juni  |!  0,002110,0008  j  —  I,0,0099|0,0014l|0,35!l0,0112;0,00160|0,89 110,0285  0,0040714,8 


0,00434!  14,& 


6. 
19. 


„     |'0,0O17|0,OOO3 


0,0017  0,0000  !  —  'i  0,0218!0,00156|0,19!.0,0254;0,00181  0,21 1|  0,1143  0,00816.14,5 


Mittel:       — 


0,295 ' 


0,340  ' 


14,05 


I 


Rest  für  Reibe  I:  1,187  M«L  U,0. 
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Tabelle  3. 
Röhre  10  mm  Durchmesser. 


Zeit  der 

Wägmi- 

gen 

1886 


IV.  , 

Kleine  zerbrochene '; 

Krystalle        >: 

6ew:  2,4022  g    '| 


V. 

Pulver 

Gew.:  4,8668g 


II      .      VI.  I 

Kleine  zerbrochene ' 

■         Krystalle         i 

Gew.:  8,2227  g    ' 


( 


Wasser 


19.  Jan. 

20.  „ 

21.  It 

22.  » 
28.  » 

24.  „ 

25.  » 

26.  ,1 

27.  „ 

28.  „ 

29.  » 
80.  „ 
31.  » 

l.Febr. 

2.  ,y 

8.  »I 

4.  „ 


'  0,0032  0,0082  0,31 
'0,0081' 0,0081  0,291 


0,0035,  0,0085  ;o,34 
0,0030|  0,0080  io,30| 
0,0029  0,0029  ]o,28' 
0,0031  0,0031  !o,80l 

I  0,0030' 0,0080  lo,29| 
ij  0,0080  0,0080  0,29! 
|!0,0080j  0,0030  [o,29! 

II  0,0030,  0,0030  0,29 
0,0029  0,0029 'o,28| 

;  0,0030  0,0080  lo,29 
'  0,0080  0,0080  0,28 
.  0,0030|  0,0030 '0,29 
.  0,0030  0,0030  'o,28 
0,0030  0,0030  [o,28 
.  0,0030  0,0030  0,29 


Mit  fei:     0,292, 


0,0024 
0,0025 
0,0028 
0,0024 
0,0025| 
0,0026 
0,0028' 
0,0028. 
0,0028^ 
0,0026| 
0,0026 
0,0029 
0,0030' 
0,0080, 
0,0030' 
0,0030 
0,0030 


0,0024  0,28 
0,0025  j0,24 
0,0028  10,27 
0,0024  :0,24 
0,0025  'o,24 
0,0026  0,25 
0,0028  '0,27 
0,0028  0,27 
0,0028  0,27 
0,0026  |0,25 
0,0026  0,25 
0,0029  0,28 
0,0030  0,28 
0,0030  |0,29 
0,0030  0,28 
0,0030  'o,28 
0,0030  0,29 
0,263 


0,0036 
0,0083 
0,0035 
0,0085 
0,0086 
0,0034 
0,0035 

I  0,0034l 
0,0035! 

,  0,0038| 
0,0038 

|,  0,0036, 

1 0,0036* 
0,0036 


0,0036  0,85 
0,0033  :o,32 
0,0035  0,34 
0,0085  0,35 
0,0036  0,85 
0,0084  0,88 
0,0035  0,34 
0,0033  0,83 
0,0035  0,34 
0,0038  [0,87 
0,0038  ,0,37 
0,0036  |o,35 
0,0036  0,34 
0,0036  l0,35 
0,0036'  0,0036  0,34 
0,0037  ,0,35 
0,0037  0,35 


;  0,0037 
'!  0,0037 


;|  0,0103 
j  0,0104 
•0,0104 

0,0100 

0,0102 
!' 0,0102 
!  0,0103' 
j'0,0102[ 
!  0,0102| 

0,0102 
.0,0102! 
[  0,01041 

0,0105, 
']0,0104| 
I  0,0105. 
[0,0105: 

0,0104. 


5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
18. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 


»  ;;  0,0025; 

»»      0,0026 

»I    ,  0,0025.  0,0025  ,0,28 


;  0,0025  0,29 
0,0026  ,0,30 


»  0,0025! 

»>  I  0,0025' 

T,  '0,0025. 

V  1,0,0025 
n  .0,0022 
))  |:  0,0028 
T»  '  0,0028, 
»  0,0027 
1}  0,0028 

V  ,0,0028 
,t  ll  0,0030 
,1  0,0026 


0,0025  !o,28 
0,0025  0,28 
0,0025  0,28 
0,0025  0,28 1 
0,0022  0,25 
0,0028  0,31 

0,0028  ;o,3i : 

0,0027  0,29 

0,0028  0,29 

0,0028  0,29. 

0,0080  0,30 

0,0026  0,2' 


Mittel:     0,267 


0,0022 
0,0022| 
0,0023! 
0,0023 
0,0028 
0,0023 
0,0023, 
0,0018j 
0,0024' 
0,0026, 
0,0025 
0,0025 
0,0025 
0,0026, 
0,0024 


0,0022  0,25 
0,0022  |o,25 
0,0023  l0,26 
0,0023  0,26 


0,0023 
0,0028 


0,26 
0,26 


0,0023  ,0,26 
0,0018  0,21 
0,0024  0,26 
0,0026  !o,29 
0,0025  ,0,26 
0,0025  0,26 
0,0025  |o,26 
0,0026  0,26 
0,0024  0,25 
6,267 


0,00301 

0,0030| 

0,0030 

,  0,0030 

i  0,0030 

'  0,0080i 

.  0,00311 

,0,0029' 

0,0027 1 

10,0033] 

0,0031 1 

1 0,0031; 

0,0032 

;  0,0033! 

0,0035 


0,345  1 

0,0030  ,0,34 
0,0030  .0,34 
0,0030  [0,34 
0,0030  0,34 
0,0080  0,84 
0,0030  0,34 
0,0031  .0,85 
0,0029  0,34 
0,0027  jO,30 
0,0033  0,87 
0,0031  0,33 
0,0031  0,33 
0,0032  0,34 
0,0033  ,0,33 
0,0035  0,37 


0,0087j 
0,00871 
0,0088! 
0,0088 
0,0088| 
0,0088| 
0,0088i 
0,0086 1 
0,0091 
0,0090| 
0,00941 
0,0095| 
0,0095 
0,0100| 
0,0095. 


a 


0,0108 
0,0104 
0,0101 
0,0100 
0,0102 
0,0102 
0,0103 
0,0102 
0,0102 
0,0102 
0,0102 
0,0104 
0,0105 
0,0104 
0,0105 
0,0105 
0,0104 


0,0087 
0,0087 
0,0088 
0,0088 
0,0088 
0,0088 
0,0088 
0,0086 
0,0091 
0,0090 
0,0094 
0,0095 
0,0095 
0,0100 
0,0095 


0,340 . 


y 
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(Fortsetzung  von  Tabelle  3.) 


Zeit  der 
Wägun- 
gen 

1886 


IV.  ' 

Kleine  zerbrochene! 
Kiystalle 
Gew.:  2,4022g 


I 


V. 

Pulver 

Gew.;:  4,8663  g 


VI. 


I  Kleine  zerbrochene 
I         Krystalle 
,l    Gew.:  8,2227g 


e   ii 


Wasser 


20.  Febr.  I  0,0026  0,00260 

21.  „  j  0,0030  0,00800 
28.  ,y  J  0,0057  0,00285 
24.  V  ij  0,0030.0,00300 
27.  „  1 0,0089.0,00297 

2.  März  ,  0,0079,0,00263 


3. 

j> 

6. 

»» 

10. 

» 

16. 

»> 

19. 

>» 

25. 

» 

0,27 
0,31 
0,29 
0,30 
0,30 
0,28 


0,0024  0,002400,25 
0,0026  0,00260[0,27 
0,0052,0,00260,0,26 


0,0029 
0,0080 
0,0074 
0,0026!0,00260|0,27  ,1 0,0025 
0,0089|0,0029710,29  l  0,0083 
0,0110,0,00275  0,29  .j  0,0105 


0,01510,00252 


,0,0072,0,00240 
',0,0152.0,00253 
1         Mittel: 


0,27 

0,26 

0,26 

0,282 


0,00290|0,29 

0,00267,0,27 

0,00247  0,26 

0,002500,26 

0,00273,0,27 

0,00262|o,27 

0,0148  0,00247,0,27 

0,0074  0,00247  0,27 

0^158]0,00^63^0^2T 

0,267 


|,0,0035| 
1,0,0031 
.' 0,0064 
0,0032 
,0,0095 
,]  0,0091 
,i  0,0026 
i|  0,0094 
'0,0119 
I' 0,0172 
;' 0,0086; 
'  0,0184 


~T 


0,003500,37 
0,00310  0,32 
0,00320  0,83 
0,00320  0,32 
0,00317  0,32 


0,0095! 


0,0097 

0,0196 

0,0101, 

0,0300 

0,00303|0,32.|  0,0280 

i]  0,0096 

!  0,0308 


0,002600,27 
0,003130,31 
0,002970,31 
0,002870,31 
]o,002870,31 
,0,00307|o,32 


0,317 


!i  0,0384, 

|0,0551| 

0,0276, 

j  0,0579 

,1 


0,00950 
0,00970 
0,00980 
0,01010 
0,01000 
0,00933 
0,00960 
0,01010 
0,00960 
0,00918 
0,00920 
0,00965 


4,2<> 

4,2 

4,2 

4,4 

4,4 

3,6 

4,2 

4,1 

4,0 

3,6 

3,4 

4,06 


I.April 

8.  „ 
13. 
22. 
80.      „ 

9.  Mai 
16.      1, 


1 


0,0204!0,00291'0,28l 
0,0228!0,00326'0,27 
0,01810,00362  0,29 
0,03410,00879  0,28 


0,0334  0,00417 
0,0369  0,00410 
0,0307!o,00384 


Mittel: 


0,30 

0,31 

0^30 

0,290 


0,0207'0,00296|0,28  i 
0,0252  0,00360'0,30  C 
0,0175'0,0035o!o,28 ' 


;  0,0294 

10,0293 

'  0,0217 

0,0860|0,00387|0,30 1'  0,0413 

0,0400 

0,0435 

0,0374 


Jo 


0,0346i0,00482|0,31 !! 
0,0366l0,00407j0,30|j 
0,0295!q,00369'o,29  / 

0,294  1 


|0,00420'0,39 
'0,00420;0,35 
[0,00434[0,35 
0,00459{0,36 
0,00500|0,36 
0,00483|0,36 
0,00467'0,37 


I]  0,073810,01054 
'o,0849'0,01212 
0,0621 10,01242 
0,01287 
0,01380 
0,01335 
0,01272 


'1 0,1160 
'  0,1104 


0,1202 
0,1018 


6,9 
7,6 
7,8 
8,4 
9,1 
8,9 
10,2 


0,362 


8,41 


5.  Juni  11 0,1220 
19.      V    11 0,0946 

8.  Juli  I  0,0895 
10.  Aug.  il  0,1977 


0,00610|0,34  il  0,106910,00534 


0,00676 
0,00689 
0,00520 


Mittel: 


0,34  I  0,0842 
0,3310,0813 
0,24 1:0,2487 
0,312  I 


0,00614 
0,00581 
0,00654 


0,30 1;  0,1401 
0,31 1  0,1100 
0,30l!c,1044 
0,30  !i  0,3386 

0,302 

1 


0,0070510,39  !  0,3609  0,01804:14,3 
0,00786'0,40  i0,2766J0,01976|14  5 
0,00746|o,39 ,'  0,267310,01909  14,3 
0,00878|'0,41  >|o,820l!o,02158!l6,2 
6,397  \  14,82 


Rest  für  Reihe  IV:  1,119  Mol.  H,0. 
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Tabelle  4. 
Röhre  15  mm  Durchmesser. 


Zeit  der 
Wägun- 
gen 

1886 

19.  Jan. 

20.  V 

21.  „ 

22.  „ 
28.  I. 

24.  „ 

25.  ,, 

26.  M 

27.  ,, 

28.  „ 

29.  „ 

30.  „ 

31.  „ 
l.Febr. 
2.  » 
8.  ,, 
4.  i> 


5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 


VII.  !i 

Kleine  zerbrochene 

Krystalle        ' 

Gew.:  5,4967  g    i 


VIII. 

Pulver 

Gew.  9,8298  g 


_i_i_ 


IX. 
Kleine  zerbrochene' 

Krystalle 
I  Gew.:  12,1714  g 


Wasser 


||  0,0074|  0,0074  0,84 
I  0,0072|  0,0072  |o,33 
'  0,0075' 0,0075  |0,35j 
I  0,0070' 0,0070  0,33; 


0,34 
0,34 
0,33 
0,33 


0,0072  0,0072 

0,0073'  0,0073 
'  0,0070'  0,0070 
l|0,007l' 0,0071   .,_ 
I  0,0072  0,0072  lo,33 

0,0O73|  0,0073  lo,33 

0,0072  0,0072  0,33  II 
i,  0,0073' 0,0073  io,33| 
|0,0074J  0,0074  0,33 
!l  0,0074' 0,0074  j0,38|| 
l,  0,0074|  0,0074  |0,83 ,' 
..0,0074  0,0074  0,33  I 
1 0,0074  0,0074  ,0,33 11 


Mittel:    0y833 1 


0,0054 
0,0054 
0,0056 
0,0057 
0,0056| 
0,0057' 
0,0059 
0,0060 
0,0060 
0,0060 
0,0059' 
0,0064 
0,0065 
0,0064 
0,0064 
0,0064 
0,0064 


0,0054  '0,25 
0,0054  |0,25 
0,0056  0,26 
0,0057  '0,27 
0,0056  |o,26 
0,0057  0,27 
0,0059  0,27 
0,0060  0,28 
0,0080  !o,28 
0,0060  0,27 
0,0059  '0,27 
0,0064  [0,29 
0,0065  io,29 
0,0064  lo,29 
0,0064  |0,29 
0,0064  j0,29 
0,0064  10,29 


0,274 


0,0077 
0,0077j 
0,0079' 
0,0080' 
0,0077! 
0,0076! 
0,0077 1 
0,0078l 
0,0079' 
0,0080' 
0,0080' 
0,0080 
0,0081 
0,0082 
0,0081 
0,0082 
0,0081 


0,0077  0,35 
0,0077  0,36  II 
0,0079  0,87  ij 
0,0080  0,38 
0,0077  |0,36  ' 
0,0076  |0,35l 
0,0077  !o,36  j 
0,0078  ;o,36 
0,0079  J0,36 .' 
0,0080  J0,37  ! 
0,0080  0,37 ', 
0,0080 'o,36;' 
0,0081  |0,37  I 
0,0082  iO,87  !| 
0,0081  '0,87  I 
0,0082  10,37  ' 
0,0081  ;0,37  \ 
0,364\\ 


0,0217 
0,0215 
0,02151 
0,0211 
0,0212 
0,0214 
0,0215; 
0,0216' 
0,0217 
0,0218 
0,0218 
0,0221 
0,0221 
0,0222 
0,0221  j 
0,0222i 
0,022  li 


0,0217 
0,0215 
0,0215 
0,0211 
0,0212 
0,0214 
0,0215 
0,0216 
0,0217 
0,0218 
0,0218 
0,0221 
0,0221 
0,0222 
0,0221 
0,0222 
0,0221 


8 


4,4* 
4,2 

,4,8 

4,4 

=  4,3 
4,1 

iM 
4,7 

'4,9 

.4,9 
,4,9 
,4,9 
,4,8 
4,8 
4,7 
i4,5 


0,0058  0,0058 
0,0058  0,0058 
0,0058*  0,0058 
0,0059  0,0059 


0,0059 
0,0059 


0,32 
0,32 
0,82 
0,32 

0,0059  l0,32 

0,0059 


0,32: 
0,32' 
0,81 1 
0,31! 
0,32 
0,31, 
0,31' 
0,32 ' 
0,31, 
0,3^ 
Mittel:     0,316 


0,0059  0,0059 
0,0059  0,0059 
0,0059'  0,0059 
0,0061  0,0061 
0,00631  0,0063 
0,0064  0,0064 
0,00641  0,0064 
0,00651  0,0065 
0,0065  0,0065 


0,0051 1 
0,0051t 
0,005l| 
0,0051 
0,0051 
0,0051 
0,0051 
0,0052 
0,0050 
0,0054| 
0,0056' 
0,0057; 
0,0057; 
0,0058; 
0,0052 


0,0051 
0,0051 
0,0051 
0,0051 
0,0051 
0,0051 
0,0051 
0,0052 
0,0060 
0,0054 
0,0056 
0,0057 
0,0057 
0,0058 
0,0052  ^^26 
Ö.277 


0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,26 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 


l|0,0064j 
!|0,0064| 
\  0,0064 
'0,0064 
|>  0,00641 
110,0064' 
||0,0064l 
l0,0064{ 
',0,0062, 
,  0,0063| 
0,00661 
'  0,0066' 
I  0,0066; 
,0,0071 
,  0,0066 


0,0064  10,35 
0,0064  J0,35 
0,0064  [o,85 
0,0064  ,0,35 
0,0064  0,35 
0,0064  jO,86 
0,0064  0,35 
0,0064  '0,34 
0,0062  |0,33 
0,0063  j0,33 
0,0066  0,33 
0,0066  0,32 
0,0066  ,0,33 
0.0071  0,35 
0,0066  0,83 


0,0188| 
1 0,0183 
1 0,0183 
0,0183 
0,0183 
0,0184 
0,0184 
1 0,0188 
1 0,0190 
10,0190 
!  0,0201 
0,0203 
0,0202 
!  0,0204 
0,0201 


0,0183 
0,0188 
0,0183 
0,0183 
0,0183 
0,0184 
0,0184 
0,0188 
0,0190 
0,0190 
0,0201 
0,0203 
0,0202 
0,0204 
0,0201 


0,334 1 


4,69 

,3,2 

13,1 

3,2 

8,3 

3,3 

3,2 

,3,2 

'3,5 

3,3 

3.6 

3,6 

3,S 

13,8 

3,8 

8,9 

3,45 
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VII 
^^^"■llKleine  zerbrochene'l 

gen 

1886 


Krjstalle 
Gew.:  5,4967  g 


vm. 

Pulver 
Gew.:  9,8298  g 


20.  Febr.  0,006510,00650 
0,0199l0,00663 


März 


23. 
24. 
27. 

2. 

3. 

6. 
10. 
16. 
19. 
25. 


1.  April; 

8.  )i    i 

13.  ))    } 

22.  ^T 

30.  »^ 

9. 
16. 


0,0064  0,00640 
0,0204}o,00680 
0,0192|0,00640 
0,006210,00620 


0,32 
0,32 
0,81 
0,32 
0,34 
0,30 


0,0203|0,00677|0,31 
0,0253j0,00632J0,31 
0,0367i0,00612|0,31 
0,0177  0,00590jO,30 
0,0379!o,00632|0,31 


Mittel:    0,314 


IX. 

Kleine  zerbrochene' 

Krystalle 

Gew.:  12,1714  g 


0,0052 
0,0170 
0,0055 
0,0183 
0,0162 
0,0055 
0,0199 
0,0223 
0,0321 
0,0162 
0,0337 


0,00520|0,25 
0,00567  0,27 
0,00550 
0,00610 
0,00540 


0,00550 
0,00663 
0,00557 
0,00535 
0,00540 
0,00562 


0,27 
0,28 
0,28 
0,27 
0,31 
0,28 
0,27 
0,28 
0,28 


0,276 


0,0066 
0,0208 
0,0069 
0,0220 
0,0197 
0,0066 
0,0221 
0,0275 
0,0400 
0,0199 
10,0415 


0,00660 
0,00677 
0,00690 
0,00733 
0,00657 
0,00660 
0,00737 
0,00687 
0,00667 
0,00668 
0,00694 


Wasser 


0,33 
0,33 
0,33 
0,34 
0,34 
0,82 
0,34 
0,84 
0,84 
0,34 
0,34 


0,336 


0,0201 
0,0620 
0,0205 
0,0640 
0,0570 
0,0205 
0,0642 


a 


0,02010| 
0,02067 
0,02050 
0,02183 
0,01900 
0,02050 
0,02140 


0,0805  0,02012 
0,1164  0,01960 
0,0588'o,01943 
0,121l!0,02018 


4,2« 

4,2 

4,4 

4,4 

3,6 

4,2 

4,1 

4,0 

3,6 

8,4 

4,5 


Mai 


0,049110,00701 
0,0570  0,00814 


0,0412 
0,0752 
0,0723 
0,0767 
0,0569 


0,00824 
0,00885 
0,00904 
0,00852 
0,0O813|0,35 


0,31 
0,32 
0,30 
0,31 
0,31 
0,30 


5.  Juni 
19.      „ 
3.  Juli 
l    10.  Aug. 


Mittel:    0,3U 

0,2535!0,012ö7|0,34 
0,1966  0,01404  0,34 
0,1867  0,01384|0,84 
0,450610,01 18610,27 


10,0443  0,00633  0,28 
j  0,0530  0,00757  0,80 
j  0,0888  0,00776  0,28 
,0,0726  0,00807  0,80 
1 0,0698  0,00872  0,80 
10,0716  0,00795  0,28 
0,0568|o,00682  0,27 


Mittel:     0,322 


0,287 

0,01102.0,29 

0,012640,31 

0,012110,31 

0,5298|0,0189l|o,31 


0,0544 
0,0641 
0,0564 
0,0874 
0,0862 
0,0934 
0,0802  0, 


0,00777 
0,00916 
0,01128 
0,00971 
0,01077 
0,01038 
,00891 


0,85 
0,86 
0,41 
0,87 
0,87 
0,87 
0,38 


110,1563 
]l  0,1757 
"  0,1888 
0,2407 
0,2290 
0,2509 
0,2089 


0,2205 
0,1771 
0,1695 


0,306 


0,374 

I0,3054|0,01522|0,41 
0,2348  0,01677'o,41 
0,2212  0,01580l0,40 
0,7063|0,01858;0,41 


0,02283 
0,02510 
0,02766 
0,02674 
0,02862 
0,02788 
0,02321 


4,06 

6,9 
7,6 
7,8 
8,4 
9,1 
8,9 
10,2 
8,41 


0,407 


0,7492j0,08746|14,8 
0,5732  0,04094  14,5 
0,5526  0,0394114,8 
0,6887|o,04444;i6,2 


14,82 


Rest  fdr  Reihe  YH:  1,056  Mol.  H«0. 


Die  Columnen  b  zeigen,  dass  die  Beobachtungen  an  G-e- 
nauigkeit  nichts  zu  wünschen  übrig  lassen,  da  die  taglichen 
Wägungen,  wenn  überhaupt  DiflFerenzen,  so  doch  nur  solche 
von  wenigen  Zehntelmilligrammen  ergaben.  Wenn  trotzdem 
hin  und  wieder  Sprünge  in  den  relativen  Dampfspannungen 
aber  unregelmässig  zu  verschiedenen  Zeiten  auftreten,  so  können 
diese  nur  durch  fehlerhafte  Wägungen  der  Wasserröhren  ver- 
anlasst worden  sein,  denn  durch  die  geringsten  Erschütterungen 
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derselben  beim  Herausnehmen  aas  dem  Exsiccator,  dem  Trans- 
port nach  der  Wage  etc.  zieht  sich  das  Wasser  an  den 
inneren  Gefasswänden  in  die  Höhe,  sodass  dadurch  seine  Ober- 
fläche vergrössert  wird,  und  die  nächste  Wägung  einen  zu 
grossen  Wasserverlust  ergeben  muss.  Namentlich  zeigt  sich 
diese  Fehlerquelle  bei  den  weiteren  Röhren,  da  bei  den  engsten 
infolge  der  bedeutenden  Oberflächenspannung  eine  Bewegung 
des  Niveaus  fast  nie  oder  höchst  selten  bemerkbar  war.  Daher 
zeigt  Tabelle  6,  dass  bei  den  weiteren  Röhren  der  beobachtete 
Gewichtsverlust  des  Wassers  oft  nicht  unwesentlich  von  dem 
in  Bezug  auf  die  engste  Röhre  berechneten  abweicht 

Tabelle  5. 


Zeit         t 
der  Wägung 


Röhre  I.     I 

Wasserverl. ! 

beob.       I 


Röhre  II. 

Wasserverlust 

beob.      I      ber. 


Röhre  III. 

Wasserverlast 

beob.      I      ber. 


29.  Jan. 
3.  Febr. 

6.  V 

7.  „ 
14.       ,, 

3.  März 

13.  April 

9.  Mai 

5.  Juni 


0,0023  g 

0,0024 

0,0020 

0,0021 

0,0022 

0,0021 

0,00284 

0,00311 

0,00407 


0,0102  g 

0,0105 

0,0087 

0,0088 

0,0090 

0,0096 

0,01242 

0,01335 

0,01804 


0,0092  g 
0,0096 
0,0080 
0,0084     , 
0,0088 
0,0084     j 
0,01136   I 
0,01244   I 
0,01628 


0,0218  g 

0,0207  g 

0,0222 

0,0216 

0,0183 

0,0180 

0,0183 

0,0189 

0,0190   1 

0,0198 

0,0205   . 

0,0189 

0,02766  ; 

0,02556 

0,02788  1 

0,02799 

0,03746  ' 

0,03663 

Dieser  Tabelle  liegt  die  Voraussetzung  zu  Grunde,  dass 
nach  älteren  Versuchen  Stefan's^)  und  nach  solchen  von 
Müller-Erzbach-)  die  aus  Röhren  verdunsteten  Wasser- 
mengen direct  proportional  dem  Querschnitt  derselben  sind. 
Neuere  Versuche  Stefan's')  ergaben,  dass  „die  Verdampfungs- 
menge nicht,  wie  gewöhnlich  angenommen  wird,  dem  Flächen- 
inhalte des  Beckens,  sondern  dem  umfange  desselben  propor- 
tional ist." 

Die  bedeutenden  Abweichungen  der  letzten  Beobachtungs- 
daten von  den  berechneten  können  ausserdem  noch  dadurch 
verursacht  worden  sein,  dass  infolge  der  langen  Beobachtungs- 
zeit die  Oberfläche    des  Wassers  einige  Millimeter  gesunken 

1)  J.  Stefan,  Wien.  Ber.  68.  2.  Abth.  p.  385.  1873. 

2)  W.  Müller-Erzbach,  Wied.  Ann.  23.  p.  609.  1884. 

3)  J.  Stefan,  Wien.  Ber.  83.  2.  Abth.  5.  Mai  1881.  Wied.  Ann.  17. 
p.  556.  1882. 
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war  und  sich  dadurch  nicht  unwesentlich  vergrössert  hatte. 
Aber  auch  die  Oberfläche  des  Zinksulfats  konnte  im  Laufe 
der  Zeit  nicht  constant  bleiben,  da  das  Salz  allmählich  zu- 
sammensank. Und  wenn  auch  die  täglichen  Gewichtsverluste 
nur  geringe  Abweichungen  voneinander  aufweisen,  so  sind 
dieselben  doch  auf  den  Quotienten  aus  der  Gewichtsabnahme 
des  Salzes  durch  die  des  Wassers,  also  auf  die  relativen  Dampf- 
spannungen, nicht  unwesentlich  von  Einfiuss.  So  beträgt  z.  B. 
bei  Röhre  I  Tab.  »der  Gewichtsverlust  (0,0007  g)  vom  31.  Ja- 
nuar nur  0,089  7o  niehr  als  der  vom  30.  Januar  (0,0006  g), 
bezogen  auf  den  Wassergehalt  des  Salzes  (0,11302  g),  die  relativen 
Dampfspannungen  (0,29  und  0,25)  diflferiren  dagegen  um  167o> 
für  den  5.  und  6.  Februar  sind  die  betrefifenden  Zahlen  0,088  ®/o, 
resp.  20,834  ®/o,  und  die  relative  Dampfspannung  am  14.  Februar 
ist  sogar  um  23,333^0  kleiner  als  die  vom  13.  Februar,  während 
die  zugehörigen  Gewichtsverluste  wiederum  nur  um  0,088  ^/o 
voneinander  abweichen.  Man  sieht  also,  dass  bei  Anwendung 
so  kleiner  Quantitäten  wie  die,  mit  denen  Hr.  Müller-Erz- 
b  a  c  h  gearbeitet  hat  (nämlich :  1,156g  grosse  Krystalle,  Wasser- 
gehalt: 0,508  g;  0,2875  g  kleine  Krystalle,-  Wassergehalt: 
0,126  g)'),  eine  GewichtsdiflFerenz  von  nur  0,0001  g  eine  sehr 
bedeutende  Differenz  in  der  relativen  Dampfspannung  zur  Folge 
haben  kann.  Eine  Anwendung  grösserer  Quantitäten  ist  aber 
wiederum  nicht  rathsam,  da  durch  die  übermässig  lange  Yer- 
suchsdauer  andere  störende  Einflüsse,  wie  beispielsweise  Ver- 
grösserung  der  Oberflächen,  Bildung  verschieden  grosser  Kanäl- 
chen im  Innern  der  Substanz,  sich  geltend  machen  können. 

Die  aus  meinen  Versuchen  abgeleiteten  relativen  Dampf- 
spannungen zeigen,  dass  die  Krystalle  grössere  Werthe  der- 
selben liefern  als  pulverförmige  Substanzen,  wie  eine  Verglei- 
chung  der  Reihen  III^  IV^,  VI^  VII<^  und  IX°  einerseits 
mit  II*',  V^  und  VIII*'  andererseits  ergibt,  und  dass,  namentlich 
bei  Anwendung  von  Krystallen,  die  Dampfspannung  mit  dem 
Quantum  der  Substanz  wächst,  wie  aus  einer  Vergleichung 
der  Reihen  I*'  mit  IIIS  IV ^  mit  VI°  und  VII*'  mit  IX«  ersicht- 
lich ist.    Es  folgt  dies  ohne  weiteres   daraus,   dass   die  freie 


1)  W.  Müller-Erabach,  Wied.  Ann.  26.  p.  417.  1885. 


Digitized  by 


Googk 


220  C.  R.  Schulze. 

Oberfläche  von  Krystallen  eine  grössere  sein  muss  als  die  einer 
pulverförmigen,  in  einer  gleichweiten  Röhre  befindlichen  Aggre- 
gation, wie  dies  schon  p.  209  angedeutet  worden  ist  Sämmtliche 
Einzelresultate,  sowie  insbesondere  die  in  den  Tabellen  2 — 4 
verzeichneten  Mittelwerthe  rechtfertigen  die  Behauptung: 

dass  die  Methode  von  Müller-Erzbach  durchaus 
unsichere,  und  von  jeweiligen  Umständen  abhängige 
Resultate  liefert,  sie  also  zur  Bestimmung  der  rela- 
tiven Dampfspannungen  nicht  zu  verwerthen  ist  und 
in  keiner  Weise  an  die  Stelle  der  barometrischen 
Methode  gesetzt  werden  kann. 

Wenn  Hr.  Müller-Erzbach  ferner  meint,  dass  die  re- 
lative Dampfspannimg  wasserhaltiger  Salze  mit  der  Tempe- 
ratur zunehme,  so  bin  ich  allerdings,  zunächst  gestützt  auf 
meine  Versuche,  der  Ansicht,  dass  dieselbe  innerhalb  gewisser 
Temperaturgrenzen  nahezu  eine  constante  Grösse  sei.  Daf&r 
sprechen  auch  die  in  Tabelle  6  wiedergegebenen,  von  Müller- 
Erzbach  selbst  bei  einer  10 — 20^  höheren  Temperatur,  aber 
unter  sonst  vöUig  gleichen  Bedingungen  gefundenen  relativen 
Dampfspannungen. 

Tabelle   6. 

Relative  Dampfspannung  des  Zinksulfats 
nach  Müller-Erzbach: 


Temp. 

Rel.  D. 

Temp.       Rel  D. 

Temp. 

Rel.  D. 

17,5« 

0,41 

22—240        0,35 

19,0° 

0,22 

16,5 

0,38 

24,0            0,29 

23,0 

0,80 

16,0 

0,35 

22,0            0,24 

22,0 

0,80 

16,5 

0,33 

21,0            0,18 

23,0 

0,19 

19,0 

0,32 

18,5            0,37 

20,0 

0,37 

16,5            0,35 

22,0 

0,86 

16,5            0,35 

23,0 

0,85 

17,0            0,14 

nach  Schulze: 

Temp. 

Rel.  D. 

4,590  0,26  0,27  0,36  0,29  0,26  0,34  0,33  0,27  0,36 

3,45  0,27  0,29  0,38  0,28  0,26  0,34  0,32  0,28  0,83 

4,06  0,23  0,25  0,36  0,28  0,27  0,32  0,31  0,28  0,33 

8,41  0,27  0,25  0,34  0,29  0,29  0,86  0,31  0,29  0,37 

14,05  0,26  0,29  0,34  0,31  0,30  0,40  0,32  0,80  0,41 
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Endlich  sprechen  dftfUr  die  aus  den  directen  Beobach- 
tungen des  Hm.  G.  Wiedemann^)  berechneten  relativen  Dampf- 
spannungen, wie  sie  in  Tabelle  7  verzeichnet  sind. 


Tabelle  7. 

Relative  Dampfspannung  wasserhaltiger  Salze, 
berechnet  nach  den  Versuchen  von  G.  Wiedemann. 

Schwefelsaure  Magnesia. 
I.  Reihe.  II.  Reihe. 


Temp. 

Rel.  D. 

Temp. 

Rel.  I 

24,3«> 

0,791 

11,60 

0,941 

35,0 

0,851 

22,2 

0,804 

40,2 

0,884 

30,0 

0,888 

45,4 

0,885 

40,0 

0,859 

51,9 

0,819 

50,0 

0,824 

61,2 

0,821 

60,0 

0,823 

61,8 

0,819 

70,4 

0,802 

70,2 

0,804 

80,0 

0,778 

Schwefelsaures  Zinkozyd. 
I.  Reihe  IL  Reihe 


Temp. 

Rel.  D. 

Temp. 

Rel.D. 

Temp. 

16,5<> 

0,521 

60,0« 

0,765 

11,60 

22,0 

0,639 

66,0 

0,744 

20,2 

30,0 

0,641 

70,0 

0,732 

30,0 

34,5 

0,700 

78,8 

0,765 

40,0 

40,0 

0,805 

85,5 

0,830 

50,0 

45,0 

0,805 

88,0 

0,877 

60,0 

50,0 

0,787 

Schwefelsaures 

1  Cobaltoxydul. 

I. 

Reihe 

II. 

Temp. 

Rel.  D. 

Temp. 

Rel.  D. 

Temp. 

22,1» 

0,803 

64,90 

0,891 

13,6'> 

25,1 

0,729 

70,0 

0,888 

20,0 

30,2 

0,774 

75,0 

0,875 

26,2 

35,0 

0,828 

80,0 

0,864 

85,0 

40,0 

0,868 

85,0 

0,871 

45,0 

45,0 

0,872 

90,0 

0,852 

55,0 

50,0 

0,853 

65,0 

55,0 

0,902 

75,0 

60,0 

0,896 

83,0 

Rel.  D. 

0,569 
0,574 
0,644 
0,794 
0,808 
0,782 


II.  Reihe 

Rel.  D. 

0,845 
0,770 
0,759 
0,851 
0,910 
0,904 
0,900 
0,883 
0,868 


1)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  Jubelb.  p.  474.  1874. 
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SchwefeUaures  Nicke 

lozydul. 

I.  Reihe. 

11. 

Reihe. 

Temp. 

Rel.  D. 

Temp. 

Rel.  D. 

Temp. 

Rel.  D. 

20ß^ 

0,937 

65,0« 

0,876 

13,6« 

0,965 

25,0 

0,818 

70,0 

0,876 

20,0 

0,873 

30,0 

0,835 

75,0 

0,865 

26,2 

0,905 

35,0 

0,871 

80,1 

0,862 

35,0 

0,919 

40,0 

0,854 

85,2 

0,844 

45,0 

0,892 

45,2 

0,883 

90,0 

0,831 

55,0 

0,899 

50,0 

0,885 

65,0 

0,888 

56,0 

0,878 

75,0 

0,872 

60,0 

0,878 

83,0 

0,856 

Sch 

wefelsaures  Eißenoxydul. 

I.  Reihe 

n. 

Reihe 

Temp. 

Rel.  D. 

Temp. 

Rel.  D. 

Temp. 

ReL  D. 

21,0« 

0,719 

80,0^ 

0,908 

20,0« 

0,626 

25,5 

0,695 

85,0 

0,918 

25,0 

0,568 

29,9 

0,675 

90,0 

0,910 

30,0 

0,644 

36,3 

0,708 

93,5 

0,914 

35,8 

0,675 

40,4 

0,733 

40,2 

0,722 

45,0 

0,772 

45,2 

0,789 

50,0 

0.813 

50,2 

0,778 

56,3 

0,873 

55,2 

0,873 

59,9 

0,869 

60,0 

0,882 

65,0 

0,874 

65,0 

0,861 

70,0 

0,880 

70,2 

0,946 

75,0 

0,911 

75,1 

0,915 

Da  die  relativen  Dampfspannungen  der  wasserhaltigen 
Salze,  auch  wenn  sie  von  der  Temperatur  abhangig  sein  soll- 
ten, für  dieselben  Temperaturen  dieselben  bleiben  müssen^ 
gleichviel  nach  welcher  Methode  sie  erhalten  worden  sind,  so 
sprechen  die  Wiedemann 'sehen  Resultate  aufs  entschiedenste 
gegen  die  Anwendbarkeit  der  Methode  von  Müller-Erzbach, 
insofern  sie  zeigen,  dass  das  Verhalten  wasserhaltiger  Salze 
allein  unter  dem  Einflüsse  der  Temperatur  ein  ganz  anderes 
ist,  als  wenn  dieselben  zugleich  auch  der  Einwirkung  hygro- 
skopischer Mittel  ausgesetzt  sind. 

Ist  aber  die  relative  Dampfspannung  wasserhaltiger  Salze, 
wie  ich  vermuthe,  eine  constante  Grösse,  so  dürfte  die  Kennt- 
niss  derselben  insofern  von  Wichtigkeit  sein,  als  man  mit  ihrer 
Hülfe  die  absolute  Dampfspannung  der  betreffenden  Salze  aus 
der  des  Wassers  berechnen  kann,  wenn  für  eine  bestimmte 
Temperatur  die  relative  Dampfspannung  nach  der  barometri- 
schen Methode  gefunden  worden  ist. 
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Hc  Müller-Erzbach  zieht  aus  seinen  Werthen,  die  er 
fbr  die  relativen  Dampfspannungen  der  wasserhaltigen  Salze 
gefunden  hat,  einen  Schluss  auf  die  Constitution  derselben  und 
gibt  z.  B.  dem  Zinkvitriol  die  Formel: 

Hiernach  wäre  ein  Molecül  H^O,  wohl  das  sogenannte 
Constitutionswasser,  welches  erst  über  200^  ausgetrieben  wird, 
am  festesten  mit  dem  wasserfreien  Zinksulfat  verbunden. 
Etwas  weniger  fest  ist  ein  zweites  HjO,  das  unter  dem  hori- 
zontalen Strich  stehende;  am  wenigsten  fest,  aber  unter  sich 
gleich  stark  gebunden  würden  die  letzten  ftinf,  hinter  dem 
verticalen  Strich  stehenden  Molecule. 

So  findet  er  nacheinander  bei  Vergleichung  der  übrigens 
in  ungleichen  Zeiten  aus  dem  Salz  und  dem  Wasser  fortge- 
gangenen Wassermengen  die  im  Mittel  für  diese  Zeiten  gelten- 
den relativen  Dampfspannungen  in  einer  ersten  Reihe: 

WasserverluBt : ,  5,073  Mol. 
0,41—0,33—0,35—0,33—0,30—0,32—0,37—0,36—0,85—0,35—0,29; 

femer: 

Wasserverlust;  0,8405  Mol. 

0,24—0,18—0,02. 

Da  hiemach  der  Wasserverlust  des  Salzes  etwa  5  Mole- 
cule beträgt,  wenn  die  relative  Dampfspannung  auf  0,29  ge- 
sunken ist,  und  von  da  ab  die  letztere  schneller  abfällt,  als 
vorher,  so  glaubt  Hr.  Müller -Erzbach  schliessen  zu  können, 
dass  das  sechste  Wassermolecül  fester  an  das  wasserfreie  Salz 
gebunden  sei  als  die  ersten  fün£ 

In  einer  zweiten  Reihe  findet  derselbe  einen  Abfall  der 
relativen  Dampfspannung  nach  dem  Fortgang  von  2  Molecülen 
H^O,  sodann  nach  Abspaltung  von  drei  weiteren  Molecülen, 
worauf  der  Rest  unter  bedeutend  verminderter  Dampfspannung 
entweicht.  Die  relativen  Dampfspannungen  für  diese  drei 
Perioden  sind  durch  die  Zahlen: 

2  Mol.  3Mol Best 

0,37-0,35-0,S5r  0,14-0,22—0,30-0,30-0,19;  0,06 

gegeben.    Wir  wollen  hier  nur  auf  die  Unregelmässigkeiten  in 
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der  zweiten  Periode  aufmerksam  macheiL  Will  man  die  letzten 
Besultate,  auf  die  Hr.  Müller- Erzbach  selbst  mehr  Grewicht 
legt,  als  auf  die  ersteren,  von  denen  er  sagt,  sie  seien  „wegen 
der  Ungleichheit  der  Vergleichsröhre  mit  nnyerbundenem 
Wasser  weniger  genau/'  gelten  lassen,  so  könnte  man  doch 
wohl  dem  Zinkyitriol  keine  andere  Constitutionsformel  er- 
theilen  als: 

?BS^+ M  +  3H,0  +  2H,0. 

Hiemach  wären  die  fünf  ersten  Molecule  H2O  doch  nicht 
gleich  stark  gebunden,  wie  Hr.  Müller-Erzbach  vorher  be- 
hauptet hat.  Uebrigens  stimmen  meine  Resultate  auch  hier 
in  keiner  Weise  mit  denen  des  Hm.  Müller-Erzbach  überein. 
Vielmehr  ist  der  Wasserverlust  des  Salzes  innerhalb  gleicher 
Zeiten  sehr  nahe  gleich,  bis  er  im  ganzen  fast  sechs  Molecule 
beträgt  Die  relativen  Dampfspannungen  bleiben  ebenfalls  bis 
dahin  nahe  constant 

Etwaige  Sprünge  und  Unregelmässigkeiten  sind  den  schon 
oben  erwähnten  Fehlerquellen  zuzuschreiben,  nämlich  der  un- 
gleichen Benetzung  der  Wände  der  mit  Wasser  gefüllten 
Röhren,  sowie  den  Erschütterungen  des  Salzes,  wodurch  die 
Wasser  abdunstende  Oberfläche  desselben  geändert  wird. 

Eine  einfache  Ueberlegung  zeigt  von  vornherein,  dass  der 
Verlauf  des  Verwitterungsprocesses  kein  anderer  sein  kann, 
als  wie  er  von  mir  gefunden  und  in  den  Tabellen  2 — 4  dar- 
gestellt ist  Angenommen,  es  seien  fünf  Molecule  Wasser 
weniger  fest  gebunden  als  das  sechste  und  dieses  wieder 
schwächer  als  das  siebente,  und  diese  schwächere  Bindung 
gebe  sich  durch  eine  grössere  Dampfspannung,  resp.  schnel- 
lere Verwitterung  zu  erkennen,  so  müssten  sich  die  sieben 
Molecule  Wasser  des  Zinkvitriols  von  vornherein  in  drei 
Gmppen  —  5  Mol.,  1  Mol.  und  1  Mol.  —  theilen,  von  denen 
die  letzteren  beiden  nicht  eher  zur  Verdunstung  gelangen, 
als  bis  die  erstere  auch  von  den  untersten  Partien  des  Salzes 
aus  vollständig  entwichen  ist,  sodass  sich  also  zunächst  ein 
zweifach  gewässertes  Zinksulfat  bildet,  das  nunmehr  in  ein 
einfach  gewässertes  übergeht,  was  aber  nicht  denkbar  ist 
Hingegen  unterliegt  es  keinem  Zweifel,  dass  die  obersten  Par- 
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tien  des  Salzes  erst  voUfitÄndig  verwittern,  noch  ehe  die  un- 
teren irgend  welchen  Wasserverlust  erlitten  haben,  was  man 
auch  daraus  ersehen  kann,  dass  die  unteren  Krystalle  noch 
vollständig  durchsichtig  sind  oder  ihr  ursprüngUches  Aussehen 
haben,  während  die  obersten  Schichten  bereits  vollständig  oder 
wenigstens  ziemlich  stark  verwittert  sind.  Allmählich  schreitet 
die  Verwitterung  nach  der  Tiefe  vor,  und  zwar  rückt  das 
Wasser  der  imteren  Schichten  in  dem  Maasse  nach  oben,  als 
die  oberen  Schichten  nicht  mehr  im  Stande  sind,  diejenige 
Wassermenge  zu  liefern,  die  unter  den  gegebenen  Bedingungen 
zur  Verdunstung  gelangen  kann.  Hieraus  erklärt  sich  die  in 
gleichen  Zeiten  beobachtete  gleiche  Grewichtsabnahme  und  der 
Abfall  der  Dampfspannung  kurz  vor  Beendigung  des  Verwitte- 
rungsprocesses. 

Dass  nicht  volle  sechs  Molecule  Wasser  entweichen,  hat 
einfach  darin  seinen  Grund,  dass  das  entwässerte  oder  wenig- 
stens zum  grossen  Theil  entwässerte  Zinksulfat  ebenfalls  hygro- 
skopisch ist,  imd  deshalb  die  Verwitterung  dann  zum  Stillstand 
kommen  muss,  wenn  dasselbe  der  concentrirten  Schwefelsäure 
in  Bezug  auf  die  Af&nität  zum  Wasser  das  Gleichgewicht  hält. 

Nach  alledem  kann  ich  dem  Zinkvitriol  keine  andere 
Constitutionsformel  ertheilen  als: 

ZnS04  +  H,0 
6H,0 

Hr.  Müller-Erzbach  nimmt  nun  Bezug  auf  die  Versuche 
von  Mitscherlich^)  und  Marignac')  einerseits  und  die  von 
Schindrer*)  und  Kühn*)  andererseits  und  ergreift  für  letztere 
Partei;  jedenfalls  weil  seiner  Meinung  nach  deren  Resultate  am 
besten  mit  den  seinigen  übereinzustimmen  scheinen,  insofern  sie 
glauben,  ein  zweifach  gewässertes  Zinksulfat  gefunden  zu  haben. 
Hinsichtlich  der  gegentheiligen  Versuche  sagt  er*):  „Eine  Ver- 
änderung der  Dissociation  hinter  dem  sechsten  Molecül  des 
Krystallwassers,  wie  es  der  von  Mitscherlich  und  Marignac 


1)  Mitscherlich,  Lehrb.  d.  Chemie  2.  2.  Abth.  p.  145.  1843. 

2)  Marignac,  Ann.  des  Mines  (5)  12.  p.  50.  1857. 

3)  Schindler,  Magazin  der  Pharm.  81.  p.  18t.  1829  od.  1830. 

4)  Kühn,  Schweigg.  Joum.  «0.  p.  337.  1830. 

5)  MtiUer-Erzbach,  Wied.  Ann.  26.  p.  418.  1885. 
Ann.  d.  Phys.  n.  Ghem.    N.  F.   XXXI.  15 
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über  30®  ausgeschiedenen  Verbindung  ZnSO^  +  ßHgO  ent- 
sprechen würde,  findet  entschieden  nicht  statt '^  Wenn  aber 
seine  Versuche  ergeben,  dass  das  letzte  Molecül  H^O  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  nicht  entweicht,  so  sollte  ich  doch 
wohl  meinen,  dass  „eine  Veränderung  der  Dissociation  hinter 
dem  sechsten  Molecül  des  Krystallwassers^'  unzweifelhaft  aus- 
gesprochen ist.  Freilich  nimmt  er  eine  Zusammengehörigkeit 
dieser  sechs  Molecule  nicht  an,  Tielmehr  gruppiren  sich  die- 
selben nach  seiner  .ersten  Versuchsreihe  (p.  223)  in  5  und  1, 
nach  der  zweiten  (p.  223)  in  2,  3  und  1  Mol.  Meine  Be- 
obachtungen hingegen  zeigen  aufs  unzweideutigste,  dass,  wie 
E.  Mitscherlich  zuerst  nachgewiesen,  in  der  That  ein 
sechsfach  gewässertes  Zinksulfat  existirt,  dass  also  die  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  in  vollkommen  trockener  Luft  entwei- 
chenden sechs  Molecule  Krystallwasser  einen  Complex  bilden. 
Später  hat  LoeweP)  die  Existenz  des  Salzes  ZnSO^  +  6H2O 
durch  Versuche  nachgewiesen.  Auch  ist  es  mir,  ebenso  wie 
Marignac*)  vielfach  gelungen,  nach  der  Methode  Loewel's 
dieses  Salz  darzustellen.  Dieses  durch  die  unmittelbare  Be- 
obachtung nachgewiesene,  durch  seine  vom  gewöhnlichen  Zink- 
vitriol abweichende  Krystallform  wohlcharakterisirte  Hydrat 
findet  sich  in  der  Formel  von  Müller-Erzbach  nicht  vor. 

Was  hingegen  die  Versuche  von  Schindler  anbelangt, 
so  kann  ich  über  dieselben  nicht  urtheilen,  da  mir  die  Origi- 
nalabhandlung nicht  zugänglich  gewesen.  —  Kühn  kocht  Lö- 
sungen von  Zinkvitriol,  wobei  sich  ein  weisses,  sandiges  Pulver 
ausscheidet;  er  filtrirt  bei  hoher  Temperatur,  analysirt  und 
erhält  SaJze  von  verschiedenem  Wassergehalt,  der  aber  niemals 
vollen  Molecülen  entspricht.  Dass  diese  Salze  nicht  rein  sein 
können,  ist  aus  der  Versuchsform  von  vornherein  ersichtlich. 
Bei  vorschriftsmässiger  Wiederholung  der  Kühn 'sehen  Ver- 
suche erhielt  ich  Salze  von  ca.  1 V2 — 3  Molecülen  Wassergehalt, 
aber  niemals  ein  gut  charakterisirtes  Hydrat,  welche  Erfahrung 
übrigens  auch  Hr.  Müller-Erzbach  gemacht  hat  Die  ver- 
schiedenen, von  Kühn  erhaltenen  Hydrate  mit  1,  2  und  5 
Molecülen  Wasser   dürften   also  nur  Mischungen  des   einfach 

1)  Loewel)  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  43.  p.  405.  1855. 

2)  Marignac,  Ann.  des  Mines  (5)  12«  p.  50.  1857. 
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gewässerten  Salzes  mit  wasserhaltigerem  sein.  Eigenthümlicher 
Weise  sagt  Kühn^):  „Offenbar  ist  hier  eine  Lücke,  und  das 
Hydrat  mit  3  Wasser  muss  sich  auf  irgend  eine  Weise  noch 
ergeben  y  wenn  man  nach  Analogie  mit  anderen  ähnlichen 
Reihen  schliessen  darf.^'  Es  ist  mir  unverständlich,  warum 
Kühn  nicht  auch  zwischen  dem  fünffach  und  siebenfach  ge- 
wässerten Salz  eine  Lücke  findet  Nachdem  aber  Mitscherlich 
das  sechsfach  gewässerte  Salz  dargestellt  hat,  und  Müller- Erz- 
bach das  dreifach  gewässerte  gefunden  haben  will*),  würden 
folgende  Hydrate  des  Zinksulfats  vorhanden  sein: 

ZnSO, +  H2O,    ZnS0^  +  2H,0,    ZnSO,  +  3HaO,     ZnSO^ 
+  5HjO,    ZnSO^  +  6H2O  und  ZuSO,  +  THjjO. 

Existirten  alle  diese  erwähnten  Salze  wirklich,  so  würde 
doch  bei  Fortgang  jedes  einzelnen  Wassermolecüls  sich  ein 
Sprung  in  der  relativen  Dampfspannung  bemerkbar  machen. 
Indes,  wie  schon  gesagt,  habe  ich  einen  solchen  Sprung  über- 
haupt erst  nach  dem  Portgang  von  sechs  Molecülen  Wasser 
aus  ZnSO^  +  7  H3O  beobachten  können. 


Hieran  knüpfe  ich  noch  die  Mittheilung,  dass  der  Zink- 
vitriol ein  Löslichkeitsmaximum  besitzt,  welches  zwischen  50 
und  60^  liegt.  Um  eine  coneentrirte  Lösung  dieses  Salzes 
darzustellen,  setzte  ich  von  demselben  so  lange  kochendem 
Wasser  zu,  bis  eine  Auflösung  nicht  mehr  erfolgte,  und  die 
Flüssigkeit  durch  feinkörniges  Salz  ganz  milchig  wurde.  Als 
ich  die  Flüssigkeit  in  einem  Glase  abkühlen  Uess,  klärte  sich 
dieselbe  ohne  Bildung  eines  Niederschlages  von  unten  auf^ 
und  schliesslich  trat  eine  vollständige  Lösung  ein.  Bei 
darauf  folgendem  Erhitzen  trübte  sich  die  Flüssigkeit  wieder 
und  klärte  sich  beim  Abkühlen,  und  zwar  ging  die  Klärung 
in  allen  Fällen  von  unten  aus.  Zuweilen  entstand  unmittel- 
bar nach  dem  Kochen  ein  Niederschlag,  der  sich,  nachdem 
die  Flüssigkeit  vollkommen  klar  geworden,  durch  Umrühren 
mit  einem  Glasstabe  vollkommen   löste.    Es   unterliegt  wohl 


1)  Kühn  y  Schweigg.  Joarn.  60.  p.  336.  1830. 

2)  Müller-Erzbach,  Wied.  Ann.  26.  p.  417  (2.  Versuchsreihe).  1885. 

15* 


Digitized  by 


Googk 


228  C.  R.  Schuhe. 

keinem  Zweifel,  dass  das  Löslichkeitsmaximum  des  Zinkvitriols 
ähnlich  wie  das  des  Glaubersalzes  darin  begründet  ist,  dass 
sich  bei  höherer  Temperatur  ein  Salz  mit  weniger  Wasser- 
gehalt und  geringerer  LösUchkeit  als  die  des  siebenfach  gewäs- 
serten bildet 

Yersache  mit  schwefelsaurem  Hagrnesinm. 

Da  die  Verwitterung  des  Zinksulfalts  so  langsam  vor  sich 
ging,  wurde  es  mir  nicht  möglich,  ähnliche  Versuche  mit  an- 
deren Salzen  anzustellen,  aber  ich  glaube,  nicht  zu  kühn  zu 
sein,  wenn  ich  behaupte,  dass  man  durch  Beobachtung  der 
Verwitterungsgeschwindigkeit  wasserhaltiger  Salze  nicht  zu  den- 
jenigen Constitutionsformeln  geführt  wird,  welche  Herr  Müller- 
Erzbach  f&r  die  von  ihm  untersuchten  Salze  aufstellt. 

Ich  habe  mich  jedoch  anderweit  mit  dem  Bittersalz  be- 
schäftigt und  erlaube  mir,  meine  diesbezüglichen  Beobachtungen 
im  Nachfolgenden  mitzutheilen. 

Um  die  von  Herrn  E.  Wiedemann  aufgefundene  Modi- 
fication in  solchen  Quantitäten  darzustellen,  die  wenigstens 
«ine  genaue  Dichtebestimmung  gestatteten,  liess  ich  mir  vom 
hiesigen  Glasbläser  Go etze  ein  Gefäss  von  beistehender  Form 
Anfertigen.  —  a  ist  ein  etwas  weites  Reagensglas,  welches  der 
Mantel  b  umgibt,  dessen  Band  mit  dem  des  Reagensglases 
verschmolzen  ist  Derselbe  wurde  mit  Wasser 
n^  gefüllt,  und  gestatteten  die  Röhren  r  und  s 
^  den  beim  Erwärmen  sich  bildenden  Wasser- 
dämpfen den  Austritt.  In  das  Gefäss  a  wurde 
eine  den  Versuchsbedingungen  entsprechend 
concentrirte  Lösung  von  Magnesiumsulfat 
\::J/  gebracht,  das  Ganze  in  ein  Wasserbad  ge- 

senkt und  die  Krystallisation  bei  Tempera- 
turen zwischen  50  und  60,  60  und  70,  70  und  80,  80  und  90. 
90  und  100^  bewerkstelligt 

Zur  Constanterhaltung  der  Temperatur  des  Wasserbades 
diente  der  von  mir  construirte,  bereits  früher  beschriebene 
Thermoregulator.  ^\ 

1)  R.  Schulze,  Chem.  CentralbL  1885.  p.  865   Beibl.  10.  p.306.  1886. 
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Hatte  sich  eine  genügende  Menge  Salz  ausgeschieden,  so 
wurde  in  die  Röhre  a  ein  Platindrahtnetz  bis  in  die  Nähe 
der  Krystalle  geschoben,  das  Gef&ss  aus  dem  Wasserbade 
entfernt  und  umgekehrt,  nachdem  man  die  Röhren  r  und  s 
durch  mit  Glasstöpsfeln  versehene  Kautschukschläuche  ver- 
schlossen hatte.  Das  im  Mantel  b  befindliche  Wasser  bewirkte 
nun,  dass  die  Krystalle  bei  nahezu  derselben  Temperatur  ab- 
tropfen konnten,  bei  welcher  sie  entstanden  waren.  Wie  vor- 
auszusehen, waren  die  Krystalle  so  klein,  dass  krystallogra- 
phische  Bestimmungen  nicht  vorgenommen  werden  konnten, 
und  man  sich  mit  der  Bestimmung  des  Krystallwassergehaltes 
und  des  specifischen  Gewichtes  begnügen  musste.  Zu  diesem 
Zwecke  wurden  sie  so  schnell  als  möglich  durch  dünnes  Fliess- 
papier von  der  anhaftenden  Mutterlauge  möglichst  befreit,  mit 
absolutem  Alkohol  und  Aether  abgespült  und  so  in  kurzer  Zeit 
vollständig  getrocknet. 

Zur  Bestimmung  des  specifischen  Gewichtes  diente  das 
Wie  de  mann 'sehe  Pyknometer  in  der  von  mir  abgeänderten 
Form^),  und  zwar  geschah  die  Berechnung  nach  der  Formel: 

__  p-F 

''-[ir+(p-JP)]-^'^ 

In  derselben  bedeutet: 

P  das  Gewicht  des  leeren  Pyknometers, 

n  das  Gewicht  des  Pyknometers  mit  der  angewendeten 
Flüssigkeit, 

p  das  Gewicht  des  Pyknometers  mit  der  zu  untersuchen- 
den Substanz, 

n  das  Gewicht  des  Pyknometers  mit  Substanz  und  Flüssigkeit, 

a  das  specifißche  Gewicht  der  zur  Anwendung  gelangen- 
den Flüssigkeit  (Dieselbe  war  bei  meinen  Versuchen  Terpen- 
tinöl, dessen  specifisches  Gewicht  bei  gewöhnlicher  Zimmer- 
temperatur 0,8677  betrug.) 

s  ist  das  specifische  Gewicht  der  untersuchten  Substanz. 

Das  specifische  Gewicht  der  bei  Temperaturen  zwischen 
70  und  100<>  erhaltenen  Salze  betrug  im  Mittel  1,8981,  wäh- 
rend das  Mitch  er  lich'sche  Salz  ein  specifisches  Gewicht  von 


1)  R.  Schulze,  Wied.  Ann.  28.  p.  U4.  1886. 
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1,6151  zeigte.  Ee  existirt  also  in  der  That  die  ron  Hm. 
£.  Wiedemann  anfgefimdene  Modification  des  Magneaamsiil- 
üAs,  doch  ist  ihre  Bildung  ans  Lösungen  nicht  an  einen  be- 
stimmten Temperaturgrad,  sondern  nur  an  ein  Temperatur- 
intervaU  gebunden,  dessen  untere  Grenze  70^  nicht  überschreiten 
dürfte,  wie  auch  die  nachfolgend  mitgetheilten  Abkühlungsrer- 
suche  klarlegen  werden.  Dieses  Besultat  steht  mit  der  Wie- 
demann'schen  Beobachtung  nicht  im  Widerspruch  und  ist 
leicht  erklärlich,  wenn  man  bedenkt,  dass  infolge  des  Ceber- 
schmelzungsprocesses  die  Krystallbildung  aufgehalten  wird  und 
anderenfalls  bei  Bildung  einer  Modification  im  festen  Aggregat- 
zustande Cohäsionskräfte  zu  überwinden  sind.  So  wird  man 
das  sechs&ch  gewässerte  Magnesiumsul&t  nach  der  Mitscher- 
lich 'sehen  Methode  erst  bei  einer  Temperatur  von  50 — 55* 
erhalten^),  während  sich  dasselbe  nach  Loewel's  Methode  bei 
Temperaturen  bis  zu  25®  herabgehend  bildet. 


Die  von  Hm.  E.  Wiedemann  nachgewiesene  Unregel- 
mässigkeit in  der  Volumenänderung  der  Bittersalzkrystalle  bei 
der  Erwärmung  legte  die  Vermuthung  nahe,  dass  sich  bei  der 
Abkühlung  concentrirter  Lösungen  von  Magnesiumsulfat  ähn- 
liche Phänomene  zeigen  würden.  Die  daraufhin  angestellten 
Versuche  widersprachen  den  Erwartungen  keineswegs. 

Lösungen,  die  bei  70®  und  darüber  gesättigt  waren,  brachte 
man  nach  einander  in  ein  etwas  weites  Reagensglas,  das  mit 
einem  Deckel  verschlossen  wurde,  durch  dessen  Durchbohrung 
ein  in  Zehntelgrade  getheiltes  Thermometer  in  das  Reagens- 
glas eingeführt  werden  konnte.  Das  Gtinze  befand  sich  in 
einem  weiten,  ebenfalls  mit  einem  Deckel  verschlossenen  Becher- 
glase, um  Luftströmungen  möghchst  zu  vermeiden. 

Nachdem  die  Lösung  bis  über  ihre  Sättigungstemperatur 
erhitzt  worden  war,  überliess  man  sie  der  ireiwilligen  Abküh- 
lung und  beobachtete  dabei  Folgendes: 


1)  Die  Analyse  dieses  vielfach  von  mir  dargestellten  Salzes  ergab 
stets  7  Mol.  Wasser,  sodass  jedenfalls  nicht  eine  Wasserabspaltung,  son- 
dern nur  eine  Umlagerung  der  Molecflle  stattfindet. 
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Die  Temperatur ;  welche  von  30  zu  30  Secunden  notirt 
wurde,  sank  anfangs  ziemlich  schnell,  näherte  sich  aber  dabei 
einem  Minimum  der  Abnahme,  welches  bei  der  ersten  Aus- 
scheidung von  Bjystallen  erreicht  war.  Nach  der  Bildung 
eines  Krystallhäutchens  nämlich,  welche  sehr  bald  stattfand, 
zeigten  sich  im  oberen  Theile  der  Flüssigkeit  äusserst  kleine 
durchsichtige,  flache  Krystalle,  die  sich  bald  als  Körper- 
chen mit  rhombischen  Flächen  erkennen  liessen  und  auf- 
fallende Aehnlichkeit  mit  Bhombo^dem  hatten.  Sonderbarer 
Weise  ging  die  Bildung  derselben  immer  nur  von  einer  be- 
stimmten Begion  aus,  sodass  sie  wie  in  einer  genau  abge- 
grenzten Zone  hemiederströmten.  Während  dieser  Krystall- 
bildung  fand  keine  Abkühlung,  sondern  eine  Wärmeentwick- 
lung statt,  die  sich  zuweilen  als  ein  längeres  Constantbleiben 
der  Temperatur  äusserte.  Bald  darauf  zeigten  sich  an  der 
entgegengesetzten  Seite  kleine  Nadeln,  die  anfangs  ebenfalls 
nur  in  einer  bestimmten  Zone  aufbraten,  sich  aber  bald  in  der 
ganzen  Flüssigkeit  entwickelten  und  schliesslich  zu  Exystall- 
büscheln  gruppirten.  Wälirend  dessen  nahm  die  Temperatur 
wieder  langsam,  aber  im  ganzen  regelmässig  ab,  bis  bei  ca. 
50^  —  zuweilen  etwas  früher  oder  später  —  eine  massenhafte 
Ausscheidung  kleiner,  nadeiförmiger  Kiystalle,  begleitet  von 
einer  bedeutenden  Wärmeentwicklung,  stattfand. 

Mitunter  trat  insofern  eine  Aenderung  dieses  allgemeinen 
Verlaufes  der  Erscheinung  ein,  als  sich  gleichzeitig  mit  dem 
Erscheinen  der  kleinen  rhomboederähnlichen  KrystaUe  am 
Boden  des  Gefasses  ein  Büschel  prismatischer  Krystalle  von 
ca.  2  cm  Länge  zeigte,  ohne  dass  der  oben  angegebene  Gang 
gestört  worden  wäre,  und  wuchsen  die  Prismen  ganz  allmählich 
und  erst  dann  merklich,  wenn  eine  Ausscheidung  kleinerer 
Krystalle  nicht  mehr  bemerkbar  war.  Zuweilen  auch  bildeten 
sich,  aber  selten,  am  Boden  des  Gefasses  und  zugleich  am 
Krystallhäutchen  ziemlich  dicke  Prismen,  die  eine  Länge  bis 
zu  5  cm  erreichten,  während  der  mittlere  Theil  der  Flüssigkeit 
völlig  frei  von  Krystallen  blieb.  In  diesem  Falle  sank  die 
Temperatur  der  Lösung  fortwährend,  bis  bei  etwa  50^  eine 
Ausscheidung  zahlreicher  kleiner  Nadeln  unter  bedeutender 
Wärmeentwicklung  eintrat. 
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Je  concentrirter  die  Lösung  war,  desto  früher  trat  die 
Bildusg  der  rhomboederähnlichen  Krystalle  und  die  damit  ver- 
bundene Wärmeentwicklung  ein,  was  offenbar  mit  dem  Ueber- 
schmelzungsphänomen  im  Zusammenhange  steht 

Behufs  genauerer  Eenntniss  der  letztgenannten  Erystalle 
wurde  in  die  Nähe  des  Bodens  des  Reagensglases,  etwa  2  cm 
von  demselben  entfernt,  ein  Körbchen  aus  Platindrahtnetz  ge- 
bracht, in  welchem  sich  dieselben  ansammelten.  War  die 
Bildimg  derselben  als  zum  grössten  Theile  beendet  anzusehen^ 
so  wurde  das  Körbchen  behutsam  herausgezogen,  um  Er- 
schütterungen der  Lösung  zu  vermeiden.  Leider  waren  die 
Krystalle  sehr  klein  und  wurden  auch  sehr  bald  undurchsichtig, 
sodass  krystallographische  Bestimmungen  absolut  unmöglich 
Mraren  und  nur  ihre  Dichte  bestimmt  werden  konnte.  Dieselbe 
zeigte  sich  gleich  der  des  bei  Temperaturen  zwischen  70  und 
100^  nach  oben  beschriebener  Methode  erhaltenen  Salzes. 

Da  sonach  die  Wiedemann 'sehe  Modification  des  Mag- 
nesiumsulfats sich  auch  durch  ihre  Krystallform  von  der  Mit- 
scherlich'schen  zu  unterscheiden  scheint  —  und  ich  vermuthe, 
dass  sie  zu  demselben  hinsichtlich  der  Form  in  einem  ähn- 
lichen Verhältniss  steht  wie  Loewel's  7  Hg  Ob  zu  7H20a  — , 
wurde  versucht,  mit  Hilfe  des  Mikroskops  wenigstens  das  Kry- 
stallsystem  derselben  zu  bestimmen.  Zu  diesem  Zwecke  con- 
struirte  ich  mir  einen  heiz-  und  drehbaren  Objecttisch,  der  an 
einem  anderen  Orte  ^)  bereits  beschrieben  ist.  Aber  wahrschein- 
lich infolge  der  geringen  zur  Anwendung  gelangten  Quantität  der 
Lösung  oder  auch  wegen  der  durch  luftdichten  Abschluss  der 
Lösung  begünstigten  Ueberschmelzung  trat  die  Krystallbildung 
ziemlich  spät  ein,  und  konnte  ich  nur  monokline  Krystalle  be- 
obachten. Doch  halte  ich  es  nicht  fär  unmöglich,  auf  diesem 
Wege  eine  genauere  Kenntniss  der  Krystallform  des  Wi ede- 
ma nn 'sehen  Magnesiumsulfats  zu  erhalten. 

Anmerkung.  Hr.  Müller-Erzbach  sagt  in  seiner  Ab- 
handlung^: „Auf  dasselbe  Magnesiumsulfat  MgSO^  +  öHjO 
war  E.  Wiedemann  aus  der  Volumenveränderung  des  Salzes 

1)  R.  Schulze,  Chem.  Centralbl.  1SS5.  p.  929. 

2)  Müller-Erzbach,  Wied.  Ann.  26.  p.  412.  1885. 
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bei  93®  geführt  worden,  und  auch  Mitscherlich  und  Hai- 
dinger hatten  es  dargestellt"  Ich  erlaube  mir,  darauf  auf- 
merksam zu  machen,  dass  bereits  nach  Hm.  E.  Wiedemann 
das  von  ihm  gefundene  Salz  sich  durch  eine  grössere  Dichte 
von  dem  jener  beiden  Forscher  ganz  wesentlich  unterscheidet. 
Hr.  E.  Wiedemann  sagt^):  „Aus  den  obigen  Analysen  aber 
geht  hervor,  dass  auch  ein  bei  93®  krystallisirendes  Salz  existirt, 
das  sechs  Molecule  Wasser  enthält  Die  Volumenbestimmungen 
zeigen,  dass  diese  beiden  Salze  eine  wesentlich  verschiedene 
Dichte  besitzen.  Es  existiren  daher  zwei  Modificationen  des 
Salzes  MgSO^  +  6H3O." 

Zum  Schlüsse  erf&lle  ich  die  angenehme  Pflicht,  den  Hm. 
Professoren  G.  und  E.  Wiedemann  für  die  Unterstützung, 
welche  sie  mir  bei  meinen  Arbeiten  in  der  liebenswürdigsten 
Weise  haben  zu  Theil  werden  lassen,  meinen  auMchtigsten 
Dank  zu  sagen. 

Physikal.-chem.  Laborat  d.  Univ.  Leipzig,  März  1887. 


IV.    Zur  Theorie  des  Lichtes  für  absarbirende 
isotrope  Medien;   von  W.  Voigt. 

Im  Nachstehenden  werde  ich  einige  Nachträge  zu  meiner 
vor  drei  Jahren  mitgetheilten  Theorie  der  absorbirenden 
isotropen  Medien')  geben,  die  hauptsächlich  eine  Klarstellung 
einiger  dort  unberücksichtigt  gelassener  Punkte  und  eine 
Vereinfachung  der  Formeln  der  Metallreflexion  für  die  nume- 
rische Berechnung  enthalten. 

I.     Die   entwickelte   Theorie   wendet    für  die  zwischen 
Aether  und  Materie   wirkenden   absorbirenden  Kräfte   nur 
solche  an,  welche  eine  unter  allen  Umständen  negative  Arbeit 
ergeben,  d.  h.  solche,  welche  die  Functionen: 
^1  =  Au'  +  Bv'  +  CxD      oder: 

1)  E.  Wiedemann,  Wied.  Ann.  17.  p.  572.  1882. 

2)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  28.  p.  104.  1884. 
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wonn:  -  ,4  =  4-  __ .  +      m  +  ___ 

ax  dy  oz 

gesetzt  ist,  zu  einer  negativen  Summe  von  Quadraten  machen. 
Für  isotrope  Medien  muss  daher  Vj  und  V^  die  Form 
haben : 


y^,= 


_  e'  f(|Ü  -  |iL)V  (.öl  _  ^)V  (.55.:  _  1«) 
\\dy        axj    *    \dz         dy  ]    '    \ox        dz) 

-^nlöW+w  +  W 

Jött'  .   ö«Ya.  -  fdv'      dto'V     ,  (dw       du'Y 


+ 

Hierzu  bemerke  ich  zunächst,  dass  sich  in  meiner  frühe- 
ren Abhandlung^)  das  letzte  Grlied  mit  c  nicht  findet,  da  es 
mit  dem  vorhergehenden,  mit  c  multiplicirten  bei  allen  An- 
virendungen  auf  ebene  Wellen  n^t  periodischen  Schwingungen 
(also  den  einzigen  in  Betracht  kommenden)  völlig  zusammen- 
fallt Es  wäre  indessen  vielleicht  besser  gewesen,  ausser  dem 
ersten,  welches  wegen  der  Incompressibilitätsbedingung  stets 
verschwindet,  bei  den  Anwendungen  mit  dem  Factor  6  zusam- 
men den  Factor  c  gleich  Null  zu  setzen,  und  damit  die 
Kräfte,  die  bei  Verschiebung  oder  Drehung  eines  Volumen- 
elementes als  Ganzen  erregt  werden,  zugleich  verschwinden 
zu  lassen,  also  nur  das  letzte  Glied  beizubehalten,  aus  wel- 
chem dann  folgt: 

Ax=  —  ^cxgf,     By  ^  ^  ^cyy\     C«  =  —  2czx\ 

Ay  a=  Bx  =    —  CXy  f       Bg  =   Cy  sss   —  CJ/i\       Cx  =  ^,  =a   —  C  Zg  , 

Dies  ist  nur  eine  formelle  Aenderung. 
IL    Die  Resultate  der  Theorie  für  das  Problem   der 
Reflexion   an   einem   absorbirenden  Medium  habe  ich  aus- 

1)  W.  Voigt,  1.  c.  p.  108. 
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gedrückt  durch  gewisse  Hülfswinkel  ^«,  v«  und  ju,,  tr^,  welche 
eine  einfache  physikalische  Bedeutung  besitzen.  Es  ist  näm- 
lich lA^  und  jü,  die  Verzögerung,  welche  die  Componenten 
parallel  der  Grenze  bei  der  Brechnung  in  der  Trennungs- 
fläche erfahren,  jU,  + 1^,,  iip  +  Vp  die  Verzögerung  bei  der 
Reflexion. 

Bei  der  Anwendung  auf  numerische  Rechnungen  machen 
diese  Formeln  eine  gewisse  Vorsicht  nöthig,  über  die  ich 
jetzt  das  Nöthige  entwickeln  will  Ich  knüpfe  diese  Bemer- 
kung an  die  Untersuchung  der  Reflexion  und  Brechung  an 
der  Grrenze  zweier  isotroper  absorbirender  Medien  an,  weil 
dies  Problem  jene  Schwierigkeit  besonders  hervortreten  lässt. 

Sei  also  das  erste  Medium  definirt  durch  die  Constan- 
ten 3f,  A  und  Cj  das  zweite  durch  Af^,  A^  und  C|,  indem  wir, 
wie  unter  I.  ausgeführt  ist,  die  Constanten  b  und  b^  gleich 
Null  setzen.  Die  Grenze  sei  wie  früher  die  ^Z-Ebene,  die 
Einfallsebene  falle  in  die  ^Z- Ebene. 

Für  beide  Medien  gelten  dann  die  Formeln  für  die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit ctf,  den  Absorptionscoefficienten  x^): 

M^  ist  nach  dem  früher  Entwickelten  gleich  M  zu  setzen, 
wenn  die  Grenzgleichungen  f&r  die  Verrückungen  in  der 
Neumann'schen  Form  benutzt  werden  sollen;  C  ist  für  c/r, 
Cj  für  c^JT  gesetzt,  falls  2«t=s  T  die  Schwingungsdauer  der 
Oscillation  bedeutet 

1.  Betrachten  wir  zunächst  die  Componente  normal  zur 
Einfallsebene.    Es  sei: 

.,-  .^-  [r:  sinl(.-  ^^']  +  R:'oo.\[t-  ^^\ 
«,-  e--\D:  sinl(.-  =1^)  +  A"co8l(*-  ^-^'-±^)\ 


1)  W.  Voigt,  1.  c.  p.  108. 
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Hierbei  ist  x  der  Sinns  des  gegebenen  Ein&Uswinkels  ond^): 


(2) 


(3) 


Die  Grenzbedingnngen  sind  f&r  z  =  0: 


»e  +  Or  =  Vi 


ded/ 


(4) 


•l» 


(5) 


Setzt  man: 

Atl  +  Otßj  ^„ 

80  wird: 

/7,Z>;  =  2^, «;-  [ar  (Ä*  +  er,*)  +  «i ^i  (<J.^..  +  <y*cJO] » 
77, A"=  77,ä;'  =  2£,a7'ai  y,  (5,(7,,-  (),,tf,), 
/7,  =  (^7'*,  +  «1  j'j  J,J«  +  (a^<T,  +  «1  ri  <y«.)'- 

Diese  Resultate  nehmen  eine  bemerkenswerthe  Form  an, 
wenn  wir  setzen: 

«rÄ+Oi^id*,«  Af,  sin (ju,+  A,), 
«yöT,  +  «1  T'j  a,, «  M,  C08{;*,  +  A,), 
ccyd,  —  «1  T'i  d,,  =  ~  iV,  sin  (r,  —  A,), 
ayö*,  —  «j  Xi  (T,,  ^  +  N^  cos(v,  —  A,) , 
und  dabei  tgil,  beliebig   entweder  gleich   5,/(7,  oder  gleich 
5,J(r,,  nehmen.  Natürlich  muss  man  mit  der  einmal  gemach- 
ten Annahme  consequent  weiter  rechnen.    Im  einen  wie  im 
anderen  Falle  ergibt  sich  dann: 
8injM,/sini/,  =  iV,/iMi, 
M.N.  cos  (/i,  +  V.)  =  aV*  W  +  ^.^)  -  «1  Vi*  (V  +  *•,*) , 
Af,iV,  sin  Ou,+  j/,)  «  2a;'aiyj  ((r,5,,—  <t,,5,); 
hingegen  gilt  nur  für  tgA,  a  )^/<7,: 

tgf*#  ==  «1^1  (<tA  -  S,a,)l{ar{G.^+  5,2)  +  Oj/i  ((T,<y,,  +  5,5,,)). 
1)  W.  Voigt,  1.  c.  p.  111.  .   . 


(6) 


(7) 
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Das  Einsetzen  in  die  obigen  Formeln  gibt  dann: 
<8) 


lit     = -. >      lig    =  —    ; =  U»   , 

Sin  V,  sin  y.  *  ' 


'      '  siny^ 

woraus  sogleich  folgt:  * 


<9) 


ä,  =  i/ä;»+ä/'2  = 


smv« 


-^  =  tg  1?^,  =  tg (ju,  +  y.);       -  ^^  =  tg ^,  =  tgju,. 


2.     Für    die  Oomponenten    parallel    der  Einfallsebene 
setzen  wir: 


««r 


m 


+ 

Die  Grenzbedingungen  sind  für  z^O: 
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W4  +  Wr  ^  W4, 


Jli 


A'+n' 


"i»i> 


(10)  tt.  +  itr  =  tti, 

Setzt  man: 

BO  lautet  das  Resultat: 

/7,Äp"  =  2^  «y  «J r,  (Jp«T^  -  S„a,), 
(12)  {   /7,i?,'  =  2 ^  ay  [«y,  (V  +  <7,«)  +  «^  y {8,8^  +  <7,ff,.)] , 
/7,i)/=  2^««,  y*(Vft-  ^*.«V), 

77,  =  («y,^,+  tc^Y^Pr?+  {«yi«i.+  «iyffj.y- 
Anch  hier  sei  wieder  eingefQhrt: 

ayi  *j.  +  «1  y *i^  =  ^p  MO  (A'j'  +  ^). 

«ri  «p + «1  r^F.  =»  i»f,  COS  (^, + Ap), 
«  ^1  <v  —  ««1  r  ö>i  =  -^p  cos  (»',  - ;,) , 

wobei  tgAp  beliebig  gleich  dp/<r,  oder  gleich  Sfja,^  gesetzt 
werden  kann.    Es  folgt  dann  stets: 
»va.HplsmVf  =  NflMf, 
(14)      M,N,  cos  d«,  +  vp)  =  «Vi*  (0-,*+  S/)  -  a,'r'  K'+  •^a'). 

MpN,  sin  Ou,+  i;p)  =  2tfy  «jy,  (*,*,.  -  <t„*,), 
hingegen  gilt  nur  ftir  tgAp  =  8,10^: 

tg  /^  »  «1  y  (ffp^j.,  -  ^* ffp,)/  («Xi  (ffp*  +  ^p*)  +  «1  y  {<fp<fp,  +  ^pS,S)' 
Dadurch  wird: 


(13) 


(15). 
femer: 

(16) 


'  *  «in»'  '  'sin»' 

^  ^nf.  Bin  V  ^  'ü^-  «in  V 


ri 


ri 


ä,=  Vä/«  +  ä/«  =  £ 


^p. 


B"  B " 

-/^^tg»,=  tg{up+vp),      -j^=tg»;p=tgiu,. 
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Diese  Zusammenstellung  zeigt,  dass  sich  das  Problem 
der  Reflexion  und  Brechung  an  der  G-renze  zweier  isotroper 
absorbirender  Medien  ebenso  einfach  und  anschaulich  löst, 
als  wenn  das  erste  vollkommen  durchsichtig  ist 

Was  die  eingeführten  Hülfswinkel  A^  fi  und  v  angeht, 
so  sind  dieselben  zunächst  durch  (6)  und  (13)  definirt  Hierin 
mag  M  und  N  die  stets  positive  Wurzel  aus  den  Ausdrücken 
[ayd  +  a^y^SY  +  [aya  —  cc^Yi^i)^  ^'  s*  ^*  bedeuten.  Es  ist 
dann  der  Quadrant  völlig  bestimmt,  in  dem  |U  +  A,  v  —  A  zu 
rechnen  ist,  da  aber  A  nur  durch  den  Werth  von  tg  A  defi- 
nirt  ist;  so  ist  dasselbe  bis  auf  ein  Vielfaches  von  n  unbe- 
stimmt, und  gilt  Gleiches  von  den  p^  und  v  selbst.  Hier- 
durch kommt  bei  manchen  Anwendungen  (namentlich  auf 
das  Verhalten  dünner  Schichten  absorbirender  Medien)  eine 
Schwierigkeit. 

Sie  heben  sich  aber  durch  die  Beobachtung  folgender 
Regeln. 

Wegen  sintc/sini^  »  NjM  sind  überall,  wo  die  sin^i  und 
sin  V  statt  der  proportionalen,  stets  positiven  M  und  N  ein- 
geführt sind,  ihre  absoluten  Werthe  zu  nehmen,  oder 
jti  und  V  zwischen  0  und  ii.  Das  Vorzeichen  von  tgju,  cos(jCi+y) 
und  sin  (|i+v),  wird  nach  den  Formeln  (7)  und  (14)  beurtheilt. 
Die  Gleichungen  für  £)/  und  Dp  werden  zur  Beurtheilung 
des  Vorzeichens  am  besten  geschrieben: 

sin  u^ 
A'  =  E*  sin  (/i,  +  V,)  ctg  n,  g— - ; 

^  sin  i£- 

Dp^  JEp^siniiAp  +  «'i>)ctgft,^. 

III.  Die  Formen,  welche  ich  im  Vorstehenden  wie  auch 
in  früheren  Arbeiten  den  Gesetzen  für  die  reflectirten  und 
gebrochenen  Amplituden  gegeben  habe,  bieten  den  Vortheil 
grosser  Kürze  und  Anschaulichkeit,  insofern  sie  einen  eigen- 
thümlichen  Zusammenhang  dieser  Grössen  mit  den  Phasen- 
Verzögerungen  ergeben,  die  bei  der  Reflexion  und  Brechung 
in  der  Grenze  eintreten.  Ebenso  geben  sie  die  am  meisten 
der  Beobachtung  unterworfenen  Grössen:  die  Differenz  J  der 
Verzögerungen  der  Componente  senkrecht  und  parallel  der 
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Grenze  bei  der  Reflexion  und  das  AmplitudenTerhältniss 
Q  =  RtjRp  =  ig  T/^  für  den  Fall  £,=  £p  ist  in  sehr  einfacher 
Weise.    Denn  es  gilt: 

Aber  diese  Form  hatte  den  Nachtheil,  dass  es  nicht 
möglich  war,  bei  der  gewohnlichen  Metallreflexion  die  Con- 
stanten des  absorbirenden  Mediums,  also  etwa  nnnd  x,  in 
endlicher  Form  durch  den  Haupteinfallswinkel  (p  (für  wel- 
chen A^nl2  ist)  und  das  entsprechende  Hauptazimuth  xf* 
auszudrücken,  ein  Nachtheil,  der  meine  Theorie  f&r  die  An- 
wendung viel  unbequemer  machte,  als  z.  B.  die  Cauchy'sche. 

Meine  Bemühungen,  andere  Formen  zu  gewinnen,  welche 
eine  directe  Bestimmung  von  n  und  x  durch  die  Beobach- 
tungen gestatten,  führten  zu  keinem  Resultat,  weil  ich  bei 
ihnen  die  Tolle  Allgemeinheit  meiner  Formeln  zu  wahren  suchte. 

Ich  Terdanke  meinem  Assistenten,  Hm.  P.  Drude,  der 
sich  auf  meinen  Bath  mit  der  Ableitung  der  Gesetze  der 
Reflexion  für  absorbirende  Krystalle  in  der  Weise  beschäf- 
tigt, dass  Kräfte,  welche  die  Arbeit  ^^  (siehe  unter  I)  zu 
einer  negatiyen  Summe  von  Quadraten  machen,  nicht  ein- 
geführt werden,  die  wichtige  Entdeckung,  dass  bei  dersel- 
ben Specialisirung,  d.  h.  beim  Nullsetzen  der  Constanten  b 
—  was  ich  schliesslich  bei  numerischen  Berechnungen  früher 
auch  stets  gethan  habe  — ,  die  Formeln  für  A  und  q  bei 
der  Metallreflexion  in  der  That  die  Auflösung  nach  n  und  x 
gestatten,  und  damit  die  Gewinnung  des  Vorzuges,  den  bis- 
her die  Cauchy'sche  Theorie  Tor  der  meinigen  voraus  hatte. 

Da  bis  zur  Veröffentlichung  der  Untersuchung  des  Hm. 
Drude  noch  geraume  Zeit  vergehen  dürfte,  die  gewonnenen 
Besultate  für  unkrystallinische  Medien  aber  die  Anwendung 
meiner  Theorie  bedeutend  erleichtert,  so  gebe  ich  im  Nach- 
folgenden einige  bezügliche  Formeln,  die  wir  beide  gefunden 
haben,  indem  ich  für  die  Ableitung  auf  die  Abhandlung  von 
Hrn.  Drude  verweise  und  nur  bemerke,  dass,  so  lange  es 
sich  allein  um  die  Bestimmung  der  Grössen  A  und  q  han- 
delt, die  Lösung  des  Problems  einfacher  durch  Exponential- 
grössen   mit   complexen  Exponenten   stattfindet,    als   durch 
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trigonometrische  Functionen,  dass  dieselben  aber  ssur  Bestim- 
mung der  R^Rp  ^p^9  selber  wenig  Vortheil  bringen, 

Für  das  oben  auf  anderem  Wege  abgeleitete  Problem 
der  Reflexion  an  der  Grenze  zweier  absorbirender  Medien 
kann  man  in  denselben  Bezeichnungen  und  unter  Einführung 
zweier  Hülfswinkel  b  und  c^  die  Formeln  f&r  p  und  J  fol- 
gendermassen  schreiben. 

Es  sei  gesetzt: 

2x  =  f  ^  sin  4  6,       1  —  a'  —  X*  =  ^  cos  4  €, 
also:    S*  =  4x2  +  (i  _  «2 _  ^2^2^ 

2^1  =  fi^  sin  4  61 ,     1  —  «1*  —  »j*  =  ^j2  cos  4  61 , 
also:  fi*  =  4 Xi«  +  (1  -  c^^«  -  x^^; 
dann  wird  nach  (2): 
y  =  Jcos2€,  /9=3  ^8in2€y  y^  =«  CiCos26i,  /9i=  Jj  8in2«i  und: 


(18) 


(19) 


. :»^,»-a»a,« 

n  flin  yf-  2««^  g,  sin2(a  +  ej 

p  Bin  ZI-  ^,^^5,^  ^^1*  +  2«cfi  CCi  C082(e  +  flj  * 


Diese  Formeln  sind  in  a,  f,6  und  «1,^1,«!  symmetrisch, 
J  und  Q  bleiben  also  ungeändert,  wenn  die  beiden  absorbi- 
renden  Medien  yertauscht  werden. 

Es  folgt  noch: 

Lg  jl  — r«'- «-  «««  « —  ' 


(20) 


fl2  =  tff«i//  =s  ;*Ci*  +  «*g|'  ~  2ttat  C^i  C082(fl  +  aQ 
^  ^    ^        C'Ci'+a''efi«  +  2oaiaiC08  2(e  +  «i) 


oder  einfacher:     cos  2i//  =  2««  er,  cos (a +  6,) 
Setzt  man  hierin  noch: 

(21)  "f-*«y' 

wobei  f  und  fj  wie  oben  überall  die  positiven  Wurzeln  aus 
(18)  bedeuten  mögen,  so  folgt  schliesslich: 
(22)     tg  J  =  tg  ^  sin  2(6  +  ej ,      cos  2i/;  =  sin  d  cos  2(€  +  «1). 
Hierin  ist  a^  =  ajn  und : 

l  ^8  y  ==  -yll^y  sin  4  «1 .  sin  4  € . 

Ann.  d.  Phji.  n.  Cham.   N.  F.   XIXI.  iß 
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Ist  das  erste  Medium  durchsichtig,   so  gilt  einfetcher 
wegen  x  und  6  =s  0,  1  —  er'  =  ^^'j  a  =«  sin  tp: 
(24)           tg  J  ^  tg ^sin  26^ ,    cos 2t^  =  sin  ^cos 2€j , 
wobei  8  und  i^  definirt  ist  durch: 
(251      tff 4«  = —""^ tg  1  =:,  "°V  ,/^T^ . 

Hiernach  berechnet  sich  bequem  xp  und  2f  aus  gegebe- 
nen fij  X  fbr  jedes  g?. 

Man  kann  aber  auch  umgekehrt  aus  den  für  beliebiges 
(f  beobachteten  \p  und  A  die  Constanten  n  und  x  berechnen. 

Denn  man  hat  zunächst  aus  (24): 

(26)  9in»J-  ^^'^-V;  +  ^-^,       co82e,  =  ^, 

d.  h.  fär  jeden  Einfall  die  entsprechenden  8  und  e, ,  —  und 
aus  (25): 

{sin*flp  sin46i  =  2x^n^  cos'aptg^-s- 
sin«<p  ^tg^l  +  tg»  ff  cos  4«0  =  n«  (1  -  *i*)tg«|» 

d.  h.  zwei  Grleichungen  zur  Bestimmung  von  n  und  Xj,  welche  als 
in  x^n^  und  (1— x^^ri'  linear,  die  Berechnung  dieser  Grössen 
nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  bequem  gestatten. 
Das  Besultat  drückt  sich  am  einfachsten  aus  durch  die 
Einführung : 
(28)  tg2;f ^ ; 

dann  ist: 


(29)  x,«tgr,      «  =  -?^l/!^-^. 

cosgotg-    •"  * 

Für  den  Haupteinfallswinkel  ^  ist  A^\n^    also  naoh 
(24)  auch  8^\%^  und  e^  =  i^,  also: 

(30)  tg2;^ -^^^-^,    x,  =  tg;^,     ^  =  ^^51/^-. 

Dies  sind  die  Werthe  n  und  x,  ausgedrückt  durch  Haupt - 
einfallswinkel  tp  und  Hauptazimuth  ^. 
Göttingen,  im  März  1887. 
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V.    Veber  das  galvanische  Leitungsvermögen  van 
Amalgawien;   von  Carl  Ludwig  Weber. 

(Aus  dem  physikal.  Laboratorium  der  techn.  Hochschule  zu  München.) 
(Hierin  T»f.  II  Pf ;.  8—4.) 


Unsere  Kenntnisse  über  das  Leitungsvermögen  der  Me- 
talle und  Legirungen  sind  trotz  der  umfassenden  Versuchs- 
reihen Ton  Mathiessen,  Arndt  etc.  noch  immer  lücken« 
haft;  namentlich  in  Bezug  auf  das  Verhalten  der  Legirungen 
des  Quecksilbers.  Die  Versuche,  welche  A.  Mathiessen 
und  Vogt^),  sowie  W.  Siemens*)  in  dieser  Richtung  an- 
gestellt haben,  beziehen  sich  blos  auf  ganz  geringe  Procent- 
gehalte und  reichen  gerade  hin,  um  auf  das  abnorme  Ver- 
halten der  Amalgame  aufmerksam  zu  machen,  sie  genügen 
aber  nicht,  um  über  den  Verlauf  der  Erscheinung  einen 
Ueberblick  zu  geben. 

Wir  besitzen  Ton  keiner  Quecksilberlegirung  eine  zu- 
sammenhängende Versuchsreihe,  aus  welcher  der  Verlauf  des 
Leitungsvermögens  in  seiner  Abhängigkeit  vom  Procent- 
gehalte zu  entnehmen  wäre. 

Dieser  Mangel  ist  hinlänglich  begründet  durch  die 
Schwierigkeiten  einer  derartigen  Untersuchung,  indem  sich 
alle  Amalgame  durch  einen  eigenthümlichen  Aggregatzustand 
auszeichnen.  Bei  gewöhnlicher  .Temperatur  sind  im  allge- 
meinen die  ärmeren  Amalgame  flüssig,  die  reicheren  fest; 
die  meisten  aber  besitzen  einen  Aggregatzustand,  welcher 
weder  als  fest,  noch  als  flüssig  bezeichnet  werden  kann.  Es 
tritt  also  zu  den  Aenderungen,  die  das  Leitungsvermögen 
durch  den  wechselnden  Procentgehalt  erfährt,  noch  der  Ein- 
fluss  des  Aggregatzustandes  hinzu,  und  die  Erscheinungen 
werden  dadurch  verwischt  und  unübersichtlich.  Ausserdem 
wird  die  Widerstandsmessung  selbst  noch  erschwert  durch 
die  Trennung  in  einen  festeren  und  einen  mehr  flüssigen 
Bestandtheil,  die  fast  bei  allen  Amalgamen  nach  ruhigem 
Stehenlassen  eintritt.  —  Nachdem  sich  nun  durch  die  Be- 


1)  A.  Mathiessen  u.  Vogt,  Pogg.  Ann.  116.  p.  369.  1863. 

2)  W.  Siemens,  Pogg.  Ann.  118.  p.  97.  1861. 

16* 


Digitized  by 


Googk 


244  C.  L.   fVeber. 

Stimmung  des  Temperaturco^fficienten  für  das  feste  Queck- 
silber^) ergeben  hatte,  dass  diesem  Metall  in  reinem  Zu- 
stande eine  Ausnahmestelle  gegenüber  den  anderen  Metallen 
nicht  zugeschrieben  werden  darf,  suchte  ich  über  das  Lei- 
tungsvermögen seiner  Verbindungen  auf  einem  anderen  Wege 
als  dem  bisher  eingeschlagenen  einen  üeberblick  zu  bekom- 
men. Um  nämlich  die  oben  erwähnten  Schwierigkeiten  zu 
umgehen,  habe  ich  den  Widerstand  von  verschiedenen  Amal- 
gamen bei  hohen  Temperaturen  untersucht,  sodass  ich 
sicher  war,  vollständig  flüssige  Legirungen,  und  zwar  homo- 
gene Flüssigkeiten  vor   mir   zu  haben. 

Soweit  als  möglich  suchte  ich  die  Temperaturen  so  zu 
wählen,  dass  sie  über  dem  Schmelzpunkte  des  schwerer 
schmelzbaren  Bestandtheils  lagen.  Doch  gelang  dies  nur  bei 
den  Amalgamen  von  Zinn  und  Wismuth  vollständig;  bei 
den  Legirungen  des  Quecksilbers  mit  höher  schmelzenden 
Metallen  musste  auf  die  Erreichung  dieses  Zieles  verzichtet 
werden,  theils  wegen  der  Schwierigkeit,  so  hohe  Tempera- 
turen constant  zu  halten,  theils  wegen  der  starken  Ver- 
dampfung des  Quecksilbers. 

Die  gegenwärtige  Mittheilung  enthält  die  Resultate  sol- 
cher Versuchsreihen,  welche  für  die  Zinnamalgame  bei  ca. 
240^,  für  die  Amalgame  von  Wismuth,  Blei,  Cadmium  bei 
265^  durchgeführt  wurden.  Bei  dieser  letzteren  Temperatur 
sind  alle  Quecksilberlegirungen  des  Wismuths  noch  vollständig 
flüssig;  für  die  von  Blei  und  Cadmium  ist  dasselbe  der  Fall 
bis  zu  70  Proc.  des  zugesetzten  Metalles. 

Es  ist  wohl  kein  Zweifel,  dass  man,  wie  ich  schon 
früher  hervorgehoben  habe  ^),  durch  die  Untersuchung  solcher 
flüssiger  Metalle  Resultate  erhält,  die  vollkommen  unab- 
hängig sind  von  allen  Einflüssen  der  Structur,  und  welche 
den  Einfluss  der  chemischen  ^Beschaffenheit  weit  klarer  er- 
kennen lassen,  als  dies  bei  dem  Studium  der  festen  Metalle 
möglich  ist.') 

Zur  Aufnahme  der  Legirungen  dienten  mir,  wie  früher, 

1)  C.  L.  Weber,  Wied.  Ann.  26.  p.  245.  1885. 

2)  C.  L.  Weber,  Wied.  Ann.  28.  p.  474.  1884. 

3)  Vgl.  auch  Braun,  Exner's  Rep.  21.  p.  247.  1885. 
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U*£5rimge  Glaaröhrea  mit  erweiterten  Enden.  Die  WicLer- 
standamessung  geaebah  mit  einer  Thomeon'sohen  Brücken- 
combination;  die  Röhren  tauchten  dabei  in  ein  Faraffinbad, 
dessen  hohe  Temperatur  dnrch  einen  mit  Luft  gefüllten 
Thermostaten  constant  erhalten  wurde.  Das  benutzte  Queok* 
süberthermometer  wurde  vor  den  Versuchen  sowohl,  als 
wiederholt  während  derselben,  mit  dem  Luftthermometer  bei 
derselben  hohen  Temperatur  yerglichen;  wie  zu  erwarten 
war,  zeigten  sich  bemerkbare  Schwankungen  in  der  Correc- 
tur;  auf  grosae  Genauigkeit  machen  deshalb  die  Temperatur- 
angaben keinen  Anspruch,  auch  sind  die  Temperaturen  bei 
den  einzelnen  Messungen  um  einige  Grade  verschieden;  doch 
wird  dadurch  der  Verlauf  der  Ouryen  nicht  geändert,  da  die 
Temperaturooefficdenten  dieser  flüssigen  Legirungen  ziemlich 
klein  sind.  Zur  Stromzufuhr  dienten  anfangs  Kupferelectro- 
den;  da  diese  aber  merklich  angegriffen  wurden,  so  benutzte 
ich  schon  nach  den  ersten  Versnoben  ausschliesslich  solche 
von  amalgamirtem  Eisendraht;  bei  diesen  machten  sich  ther- 
moelectrisohe  Erregungen  einigermassen  bemerklich;  deshalb 
wurden  alle  Messungen  mit  zwei  verschiedenen  Stromrich- 
tungen  ausgeführt 

Eine  besondere  Aufmerksamkeit  erforderte  die  Berei- 
tung und  Mischung  der  Legirungen.  —  Um  die  Verluste 
durch  Oxydation  möglichst  klein  2ni  machen,  wurden  diesel- 
ben meistens  aus  den  vorher  abgewogeiten  Bestandtheilen  in 
den  Widerstandsröhren  selbst  bereitet;  blos  einige  wenige, 
welche  2ur  Herstellung  höhere  Temperatur  erforderten,  wur- 
den vorher  zusammengeschmolzen,  und  zwar  unter  einer  Decke 
von.  flüssigem  Paraffin,  was  sich  gut  bewährte.  Es  ist  be- 
kannt, dass  viele  Legirungen  und  besonders  die  Amalgame 
eine  starke  Neigung  zeigen,  sich  in  zwei  Bestandtheile  von 
verschiedenem  Gehalt  zu  trennen;  da  ich  diese  Erfahrung 
schon  früher  gemacht  hatte,  und  da  bei  der  Verwendung  von 
vertical  gestellten  U-Köhren  der  Einfluss  einer  derartigen 
Erscheinung  besonders  stark  zu  furchten  war,  so  suchte  ich, 
ihn  auf  folgende  Weise  unschädlich  zu  machen.  Die  U-Rohre 
waren  oben  durch  Korke  verschlossen;  durch  diese  gingen 
die  Eisenelectroden  hindurch  und  ausserdem  noch  eine  kurze 
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enge  Glasröhre  mit  aussen  angesetztem  E^autschukschlauch. 
Wenn  man  an  diesem  letzteren  eine  Saug-  oder  Drackwif- 
kung  ausübte,  so  konnte  man  die  flüssige  Legirung  zwischen 
den  beiden  Schenkeln  des  ü- Rohres  hin-  und  herbewegen 
und  dadurch  eine  Mischung  ihfer  Bestandtheile  herbeiführen. 
Dies  geschah  mehrmals  vor  jeder  Messung,  und  man  konnte 
deutlich  beobachten,  wie  durch  die  fortschreitende  Mischung 
der  Widerstand  des  Präparates  sich  änderte.  Erst  wenn 
keine  Aenderung  in  einem  bestimmten  Sinne  mehr  zu  be- 
merken war,  wurde  die  Legirung  als  homogen  betrachtet 
und  dann  aus  den  letzten  sechs  bis  acht  auf  diese  Weise 
gewonnenen  Zahlen  das  Mittel  genommen.  In  der  Th&t 
gelang  es  auf  diese  Weise,  wenn  auch  nicht  absolute  Sicher- 
heit, so  doch  hinreichende  üebereinstimmung  in  den  erhal- 
tenen Resultaten  zu  erreichen,  welche  genügt,  um  den  Ver- 
lauf des  specifischen  Widerstandes  in  seiner  Abhängigkeit 
vom  Gehalt  der  Legirung  zu  charakterisiren. 

Die  folgenden  Tabellen  enthalten  die  so  gewonnenen 
Resultate;  auf  Grund  derselben  sind  die  Curven  in  Figur 
3  und  4  gezogen,  welche  den  Verlauf  des  specifischen  Wider- 
standes und  des  Leitungsvermögens  als  Function  des  Pro- 
centgehaltes darstellen  (Gewichtsprocente). 

Tabelle  L 
Quecksilber  -  Zinn  •  Legirungen. 


Grewichts- 

Spec. 

Spec.  Lei- 

Temp. 

Volum- 

MoL  Verh. 

Procente 

Widerstand 

tungsvenn. 

Ptocente 

Hg.oo  Sn, 

0 

1,226 

0,815 

247,2 



a?  =  0 

4,09 

0,926 

1,080 

245,3 

7,32 

7,3 

6,38 

0,857 

1,167 

245,2 

11,22 

11,6 

10,74 

0,785 

1,278 

246,2 

18,21 

20,5 

19,50 

0,722 

1,885 

246,2 

40,00 

41,2 

24,80 

0,716 

1,397 

246,0 

37,36 

54,8 

38,71 

0,691 

1,447 

247,4 

48,52 

86,6 

36,01 

0,659 

1,527 

245,6 

54,49 

110,0 

48,64 

0,646 

1,585 

245,7 

63,71 

161,3 

64,10 

0,615 

1,626 

246,4 

68,61 

200,7 

59,62 

0,607 

1,648 

246,0 

73,23 

251,4 

66,33 

0,592 

1,689 

247,7 

78,51 

335,5 

71,54 

0,580 

1,725 

247,2 

82,30 

427,5 

79,11 

0,575 

1,738 

247,2 

87,53 

645,0 

88,13 

0,n56 

1,797 

246,2 

93,18 

1263,0 

100,0 

0,525 

1,904 

247,2 

100,0 

oo 
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Tabelle  n. 
QuecksOber  -  Wismuth  -Legirnngen. 


Gewichts- 

Spec. 

Spec  Lei- 

Temp. 

Volum- 

Mol.  Verh. 

Procente 

Widerstand 

tungsverm. 

Procente 

Hgioo  Bi„ 

0 

1,809 

0,768 

266,0 

0 

dp  =  0 

8,4 

1,192 

0,889 

264,7 

4,34 

8,3 

5,69 

1,149 

0,870 

262,8 

7,22 

5,7 

6,98 

1,147 

0,872 

264,9 

8,75 

7,0 

9,98 

1,188 

0,883 

268,9 

12,49 

10.4 

14,68 

1,157 

0,864 

265,0 

18,14 

16,2 

16,62 

1,151 

0,869 

263,6 

20,44 

18,8 

22,95 

1,185 

0,844 

265,2 

27,72 

28,0 

82,30 

1,240 

0,807 

264,0 

88,08 

44,9 

88,84 

1,288 

0,780 

264,6 

43,69 

57,2 

41,28 

1,816 

0,760 

264,0 

47,52 

66,2 

46,21 

1,825 

0,754 

265,8 

52,54 

80,9 

57,84 

1,863 

0,783 

268,5 

63,89 

126,5 

57,27 

1,867 

0,781 

264,0 

63,28 

126,0 

80,78 

1,407 

0,710 

265,2 

84,48 

895,6 

87,60 

1,388 

0,723 

265,7 

90,08 

663,5 

100,0 

1,355 

0,788 

265,0 

100,0 

00 

Tabelle  HI. 
Qneckailber  -  Blei  -  Legirnngen. 


Gewichte- 

Spec. 

Spec.  Lei- 

Temp. 

Volum- 

MoL  Verh. 

Procente 

Widerstand 

tungsverm. 

Procente 

Hgioo  Cd, 

0 

1,809 

0,768 

266,0 

0 

:r  =  0 

5,94 

1,028 

0,978 

263,7 

7,81 

6,1 

12,07 

0,986 

1,069 

264,0 

1       14,68 

18,8 

24,81 

0,897 

1,114 

264,0 

,      29,18 

31,9 

82,88 

0,898 

1,118 

268,7 

1       88,56 

47,8 

48,12 

0,986 

1,068 

268,4 

1       58,67 

89,8 

51,45 

0,945 

1,058 

264,5 

'       56,95 

.      102,6 

59,46 

0,972 

1,029 

264,1 

'       64,68 

142,0 

70,78 

1,002 

0,998 

264,9 

1       75,11 

234,0 

Tabelle  IV. 
QaeckBilber-Gadmiam-Leginuigen. 


Gewichts- 

Spec. 

Spec.  Lei- 

Temp. 

j     Volum- 

Mol.  Verh. 

Procente 

Widerstand 

tongsverm. 

1  Procente 

Hgtoo  Cd, 

2,55 

1,086 

0,925 

268,7 



or  =  4,7 

9,41 

0,778 

1,285 

264,1 

1        

18,6 

28,41 

0,561 

1,784 

264,2 

— 

54,7 

88,25 

0,490 

2,041 

268,6 

— 

89,8 

50,90 

0,425 

2,853 

264,1 

1        ___ 

185,4 

71,58 

0,899 

2,509 

267,2 

— 

450,5 
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t^A^^  aia:.:"-a  fir  Zinn  «.«T./i:.  fir  'S'l^smxii  f.=I...  .» 
:  ;r  fc.'^:".   #^  » I-'-^iT:  fir  ^•»tiiti^tir  lax:   Ijc  Diiiiiie  öä  ür 

li.-;  Ij^ra >•»<•&  «.tn-^xjaec:  -Lti^i  LiC  :*m»rr  die 
ipKaaAf:*^.  iatiH  dem  Bl^i  ia  ^in*^  rL-^ir*^  Qreck^ 

"-•^•fevt/r/^  Di-'/r-Vt  mk'.zusi^,  wie  dra  r-riii-rii  MeCAZ.  0« 
^«;.v»  .S<.hiaeiZpcnk:ea-  Fir  di«^  Ih.L^e  d«e»  rls^i^en  C^ii- 
ifci  11»^  %iLii  mir  keiner!-^  Anzab^s  r-^kiauL  Der  Verlad  i*r 
iy^n*:  frährt  %'r»rigenä  krine  wesentli-ie  Aeniemr.g.  we^iL  saz. 
Htatt  di5T  G<^Trir,Ltnproceüte  die  yoinmenprcoente  ^  Abcacia- 
v5fD  a'ifträ^,  und  eines  stellt  sich  trotz  der  Tor£Laz:ie=.em 
Mj^'uiiHi\itAt  mit  Eridenz  heran^  d^äs  näirürh  bei  d^i  hier 
nrit^%n^ht<m  flö.%sigeti  L^gimngen  nicht  die  Leitvn^s- 
fähigkeit  gleich  der  mittleren  Leitangsfähigkeit 
ihrer  Bestandtheile  ist-^:  wenn  dies  der  Fall  vmre.  so 
ratt^Hten  die  Cnrren  einen  geradlinigen  Yerlaof  zeigen«  ähnlich 
wie  wir  diefi  an  den  Ton  Mathiessen  untersuchten  Legimngen 
Ton  Bleii  Zinn,  Cadmium  etc.  in  festem  Zustande  sehen.'^- 
Bei  allen  ner  Amalgamen  bemerken  wir  eine  rasche 
Abnahme  des  Widerstandes,  sobald  dem  Quecksilber  nur 
wenige  Procente  eines  fremden  Metalles  zugesetzt  werden. 
Rrnt  Ton  einem  bestimmten  Gehalte  an  wird  diese  Abnahme 
langsamer  und  scheint  dann  beim  Zinn  und  beim  Cadmium 
der  Zunahme  des  Procentgefaaltes  proportional  fortznsdirtt- 
ton,  ModasH  Aich  »chliesslich  der  Widerstand  der  Legirung 
bei  zunehmendem  Gehalt  allmählich  dem  Widerstände  des 
xw<;itf)n  Metalle»  nähert 

1)  W«  Chandlf!r  KobertB  u.  Wrightson,  Beibl.  5.  p.  817.  18SI. 

2)  Vir^l.  W.  HiernenH,  Pogg.  Ann.  113.  p.  96.  1861. 

SS)  Msthif^AiKin,  Pogg.  Ann.  110.  p.  190.  Taf.  VII  Fig.  3.  1860. 
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Anders  verh&lt  sich  die  Sache  bei  den  Amalgamen  von 
Wismnth  und  Blei.  Hier  erreicht  die  anfängliche  Abnahme 
des  Widerstandes  rasch  eine  Grenze,  um  naoh  Dnrohschrei- 
tung  eines  Minimums  wieder  in  eine  Zunahme  überzugehen, 
es  findet  aber,  bevor  der  Wideretand  des  reinen  flüssigen 
Wismuths  erreicht  ist,  nochmals  ein  Maximum  statt,  welches 
allerdings  nicht  so  stark  ist,  wie  das  erwähnte  Minimum, 
welches  aber  doch  deutlich  hervortritt.  Die  Beobachtungen 
an  den  Bleiamalgamen  konnten  allerdings  nicht  bis  zu  den 
hohen  Procentgehalten  durohgeföhrt  werden,  um  auch  hier 
das  Maximum  (zwischen  70  und  100  Proc.)  sicher  nachzu- 
weisen; die  Existenz  eines  solchen  ist  aber  durch  den  Ver- 
lauf des  beobachteten  Theiles  ^der  Curve  wahrscheinlich  ge- 
macht, und  diese  Wahrscheinlichkeit  wird  noch  unterstützt 
durch  die  Angabe  von  L.  de  laBive  über  den  specifischen 
Widerstand  des  reinen  geschmolzenen  Bleies.  [X  =  0,96, 
«1  =  1,04  bei  358«.]^) 

Vergleicht  man  die  hier  ermittelten  Curven  über  den 
Verlauf  des  Leitungsvermögens  mit  den  von  Mathiessen 
für  feste  Legirungen  anderer  Metalle  aui^estellten,  so  ergibt 
sich  ein  wesentlicher  Unterschied.  Abgesehen  von  den  Legi- 
rungen der  Classe  I,  deren  Curven  geradlinig  verlaufen, 
findet  sich  bei  den  Legirungen  von  Mathiessen  durchweg 
die  starke  Biegung  der  Curve  nach  einem  raschen  Abfall 
im  Leitungsvermögen  auf  der  Seite  des  besser  leitenden 
Metalles;  während  wir  hier  gerade  umgekehrt  das  Leitungs- 
vermögen des  Quecksilbers  rasch  zunehmen  sehen,  wenn 
geringe  Mengen  der  anderen  Metalle  zugesetzt  werden. 

Das  Auftreten  von  einem  Maximum  und  Minimum  hat 
Mathiessen  bei  den  festen  Legirungen  von  6old-Zinj;i, 
Grold-Blei  und  Silber -Kupfer  nachgewiesen;  nirgends  aber 
findet  sich  bei  den  von  ihm  untersuchten  Legirungen  eine 
Analogie  zu  der  Erscheinung,  die  wir  hier  bei  den  Amal- 
gamen des  Wismuths  und  des  Bleies  erkennen,  dasses^  näm- 
lich eine  ganze  Anzahl  von  solchen  gibt,  welche  besser 
leiten^  als  jeder  ihrer  Bestandtheile. 


1)  L.  de  la  Bive,  Compt.  rend.  57.  p.  698.  1S68. 
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Dass  die  Maxima  and  Minima  der  Curven  chemischen 
Verbindangen  der  betreffenden  Metalle  entsprechen,  ist  wohl 
wahrscheinlich,  obgleich  das  entsprechende  Atomverhältniss 
kein  sehr  einfaches  ist  (etwa  Hg^Bi;  HgBi,;  HggPb).  Be- 
merkenswerth  ist  übrigens,  dass  die  Elemente  Wismnth  und 
Blei,  deren  Amalgame  ähnliches  Verhalten  zeigen,  in  Bezng 
auf  ihr  Atomgewicht  einander  nahe  stehen  (210  und  207, 
Quecksilber  s  200);  während  Zinn  (="  118)  und  Cadmium 
(=112)  wieder  unter  sich  analog,  sind.  Diese  Analogie  im 
Verlauf  der  Curven  von  Zinnamalgam  und  Cadmiumamalgam 
tritt  übrigens  blos  in  den  Curven  des  specifischen  Wider- 
standes hervor,  nicht  so  sehr  in  den  Curven  des  Leitungs- 
vermögens. 

München,  März  1887. 


VI.    Besti^nmu/ng  magnetischer  Momente  und 

absoluter  Stromstärken  mdt  der  Wagef 

von  Adolf  Koepsel. 

(HIers«  TAf.  II  FI9.  6-10.) 


Die  absoluten  magnetischen  und  electrischen  Messungen 
leiden  bis  jetzt  alle  an  dem  üebelstande,  dass  dieselben  auf 
den  Erdmagnetismus  bezogen  werden  müssen,  welcher  be- 
kanntlich innerhalb  kleiner  Zeiträume  bedeutende  Schwan- 
kungen erleiden  kann,  Schwankungen,  die  um  so  unangeneh- 
mer fühlbar  werden,  als  man  dadurch  gezwungen  ist,  neben 
den  electrischen  Messungen  auch  noch  erdmagnetische  Beob- 
achtungen anzustellen,  welche,  abgesehen  von  anderen  Schwie- 
rigkeiten, trotz  Weitläufiger  Correctionsrechnungen,  doch 
immer  nur  einen  Theil  der  Unregelmässigkeiten  zu  beseitigen 
erlauben. 

Eine  Methode,  um  das  Moment  von  Stabmagneten  un- 
abhängig vom  Erdmagnetismus  zu  bestimmen,  hat  Hr.  Geh. 
Rath  V.  Helmholtz^)  angegeben.    Im  Laufe  der  Zeit  hat 

1)  v.Helmholtz,  SiUber.d.k.Acad.d.  Wies.  Berlin  1888.  p. 405— 408. 
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dieselbe  einige  Modificationen  erfahren  und  eine  Erweite- 
rung, welche  sich  anf  die  Messung  electrischer  Stxöme  in 
absolutem  Maasse  bezieht,  welche  mir  von  weittragendster 
Bedeutung  auf  dem  gesammten  Gebiete  der  absoluten  mag- 
netischen und  electrischen  Maassbestimmungen  zu  sein  scheint. 

Wie  Hr.  v.  Helmholtz  am  Schlüsse  der  erwähnten 
Abhandlung  sagt,  lässt  sich  eine  sicherere  absolute  Bestim- 
mung der  Stromstärke  erreichen,  wenn  man  ihre  magnetische 
Kraft  mit  dem  jederzeit  controlirbaren  Moment  eines  gut 
gehärteten  Stahlstabes  vergleicht,  als  wenn  man  sie  mittelst 
der  Tangentenbussole  auf  den  Erdmagnetismus  bezieht,  der 
in  unseren  mit  Eisen  durchwebten  Gebäuden  ausserdem 
wenige  Fuss  von  einer  ersten  Beobachtungsstelle  ganz  andere 
Werthe  zeigen  kann.  Solche  Stahlmagnete  erfahren  selbst 
in  Monaten  noch  keine  so  grossen  Aenderungen,  als  sie  der 
Erdmagnetismus  im  Zeitraum  einiger  Minuten  erleiden  kann. 
Sie  sind  hier  durch  die  Art  ihrer  Aufhängung  vollkommen  unab- 
hängig vom  Erdmagnetismus  gemacht,  sodass  die  Messungen, 
selbst  bei  noch  so  grossen  Schwankungen  desselben,  keine 
Störungen  erleiden  können. 

Mir  wurde  die  Ehre  zu  Theil,  von  Hrn.  Geh.  Rath 
V.  Helmholtz  mit  der  Ausführung  dieser  Arbeit  beauftragt 
zu  werden,  und  ich  will  es  nicht  unterlassen,  meinem  ver- 
ehrten Meister  an  dieser  Stelle  den  aufrichtigsten  Dank  aus- 
zusprechen für  die  hingebende  Theilnahme  und  das  wfume 
Interesse,  welche  er  dem  Fortgange  derselben  widmete. 

I.    Bestimmung  magnetischer  Momente  mit  der  Wage. 

Wie  schon  oben  erwähnt,  hat  die  bereits  veröffentlichte 
fiestiinmung  der  magnetischen  Momente  einige  Modificationen 
erüahren,  welche  den  experimentellen  Theil  betreffen. 

Die  Theorie,  die  an  oben  genanntem  Orte  bereits  erör- 
tert ist,  will  ich  zum  besseren  Verständniss  hier  kurz  an- 
geben. 

Wenn  m  und  (a  die  Momente  zweier  an  eine  Wage 
gehängten  Magnete  sind,  von  denen  der  eine  horizontal,  der 
andere  vertical  aufgehängt  ist,  wie  das  Schema  Figur  6 
zeigt,  a  die  Entfernung  ihrer  Mittelpunkte,  so  ist  die  Ge- 
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widitwiifforeB2,  «riebe  bei  Umkebr  dues  der  Magnete  mnftritt^ 
der  Haapisadie  nach  gagebea  dorcb  den  Avsdmck: 

Cf  ==  -  -  .  -  > 

wo  ^  die  Scbw^e  bedentet.  Hat  man  drei  ilhnlidift  Magnete 
mit  den  Momenten  m^  m,  m, ,  und  bestimmt  die  Otöss^i 
aftj  m,,  m,  m,,  m,  m,,  80  ergibt  sich: 

Der  obige  Anadmck  f&r  die  Gewichtsdifferenz  gilt  streng 
nnr  fhr  unendlich  kleine  Magnete;  haben  dieselben  endliche 
liingen,  so  treten  einige  Correetion^lieder  hinxn.  Bs  be- 
zeichne H  das  Moment  des  horizontalen,  V  das  des  rerticalen 
Magnets,  2  z  und  2y  seien  die  Poldistanxen;  man  lege  die 
i>Ajce  in  die  Axe  des  horisontalen,  die  y-Axe  in  die  des  Ter- 
ticiUen  Magnets  und  setze: 

dann  ist  die  oben  erw&hnte  Grewichtsdiffereiiz  bei  erlaubten 
Vemachlässigungen  gegeben  durch  den  Auadrack: 

^       UMF  ,   40rÄ-30jfft»  f 

Ist  nun:    H^2ftx,     r=2by,      ä  =  2^j:»,    v^2t)y^, 

80  wird:  2^  =  ^^       f  =y^ 

und  man  erhält,  bei  Anwendung  dieser  Bezeichnung: 

Was  den  experimentellen  Theil  betriift,  so  wurde  zu- 
nächst, wie  schon  Hr.  ▼.  Helmholtz  in  obiger  Abhandlang 
in  Aussicht  stellte,  eine  eisenfreie  Wage  mit  Achatschneiden 
▼erwendet.  Da  deren  Empfindlichkeit  bis  zur  äussersten 
Grenze  in  Anspruch  genommen  werden  mus8te,  und  sich 
während  der  Versuche  einige  Aenderungen  als  nöthig  herana- 
stellten,  wurden  diese  anderursprünglidQLYonHm.Sohickert 
in  Dresden  gelieferten  Wage  durch  Hm.  Stück fath  in 
Berlin  ausgeführt.  Die  Befestigung  der  Schneiden  in  der 
bekannten  Weise  vermittelst  Schrauben  schien  ein  fundamen- 
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talec  Uebelstand  zu  sein,  denn  die  Schneiden  versBOgen  sich, 
jedenfalls  infolge  von  Temperaturwirknngen,  immer  wieder, 
weshalb  ich  Hrn.  Stückrath  beauftragte  >  die  Schneiden 
ohne  Schrauben  £s8t  in  den  Wagebalken  einzusetzen  und 
so  zn  jttstiren.  Zugleich  liess  ich,  um  eine  möglichste  ün* 
abhängigkeit  von  der  Grosse  des  Sohwingungsbogens  zu 
erzielen,  die  Mitten  der  Schneiden  fortschleifen,  was,  wie 
aus  meinen  Versuchen  hervorging,  ebenfalls  von  wesentlichem 
Yortheil  war.  Der  selbstlosen  und  aufopfernden  Thätigkeit 
des  Hm.  Stückrath  hatte  ich  es  zu  verdanken,  dass  ich  so 
eine  Wage  erhielt,  welche  bei  200  g  Belastung  eine  Genauig- 
keit von  fast  0,01  mg  ergab  und  nodi  heute  ergibt  Die  Wage 
war  mit  einem  Spiegel  versehen,  und  die  Ablesungen  wurden 
mit  Scala  und  Femrohr  gemacht,  welche  ungefähr  in  2V2  ni 
Entfernung  aufgestellt  waren.  Die  fortwährenden  Aende- 
rungen  des  Nullpunktes,  bedingt  durch  Aenderungen  der 
Temperatur,  des  Feuchtigkeitsgehaltes  der  Luft,  des  Luft- 
druckes u.  s.  w.,  wurden  durch  die  unten  näher  zu  beschrei- 
bende Beobachtungsmethode  eliminirt. 

Eine  zweite  wesentliche  Aenderung  des  experimentellen 
Theiles  war  die,  dass  der  eine  früher  horizontal  gebängte 
Magnet  überhaupt  nicht  an  die  Wage  gehängt  wurde,  son- 
dern seitlich  von  dem  vertical  aufgehängten  ausserhalb  des 
Wagekastens  so  hingelegt  wurde,  dass  die  Axen  beider 
senkrecht  zu  einander  standen,  und  zwar  so,  dass  die  Ver- 
längerung der  Axe  des  horizontalen  die  Mitte  des  senkrechten 
schnitt  Die  Zweckmässigkeit  dieser  Einrichtung  leuchtet 
ein,  wenn  man  in  Erwägung  zieht,  dass  man  so  die  Magnete 
nicht  umzuhängen  brauchte,  ja  sogar,  wie  eine  gleich  zu 
beschreibende  Vorrichtung  es  ermöglichte,  den  Wagekasten 
während  einer  Bestimmung  der  Gewichtsdifferenz  gar  nicht 
zu  öffh^i  brauchte.  Man  .bekommt  so  allerdings  nur  die 
halbe  Gewichtsdifferenz  gegen  früher,  dafür  aber  bedeutend 
grössere  Genauigkeit. 

um  die  Gewichtsdifferenz,  welche  sich  bei  der  Umlegung 
des  äusseren  Magnets  ergibt,  zu  bestimmen,  ohne  den  Wage- 
kasten zu  öffnen,  diente  folgende  Einrichtung: 

Die  Beiterverschiebung,  welche  oben  im  Kasten  befestigt 
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wtKTf  wurde  wmA  matem  Tenetzl.  «ad  zvbt  is.  daw  xmti 
PhtaachikAcü  ait  BOf d  vm  nbcn  gjpirhf  Gevkiit 
beqsefli  daadt  asf  die  Wa^ndnJe.  weiche  £e  Geviekte 
eaihieit,  gesetzt  werden  konctea:  avn  wwrde  die  Wage  bei 
der  eiaen  Lage  des  inssereii  MafQ€t>  ias  Gteidigewicht 
gebraefat  mit  Hinzcmahme  des  eiaeii  Platiaädiilciictta;,  Ueimaf 
wwrde  der  Magaet  angelegt  aad  das  erste  Srttilrhm 
tebt  der  erw9khnten  ReiterreisdiielMaif  dardi  das  zweite  i 
wddhes  die  zar  WiederfaersteLoag  des  Glödkgewichtes  aöthi- 
gen  Gewichtsstücke  enthielt.  Auf  diese  Weise  war  man 
rar  Laftstrgatuageii .  welche  durch  die  Oefiiaag  des  Wage- 
hmieii»  hätten  entstehen  klhmea,  sicher,  and  die  Wigungm 
komnten  sdmeQ  hintereinander  ansgdohrt  werdoL 

Der  oben  angeführte  Ansdrack  for  die  Gewichtsdifferenz 
wird  bei  der  eben  erwähnten  Modification: 

^==  ^ch  v  +  — 6i^"r 

Bestimmt  man  noch  die  Gewichtsdifferenz  bei  einer  ande- 
ren Entfernung  a^  der  Magnete,  so  ergibt  sich: 

^a,*   l  Säj*        J 

Darch  Elimination  von  x  und  y  ans  diesen  beiden  Glei- 
chungen ergibt  sich: 

Um  die  Nullpunktäbiderungen  der  Wage  möglichst  za 
eliminiren,  worden  die  Beobachtungen  in  folgender  Reihen- 
folge angestellty  welche  ich  hier  der  Deutlichkeit  und  E&rse 
halber  schematisch  darstellen  will  (Fig.  8).  V  bedeutet  den  ver- 
ticaleUf  an  der  Wage  hängenden,  H  den  horizontalen,  seiüich 
daron  hingelegten  Magnet,  9  und  n  bezeichnen  die  Pole. 

Der  Wagekasten  war  von  einem  grossen,  aus  trockenem 
Eichenholz  gefertigten  Rahmen  R  (Fig.  6)  umschlossen ,  wel- 
cher seitliche  Ansätze  B  trug,  die  mit  feststehenden  Messing- 
schneiden 9  yersehen  waren;  hierauf  ruhten  die  seitlichen 
Magnete.  Die  Figur  zeigt  einen  Magnet  H  in  solcher  Lage. 
Um  eine  Verschiebung  letzterer  zu  verhüten,  waren  in  die- 
selben scharfe  Rinnen  eingedreht,  in  welche  die  Schneiden 
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hineinpassten.  Die  Schneiden  hatten  eine  grössere  Entfer- 
nung voneinander,  als  die  Rinnen  in  den  Magneten,  und  die 
hintere  Schneide  war  um  die  Tiefe  der  Rinne  abgefeilt,  sodass 
der  Magnet  nur  mit  der  vorderen  Rinne  auf  der  vorderen 
Schneide  lag,  und  die  hintere  abgefeilte  Schneide  nur  einen 
Stützpunkt  bildete.  Diese  Anordnung  war  getroffen,  um  ein 
Kippen  der  Magnete  zu  verhindern.  Der  erwähnte  Holzrahmen, 
dessen  eigentlicher  Zweck  später  auseinandergesetzt  werden 
soll,  war  mit  Stellschrauben  versehen;  diese  ruhten  auf  drei 
Messingunterlagen,  deren  eine  nach  Sir  W.  Thomson's 
Vorschrift  eben  war.  Die  andere  erhielt  einen  Schlitz  und 
die  dritte  eine  conische  Vertiefung,  wohinein  die  Spitzen  der 
Stellschrauben  passten;  letztere  war  in  einem  auf  die  Grund- 
platte geschraubten  Messingringe  vermittelst  dreier  radial 
angebrachter  Schrauben  verstellbar.  Die  Wage  stand  auf 
ebensolchen  Platten.  Auf  diese  Weise  war  die  relative  Lage 
des  Rahmens  und  damit  der  Magnete  gegen  die  Wage  ge- 
sichert, und  feinere  Correctionen  konnten  vermittelst  der 
erwähnten  Stellschrauben  vorgenommen  werden. 

Die  Messingschneiden  s  waren  auf  folgende  Art  an  dem 
Rahmen  befestigt:  Dieselben  waren  zunächst  auf  eine  dicke 
Messingplatte  G  (Fig.  6  u.  7)  aufgeschraubt,  und  ihre  Lage 
durch  Stellstifte  a  gesichert.  Die  eine  Messingplatte  war  auf 
der  einen  Seite  des  Rahmens  durch  Holzschrauben  befestigt, 
die  auf  der  anderen  Seite  war  in  einem  Messingrahmen  M 
mit  seitlichen  Stellschrauben  t  eingelagert,  welche  erlaubten, 
dieselbe  seitwärts  und  vorwärts  zu  verschieben,  und  wurde 
durch  starke  Messingfedern  /  niedergedrückt;  ausserdem 
konnte  ihre  Horizontalstellung  durch  Stellschrauben  r  regu- 
lirt  werden.  Diese  Anordnung  hatte  den  Zweck,  eine  feinere 
Einstellung  der  Magnete  zu  ermöglichen.  Hatte  man  näm- 
lich den  Rahmen  R  in  richtige  Stellung  zur  Wage  W  gebracht, 
so  konnte  es  doch  vorkommen,  dass  der  seitliche  Magnet 
auf  der  einen  Seite  noch  eine  grössere  Entfernung  von  dem 
vertical  aufgehängten  hatte,  als  anf  der  anderen  Seite;  solche 
Ungleichheit  konnte  dann  leicht  beseitigt  werden. 

Um  die  Axen  der  horizontalen  Magnete  in  eine  gerade  Linie 
zu  bringen,  wurden  die  Magnete,  da  sie  röhrenförmig  waren, 


Digitized  by 


Googk 


256  A.  Koepsel 

mit  heraussiehbareji  Fadenkreuzen  vorn  und  hinten  versehen, 
und  die  Einstellung  dann  mit  einem  Fernrohr  aus  grosser 
Bntfemung  gemacht.  Auf  jeder  Seite  wurde  ein  Magnet  mit 
zwei  Fadenkreuzen  aufgelegt,  und  die  yier  Fadenkreuze  muss* 
ten  sich  in  einem  Punkte  schneiden,  wenn  die  Axe  des  einen 
die  Verlängerung  der  des  anderen  sein  sollte,  was  ja  aller- 
dings, da  die  Magnete  sich  beim  Härten  immer  ein  wenig 
verziehen  und  deshalb  nicht  genau  cylindrisch  sind,  nicht 
exact  erreicht  werden  kann,  jedenfalls  aber  auf  diese  Weise 
bis  zu  einem  Grrade,  der  die  Beobachtungsfehler  weit  hinter 
sich  zurUcklässt. 

Die  Entfernungen  der  Schneiden  wurden  zuerst  mit  einem 
Maasstabe  aus  Stahl  gemessen,  indem  die  Zehntelmillimeter 
unter  der  Lupe  geschätzt  wurden;  später  wurden  diese  Mes- 
sungen sowohl,  als  auch  die  der  Dimensionen  des  Rahmens 
mit  dem  Kathetometer  ausgeführt. 

Die  Magnete,  deren  Momente  bestimmt  wurden,  waren 
dieselben,  welche  Hr.  v.  Helmholtz  bei  seiner  oben  erwähn- 
ten Arbeit  gebraucht  hatte,  und  welche  dort  beschrieben  sind; 
sie  wurden,  um  eine  Erwärmung  durch  die  Hand  zu  yer- 
hindern,  mit  einer  eigens  dazu  gemachten  Zange,  welche  mit 
Kork  gefüttert  war,  angefasst 

Von  den  beiden  G-ewichtssätzen,  die  zur  Messung  dienten, 
wurden  die  zur  Bestimmung  der  Gewichtsdififerenzen  dienen- 
den Stücke  genau  calibrirt  und  auf  ein  Normalgewicht  redu- 
cirt.  Diese  Calibrirung  erwies  sich  bis  auf  0,01  mg  als 
genau. 

Bei  den  in  der  folgenden  Tabelle  aufgeführten  Messungs- 
resultaten  bedeutet  a^  die  geringere,  a,  die  grössere  Ent- 
fernung der  Mitte  des  einen  Magnets  von  der  Mitte  des 
anderen,  G^  und  G^  die  beziehungsweisen  Gewichtsdifferenzen, 
Kj,  F,,  V^  oder  B^,  H^j  H^  die  Momente  der  Magnete  1,  2 
und  3,  je  nachdem  sie  eine  verticale  oder  horizontale  Lage 
hatten.  Die  Gewichtsdifferenzen  sind  mit  Benutzung  des 
Temperaturooefficienten  eines  der  Magnete  auf  18^0.  reducirt. 

F,H,  r,Äs  F,fi8 

12   Dec    1885     I     ^»       0,035  285  g      0,084  609  g      0,044  298  g 
l     6?,       0,013  783,,       0,013  543,,      0,017  355» 
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j.  I     öl       0,085  291»      0,034  608»      0,044  298» 

l     Ög      0,013  787»      0,013  547»      0,017  356» 

EUerbei  war:    Oj  ^  25,280  cm,    Og  =  31.865  cm. 
Daraus  ergibt  sich:  v^  F,  F, 

12.  Dec.  1885         1888,50     1718,60     1698,80 
15.  Dec.  1885         1338,03     1720,00     1692,45 

Nachdem  mit  dem  Magnet  3  die  Bestimmung  des  Tem- 
peraturco^fficienten  gemacht  war,  welcher  sich  zu  0,0007 
ergab  für  1^  C,  wobei  derselbe  durch  Wasserdampf  bis  auf 
90^  C.  erhitzt  worden  war,  ergaben  sich  am  29.  December  1885 
bei  7^  C.  folgende  Besultate: 


Fi  5. 
öl       0,036  918  g 
ö,       0,014  333  » 

0,036135  g 
0,014  028  » 

0,046  317  g 
0,017  982» 

Hierbei  war:    Oj  =  25,013  cm,    a^  = 

=  31,649  cm 

Daraus  ergibt  sich:             V^ 

1349,10 
Auf  18«  C.  reducirt:         1838,71 

1729,60 
1716,28 

1692,20 
1679,16 

Ferner  ergab  sich  bei  15^  C: 

30.  März  1886                    1346,3 
14.  April  1886                   1347,8 
Abweichung  vom  Mittel    0,0005 

1719,6 
1724,1 
0,0013 

F. 
1681,7 
1679,9 
0,0005 

Bei  25^  C: 

18.  Mai  1886                     1837,4 

2.  Juni  1886                     1334,8 

Abweichung  vom  Mittel    0,0010 

1707,3 
1709,4 
0,0006 

1646,4 
1646,6 
0,00007 

Man  sieht  hieraus,  dass  permanente  Stahlmagnete  inner- 
halb eines  Zeitraumes  von  8  bis  14  Tagen  bei  vorsichtiger 
Behandlung  als  constant  angesehen  werden  dürfen.  Auch  die 
Stahlsorte  und  das  Alter  der  Magnete  scheint  hierbei  eine 
wichtige  Bolle  zu  spielen,  da  Magnet  1,  der  eine  aufiEallende 
Constanz  zeigt,  aus  einer  anderen  Stahlsorte  hergestellt  und 
älter  war,  als  die  Magnete  2  und  3. 

Erwähnt  soll  hierbei  noch  werden,  dass  die  Magnete  vor 
der  Messung  nach  der  von  Strouhal  und  Barus  angegebe- 
nen Methode^)  behandelt  wurden. 

1)  Strouhal  u.  Barus,  Wied.  Ann.  20.  p.  662 ff.  1888. 
Ann.  d.  Fhjs,  n.  Cham.  N.  F.  XXXI.  17 
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Die  aufiällige  Aendenuig  des  Magnets  8  vom  14.  April 
bis  zum  18.  Mai  erklärt  sich  daraus,  dass  ich  denselben 
behufs  einer  Aenderung  an  den  Schneiden  in  die  mechanische 
Werkstatt  geben  musste,  wo  er  jedenfalls  mit  Eisentheilen  in 
Berührung  gekommen  ist 

Die  Methode  könnte  jedenfalls  noch  genauere  Resultate 
ergeben,  wenn  man  die  Messung  der  Entfernung  der  Magnete 
verfeinert,  und  statt  die  Magnete  auf  Schneiden  zu  lagern, 
dieselben  gegen  einen  Anschlag  legt.  Die  Lagerung  auf 
Schneiden  fordert  eine  zu  genaue  Lage  der  Binnen,  welche 
sich  auf  einer  gewöhnlichen  Drehbank  nicht  erreichen  lässt. 
Für  genauere  Bestimmungen  müsste  auch  noch  eine  Beobadi- 
tungsreihe  mit  umgekehrten  verticalen  Magneten  ausgeführt 
werden  zur  Eliminirung  der  Induction  des  Erdmagnetismus. 

Um  zu  ermitteln,  wie  gross  der  durch  Vernachlässigung 
höherer  Grlieder  der  Beihenentwickelung  begangene  Fehler 
ist,  führte  ich  eine  Bechnung  mit  der  vollständigen  Formel: 

yj£  « i/^ 

{(a  -  xy  +  y'}-'/"-  {(a  +  x)^  +  y*}""'/' 

aus.  [Es  wurden  die  Werthe  von  V^H^  vom  12.  December 
1885  gewählt.]  Hierin  wurde  einmal  die  Poldistanz  2y  nach 
Kohlrausch  zu  ^1^  der  Länge  des  Magnets  angenommen, 
das  andere  mal  zu  ^/^  der  Länge,  wie  sie  aus  meinen  Beob- 
achtungen durch  Bechnung  sich  ergab.  In  ersterem  Falle 
fiel  das  Moment  um  0,0007  kleiner,  in  zweitem  Falle  um 
0,0005  grösser  aus,  als  es  sich  aus  der  abgekürzten  Formel 
ergab.  Die  angegebenen  Werthe  der  Momente,  welche  aus 
der  unvollständigen  Formel  berechnet  sind,  weichen  also  von 
den  aus  der  vollständigen  Formel  berechneten  jedenfalls  um 
nicht  mehr  als  0,0007  ab,  eine  Grösse,  die  von  der  Ordnung 
der  Beobachtungsfehler  ist.  Wie  gross  die  Abweichung  wirk- 
lich ist,  liesse  sich  erst  feststellen,  wenn  die  Poldistanzen 
genauer  bestimmt  würden.  Jedenfalls  ist  die  Differenz  zwi- 
schen den  Poldistanzen,  wie  sie  von  Hrn.  Kohlrausch 
für  röhrenförmige  Magnete  angegeben  wird,  und  den  aus 
meinen  Beobachtungen  berechneten  za  gross,  um  willkürlich 
den  einen  oder  den  anderen  Werih  anzunehmen.  Indess 
will  ich  bemerken,   dass  die  von  mir  angewendete  Methode 
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nicht  dazu  angethan  ist,  um  PoldiBtanzen  genau  za  bestim- 
men, da  dieselben  dabei  in  za  hohem  Maasse  von  kleinen 
Aenderungen  der  Entfernung  der  Magnete  abhängen.  Die 
Poldistanzen,  wie  ich  sie  durch  Rechnung  aus  meinen  Beob- 
achtungen ermittelte,  weichen  deshalb  auch  in  manchen 
Fällen  bei  ein  und  demselben  Magnet  um  mehr  als  10  Proc. 
voneinander  ab.  Für  die  Bestimmung  der  Momente  hat  dies 
indes  keine  Bedeutung,  da  sie  hierbei  eliminirt  werden. 

IL    Bestimmung  absoluter  Stromstärken  mit  der  Wage. 

Wie  bekannt,  ist  schon  früher  die  Wage  zu  electrischen 
Messungen  angewendet  worden;  die  electrodynamische  Wage 
erfüllte  indessen  die  Hoffnungen,  die  man  auf  sie  gesetzt 
hatte,  nicht,  aus  begreiflichen  G-ründen.  Da  es  nämlich  bei 
dieser  Wage  nöthig  ist,  einer  an  die  Wage  gehängten  Rolle 
den  Strom  zuzuführen,  so  wurde  die  Empfindlichkeit  und 
Sicherheit  der  Einstellung  durch  diese  Stromzuführung  be- 
deutend beeinträchtigt 

Bei  der  hier  zu  beschreibenden  Methode  fällt  diese 
Stromzuführung  fort,  der  Strom  wirkt  von  aussen  auf  einen 
an  die  Wage  gehängten  Magnet,  dessen  Moment  nach  der 
oben  beschriebenen  Methode  bestimmt  ist,  und  aus  der  Gre- 
wichtsdifferenz,  die  hierdurch  entsteht,  kann  man  die  Stärke 
des  Stromes  berechnen. 

Zu  dieser  Strommessung  diente  der  schon  oben  erwähnte 
Holzrahmen  R  (Fig.  6);  derselbe  war  rechteckig  104,991  cm 
lang,  40,018  cm  breit,  40,351  cm  hoch.  Auf  den  Ecken  waren 
Messingwinkel  mit  Hartgummiröllchen  c  aufgesetzt,  über 
welche  ein  0,5  mm  dicker  Kupferdraht  gespannt  wurde,  und 
zwar  so,  dass  man  auf  den  zwei  Längsseiten  der  Wage  je 
ein  wirksames  Drahtrechteck  k  erhielt.  Die  rechteckige  Form 
wurde  deshalb  gewählt,  weil  sich  dieselbe  am  leichtesten 
herstellen  und  eine  etwaige  Deformation  durch  stärkeres 
Anspannen  des  Drahtes  leicht  beseitigen  lässt.  Dies  konnte 
man  vermittelst  zweier  Schrauben  £,  an  denen  Anfang  und 
Ende  des  Drahtes  befestigt  war,  schnell  und  leicht  ausführen. 
Auf  den  inneren  Längsseiten  des  Rahmens  war  je  ein  Holz- 
rechteck K  befestigt  mit  rinnenformiger  Vertiefung  zur  Auf- 

17' 
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Dahme  Ton  je  100  Windimgeii  0^  miii  dicken,  gnt  bespon- 
nenen  und  gefimisrten  Enpferdrahtes. 

Diese  letzteren  dienten  cor  Menong  schvicfaerer  Ströme, 
während  die  tosseren  Drahtrechtecke  Ton  je  einer  Windnng 
zur  Messung  stärkerer  Ströme  gebrandit  verden  können« 
hier  aber  nnr  zur  Berechnung  dienten. 

Wie  diese  Berechnung  gemacht  wurde,  das  erklirt  fol* 
gende  Ueberlegung.  Eine  Windung  der  inneren  Drahtrechi* 
ecke  (ron  je  100  Windungen)  wirkt  wegen  der  geringeren 
Entfernung  ron  dem  Magnet  etwas  stärker,  als  das  äussere 
BechtecL 

Schaltet  man  beide  parallel  zu  einander,  und  zwar  so, 
dass  der  eine  Zweig  in  entgegengesetzter  Richtung  vom 
Strome  durchlaufen  wird,  als  der  andere,  so  wird  eine  Dif* 
ferenzwirkung  zu  Stande  kommen;  um  diese  au&uheben, 
bedarf  es  der  Einschaltung  Ton  Widerstand  in  den  stärker 
wirkenden  Zweig,  und  das  so  erhaltene  WiderstandsTerhält* 
niss  wird  auch  das  Wirkungsverhältniss  der  beiden  Bechtecke 
sein,  da  sich  ja  der  Strom  im  umgekehrten  Yerhältaiss  der 
Widerstände  beider  Zweige  theilt. 

Um  also  die  Constante  zu  bestimmen,  welche  anzeigt, 
wieviel  mal  mehr  die  inneren  Rechtecke  wirken,  als  die 
äusseren,  wenn  beide  von  dem  gleichen  Strome  durchflössen 
werden,  welche  ich  kurz  als  Wirkungsverhältniss  bezeichne, 
wurden  die  beiden  äusseren  Drahtrechtecke  in  Nebenschluss 
zu  den  inneren  gelegt  in  der  oben  angedeuteten  Weise  und 
nun  so  lange  Widerstand  in  den  einen  Zweig  eingeschaltet, 
bis  der  Nullpunkt  der  Wage  sich  bei  Umkehr  des  Stromes 
nicht  mehr  änderte. 

Bei  der  Beobachtung  wurde  indess  aus  zwei  mit  wenig 
voneinander  verschiedenen  Widerstanden  erhaltenen  kleinen 
Nullpunktsverschiebungen  der  Werth  des  Widerstandes  be- 
rechnet, bei  dessen  Einschaltung  die  Wage  keine  Nullpunkts- 
änderung mehr  zeigen  würde«  Wegen  der  temperären  Aen- 
derung  des  Nullpunktes  der  Wage  wurden  diese  Beobachtungen 
so  angestellt,  dass  der  Strom  fünfmal  hintereinander  umge- 
kehrt wurde,  und  aus  den  so  erhaltenen  fünf  Verschiebungen 
die  Differenzen  der  Mittelwerthe  genommen. 
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Vorausgesetzt  muss  hierbei  jedoch  werden,  dass  beide 
Zweige  des  Stromkreises  dieselbe  Temperatar  haben.  Hierbei 
trat  nun  eine  doppelte  Schwierigkeit  auf,  deren  erste  leicht 
zu  beseitigen  war.  Haben  nämlich  die  beiden  Zweige  nicht 
gleichen  Temperaturco^fficienten ,  so  wird  man  bei  selbst 
kleinen  Temperaturschwankungen  einen  falschen  Werth  für 
das  WirkungSTcrhältniss  erhalten.  Ich  benutzte  anfangs  als 
Oompensationswiderstand  einen  Siemens'scheü  Widerstands- 
kasten, in  welchem  die  Widerstände  bekanntlich  aus  Neusilber- 
draht gewickelt  sind,  der  einen  zehnmal  kleineren  Temperatur- 
coSfficienten  als  Kupfer  hat,  und  erhielt  so  Resultate,  welche 
ziemlich  bedeutend  Toneinander  abwichen.  Deshalb  liess  ich 
einen  Widerstand  aus  Kupferdraht  tou  ungefähr  40  S.-E.  her- 
stellen, welcher  bifilar  auf  ein  Holzkreuz  mit  Querstäben  ge- 
wickelt wurde,  und  zwar  so,  dass  die  Luft  durch  alle  Lagen  frei 
hindurchstreichen  konnte,  um  eine  möglichst  schnelle  Aus- 
gleichung mit  der  Zimmertemperatur  zu  erzielen.  Hierzu 
wurden  einige  Zusatzwiderstände  aus  Kupferdraht  von  0,5 
und  0,1  S.-E.  gefertigt,  welche  zur  Bestimmung  der  Differenzen 
der  Nullpunktslage  dienten. 

Die  andere  Schwierigkeit,  welche  nicht  so  leicht  zu 
beseitigen  war,  ist  die  ungleiche  Temperatur  der  beiden 
Zweige,  sei  es  durch  den  Strom,  sei  es  durch  Schwankungen 
der  Zimmertemperatur  veranlasst.  Der  eine  Zweig  hatte 
nämlich  einen  Widerstand  von  ungefähr  0,7  S.-E.,  während 
der  andere  einen  solchen  von  ungefähr  75  S.-E.  besass.  Um 
also  eine  Erwärmung  des  ersteren  zu  yermeiden,  musste  mit 
möglichst  schwachen  Strömen  gearbeitet  werden,  was  aber 
wieder  wegen  der  sehr  kleinen  NuUpunktsverschiebungen 
eine  Unsicherheit  in  der  genauen  Bestimmung  des  Wirkungs- 
verhältnisses  inyolvirte,  da  bei  diesen  Strömen  eine  Aende- 
rung  des  Widerstandes  um  0,5  S.-E.  nur  eine  Verschiebung 
bewirkte,  welche  einer  Gewichtsdifferenz  von  0,01  mg  ent- 
sprach. Es  stellten  sich  Beobachtungsfehler  heraus,  welche 
diejenigen  des  Momentes  der  Magnete  weit  übertrafen.  An 
der  Widerstandsbestimmung  konnte  dies  nicht  liegen,  denn 
diese  erwies,  sich  bis  auf  0,01  Proc.  ihres  Werthes  als  genau. 

Es  konnte  diese  Erscheinung  nur  ihren  Grund  in  der 
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ungleichen  Temperatur  der  beiden  Zweige  haben,  da  die 
Zimmertemperatur  durchaus  nicht  so  constant  war,  dass  man 
die  Temperatur  der  beiden  Zweige  als  gleich  betrachten 
konnte,  da  der  eine  Zweig  aus  in  freier  Luft  ausgespanntem, 
nacktem  Drahte,  der  andere  aus  umsponnenem,  in  mehreren 
Lagen  übereinander  liegendem  Drahte  bestand.  Eine  directe 
Temperaturmessung  ist  hier  auch  nicht  ausführbar,  da  jeden- 
falls die  unteren  Lagen  die  grössten  Abweichungen  von  der 
Zimmertemperatur  haben,  was  ja,  da  sie  in  Holz  eingelagert 
sind,  nicht  zu  verwundern  ist.  Statt  des  Holzrahmens  einen 
Metallrahmen  anzuwenden,  oder  in  einem  Zimmer  zu  arbei- 
ten, dessen  Temperatur  wenigstens  annähernd  constant  ist, 
wäre  daher  für  diese  Beobachtungen  zu  empfehlen.  Ich  war 
genöthigt,  unter  in  dieser  Beziehung  sehr  ungünstigen  Um- 
ständen zu  arbeiten,  indem  mir  im  Winter  der  Ofen,  im 
Sommer  die  Sonne  manchen  Streich  spielte,  der  mich  zwang, 
die  Arbeiten  stundenlang  auszusetzen  oder  die  späten  Abend- 
stunden zu  benutzen.  Jedenfalls  wäre  auch  ein  Bahmen  aus 
einem  weniger  veränderlichen  Material  als  Holz  wünschens- 
werth,  da  man  alsdann  nicht  nöthig  hätte,  den  Werth  des 
Wirkungsverh&ltnisses  öfter  zu  controliren,  eine  Arbeit,  die 
immerhin  nicht  zu  den  leichtesten  gezählt  werden  darf. 

Noch  eine  andere  Methode  zur  Bestimmung  des  Wir- 
kungsverhältnisses wurde  vorgenommen,  welche  hier  kurz 
Erwähnung  finden  möge. 

Ist  Xq  der  erste  Schwingungsbogen  der  Wage,  wenn  auf 
den  an  dieselbe  gehängten  Magnet  ein  schwacher  Strom 
wirkt,  so  wird  der  zweite  Schwingungsbogen,  wenn  bei  Be- 
endigung des  ersten  der  Strom  umgekehrt  wird,  sein: 

worin  S  die  durch  den  Strom  hervorgebrachte  Zunahme, 
Y  den  DämpfungscoSfficienten  bezeichnet.  Bei  abermaliger 
Umkehr  des  Stromes  nach  Beendigung  des  zweiten  Schwin- 
gungsbogens  wird  der  dritte  sein: 

x^^  {x^  +  S)Y  ^  {x^  +  b)y  +  Sy. 

Fährt  man  so  fort,  so  ergibt  sich  für  den  (n  +  1).  Schwin- 
gungsbogen: 
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(1)  iF«  =  a?o;'"  +  5.?-^— -• 

'-      1 

Macht  man  nun  eine  zweite  ebensolche  Beobachtnngsreihe 
nur  mit  dem  Unterschied,  dass  man  zu  Anfang  den  Strom 
im  entgegengesetzter  Bichtung  wirken  lässt,  als  bei  der 
ersten,  so  erhält  man  für  den  zweiten  Schwingungsbogen: 

für  den  (n+1).  also: 

(2)  x„'=Vy"-^^7!^7'- 


Hieraus  ergibt  sich:      y  =  1/-^^ — ^» 

Wie  gut  die  Wage  functionirte,  kann  man  aus  dem  auf 
diese  Weise  erhaltenen  Dämpfungscoefficienten  sehen.  Die 
verschiedenen  Werthe  der  Schwingungsbogen  einer  Beobach- 
tungsreihe ergaben  z.  B.: 

7^^0,9639   0,9642   0,9642   0,9640   0,9642. 

Da  jedoch  die  Werthe  für  d  nicht  grösser  und  nicht 
genauer  sind,  als  wenn  man  die  Verschiebung  des  Null- 
punktes direct  beobachtet,  so  wurde  diese  Methode,  da  sie 
eine  ziemlich  umständliche  Rechnung  verursachte,  verlassen 
und  direct  die  Verschiebung  des  Nullpunktes  in  der  oben 
beschriebenen  Weise  beobachtet. 

Für  das  Wirkungsverhältniss  F  ergaben  sich  aus  den 
Beobachtungen  folgende  Werthe: 

jr=  111,29  111,68  111,78  111,38  111,33  111,28 

110,91  110,68  110,73  110,89  110,95  110,97  110,83 
Mittel:  111,13, 

Durch  genaue  Calibrirung  der  angewendeten  Wider- 
stände, wozu  ich  im  Laboratorium  der  Herren  Siemens 
und  Halske  durch  die  entgegenkommende  Bereitwilligkeit 
des  Hrn.  Dr.  Frölich  Gelegenheit  fand,  ergab  sich,  dass 
dieser  Mittelwerth  von  F  um  0,64  Proc.  zu  gross  ausgefallen 
war.    Der  genauere  Werth  ist  demnach: 

r=  110,42. 
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c«^  fy.:i3%*M.v<a  (  tftdftfLiTt-  1^^  sex  Exioe  k^^  &££.  mb 
Ai.c;ftt£2i<&  d»3i  l>rü:>ft  air  Zjtwjl  i^  oe  TenkfEDgCR  des 
^jr<rv;i.o^:  -w  i:i:x  osr  I/rü:!  ^c^i^  ^  Suirm&be  cTvas 
^jiL'i^J:s\.  VM  jik  xlvlr:  rK  Ttrabcädex  is:,  bd  ril^^^Sf*  sicl  dort 
*fi3L.  U«>i**T5»ijef»is*TSiiüi»i.  c*t  tü  der  SjthTr-T^.g  oa  Dnhi^es 

grr/^»^  h^^XHZiU^  Lerrorvni^^^  i&^ss(e.  Lei£er  eci&nlrte  es 
S£j0fM  Z^  ci'-lt  mehr«  dies  uLer  za  isitersiickea.  dodi 
ir^-d*:  i'i;,  Kxbb^  t«  Btir  Hic-gJidi  ist.  cie  cie5t»€zagHchea 
lSfft^AA/hV2^*fn  anfUrlkA  urd  darüber  berichten.  Indess  sieht 
jXUUEi«  da«i  e%  kricLt  ift,  eisen  denrtigen  Fehler  zn  beseitigen. 

Wie  %cb<«i  erwShit-  dienen  die  inneren  Rechtecke  nut  je 
H/i  Wixidonf  en  zxn  Beoh^chtang  sdnriurherer  Ströme.  Mnn 
v;i:^ltet  dieselben  so  bintereinai^dery  dass  sie  auf  d^  an  d^ 
Waf  e  hä&geoden  Magnet  die  gleiche  Wirkung  anaüben,  und 
f/e^/f/ad^iet  die  Ton  einem  constanten  Strom  herrorgebiachte 
^rewi/;btadifiierettz.  Um  ans  dieser  die  Starke  des  Stromes 
zn  berechnen  I  werden  die  Dimensionen  der  äusseren  Recht* 
ecke  genaa  gemessen,  velche  Messong  hier  mit  dem  Scathe- 
tiyrneter  nnier  Znhülfenahme  eines  Lothes  ausgeführt  wurde. 
Aon  den  Dimensionen  dieser  Rechtecke  und  demWirkungs- 
Terb&ltnisft  berechnet  sich  nun  die  Stromstärke  in  folgender 
W^fise, 

Es  seien  (Fig.  9)  die  Seiten  der  Rechtecke  2a  und  2&, 
ihre  Entfernung  roneinander  2c j  2x  die  Länge  des  Wage- 
balkenn,  2y  die  Poldistanz,  m  der  Pol  des  Magnets. 

Jedes  der  Rechtecke  bringt  in  m  das  Potential  P  her- 
vor^  wie  die  entsprechende  Amp^re'sche  Fläche;  zu  berech- 
nen iKt  nur  die  in  Richtung  dery  fallende  Componente  der 
magnetiHchen  Kraft;  diese  ist: 
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Statt  diesen  Differentialquotienten  aus  den  Werthen  von 
P  bei  einer  kleinen  Aenderung  von  y  zu  berechnen: 

^^  ey"  öy 

kann  man  auch  das  Rechteck  relativ  zu  m  vertical  verscho- 
ben denken  um  8b^  einmal  positiv,  das  andere  mal  negativ 
genommen.  Dann  bleiben  nur  die  beiden  Streifen  der  Am- 
p6re'schen  Fläche  längs  der  oberen  und  unteren  Kante  von 
der  Breite  Sb^  die  für  die  Flächeneinheit  das  Moment 
4- ./(oben)  oder  —  «7 (unten)  nach  electromagnetischem  Maass 
in  Bichtung  der  Axe  c  haben.  Deren  Potential  ist  die 
magnetische  Kraft  in  m,  die  mit  K  bezeichnet  werde. 

Nennt  man  Q  das  magnetische  Potential  einer  mit  dem 
magnetischen  Quantum  /li  auf  der  Längeneinheit  belegten 
geraden  Linie  in  Richtung  der  oberen  oder  unteren  Hori- 
zontalkante des  Rechtecks  gezogen,  so  ist: 

[wo  das  Zeichen  2  die  Summe  von  den  vier  Längsdrähten 

bedeutet] 

wenn:  J^^fiSz. 

Das  Potential  einer  solchen  magnetischen  Linie  ist  aber: 
(Fig.  10.)  p 

Q  =  /  -C-rfar  =  |U log  nat. {g  +  x), 

ö    "  '/.  +  '     T  +  ^      1 

denn  es  ist:      ^  log  (p  +  *)  - -^^-j-^  =  |^  «  - . 

Also  ist:  „4.«. 

In  unserem  Falle: 


'^     *U_a  +  y(a-<t)»  +  «»+(ö-y)'/ 
Hieraus  ergibt  sich: 


5«  ö^  IV(a+ar)«+c»+  (6~y)»[a+ir+V(a+a;)«+c»+(6-y)«] 
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Wenn  alles  symmetrisch  ist,  so  wird  der  Werth  von  Ki 
K=4J\W        -V        -«P        +W        \ 

l     +«. +>  +a.-*  -a.+6  -«,-6| 


WO  gesetzt  ist: 


«P  = 


c 


Werden  die  Pole  als  punktförmig  in  bekannter  Entfer- 
nung liegend  angesehen,  so  wäre  der  Werth  dieses  Aus- 
drucks von  K  für  die  beiden  Polpunkte  zu  berechnen  und 
der  ganze  Werth  mit  dem  absoluten  magnetischen  Quantum 
zu  multipliciren,  was  in  jedem  Pole  vereinigt  ist. 

Der  Ausdruck  ftir  die  Stromstärke  wird  alsdann: 

r_     ffG      1 
•^"'  4mi:^  r' 

Hierin  bedeutet  ff  die  Schwere,  G  die  durch  den  Strom 
S  hervorgebrachte  G-ewichtsdifferenz,  m  der  in  einem  Pole 
vereinigte  Magnetismus  des  an  der  Wage  hängenden  Mag- 
nets, ^JP«  '^+a+6"  '^+a-*  ®*^-  rdasWirkungsverhältniss 
der  beiden  Drahtrechtecke. 

Die  Dimensionen  des  Rahmens  waren  folgende: 

2a  =  104,991  cm 
2b  ^  40,018  V 
2e  =    40,351    » 

X  =    12,600  cm 

y=      3,477   „ 
Hieraus  folgt: 

:s^^^^^      -«p      -«p      +vf    =-o,oi6  724o. 

+«,+6  +a— 6  -^+ft  — a— 6 

Die  Dimensionen  waren  so  gewählt,  weil  bei  dieser 
Form  die  nicht  ganz  genau  zu  bestimmende  Poldistanz  des 
Magnets  oder  die  mit  ^(u.y^)  multiplicirten  Glieder  keinen 
Einfluss  haben,  ähnlich  wie  bei  der  Gau  gain 'sehen  Tan- 
gentenboussole. 

Der  obige  Ausdruck  für  J  ist  also  unabhängig  von  der 
Poldistanz.  Um  dies  zu  zeigen,  wollen  wir  denselben  etwas 
vereinfachen. 

Es  seien  von  einem  magnetischen  Punkt  aus  gerechnet 
die  Coordinaten  x  horizontal  in  Längsrichtung  des  Rahmens, 
z  in  Querrichtung,  y  vertical;    z=s±ä,  y=±c  seien  die 
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Coordinaten  der  vier  horizontalen  Dr&hte,  x=^a^  und  x*»—a^ 
seien  deren  Endpunkte,  dann  ist: 

.  Qj  =  f^__gf__.    und     Q.  =  }        ^'        , 


und   j«(%+«*)  =  y 

ist  die  Verticalkrafty   welche   der  Strom  J  auf  die  magne- 
tische Einheit  im  Anfangspunkt  der  Coordinaten  ausübt. 
Sei     ri*=ai»+*a+c2,      r^^^a^^+b^+c^j     ()*=:ÄHc*, 
dann  ist: 

dQ^  _  £.  _  c         1      _  ^^: 5. 

öc    ""  ^*        r     r  —  Oj        r  r  +  aj        ^' 

c         ^    ^   o.  J_      *? L  _?_ L      ^ ^ 

9Q c  c  ac 

de         r  ""  r  +  a        p'  ' 

Entwickelt  man  dies  nach  Taylor's  Lehrsatz  für  Zuwächse 
db  von  Ä,  so  ergibt  sich: 

a  dQ       l 1 g    .     »r       6    .  b  2ah\ 

TöT'^r       r  +  a       ^«  "^  ^  l       r»  "*"  r  (r +  «)»"*"    ^*    J 

rfft'f       1  1        I  2g  .  8^^ &! 25»  8a6*l 

■^1.21       r>"^r(»-+«)"      9*       ^*        ^''(»-  +  «)•       »••  (♦•  + «)'  ?•  J 

db^  /qT^^  ^  Bg5  26       1 

"*"  1.2.81     [»•*       ♦•*('•  +  «)*        e*        ♦•*(»•  +  «)•] 

■*"^L""  *•'»'*(♦•  +  «)"'•'(''  +  «)"»•'(»• +ä)*"^    p8   Jj-r 

Setzt  man  nun:        b  =^  g  cos i9*     c  »  (>  sin  d", 
so  verschwindet  db^,  wenn: 

cos  1?^  SS  Ä  =  0 

oder  wenn: 
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Ia>^  Kla^fiUBMsn  7^^^  ^L  '»0«^^«»  0  ms^  ci^.  c  r  : 

^^U  ^-o  die  Poldi^tJkcz  des  If^giiets  keiseii  F.>.5:ss>  hAben, 
v>  m:L^  ifis  BaLmen  r.^r.^n  q:udratisdi€m  Q:iascluiitt  be- 
kfßZLmen  and  darf  nf  :Lt  zu  klein  sein. 

JH.    B^Mlimm^nfs  d«ff  electro^heaiiscbeii  Ae^viraleats  des 
8ilbers  mit  d«cr  Wage. 

Um  ein  Unheil  za  gevinnen  aber  die  Genauigkeit,  mit 
d^r  man  den  absoluten  Werth  eines  Stromes  Termittdst  dieser 
Wage  bestimmen  kann,  wnrde  der  Apparat  zur  Bestimmnng 
de%  electrocbemischen  Aeqaivalents  des  Silbers  benutzt.  Da 
diese  Bestimmung  schon  mit  grosser  Genauigkeit  von  den 
Herren  Kohlrausch  und  Lord  Bajleigh  ausgef&hrt  wor- 
den ist,  so  bot  gerade  sie  den  besten  Prüfstein  fur  diese 
neue  Methode,  electrische  Ströme  zu  messen. 

Die  Anordnung  des  Versuchs  war  folgende.  In  den 
Stromkreis  einer  Batterie  ron  10  bis  12  GroTe'schen  Ele- 
menten wurde  ein  Silbervoltameter  und  die  beiden  Draht- 
rechtecke mit  je  100  Windungen  hintereinander  so  einge- 
schaltet, dass  die  Wirkungen  der  letzteren  auf  den  an  die 
Wage  gehängten  Magnet,  dessen  Moment  Tor  und  nach  der 
Messung  genau  bestimmt  wurde,  sich  summirten.  Statt  des 
Hilbenroltameters  konnte  mittelst  eines  einfachen  Commu- 
tators ein  Widerstand  eingeschaltet  werden,  der  dem  des 
Silbenroltameters  ungefähr  gleich  war.  Diese  Einrichtung 
hatte  den  Zweck,  die  Wage,  welche  bei  offenem  Stromkreis 
im  Gleichgewicht  war,  bei  geschlossenem  Strom  zu  äquili- 
briren.  Es  wurde  zunächst  bei  offenem  Stromkreis  der  Null- 
punkt der  Wage  bestimmt,  wobei  das  eine  der  oben  ange- 
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führten  Platinschälchen  mit  zur  Aequilibrirung  diente.  Dann 
wurde  der  Strom  durch  den  Hülfswiderstand  geschlossen  und 
das  andere  Schälchen  mit  den  Gewichten  aufgesetzt,  welche 
die  Gewichtsdiiferenz  darstellten,  in  derselben  Weise,  wie 
schon  oben  bei  der  Bestimmung  der  magnetischen  Momente 
beschrieben  wurde.  Die  Wage  war  jetzt  auch  im  Gleich* 
gewicht,  und  der  Schwingungsbogen  wurde  nun  auf  eine 
passende  Grösse  gebracht.  Hierauf  wurde  in  einem  geeig- 
neten Moment  der  Commutator  umgelegt,  wodurch  das  Sil- 
beryoltameter  eingeschaltet  wurde,  und  die  Zeit  notirt,  bei 
welcher  dies  geschah.  Die  Wage  machte  nun  regelmässige 
Schwingungen,  welche  immer  nach  einer  Seite  hin  abnahmen; 
die  Umkehrpunkte  wurden  während  der  ganzen  Zeit  des 
Durchgangs  des  Stromes  notirt  und  nachher  aus  allen  das 
Mittel  genommen,  wobei  immer  eine  ungerade  Anzahl  von 
Umkehrpunkten  gewählt  wurde.  Dieses  Mittel  galt  als  Gleich- 
gewichtslage während  der  Beobachtungszeit.  Beim  Schluss 
des  Versuchs  wurde  der  Strom  nicht  unterbrochen,  sondern 
durch  Umlegung  des  Commutators  wieder  durch  den  Hülfs- 
widerstand geleitet,  wodurch  einem  plötzlichen  Umkippen 
der  Wage  vorgebeugt  wurde.  Nachdem  arretirt  und  der 
Strom  unterbrochen  war,  wui'de  zum  Schluss  der  Null- 
punkt der  Wage  bei  offenem  Stromkreis  noch  einmal  be- 
stimmt; das  Mittel  aus  der  Anfangs-  und  Endbestimmung 
des  Nullpunktes  galt  als  Nullpunkt  während  der  Beobachtung 
bei  stromlosem  Kreis.  Aus  den  beiden  so  erhaltenen  Gleich- 
gewichtslagen wurde  in  bekannter  Weise  die  Gewichtsdiffe- 
renz berechnet,  welche  der  durch  das  Voltameter  geschickte 
Strom  an  der  Wage  hervorbrachte. 

In  Bezug  auf  die  Construction  und  Behandlung  des 
Silbervoltameters  verweise  ich  auf  meine  veröffentlichte  Ab- 
handlung.^) 

Das  erhaltene  Silbergewicht  wurde  nach  der  Spülung 
und  Trocknung  mittelst  Doppelwägung  auf  derselben  Wage 
bestimmt,  mit  der  die  Beobachtungen  gemacht  waren,  und 
alle  nothwendigen  Correctionen  vorgenommen. 


1)  A.  Koepsel,  Wied.  Ann.  26.  p.  476  ff.  1885. 
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Die  Zeit  wurde  mit  einer  Taschenuhr  bestimmt,  welche 
die  Secunden  zeigte  und  vor  und  nach  jedem  Versuch  mit 
einer  Normaluhr  yerglichen  wurde. 

Die  erhaltenen  Eesultate  sind  in  der  folgenden  Tabelle 
zusammengestellt.  Hierin  bedeutet  t  die  Zeit  in  Secunden, 
Gt  den  erhaltenen  Silbemiederschlag  in  Grammen,  Gi  die 
vom  Strom  hervorgebrachte  Grewichtsdifferenss,  V  das  Moment 
des  angewendeten  Magnets.  In  der  ersten  Tabelle  ist  das- 
selbe auf  15^  C,  in  der  zweiten  auf  25^  C.  reducirt,  da  die 
Beobachtungen  in  der  Nähe  dieser  Temperaturen  gemacht 
worden  waren.  Die  Silbergewichte  sind  auf  volle  Secunden 
reducirt. 

Tabelle  I. 

Temperatur  15®  C. 

20.  Mars  bis  14.  April  1886. 


t 


2040  sec 
2040  n 
1200  » 
1200  » 


G. 


0,970  217  g 
0,960  083», 
0,574  610  ., 
0,548  425  V 


0,062  019  g 
0,061 445  n 
0,079  786  » 
0,076 172  ,, 


1347.05 
1347.05 
1721 .  85 
1721 .  85 


Tabelle  IL 

Temperatur  25  •  C. 
18.  Mai  bis  2.  Juni  1886. 


t 

Ö, 

G^i 

V 

1020  sec 

0,539  612  g 

0,068  604  g 

1336 .  10 

1020  n 

0,538  324  „ 

0,068  291  1, 

1836 .  10 

1020  „ 

0,542  924  ), 

0,088  144  ,) 

1708 .  35 

1020  ,, 

0,541  525  >» 

0,087  865  „ 

1708 .  35 

1980  » 

0,413  803  n 

0,034  617  „ 

1708 .  85 

1980  „ 

0,418  653  „ 

0,035  050  „ 

1708 .  35 

1020  „ 

0,529  345  „ 

0,082  683  » 

1646 .  50 

1020  „ 

0,524  977  „ 

0,082  040  n 

1646 .  50 

Die  Versuche  5  und  6  der  zweiten  Tabelle  sind  mit 
Danieir sehen  Elementen  gemacht.  Diese  sind  insofern 
vortheilhafter,  als  sie  wegen  ihrer  bedeutend  grösseren  Con- 
stanz  nicht  ein  fortwährendes  Ablesen  der  Umkehrpunkte 
der  Wage  erfordern;  es  genügte  eine  Ablesung  je  dreier 
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Umkebrpunkte  von  fünf  zu  fünf  Minuten.  Die  Grove'schen 
Elemente  erforderten  für  eine  angenäherte  Constanz  für  jeden 
Versuch  frische  S&ure. 

Aus  Furcht,  zu  niedrige  Stromstärken  zu  bekommen, 
hatte  ich  anfangs  Grove 'sehe  Elemente  benutzt  und  be- 
dauerte nach  dem  Versuch  mit  Dan i eil' sehen  Elementen, 
nicht  immer  dieselben  gebraucht  su  haben.  Allerdings  ist 
hiermit  auch  ein  Nachtheil  yerbunden,  da  sich  der  Nullpunkt 
der  Wage  in  dem  nothwendigerweise  grösseren  Zeitraum  der 
Beobachtung  mehr  verschieben  kann,  und  zwar  in  einer  Weise, 
welche  sich  der  Beobachtung  entzieht.  Am  besten  würden 
sich  für  diese  Versuche  Accumulatoren  eignen,  welche  be- 
kanntlich  die  Vortheile  des  kleinsten  inneren  Widerstandes 
mit  der  grössten  Constanz  der  electromotorischen  Kraft, 
selbst  bei  bedeutenden  Stromstärken  in  sich  vereinigen. 

Die  in  der  letzten  Verticalreihe  vorstehender  Tabellen 
angeführten  magnetischen  Momente  sind  die  Mittelwerthe 
aus  den  vor  und  nach  der  Beobachtungsreihe  gemachten 
Bestimmungen. 

Aus  obigen  Angaben  ist  das  electrochemische  Aequi- 
valent  des  Silbers  berechnet  worden,  und  zwar  nach  der  sich 
ergebenden  Formel: 


A^ 


IQ. 


9V 


Es  ergeben  sich  aus  den  einzelnen  Beobachtungen  der 
Reihe  nach  folgende  Zahlen: 


0,011  182 
78 
86 
81 
53 
77 


+  8. 10-« 
+  4 
+  12 
+  7 
-21 
+  3 


64 .  10-»« 


Mittel: 


» 

16  „ 

>J 

144  ,, 

» 

49   » 

»> 

441  ,, 

}> 

9   ,, 

b 

^> 

0,011168 

-  6. 10-« 

36 .  10- '« 

74 

0  7> 

0  » 

65 

-  9  „ 

81   „ 

55 

-19  „ 

861  ,, 

87 

+  18  „ 

169  ,, 

81 

+  7  „ 

49  ,, 

:  0,011174 

2:3«  = 

1419 .  10-  1» 

Bezeichnet  F^^  F^  den  mittleren,  resp.  wahrscheinlichen 
Fehler  der  einzelnen  Bestimmung,  J^)  ^v>  beziehentlich  die 
des  Resultates,  so  ergibt  die  Fehlerrechnung: 

Fr^  =  0,000011 ,         F«,  =  0,0000074, 
An,  =  0,000  003  3 ,      A^^  0,000  002  2 . 
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Hiemach  würde  also  der  Strom  cmV«,  g*'«,  sec^  in  einer 
Secande: 

0,0111740  ±  0,0000022  g 
Silber  niederschlagen. 

Hr.  Kohlrausch  fand  die  Zahl: 
0,011 188, 
Lord  Kayleigh:  0,011 1794. 

Die  Fehlerrechnung  zeigt,  dass  man  nach  der  beschrie- 
benen Methode  Resultate  erhalten  kann,  die  im  Mittel  bis 
auf  0,1  Proc.  ihres  Werthes  übereinstimmen.  Doch  will  ich 
nicht  behaupten,  dass  das  Endresultat  nur  einen  wahrschein- 
lichen Fehler  von  0,02  Proc.  enthalte,  denn  ein  Blick  auf  die 
für  r  erhaltenen  Werthe  genügt,  um  dies  einzusehen. 

Es  macht  daher  diese  Arbeit  nicht  etwa  den  Anspruch, 
eine  neue,  ganz  präcise  Bestimmung  des  electrochemischen 
Aequivalentes  des  Silbers  zu  sein,  obgleich  das  Endresultat 
mit  den  von  den  Herren  Kohlrausch  und  Lord  Rayleigh 
gefundenen  Zahlen,  vielleicht  durch  Zufall,  sehr  gut  überein- 
stimmt; die  Untersuchung  soll  vielmehr  nur  darthun,  dass 
mit  dieser  von  Hm.  v.  Helmholtz  angegebenen  Methode 
sich  Stromstärken  bis  auf  0,1  Proc.  ihres  Werthes  verhält- 
nissmässig  einfach  bestimmen  lassen,  und  dann  allerdings, 
dass  sie  auch  geeignet  ist,  unter  günstigen  Bedingungen,  die 
sich  jedoch  leicht  erfüllen  lassen,  und  wozu  ich  vor  alleui 
einen  Baum  von  constanter  Temperatur  rechne,  das  electro- 
chemische  Aequivalent  des  Silbers  bis  auf  0,02  Proc  seines 
Werthes  genau  zu  bestimmen.  Die  etwa  noch  anzubringende 
Correction,  welche  wegen  Anwendung  der  abgekürzten  Formel 
noch  hinzuzufügen  wäre,  und  die  ungefähr  0,05  Proc.  betragen 
könnte,  liesse  sich,  wenn  die  Poldistanz  nur  bis  auf  1  Proc 
bekannt  ist,  mit  hinreichender  Genauigkeit  bestimmen.  Auch 
ist  diese  Methode  in  experimenteller  Beziehung  noch  man- 
cher Verbesserungen  fähig. 

Berlin,  im  Februar  1887. 
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VII.    Magnetische  Untersuchungen  an  KrystaUen; 
von  Walter  König. 

(HIeni  Taf.  II   Flg.  11-18.) 


Ueber  die  magnetischen  Eigenschaften  der  Ejrystalle 
liegen  bis  jetzt  nur  wenige  genaue  Messungen  vor.  Aus 
älterer  Zeit  datiren  —  ausser  den  rohen  Bestimmungen 
Plücker's^),  die  nur  zu  einer  schwachen  Controle  der  theo- 
retisch abgeleiteten  Gesetze  dienten  —  die  Messungsreihe, 
welche  Hr.  HankeP)  am  Wismuth,  und  die  Beobachtungen, 
die  Hr.  Tyndall^)  an  Kalkspath  und  Wismuth  angestellt 
hat  Beide  bedienten  sich  der  Torsionswage  und  massen 
die  abstossende  Wirkung  eines  Magnetpoles  auf  die  Krystalle, 
der  erstere  durch  die  directe  Beobachtung  der  Ablenkungs- 
winkel, der  letztere,  indem  er  die  abstossende  Kraft  durch 
Torsion  compensirte.  Beide  erhielten  für  das  Verhältniss 
des  Minimums  zum  Maximum  der  Abstossung  beim  Wismuth 
nahezu  dieselben  Werthe:  Hr.  Hankel  0,67,  Hr.  Tyndall 
0,6865.  Ausserdem  bestätigten  Hr.  Hankel's  Versuche  das 
Gesetz,  dass  die  Aenderung  der  Abstossung  proportional  sei 
dem  Quadrat  des  Sinus  des  Winkels  zwischen  der  magneti- 
schen Krystallaxe  und  den  Kraftlinien,  und  Hr.  Tyndall 
folgerte  aus  seinen  Beobachtungen,  dass  das  inducirte  Moment 
proportional  sei  der  Intensität  des  inducirenden  Feldes.  Diese 
Versuche  lieferten  aber  nur  Verhältnisszahlen  und  gestatteten 
keine  Berechnung  der  absoluten  Werthe  der  Magnetisirungs- 
constanten.  Eine  solche  wurde  erst  in  neuerer  Zeit  nach 
einer  wesentlich  anderen  Methode  durch  die  Herren  Row- 
land und  Jacques^)  versucht.  Es  wurden  die  Schwingungs- 
dauem  von  Kalkspath-  und  Wismuthstäben  in  einem  nicht 
homogenen,  aber  symmetrischen  Felde  bestimmt,  dessen  Inten- 
sität mittelst  einer  kleinen  Inductionsspirale  in  absolutem 


1)  Plücker,  Phil.  Trans.  2.  p.  570.  1858. 

2)  Hankel,  Math.-phys.  Ber.   der  Kgl.  Sachs.  Ges.   der  Wiss.  2a 
Leipzig.  1851.  p.  99. 

8)  Tyndall,  Pogg.  Ann.  83.  p.  400.  1851. 

4)  Bowland  u.  Jacques,  SUl.  Joum.  (3)  18.  p.  360.  1879. 

Ann.  d.  Ptaja.  o.  Cbem.  N.  F.  XXXL  18 
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Maasse  gemessen  werden  konnte.  Leider  haben  die  erhaltenen 
Zahlenresultate  durch  ein  bei  der  Berechnung  untergelaufenes 
Versehen  ihre  Bedeutung  verloren.^)  Endlich  ist  in  jüngster 
Zeit  eine  erneute  Prüfung  der  Gesetze  des  Krystallmagnetis- 
mus  durch  Hrn.  Stenger^)  vorgenommen  worden,  der  zu 
diesem  Zwecke  die  Schwingungsdauern  von  Kalkspathkugeln 
in  einem  homogenen  Magnetfelde  bestimmte.  Und  gerade 
diese  Messungen,  die  durch  Genauigkeit  der  Methode  und 
der  Ausführung  besonders  ins  Gewicht  fallen,  haben  nun 
durch  ihr  der  Theorie  widersprechendes  Resultat  die  Richtig- 
keit aller  früheren  Beobachtungen  in  Frage  gestellt.  Die 
muthmasslichen  Gründe  für  diesen  Widerspruch  hat  Hr.  Sten- 
ger zwar  angedeutet,  aber  seine  nur  mit  zwei  Kalkspath- 
kugeln von  nahezu  gleicher  Grösse  und  bei  einer  einzigen 
Intensität  des  Feldes  angestellten  Versuche  liessen  eine  Ent- 
scheidung darüber  nicht  zu. 

Mir  standen  auf  dem  hiesigen  Laboratorium  drei  Ealk- 
spath-  und  mehrere  Quarzkugeln  von  verschiedener  Grösse 
zur  Verfügung,  und  ich  habe  dieselben  benutzt,  um  die  ver- 
schiedenen fraglichen  Punkte  in  Betreff  des  Verhaltens  der 
Erystalle  im  magnetischen  Felde  unter  möglichster  7ariirung 
der  Versuchsbedingungen  zu  untersuchen. 

BeobachtuDgsmethode  und  Apparate. 

Von  den  verschiedenen  möglichen  Methoden  der  Beob- 
achtung wurde  derjenigen  im  homogenen  Magnetfelde  vor 
der  von  Tyndall  angewandten  der  Vorzug  gegeben,  weil 
sie  die  Erscheinungen  der  Magnetkrystallkraft  reiner  darzu- 
stellen und  die  Intensität  des  Feldes  einfacher  und  genauer 
zu  bestimmen  und  in  Rechnung  zu  setzen  gestattet. 

Ein  zwischen  den  Wänden  einer  Fensternische  gut  be- 
festigter Holzbalken  trug  den  Torsionskopf  einer  Drehwage 
nebst  dem  daran  befindlichen  Glasrohre.  An  das  untere 
Ende  dieses  letzteren  konnten  mittelst  einer  geeigneten  Vor- 
richtung engere^  kurze  Glasröhren  angesetzt  werden^  welche 


\)  V.  EttiDgshausen,  Wied.  Ann.  17«  p.  274.  1882. 
2)  Stenger,  Wied.  Ann.  20.  p.  304.  1883. 
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ihrerseits  wiederum  in  kleine,  viereckige,  aus  Spiegelglas- 
platten gekittete  Kästchen  ausliefen.  Diese  dienten  zur  Auf- 
nahme der  zu  untersuchenden  Krystallkugeln  und  waren  so 
gebaut,  dass  jedes  Kästchen  der  zugehörigen  Kugel  nur  eben 
Platz  gewährte.  Diese  Einrichtung  gestattete,  die  Kugeln 
unter  Luftabschluss  schwingen  zu  lassen,  ohne  die  Wahl  und 
Anordnung  des  magnetischen  Feldes  wesentlich  zu  beein- 
trächtigen. Die  anfäu glichen  Messungen  wurden  mit  Spiegel- 
ablesung gemacht,  indem  die  Kugel  mit  Hülfe  eines  dünnen, 
an  seinem  oberen  Ende  einen  leichten  Spiegel  tragenden 
Q-lasstabes  an  den  Aufhängefaden  befestigt  wurde.  AUein 
in  der  Befürchtung,  dass  der  Spiegel  nicht  weit  genug  ausser- 
halb des  magnetischen  Feldes  liegen,  und  dass  die  durch 
ihn  bewirkte  Luftdämpfung  die  Schwingungsdauer  merklich 
beeinflussen  könnte,  wurden  die  Kugeln  bei  allen  späteren 
Messungen  direct  mittelst  ganz  kleiner  Glashäkchen  an  den 
Aufhängefaden  gehängt  und  die  Schwingungen  auf  dem  Ocu- 
larmikrometer  eines  stark  vergrössemden,  auf  die  Oberfläche 
der  Kugel  eingestellten  Mikroskopes  beobachtet. 

Die  Glashäkchen  wurden  mit  einem  Tropfen  Kolopho- 
niumkitt oder  Fischleim  an  den  Kugeln  befestigt.  Die  Auf- 
hängung war  entweder  eine  unifilare,  an  einfachem  Cocon- 
oder  Glasfaden,  oder  eine  bifilare  von  sehr  einfacher  Gestalt. 
Zur  Herstellung  derselben  wurde  ein  Coconfaden  von  geeig- 
neter Länge  unter  Belastung  so  aufgehängt,  dass  er  frei 
austordiren  konnte;  nachdem  er  ungefähr  einen  Tag  so  ge- 
hangen, wurden  seine  Enden  unter  möglichster  Vermeidung 
erneuter  DriUung  zusammengeknüpft,  der  Knoten  über  einen 
an  der  Axe  des  Torsionskopfes  befestigten,  1  mm  dicken 
Kupferdrahthaken  gelegt  und  mit  einem  Tropfen  Kitt  daran 
befestigt.  In  diese  frei  herabhängende  Schlinge  wurden  unten 
die  Krystallkugeln  mit  ihren  Glashäkchen  einfach  eingehakt. 
Diese  Aufhängungsart  bewährte  sich  besser,  als  die  unifilare, 
und  wurde  daher  zumeist  benutzt.  Die  ganze  Länge  der 
Aufhängung  betrug  ungefähr  0,5  m. 

Das  Glasgehäuse  mit  der  schwingenden  Kugel  befand 
sich  in  der  Mitte  des  homogenen  Magnetfeldes  zwischen  den 
ebenen  Polflächen  eines  Ruhmkorff'schen  Electromagnets, 
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der  durch  den  Strom  Ton  1  bis  5  Bunsen'schen  Elementen 
erregt  wurde.  Grösse  und  Abstand  der  Polfl&chen  konnten 
yariirt  werden.  Die  Intensität  des  Feldes  wurde  bei  jedem 
Versuche  besonders  bestimmt  in  der  Ton  Hm.  Quincke^) 
ausführlich  beschriebenen  Weise.  In  der  Mitte  des  Feldes, 
unmittelbar  neben  dem  Olask&stchen  be&nd  sich  eine  kleine 
Inductionsspirale  von  der  Form  der  in  Fig.  2  der  Tafel  zu  dem 
soeben  dtirten  Aufsätze  abgebildeten,  die  durch  eine  einfache 
ümlegevorrichtung  aus  dem  Felde  heraus-  und  wieder  an  die- 
selbe Stelle  hineingeführt  werden  konnte.  Der  dabei  ent- 
stehende Inductionsstrom  wurde  an  einem  in  der  entferntesten 
Ecke  des  Beobachtungssaales  aufgestellten,  mit  Hauy'schem 
Stab  astasirten  Wiedemann'schen  Multiplicator  gemessen 
und  mit  dem  Ausschlage  y erglichen,  den  ein  in  demselben 
Stromkreis  befindlicher,  yertical  stehender  Erdinductor  bei 
einmaliger  Drehung  um  180®  ergab.  Die  Apparate  waren 
so  angeordnet,  dass  die  mittelst  Lampe  und  Scala  objectiv 
dargestellten  Ablenkungen  der  Nadel  vom  Orte  des  Erd- 
inductors  aus  direct,  yom  Orte  des  Electromagnets  aus  mit 
Hälfe  eines  grossen  Femrohres  abgelesen  werden  konnten. 
In  den  folgenden  Tabellen  bedeutet  i  den  halben  Ausschlag 
in  Scalentheilen  bei  der  Drehung  des  Erdinductors  um  180®, 
«M  den  ganzen  Ausschlag  bei  der  Hinein-  oder  Herausbe- 
wegung der  Inductionsspirale  9  wenn  der  Magnet  durch  m 
Elemente  erregt  ist.  Dann  berechnet  sich  bekanntlich  die 
Intensit&t  des  Feldes  H^  nach  der  Formel: 

worin  die  horizontale  Intensit&t  des  Erdmagnetismus  an  der 
Stelle  des  Erdinductors  H^  0,1947  C.-G.-S.,  die  Windungs- 
fläche des  Erdinductors  F»  20328  qcm  und  die  der  Induc- 
tionsspirale F'  =  6^726  qcm  zu  setzen  ist  Da  ich  fürchtete, 
dass  die  magnetische  Intensität  mit  der  kleinen  Inductions- 
spirale zu  gering  gefunden  werden  möchte,  weil  dieselbe  nicht 
weit  genug  yon  dem  Magnet  entfernt  werden  konnte,  so  habe 


1)  Quincke,  Wied.  Ann.  24.  p.  848  ff.  1686. 
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ich  eine  Yergleichung  angestellt  mit  einer  in  Fig.  12  der 
genannten  Abhandlung  abgebildeten  InductionsBpirale,  deren 
ümlegeTorrichtang  eine  fiel  grössere  Entfernung  yon  dem 
Magnet  gestattete.  —  Die  Windungsfläche  dieser  Spirale 
betrug  18,700  qcm.  Beide  Spiralen  wurden  in  denselben  Strom- 
kreis geschaltet,  und  mit  beiden  abwechselnd  die  Intensität 
an  derselben  Stelle  desselben  magnetischen  Feldes  (zwischen 
cylindrischen  Polen  von  45  mm  Durchmesser)  bestimmt.  Die 
Ausschläge  des  Galvanometers  s  für  den  Inductionsstrom  der 
kleineren,  S  für  den  der  grösseren  Spirale  betrugen: 

bei  5  £lementen  1   ^""f^^  '"^^*"^   '  =  ^^'®  ^  =  ^^^>^ 
*™^   \    Südpol        „      :  67,6  226,6 


3 


Sfldpol 

{Nordpol 
Südpol 


46,6  167,2 

46,9  166,6 

19,1  66,6 

19,9  64,6 


Bezeichnet  man  mit  Hg  die  Intensität,  wie  sie  sich  aus  den 
Angaben  der  grösseren  Spirale,  mit  ^,  wie  sie  sich  aus  denen 
der  kleineren  berechnet,  so  ergibt  sich  ihr  Yerhältniss: 


fttr  6  Elemente: 

BgjH^  *  1,0266 

)i     8           n 

n         »  1,0866 

n    1  Element 

„         «  1,0816 

Also  ist  ^  in  der  That  kleiner  als  H^j  und  die  An- 
gaben der  kleineren  Spirale  sind  mit  1,031,  dem  Mittelwerthe 
obiger  Zahlen,  zu  multipliciren,  um  den  genannten  Fehler 
nach  Möglichkeit  zu  verbessern.  Dann  berechnet  sich  'die 
Intensität  des  Feldes  ftlr  diese  Polflächen,  welche  übrigens 
in  den  meisten  Fällen  zur  Verwendung  kamen,  aus  s^  und 
s  nach  der  Formel: 

fi;^=  :^. 712,6  C.-G.-S. 

Der  dabei  benutzte  Werth  der  Windungsfläche  des 
Erdinductors  ist  der  mehrfach  genannten  Abhandlung  yon 
Hm.  Quincke  entnommen;  die  beiden  anderen  Windungs- 
flächen sind  nach  der  ebendaselbst  beschriebenen  Methode 
neu  bestimmt  worden. 
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Kalkspath-  und  Quarzkogeln,  in  einem  homogenen  Mag- 
netfelde aufgehängt,  suchen  ihre  Axe  senkrecht  zu  den 
Kraftlinien  zu  stellen  mit  einer  Kraft,  deren  Drehungsmo- 
ment  nach  den  theoretischen  Entwickelungen  Thomson's 
gegeben  ist  durch: 

V .  H^^  (A,  —  ÄJ  sin*  t?" .  sin  1/; .  cos  i//. 

Es  bedeutet  darin:  v  das  Volumen  der  Kugel,  J?«  die 
Intensität  des  Feldes,  k^  und  k^  die  beiden  Hauptmagneti- 
sirungsconstanten  des  Krystalles,  ß'  den  Winkel  der  mag- 
netischen Axe  mit  der  Drehungsaxe  und  t//  den  Winkel 
zwischen  der  durch  diese  beiden  Axen  gelegten  Ebene  mit 
der  Aequatorialebene  des  Magnets.  Die  Grösse  dieses 
Drehungsmomentes  konnte  bei  dem  beschriebenen  Apparate 
sowohl  durch  Ablenkung  mittelst  Torsion,  als  auch  durch 
die  Schwingungsdauern  der  Kugeln  gemessen  werden.  Be- 
deutet r  das  Torsionsmoment  der  Aufhängung,  wird  der 
Torsionskopf  aus  der  Lage,  in  welcher  die  Kugel  bei  nicht 
erregtem  Electromagnet  die  äquatoriale  Stellung  inne  hat, 
um  einen  Winkel  (pQ  gedreht,  und  dadurch  die  Kugel  bei 
erregtem  Magnetismus  um  einen  Winkel  9)«  aus  der  äqua- 
torialen Lage  abgelenkt,  so  ist  offenbar  —  bifilare  Aufhängung 
Yorausgesetzt: 

T .  sin  (9P0  —  y«)  =  (Äj  —  Äj)  ü .  Hn?  sin*  &  sin  y« .  cos  qp« , 
also: 

r  .  sin  (gpo  -  gp«) 


{!)•  K=A,-k,^ 


V  .  -ff^*  sin'  ^  .  sin  gpj^ .  cos  q>^ 


wobei  T  aus  der  Schwingungsdauer  Tq  der  nicht  magnetisirten 
Kugel  gefunden  werden  kann: 

unter  m  das  Gewicht,  unter  r  den  Radius  der  Kugel  ver- 
standen. 

Bedeutet  andererseits  T^  die  Schwingungsdauer  der  mag- 
netischen Kugel,  so  ist: 
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K.v.HJ.sia'&  +  t  = 


also: 

(II) 


jsr= 


T»Jlf         (2;+  TJiT.-TJ 


vJBT^'än*^ 


To'.T  « 


Zur  Bestimmung  von  M  ist  die  Kenntniss  des  Gewichtes 
und  des  Eadius  der  Kugeln  nothwendig.  Letzterer  wurde 
aus  dem  Volumen  berechnet,  indem  der  Gewichtsverlust 
der  Kugeln  in  Wasser  von  bekannter  Temperatur  bestimmt 
wurde.  Die  in  Betracht  kommenden  Grössen  für  die  benutz- 
ten Kugeln  sind  in  Tab.  I  zusammengestellt.  Nur  für  die 
kleine  Kalkspathkugel  Nr.  1  wurde  der  Gewichtsverlust  nicht 
direct  bestimmt,  sondern  aus  dem  Mittelwerthe  der  specifi- 
schen  Gewichte  der  beiden  anderen  Kugeln  berechnet. 

Tabelle  I. 
Dimensionen  der  benutzten  Kugehi. 


Kalkspathkugeln 

Quarzkugeln 

,    Nr.  1 

Nr.  2    1     Nr.  3 

Nr.  4 

Nr.  5 

Absolutes  Gewicht  . 
Specifisches  Gewicht 

Mittlerer  Badius  .    . 

Volumen      .... 

Trägheitsmoment 

1        g 
1,0181 

(2,7122) 

cm 
0,4475 

oom 
0,3754 

omgr 
0,08155 

4,1161 
2,7131 

0,7T28 

oom 
1,5170 

omg 
0,8366 

11,8101 
2,7113 

cm 
1,0181 

oom 
4,3559 

omg 
4,8489 

1,4318 
2,6649 

0,5042 

oom 
0,5371 

cm  g 
0,1456 

8,8776 
2,6538 

cm 
0,7039 

oom 
1,4611 

om  g 
0,7686 

Die  Bestimmung  der  Schwingungsdauern  nach  der 
G ausstachen  Methode  auszuführen,  war  bei  der  Kleinheit 
und  Leichtigkeit  der  Kugeln  und  der  infolgedessen  verhält- 
nissmässig  raschen  Beruhigung  ihrer  Schwingungen  nicht 
angängig.  Es  wurde  daher  einfach  die  Zeitdauer  einer  An- 
zahl (10  oder  20)  aufeinander  folgender,  einfacher  Schwin- 
gungen mit  Hülfe  eines  Ghronoskopes  oder  —  bei  den  ge- 
naueren Messungen  —  eines  electrischen  Begistrirapparates 
bestimmt.  Bei  dieser  Art  der  Messung  war  man  auch  der 
Nothwendigkeit  überhoben,  besondere  Vorsorge  treffen  zu 
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müssen,  um  den  magnetisirenden  Strom  längere  Zeit  hindurch 
constant  halten  zu  können. 

Zugleich  mit  den  Schwingungsdauem  wurde  am  Ocular- 
mikrometer  des  Mikroskopes  die  Amplitude  der  Schwingungen 
abgelesen;  ihr  Winkelwerth  konnte  aus  der  Yergrösserung 
des  Mikroskopes  und  den  Dimensionen  der  Kugel  berechnet 
und  damit  die  Schwingungsdauer  auf  unendlich  kleine  Bogen 
reducirt  werden. 

An  den  so  erhaltenen  Werthen  der  Schwingungsdauem 
könnte  eine  zweite  Correction  wegen  der  nicht  unbeträcht- 
lichen Dämpfung  fdr  nöthig  erachtet  werden,  allein  es  war 
die  Frage,  welche  dämpfenden  Ursachen  und  wie  dieselben 
in  Rechnung  zu  setzen  waren.  Eine  Quelle  der  Dämpfung 
würde  in  der  Luftreibung,  eine  weitere  in  den  inneren  Rei- 
bungswiderständen der  Aufhängefäden  zu  suchen  sein.  Sodann 
aber  könnte  es  denkbar  erscheinen,  dass  die  Schwingungen 
der  magnetisirten  Kugeln  von  den  umgebenden  Metallmassen 
der  Pole  eine  dämpfende  Wirkung  in  gleicher  Weise  erlitten, 
wie  sie  eine  schwingende  Magnetnadel  von  nahen  Metall- 
massen erfährt.  Diese  Frage  vor  allem  schien  einer  genauen 
Untersuchung  bedürftig  zu  sein. 

Ueber  die  Dämpfung  der  Schwingungen  der  Kryttallkugeln 
im  Magnetfelde. 

Wenn  die  magnetisirten  Kugeln  durch  Erregung  von  In* 
ductionsströmen  in  den  Eisenmassen  der  Pole  eine  Dämpfung 
ihrer  Schwingungen  erleiden ,  so  müssen  die  Ablenkungs- 
und die  Schwingungsbeobachtungen  verschiedene  Werthe 
Yon  K  ergeben.  Sind  beide  Beobachtungen  bei  derselben 
Intensität  des  Feldes  angestellt,  so  erhält  man  unter  Vor- 
aussetzung sehr  kleiner  Werthe  von  tp^  und  (p^  durch  Oleich- 
setzung der  Ausdrücke  für  K  in  (I)  und  (II): 


Diese  Beziehung  wurde  an  der  Ealkspathkugel  Nr.  2 
geprüft,  welche  mittelst  eines  Olasfadens  an  der  Axe  des 
Torsionskopfes  aufgehängt  wurde.    Der  Electromagnet  wurde 
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durch  den  Strom  von  1,  2,  3  und  4  Bunsen'schen  Elementen 
erregt.  Für  jede  dieser  Intensitäten  wurde  zuerst  die  Schwin- 
gungsdauer mit  dem  Ghronoskop^  dann  die  Ablenkungen  aus 
der  Aequatoriallage  ^»  bei  Torsion  um  den  Winkel  q>Q 
gemessen;  (p^  wurde  so  klein  genommen,  dass  man  beide 
Winkel  der  auf  der  Ocularscala  des  stark  vergrössernden 
Mikroskopes  abgelesenen  Ablenkung  proportional  annehmen 
konnte.  Die  Constanz  des  Feldes  wurde  nicht  durch  directe 
Messung  von  ^^  sondern  einfacher,  aber  auch  ungenauer, 
durch  die  Ablenkungen  geprüft,  welche  eine  in  der  Verlän- 
gerung der  Axe  des  Electromagnets  in  ca.  6  m  Entfernung 
aufgestellte,  mit  Hauy'schem  Stabe  astasirte  Magnetnadel 
erfuhr.  Da  nun  in  der  Regel  diese  Ablenkung  s^  bei  der 
Schwingungsbeobachtung  etwas  grösser  war,  als  diejenige 
««  bei  der  darauffolgenden  Ablenkungsbeobachtung,  so  wur- 
den die  Schwingungsdauem  auf  letzteren  Werth  für  die 
Intensität  des  Feldes  umgerechnet  nach  der  Formel: 


r '« « 


T  ».To» 


T^'-hiT, 


-2^.')  (4)'' 


welche  unter  der  allerdings  nicht  ganz  zutreffenden  Voraus- 
setzung abgeleitet  ist,  dass  die  Ausschläge  s  den  Intensitäten  H 
proportional  seien.  Bei  einem  Element  wurde  die  Correction 
vernachlässigt.  Alle  Zahlen  sind  die  Mittelwerthe  aus  zwei 
Bestimmungen  bei  entgegengesetzten  Stromesrichtungen  in 
den  Drahtrollen  des  Electromagnets. 


Tabelle  II. 

Yergleichung  der  Schwingangs-  und  Ablenkungsbeobachtuiigen. 
Kugel  Nr.  2  an  Gliufaden.    Polflftchen  von  44,8  mm  in  21  mm  Abstand. 


m 

«« 

< 

T^ 

y.' 

Vo 

<Pn 

(.TJTjy 

9>ol<P„, 

sc 

M. 

■ 
•e. 

M. 

0 

— 



11,50" 



— 



.^ 

— 

1 

— 

— 

10,44 



21,7 

17,8 

1,21 

1,22 

2 

67,1 

68,1 

9,87 

9,60" 

21,2 

14,6 

1,44 

1,47 

3 

142,5 

137,8 

0,(>v 

8,98 

21,3 

18,8 

1,64 

1,60 

4 

194,5 

188,1 

8,60 

8,73 

1>1,3 

12,6 

1,74 

1,69 
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Die  Zahlen  der  letzten  nnd  vorletzten  Columne  stimmen 
beinahe  miteinander  überein.  Wäre  die  besprochene  Däm- 
pfung vorhanden,  so  würde  T^  dadurch  vergrössert;  also 
müsste  (T^jT^'^  kleiner  als  (pol(pm  sein;  statt  dessen  ist  es 
eher  grösser.  Es  wurde  versucht,  diese  Thatsache  durch  eine 
genaue  Durchführung  der  Bestimmung  von  K  nach  beiden 
Methoden  noch  strenger  zu  bewahrheiten.  Allein  es  stellte 
sich  bald  heraus,  dass  die  Ablenkungsversuche  wegen  der 
Schwierigkeit  einer  genauen  Centrirung  und  Verticalstellung 
der  A^e  des  Torsionskopfes  bei  der  geschilderten  Art  der 
Beobachtung  sehr  unsicher  ausfielen.  Es  sind  daher  alle 
später  zu  besprechenden  Messungen  ausschliesslich  nach  der 
zweiten  Methode  angestellt  worden. 

Die  Messung  der  Schwingungsdauern  würde  auch  für 
sich  allein  eine  Entscheidung  über  die  Frage  der  inductori- 
schen  Dämpfung  in  mehrfacher  Weise  zulassen.  Wäre  eine 
solche  vorhanden,  so  müssten  z.  B.  die  Werthe  von  K,  die 
sich  aus  Bestimmungen  bei  verschiedenen  Abständen  von 
den  Polflächen  ergeben,  verschieden  ausfallen.  Dies  wurde 
ebenfalls  mit  der  Kugel  Nr.  2,  dieses  mal  an  bifilarer  Auf- 
hängung erprobt  In  Anbetracht  der  grossen  Entfernungen, 
auf  die  die  Pole  auseinander  gerückt  werden  sollten,  wurden 
für  diese  Versuche  grosse  Polflächen  von  150  mm  Durch- 
messer angewandt  Die  Intensität  des  Feldes  wurde  in  abso- 
lutem Maasse  mittelst  der  kleinen  Inductionsspirale  bestimmt. 
Der  Arm  derselben  war  aber  leider  zu  kurz,  als  dass  man 
die  Spirale  bei  diesen  breiten  Polflächen  bis  in  die  Mitte  des 
Feldes  hätte  bringen  können.  Die  Intensität  wurde  vielmehr 
an  einer  um  20  mm  von  der  Mitte  entfernten  Stelle  gemes- 
sen. Die  grossen  Abweichungen  aber,  welche  die  so  berech- 
neten Werthe  von  K  bei  wechselnden  Polabständen  zeigten, 
brachten  mich  auf  den  Verdacht,  dass  das  Verhältniss  der 
Intensitäten  in  der  Mitte  des  Feldes  und  an  derjenigen  Stelle, 
an  der  die  Inductionsspirale  sich  befand,  mit  dem  Polabstand 
veränderlich  sein  könne,  und  ich  sah  mich  daher  zu  einer 
nachträglichen  Bestimmung  dieses  Verhältnisses  genöthigt. 
Zu  diesem  Zwecke  wurde  gleichzeitig  die  Intensität  des  Feldes 
mittelst  der  kleinen  Inductionsspirale  an  ihrer  ursprünglichen 
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Stelle  und  mittelst  der  grösseren  Spirale  (s.  p.  277)  für  die  Mitte 
des  Feldes,  unmittelbar  neben  der  Kalkspathkugel  gemessen. 
Die  Resultate  sind  in  Tab.  III  zusammengestellt,  in  der  H^ 
die  Intensität  in  der  Mitte,  h^  dieselbe  an  der  20  mm  von 
der  Mitte  entfernten  SteUe  bedeutet. 

Tabelle  III. 

Vergleichung  der  Intensitäten  des  Feldes  in  der  Mitte  und  20  mm  von 

der  Mitte  entfernt   für  grosse  Polflächen  Ton  140  mm  Durchmesser  bei 

wechselndem  Polabstand. 


|M 

i  Polabstand  (2  »25  mm 

i 

50  mm 

75  mm 

^« 

K  \s^lK 

1 

K 

S^IK 

^« 

K     \SmlK 

5 
d 
1 

1097 
910 

487 

1 

1086      1,0101 
928      0,9856 
460  1  1,0587 

1   720 
593 
262 

743 

589 
259 

0,9681 
1,0063 
1,0182 

581 
483 
180 

560    !    0,9478 
458    1    0,9445 
193    1    0,9342 

Die  Tabelle  zeigt,  dass  das  YerhSltniss  Hm/^m  wirklich 
mit  dem  Polabstand  yariirt,  indem  es  mit  wachsendem  d 
kleiner  wird.  Diese  Aenderung  kann  allerdings  möglicher- 
weise nur  eine  scheinbare  sein,  da  mit  der  Aenderung  des 
Polabstandes  auch  die  Wirkung  des  Magnets  nach  aussen 
sich  ändert,  und  daher  an  denjenigen  Stellen,  bis  zu  denen 
die  Spiralen  aus  dem  Felde  heraus  entfernt  werden,  die  mag- 
netische Ejraft,  welche,  wie  gezeigt,  dort  noch  nicht  Null 
ist,  in  yerschiedener  Weise  yariiren  kann.  Auf  jeden  Fall 
aber  werden  die  Bestimmungen  mit  der  kleinen  Inductions- 
Spirale  an  der  Seite  des  Feldes  den  wahren  Werthen  der 
Intensit&t  in  der  Mitte  näher  kommen,  wenn  sie  noch  mit 
den  oben  gefundenen  Verhältnisszahlen  multiplicirt  werden. 
In  dieser  Weise  sind  die  Intensitäten  berechnet,  die  in  der 
Tab.  IV  unter  H^  angegeben  sind;  s^f  s  und  T^  haben  die 
oben  festgesetzte  Bedeutung,  über  iU  siehe  später.  Die  Stel- 
lung der  Drahtrollen  mit  den  Polen  wurde  stets  so  geregelt, 
dass  die  in  der  Mitte  des  Feldes  schwingende  Kugel  ungefähr 
gleichen  Abstand  von  beiden  Polflächen  hatte.  Sämmtliche 
Zahlen  sind  auch  hier  wieder,  wie  ebenso  bei  allen  späteren 
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I,  die  Mittelwerthe  aus  zwei  Beobachtungen  fttr 
entgegengesetzte  Magnetisirung.  Der  Winkel  i^  war  nahezu 
gleich  90^ 

Tabelle  IV. 

SchwiDgangsdauem  der  Kugel  Nr.  2  an  biliarer  Aufhängung  zwischen 

grossen  Polflächen  bei  wechselnden  Abständen. 


d 

m 

'« 

8 

^« 

T^ 

io»xjr 

Mittel 

A« 

0 

i 

— 

9,122" 

... 

._ 

0,0218 

1       M.       1        IC. 

«Btgfeo 

5 

23,30  1  14,40 

1130 

5,126 

111 

121 

24,2  mm  < 

8 

19,39  '  14,58 

906 

5,719 

123 

113,7 

137 

1 

10,15 

14,84 

507 

7,652 

107 

188 

5 

14.88 

14,40 

692 

6,656 

120 

159 

50      „   1 

3 

12,23 

14,46 

588 

7,218 

113 

119,0 

173 

1 

5,21 

14,46 

252 

8,616 

124 

214 

5 

11,57  1  14,89 

527 

7,520 

111 

184 

75,3   » 

8 

9,39  '  14,49 

423 

7,966 

114 

117,7 

193 

1 

3,78    14,51 

168 

8,886 

128 

221 

0 

—         — 

"" 

9,122 
Cresan 

— 

0,0227 

imtmittel 

116,8 

Hier  ist  nun  wirklich  der  Mittelwerth  von  K  für  den 
kleinsten  Polabstand  etwas  geringer,  als  für  die  beiden  an- 
deren Abstände  ausgefallen;  allein  in  Anbetracht  der  Schwan- 
kungen, die  die  Werthe  von  K  überhaupt  zeigen,  bleibt  es 
doch  sehr  zweifelhaft,  ob  die  geringe  Differenz  nicht  Zufäl- 
ligkeiten zuzuschreiben  ist. 

Statt  durch  Aenderung  des  Polabstandes  könnte  man 
die  Wirkung  einer  etwaigen  inductorischen  Dämpfung  auch 
dadurch  erhöhen,  dass  man  zwischen  die  Pole  und  die 
schwingende  Eugel  gutleitende,  ganz  schwach  magnetische 
oder  diamagnetische  Metallmassen,  z.  B.  Kupferplatten,  ein- 
führt Allein  auch  die  Versuche,  welche  in  dieser  Richtung 
angestellt  wurden,  Hessen  eine  Aenderung  der  Schwingungs- 
dauer durch  die  Nähe  solcher  Metallmassen  mit  Sicherheit 
nicht  erkennen. 

Allerdings  würde  nun  auch  der  Einfiuss  einer  schwachen 
Dämpfung  auf  die  Schwingungsdauer  nur  ein  sehr  geringer 
sein.  Es  war  zu  erwarten,  dass  er  deutlicher  in  der  Aende- 
rung des  logarithmischen  Decrementes  selbst  zu  Tage  treten 
würde.    Zu  dem  Ende  wurde  bei  allen  Schwingungsbeobach- 
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tungen  neben  der  Schwingangsdauer  die  Abnahme  der 
Schwingnngsbogen  gemessen,  indem  für  die  Reihe  von  Oscil- 
lationen,  deren  Zeitdauer  bestimmt  wurde,  zugleich  die  Grösse 
des  ersten  und  des  letzten  Bogens  aufgezeichnet  wurde. 
Das  daraus  berechnete  logarithmische  Decrement  findet  sich 
in  Tabelle  IV,  sowie  in  den  weiter  unten  folgenden  Tabellen 
VI,  VII  und  VIII  unter  X^  angegeben.  Man  ersieht  sofort, 
dass  das  logarithmische  Decrement  mit  der  Schwingungs- 
dauer  abnimmt,  und  zwar  nahezu  proportional  derselben. 
Fig.  11  zeigt  dies  Verhalten  in  graphischer  Darstellung;  die 
Schwingungsdauern  sind  als  Abscissen,  die  Werthe  von  X^ 
als  Ordinaten  aufgetragen.  Die  Zahlen  der  Tabellen  VI, 
VII  und  VIII  sind  in  der  Weise  gewonnen^  dass  die  Kalk- 
spathkugeln  Nr.  1  an  einfachem  Coconfaden,  Nr.  2  und  3 
an  bifilarer  Aufhltngung  schwingend,  bei  constantem  Polab- 
stand verschieden  starken  magnetisirenden  Kräften  ausgesetzt 
wurden.  Vergleicht  man  die  so  nach  Tabelle  VII  erhaltene 
Curve  für  die  Kugel  Nr.  2  mit  derjenigen,  welche  TabeUelV 
für  dieselbe  Kugel  bei  wechselndem  Polabstand  ergibt,  so 
sieht  man,  dass  beide  Curven,  abgesehen  von  einer  kleinen 
Gesammtverschiebung,  welche  der  elastischen  Nachwirkung 
des  Fadens  zuzuschreiben  sein  dürfte,  geradezu  identisch  sind 
Ein  Binfluss  des  Abstandes  der  Pole  auf  die  Dämpfung  ist 
also  durchaus  nicht  erkennbar. 

Es  ist  endlich  der  Versuch  gemacht  worden,  dieselbe 
Frage  noch  auf  andere  Weise  zu  beantworten,  indem  mit 
Kugel  Nr.  3  die  gleichzeitigen  Bestimmungen  der  Schwin- 
gungsdauer und  des  logarithmischen  Decrements  mit  der 
Abänderung  wiederholt  wurden,  dass  die  Schwingungsdauem 
nicht  durch  magnetische  Einwirkung,  sondern  mechanisch 
durch  Aenderung  des  Fadenabstandes  der  Bifilaraufhängung 
verändert  wurden.  Zu  diesem  Zwecke  wurde  an  der  Aze 
des  Torsionskopfes  ein  kleiner  Drahtbügel  befestigt,  der 
dazu  diente,  ein  kurzes  Stück  eines  3,5  mm  dicken  Glasstabes 
in  horizontaler  Lage  zu  tragen.  Ueber  diesen  Glasstab 
wurden  die  beiden  Enden  des  Fadens  der  Bifilaraufhängung 
so  geschlungen  und  befestigt,  dass  jedes  Ende  frei  auf  dem 
Glasstab  hin  und  her  geschoben  werden  konnte.    Der  Spiel - 
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räum  für  den  Abstand  der  Fäden  betrug  1,5  cm.  Alles 
übrige  blieb  ungeändert,  nnr  dass  natürlich  der  Electro- 
magnet entfernt  wurde. 

Die  Resultate  sind  in  der  folgenden  Tabelle  zusammen- 
gestellt 

Tabelle  V. 

Schwingoiigsdaufer  und  logarithmisches  Decrement  der  Kugel  Nr.  3  bei 
veränderlichem  Torsionsmoment  der  Bifilaraufhftngnng. 

T  2,729      4,026      6,853      9,865       10,847       15,821 

lOn        42  63  110  178  208  354 

Auch  die  in  den  Zahlen  dieser  Tabelle  gegebene  Be- 
ziehung zwischen  X  und  T  ist  in  Figur  11  durch  eine  Curre 
dargestellt.  Vergleicht  man  die  beiden  für  die  Eugel  Nr.  8 
geltenden  Curren,  so  sieht  man  zun&chst,  dass  sie  sich  nicht 
in  dem  Punkte  schneiden,  der  dem  unmagnetischen  Zustande 
bei  den  in  Tabelle  YIII  enthaltenen  Beobachtungen  ent- 
spricht, also  in  dem  oberen  Endpunkte  der  zu  dieser  Tabelle 
gehörigen  Curve,  was  allerdings,  da  die  Aufhängung  der 
Eugel  in  beiden  Fällen  nicht  die  gleiche  war,  auch  kaum  zu 
erwarten  ist.  Sodann  aber  lehrt  die  Vergleichung,  dass  die 
zu  Tabelle  VIII  gehörige  Curve  einen  weniger  steilen  Ver- 
lauf hat,  als  die  der  Tabelle  V,  d.  h.  dass  bei  der  Magne- 
tisirung  die  Dämpfung  grösser  ausftllt,  als  der  Aenderung 
der  Schwingungsdauer  entsprechen  würde,  und  zwar  um  so 
grösser,  je  stärker  die  Magnetisirung.  Damit  wäre  also, 
entgegen  den  Beobachtungen  an  Eugel  Nr.  2,  ein  directer 
Einfluss  der  Magnetisirung  auf  die  Dämpfung  ervriesen,  vor- 
ausgesetzt, dass  die  beiden  hier  verglichenen  Beobachtungs- 
reihen wirklich  in  dieser  Weise  miteinander  vergleichbar 
wären.  Dagegen  dürften  aber  freilich  einige  schwerwiegende 
Bedenken  erhoben  werden.  Denn  erstens  war,  wie  schon 
gesagt,  die  Aufhängung  der  Eugel  in  beiden  Fällen  nicht 
von  genau  gleicher  Beschaffenheit,  und  zweitens  litten  die 
zuletzt  beschriebenen  Beobachtungen  an  dem  Uebelstande^ 
dass  die  Eugel  jedesmal  abgehängt  werden  musste,  um  den 
Fadenabstand  ändern  zu  können.  Nach  den  Versuchen  von 
Streintz,  Schmidt  u.  a.  über  die  Dämpfung  von  Torsions-^ 
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Schwingungen  ist  es  aber  zur  Genüge  bekannt,  welchen  £in- 
fluss  jede  Störung  der  Aufhängung  durch  die  damit  verbun- 
denen Nachwirkungserscheinungen  auf  das  Decrement  aus- 
übt. Die  Versuche  dürften  also  in  dieser  Form  gegenüber 
denen  an  Kugel  Nr.  2  noch  nicht  als  entscheidend  anzusehen 
sein.  Wollte  man  die  Frage  nach  der  Existenz  einer  induc- 
torischen  Dämpfung  auf  diesem  Wege,  den  ich  im  übrigen 
für  den  genauesten  halten  möchte,  beantworten,  so  müsste 
man  sich  eines  Apparates  bedienen,  der  die  Aenderung  des 
Fadenabstandes  in  weniger  roher  Weise  ohne  jede  Störung 
der  Aufhängung  gestatten  würde. 

Weitere  Versuche  in  dieser  Richtung  mussten  also 
bis  zur  Beschaffung  eines  solchen  Apparates  aufgeschoben 
werden. 

Sieht  man  von  der  Existenz  einer  inductorischen  Dämpfung 
ab,  so  ergeben  die  angestellten  Versuche  direct  die  Beziehung, 
welche  zwischen  dem  von  der  Luftreibung  und  der  inneren 
Reibung  der  Auffaängefäden  herrührenden  logarithmischen 
Decremente  und  der  Schwingungsdauer  besteht.  Doch  will 
ich  das,  was  in  dieser  Hinsicht  aus  den  Versuchen  zu  fol- 
gern wäre,  für  eine  weitere  Mittheilung  aufsparen,  in  der  die 
genannte  Beziehung  ausführlicher  untersucht  werden  soll. 

Die  erhaltenen  Zahlenwerthe  für  die  logarithmischen 
Decremente  gestatten  schliesslich  die  Frage  zu  entscheiden, 
ob  es  nöthig  ist,  an  den  beobachteten  Werthen  der  Schwin- 
gungsdauer noch  eine  den  Einfluss  der  Dämpfung^  elimini- 
rende  Correction  anzubringen.  Die  Berechnung  lehrt  jedoch, 
dass  dieselbe  klein  genug  ausfällt,  um  bei  dem  in  den  fol- 
genden Versuchen  erreichten  Genauigkeitsgrad  nicht  wesent- 
lich in  Betracht  zu  kommen«  Sie  ist  daher  unberücksichtigt 
geblieben. 

Ueber  die  Abhängigkeit  der  Magnetisiruügsfähigkeit  von 
der  Stärke  der  magnetisirenden  Kraft. 

Die  Beobachtungen  der  Schwingungsdauern  wurden  zu- 
nächst dazu  benutzt,  um  festzustellen>  ob  der  Werth  von  K 
sich  mit  der  Stärke  des  Feldes  ändere  oder  nicht.  Es  wur- 
den hierfür  die  Kugeln  so  aufgehängt,  dass  der  Winkel  & 
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zwischen  der  magnetischen  und  der  Drehungsaxe  nahezu  ein 
rechter,  also  das  Drebungsmoment  am  grössten  war.  Sie 
befanden  sich  zwischen  den  kleinen  Polen  des  Electromagnets 
Ton  45  mm  Durchmesser,  die  so  eng  wie  möglich  aneinander 
gerückt  wurden.  Die  Magnetisirung  erfolgte  nacheinander 
durch  5,  4^  8,  2  und  1  Bun  sen' sehe  Elemente.  Die  Schwin- 
gungsdauern wurden  mit  electrischem  Begistrirapparat,  die 
lotensitäten  des  Feldes  mit  der  kleinen  Inductionsspirale  in 
der  oben  beschriebenen  Weise  gemessen.  Jede  Messung 
wurde  sofort  bei  entgegengesetzter  Stromesrichtung  wieder- 
holt und  aus  den  so  erhaltenen  Werthepaaren  das  Mittel 
genommen.  Für  jede  Magnetisirung  wurde  die  Intensität 
durch  mehrmaliges  Ein-  und  Ausführen  der  Inductionsspirale 
bestimmt;  die  in  den  Tabellen  gegebenen  Werthe  von  «« 
sind  die  Mittel  aller  dieser  Bestimmungen.  Ebenso  wurden 
die  Ausschläge  s  für  den  Erdinductor  vor  und  nach  jeder 
Messung  am  Magnet  controlirt.  Am  Anfange  und  am 
Schlüsse  des  ganzen  Satzes  wurde  endlich  die  Schwingungs- 
dauer der  Kugel  im  unmagnetischen  Zustande  bestimmt 
Dieselbe  erwies  sich  in  der  Kegel  als  nahezu  ungeändert 

Nur  bei  den  Messungen  mit  Kugel  Nr.  1  war  T^  am 
Schlüsse  der  Messung  14,182",  während  es  am  Beginne  der- 
selben 15,889"  betragen  hatte.  Ein  Theil  dieser  Differenz 
dürfte  auf  Rechnung  des  rückständigen  Magnetismus  der 
Pole  zu  setzen  sein,  da  bei  dieser  letzten  Messung  die  sonst 
gebrauchte  7orsichtsmaassregely  die  Spiralen  des  Magnets  aus- 
einander zu  rücken,  versäumt  worden  war.  Die  rückständige 
Intensität  des  Feldes  beträgt  unter  diesen  Umständen  etwa 
80  C.-G.-S.,  was,  wenn  T^  ungeändert  «  15,889"  geblieben 
wäre,  eine  Schwingungsdauer  von  15,283"'  hätte  erwarten 
lassen.  Die  Differenz  dieses  Werthes  von  dem  wirklich  beob- 
achteten, d.h.  1,101"  würde  also  ungefähr  diejenige  Aenderung 
darstellen,  welche  aus  einer  Aenderung  der  Torsion  des 
Fadens  im  Laufe  der  Messung  hervorgegangen  wäre.  Um 
den  hieraus  entspringenden  Fehler  nach  Möglichkeit  zu  ver- 
bessern, wurde  f&r  die  Berechnung  der  K  nicht  der  Mittelwerth 
von  Tq  benutzt,  sondern  die  Differenz  l,10r'  gleichmässig 
über  das  Zeitintervall  der  ganzen  Messung  vertheilt  gedacht 
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und  zu  jedem  T  jder  für  diesen  Zeitpunkt  gfiltige  Werth 
von  Tq  berechnet. 

Die  Besultate  sind  in  den  Tabellen  VI  bis  X  zusam- 
mengestellt. 

Tabelle  VI. 

Kugel  Nr.  1  (Kalkspatfal  aafgehftngt  an  einfaehem  Coconfaden. 
^  a  85^  42'.    Polabstand  16  mm. 


m 

'm 

9 

-ff« 

T^ 

K 

lO'xJTxsin«^ 

0 

w. 

ML 

omgMo 

15,889" 

0,1140 

5 

64,94 

15»d3 

3019 

1,483 

0,0079 

106 

4 

59,20 

15,36 

2746 

1,609 

0,0092 

108 

3 

48,67 

15,23 

2277 

1,946 

0,0113 

107 

2 

84,87 

14,95*) 

1662 

2,637 

0,0160 

108 

1 

17,79 

14,92 

850 

4,957 

0,0262 

108 

0 

— 

— 

— 

14,182 
lO'^Z.ßii 

0,1045 
1»^  im  Mit 

— 

tel:  107,4 

10* 

.  JT  »   > 

:  108,0 

*)  Multiplicator  etwas  geändert. 

Tabelle  VII. 
Kugel  Nr.  2  an  bifilarer  Aufhängung.    &  ca.  W.    Polabatand  22  mm. 


m 

'« 

8 

^. 

T^ 

K 

lO'xJP 

0 

■e. 

ao. 

omgiee 

8,911" 

0,0222 

— 

5 

42,84 

19,77 

1545 

3,963 

0,0098 

116 

4 

37,16 

19,72 

1343 

4,442 

0,0108 

115 

3 

28,31 

19,86 

1016 

5,415 

0,0138 

113 

2 

25,56 

19,76 

922 

5,757 

0,0146 

113 

1 

13,64 

19,86 

489 

7,508 

0,0191 

117 

0 

— 

— 

8,917 

0,0233 

— 

10*  X  JT  im  Mittel:     114,8 

Für  den  Kalkspath  zeigt  Tabelle  VIII  eine  geringe, 
aber  regelmässige  Abnahme  der  Werthe  von  K.mi^&  mit 
wachsender  Intensität  des  Feldes.  Allein  die  Kugel  Nr.  2 
ergibt  eher  das  Gegentheil  davon,  und  die  kleinste  Kugel 
zeigt  trotz  der  sehr  viel  weiter  getriebenen  Magnetisirung 
ganz  unregelmässige  Schwankungen  und  nur  für  den  klein- 
sten Werth  von  H^  ein  sehr  gerinfügiges  Sinken.  Es  ist 
also  die  Di£ferenz  der  beiden  Hauptmagnetisirungsconstanten 
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des  Kalkspaths  bis  zu  einer  Magnetisirung  von  SQOO  cm  g  sec 
hinauf  so  gut  wie  constant. 


Tabelle  VIII. 

Kugel  Kr.  8  (Kalksputh)  an  bifilarer  AufhänguDg. 
Polabstand  27  mm. 


^  =  88«  11', 


m 

'« 

s 

^« 

T^ 

i« 

lO^xJTxsm«;» 

0 

■c. 

so. 

cmgsec 

12,407" 

0,0233 

— 

5 

48,76 

17,20 

1818 

5,140 

0,0094 

105 

4 

88,05 

17,07 

1588 

5,722 

0,0103 

105 

8 

80,05 

17,10 

1252 

6,801 

0,0112 

106 

2 

20,74 

17,00 

870 

8,498 

0,0138 

107 

1 

10,21 

17,08 

426 

10,966 

0,0181 

110 

0 

— 

— 

— 

12,398 

0,0218 

— 

10«  X  K.  sin«^  im  Mittel:    106,6 
10»  X  K  V        n    :     106,7 

Tabelle  IX. 
Kugel  Nr.  4  (Quarz)  an  einfachem  Coconfaden. 


m 

'« 

t 

^n. 

2^ 

io*xjr 

0 



._ 

17,624' 



so. 

80. 

omgiec 

1 

16,57 

15,14 

780 

14,163 

7,8 

2 

81,19 

15,12 

1470 

10,743 

6,7 

8 

43,98 

14,99 

2091 

8,762 

6,0 

4 

54,34 

14,92 

2595 

7,605 

6,6 

5 

59,16 

15,05 

2801 

7,077 

6,7 

0 

— 

— 

— 

17,664 

.     ■ 

lO^xJTim  Mittel:      6,36 

.     Tabelle  X. 
Kugel  Nr.  5  (Quarz)  an  bifilarer  Aufhängung. 


m 

'« 

s 

■ff« 

^«        ' 

10»  xZ 

0 

— 

1       — 

— 

10,335" 

— 

■0. 

so. 

om  g  seo 

5 

41,26 

,    16,64 

1767 

8,849 

5,7 

4 

35,59 

16,82 

1491 

9,128 

6,2 

8 

28,24 

1    16,85 

1194 

9,527      1 

6,1 

2 

21,14 

16,83 

895 

9,859 

6,1 

1 

11,78 

1    16,68 

503 

10,180 

6,0 

0 

— 

1       — 

— 

10,348 

Digitized  by 


Googk 


Mapnetismus  von  Krystalkn*  291 

Deutlicher  zeigen  die  beiden  Quarzkugeln  eine  Abnahme 
von  K  mit  wachsenden  Werthen  von  H.  Aber  der  Betrag 
der  Grösse  K  ist  beim  Quarz  so  gering,  dass  es  grosser  Vor- 
sicht bei  diesen  Versuchen  bedarf.  Vor  allem  ist  peinlichste 
Sauberkeit  nötbig.  Die  grössere  Kugel  zeigte  anfangs  die 
merkwürdigsten  Unregelmässigkeiten  in  ihrer  Einstellung 
zwischen  den  Magnetpolen,  die  aber  verschwanden,  nachdem 
die  Kugel  in  verdünnter  Salzsäure  gelegen  hatte  und  mit 
Wasser  und  Alkohol  gewaschen  worden  war*  Die  Abnahme 
der  Magnetisirungsfähigkeit  mit  wachsender  Kraft  des  Feldes 
steht  vielleicht  in  Zusammenhang  mit  der  von  Hrn.  Tum- 
lirz^)  am  Quarz  entdeckten  Erscheinung  des  remanenten 
Magnetismus.  Denselben  an  meinen  Quarzkugeln  nachzu- 
weisen, ist  mir  allerdings  nicht  gelungen,  ebenso  wenig  wie 
an  Kalkspathkugeln.  Dagegen  habe  ich  an  einer  kleinen 
Quarzplatte  das  von  Hm.  Tumlirz  beschriebene  Verhalten 
beobachtet. 

lieber  das  Sina8geset& 

Einer  weiteren  Bestätigung  bedarf  die  Formel  (II)  hin- 
sichtlich der  in  ihr  ausgesprochenen  Beziehung  zwischen 
dem  Drehungsmoment  der  magnetisirten  Kugel  und  dem 
Winkel  d-  ihrer  magnetischen  Axe  mit  der  Drehungsaxe.  Es 
soll  danach  der  für  einen  beliebigen  Werth  von  &  durch  die 
Gleichung : 

definirte  Grösse,  dividirt  durch  sin^tS*,  für  alle  &  den  con- 
stanten  Werth  K  ergeben.  Dies  verlangt  ausser  der  Bestim- 
mung von  H  und  T  eine  genaue  Messung  des  Winkels  &, 
die  bei  den  kleinen  Kugeln  so  wenig  durchführbar  erschicD, 
dass  ich  mich  in  diesen  Versuchen  auf  die  Benutzung  der 
grossen  Kalkspathkugel  Nr.  3  beschränkt  habe.  Aber  auch 
diese  Kugel  war  noch  zu  klein,  als  dass  die  von  Hrn.  Sten- 
ger benutzte  Methode  der  Winkelmessung,  welche  ein  sehr 
genaues  Centriren  der  Kugel  auf  dem  Spectrometertische  ver- 
langt, hätte  angewandt  werden  können.   Vielmehr  wurde  nach 

1)  Tumlirz,  Wied.  Aim.  27.  p.  133.  1886. 

19* 
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mehrfachem  Probiren  folgendes  Ver&hren  ab  das  branch- 
barste  gefunden. 

Das  znr  Aofhängong  dienende  Glashäkchen  wnrde  in 
einer  beliebigen  Lage  gegen  die  magnetische  Axe  angekittet, 
nnd  die  znr  Berechnung  Ton  k  nöthigen  Werthe  ron  7^, 
T«  nnd  Hm  in  der  beschriebenen  Weise  Ar  einen  Strom 
Ton  5,  3  and  1  Bnnsen'schen  Elementen  bestimmt  Dann 
wurde  die  Kngel  abgehängt  nnd  zuTörderst  dasjenige  Ende 
des  Axendnrchmessers,  das  dem  Anfhängepnnkte  am  nächsten 
lag,  anf  der  Oberfläche  dnrch  einen  kleinen  Fnchsinfleck 
markirt  Um  sicher  zu  sein,  wirklich  das  fhide  eines  Dorch- 
messers  und  nicht  einer  parallelen  Sehne  zu  treffen,  wnrde 
die  Kugel  auf  eine  durchbohrte  Korkunterlage  und  diese 
auf  ein  versilbertes  Planglas  gelegt  Beleuchtete  man  die 
Kugel  TOn  oben  her  mittelst  einer  schräg  gehaltenen  Glas- 
scheibe, 80  konnte  man  durch  diese  hindurch  zwei  comple- 
mentäre  Axenbilder  wahrnehmen,  herrührend  tou  den  dorch 
die  Kugel  gegangenen  und  am  Spinel  refiectirten  Strahlen. 
Es  gab  dann  immer  eine  Lage  des  Auges,  bei  der  diese 
beiden  Bilder  zusammenfielen.  Bedeckte  man  dann  noch 
die  B&ckseite  der  beleuchtenden  Glasplatte  bis  auf  ein  kleines 
Diopterloch  mit  hellem  Papier,  so  konnte  man  zugleich  mit 
den  Axenbildem  das  an  der  Kugeloberfiäcbe  reflectirte  Bild 
des  Diopterloches  wahrnehmen.  Brachte  man  diese  drei 
Bilder  durch  geeignetes  Drehen  der  Kugel  zum  Zusanunen- 
fallen,  so  musste  die  Sehrichtung  den  Axendurchmesser  der 
Kugel  bilden.  Es  wurde  also  der  Euchsinfieck  so  angebracht, 
dass  er  sich  mit  dem  Spiegelbilde  des  Diopters  und  den 
Axenbildem  deckte. 

Die  Kugel  wurde  darauf  an  eine  kurze  Oese  von  Cocon- 
faden  gehängt,  welche  von  einem  kleinen  Drahtdreifuss  so 
getragen  wurde,  dass  die  Kugel  frei  in  passender  Höhe  über 
der  Fläche  hing,  auf  der  der  Dreifuss  stand.  Derselbe  wurde 
auf  die  horizontale  Platte  eines  verstellbaren  Tischchens 
gestellt,  und  die  Kugel  durch  einen  geeignet  angebrachten 
Spiegel  von  schwarzem  Glas  mit  polarisirtem  Licht  in  der 
Richtung  ihrer  optischen  Axe  beleuchtet  Auf  einem  zweiten, 
ebenfalls  verstellbaren   Tischchen    befand    sich    ein   kleines 


Digitized  by 


Googk 


Magnetismus  von  KrystaUen,  293 

Goniometer  mit  einem  in  ganze  Grade  getheilten  Vertical- 
kreisy  dessen  Nonius  noch  4'  abzulesen  erlaubte.  Es  trug 
an  seiner  Axe  ein  versilbertes  Deckgläschen ,  dessen  Ebene 
genau  parallel  der  Drehungsaxe  des  Goniometers  gerichtet 
wurde.  Das  Tischchen  wurde  genau  horizontal  und  in  solche 
Höhe  eingestellt,  dass  der  Spiegel  des  Goniometers  durch 
Verschieben  des  letzteren  auf  der  Tischplatte  in  die  Ver- 
längerung des  Axendurchmessers  der  frei  hängenden  Ealk- 
spathkugel  gebracht  werden  konnte.  Um  diese  Richtung 
festzulegen,  blickte  man  durch  einen  Turmalin  auf  die  Kugel 
und  befestigte  diesen  in  solcher  Stellung,  dass  das  durch  ihn 
gesehene  Axenbild  mit  dem  auf  der  Eugeloberfläche  mar- 
kirten  Punkte  zusammenfiel.  Der  Turmalin  trug  an  seiner 
der  Kugel  zugewandten  Seite  eine  weisse,  mit  kleiner  Diop- 
teröffnung versehene  Papierscheibe.  Das  Goniometer  wurde 
nun  so  eingestellt,  dass  das  Spiegelbild  dieser  Diopteröffnung 
neben  dem  Axenbilde  am  Spiegelrande  erschien.  Dann  fiel 
die  Spiegelnormale  mit  der  Richtung  des  Axendurchmessers 
zusammen.  Das  Goniometer  wurde  darauf  entweder  so  weit 
gedreht,  dass  dieselbe  Spiegelnormale  lothrecht  stand,  was 
ebenfalls  durch  Spiegelung  eines  Papierdiopters  einerseits 
in  dem  Spiegel  des  Goniometers,  andererseits  in  einem  auf 
die  horizontale  Fläche  des  Tischchens  gelegten  Planspiegel 
controlirt  wurde;  der  so  gefundene  Winkel  ist  direct  der 
Winkel  &.  Oder  das  Goniometer  wurde  so  auf  dem  Tisch- 
chen verschoben,  dass  das  Spiegelchen  von  der  anderen  Seite 
her  in  das  Gesichtsfeld  hineinragte,  und  wie  zuerst,  auf 
Parallelität  der  Spiegelnormale  mit  der  Richtung  des  Axen- 
durchmessers eingestellt;  der  abgelesene' Winkel  beträgt  dann 
2&.  Nach  jeder  Methode  wurde  der  Winkel  etwa  zehnmal 
gemessen.  Die  beiderseitigen  Mittelwertiie  stimmten  meistens 
bis  auf  einige  Minuten  überein. 

Diese  Winkelmessung  ist  mit  ziemlicher  Genauigkeit 
ausführbar.  Aber  die  Richtigkeit  des  so  erhaltenen  Werthes 
hängt  natürlich  von  der  Genauigkeit  ab,  mit  der  die  Rich- 
tung des  Axendurchmessers  auf  der  Kugel  fixirt  ist,  und 
diese  Schwierigkeit  dürfte  die  hauptsächlichste  Fehlerquelle 
bilden. 
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lA  gebe  zaaidbt  in  Tab.  XI  die  Benhale 
feci»  TcncUedese  Wcrdie  rom  &  angcslenia 


ftr 


Tabelle  XT. 

Sein 

riB^»pA( 

Tim  till 

C»S  tb  .f -WAi^P 

Wcitbe 

TOB   ^. 

Kagclür.  3 

»  lifiaRr  Asfyfa^ 

?«e^ 

1. 

^  s  «1^«  11 . 

Si 

'• 

# 

Ü«            ^ 

:ö»x* 

10»xX 

0 





—        M.¥yr 

— 



5 
8 

1 
0 

90:05 
10^ 

17^ 
IT.IO 
17^ 

Tm?*         W40 

1252            6,501 

426          10.966 

—            12,393 

lOo 
10< 
110 

1(» 

106 

lie 

im  Mittel: 

107,0 

107,1 

2. 

^  =  69*  50 . 

0 

— 

— 

—           11,961 ' 

— 

— 

5 
S 

1 
0 

40,73 
28,63 
10,16 

16,93 
16,79 
16,94 

3. 

1714           5^11 

1202           7,129 

427          10,740 

—            11,947 

im  Mittel: 
^  =  60*  ir. 

97,0 

96,3 

100,2 

97,S 

110 
109 
114 

111,0 

0 

I       — 

— 

—      '     10,680"  ' 

— 

"" 

5 
3 
1 
0 

85^79 

27,87 
.      9,96 

» 

17^3 
17,33 
17,63 

1480 

1146 

403 

6,452 

7,333 

9,670 

10,189 

76,2 

78,7 
82,3 

101 
104 
109 

im  Mittel: 

79,1 

'    104,7 

4. 

9  =  37*  53'. 

0 

— 

— 

—       '       9,350" 

— 

— 

5 
3 

1 
0 

40)55 
'     80,59 
.     11,61 

1*37 
17,29 
17,27 

1    «.«tee 

1626           6,711 

•     1261            7,550 

479           9,017 

I       —             9,379 

im  MittH: 

44,9 
42,5 
44,5 

•    119 
113 
118 

44,0 

1    116,7 

5. 

^  »  23»  42'. 

0 

.       ^ 

— 

-       '     11,874" 

— 

— 

5 
3 
1 

0 

.     8fi^86 

30,44 

.     11,22 

•e. 
17,01 
1     16,98 
16,95 

OBIffMt    t 

1628           9,176 

1278     '      9,837 

467         11,062 

—           11,305 

im  Mittel: 

17,1 
17,2 
17,7 

106 
107 
109 

17,3 

107,3 

Digitized  by 


Googk 


MoffnetismuB  von  KrystaÜen. 
6.    *«16«12'. 


295 


m 

'»» 

8 

^« 

T^ 

10«  X* 

lO^xJT 

0 

5 
0 
3 
0 

86,78 

28,47 

17,46 
17,57 

ornfftio 
1501 

1155 

7,729" 

7,309 
7,624 
7,376 
7,578 
im  Mittel: 

8,7 

112 

112 

8.7 

112,0 

Die  Verschiedenheiten  der  Werthe  von  Tq  in  den  ein- 
zelnen Abschnitten  dieser  Tabelle  rühren  vornehmlich  daher, 
dass  der  Eadenabstand  nicht  immer  der  gleiche  war,  weil 
das  zur  Aufhängung  der  Kugeln  dienende  Glashäkchen 
mehrfach  erneuert  werden  musste.  Bei  der  letzten  Messung 
begannen  die  Fäden  der  lange  Zeit  benutzten  Aufhängung 
schlecht  zu  werden,  wie  aus  der  Inconstanz  der  Werthe  von 
Tq  während  dieses  Satzes  hervorgeht.  Die  Messungen  muss« 
ten  daher  unterbrochen  werden.  Ich  stelle  in  Tabelle  XII 
die  Ergebnisse  dieser  sechs  Beobachtungsreihen  vergleichend 
zusammen;  die  erste  Spalte  enthält  die  Winkel,  die  zweite  die 
fOr  die  einzelnen  Beihen  erhaltenen  Mittelwerthe  von  A,  die 
drei  folgenden  die  Werthe  von  ÜT,  wie  sie  sich  aus  denen 
von  19*  und  k  für  die  drei  verschiedenen  Intensitäten  des 
Feldes  berechnen,  und  die  letzte  Spalte  endlich  die  Mittel- 
werthe von  K  für  die  einzelnen  Reihen. 

Tabelle  XII. 
Zusammenstellung  der  Ergebnisse  aus  Tabelle  XI. 


V5^ 

10*  X* 

10»  X  X. 

10»  X  JT, 

10»  X  JKi 

10«x  JE" 

88»  11' 

107,0 

105 

106 

110 

107,1 

69   50 

97,8 

110 

109 

114 

111,0 

60    17 

79,1 

101 

104 

109 

104,7 

87   53 

440 

119 

118 

118 

116,7 

28   42 

\lß 

106 

107 

109 

107,8 

16   12 

8,7 

112 

112 

— 

112,0 

Mittel: 

108,8 

108,5 

110,0 

109,8 

Eine  Vergleichung  der  Zahlen  in  der  dritten,  vierten 
und  fClnften  Spalte  mit  einander  lehrt,  dass  auch  hier  wieder 
meistens  eine  Abnahme  der  Werthe  von  K  mit  wachsender 
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Intensität  des  Feldes  zu  beobachten  gewesen  ist;  ebenso  wie 
in  Tabelle  VJJLl.  Eine  Vergleichung  der  Zahlen  in  der 
letzten  Spalte  aber  lässt  ersehen,  dass  für  die  verschieden- 
sten Werthe  von  &  nahezu  der  gleiche  Werth  von  K  sich 
orgibt.  Die  Abweichungen  der  Mittelwerthe  von  K  sind 
allerdings  grösser  als  die  in  Tabelle  YIIL  Allein  die  Un- 
sicherheit der  Messungen  ist  hier  auch  eine  beträchtlich 
grössere,  erstens  wegen  der  Schwierigkeit  der  Bestimmung 
von  &j  sodann  aber  auch  wegen  der  Schwankungen  des  Erd- 
magnetismus und  der  dadurch  bedingten  Ungleichheit  in  der 
Bestimmung  von  H^,  die  um  so  grösser  sein  dürfte,  auf  je 
längere  Zeit  die  zu  vergleichenden  Beobachtungen  sich  er- 
streken.  Jedenfalls  aber  sind  die  Abweichungen  durchaus 
unregelmässig  und  zeigen  keinerlei  Abhängigkeit  von  &,  so- 
dass sie  wohl  unbedenklich  als  Folgen  der  Mängel  der  Be- 
öbachtungsmethode  aüzusehen  sind.  Demnach  ist  das  Resul- 
tat dieser  Messungen  eine  Bestätigung  des  Thom  so  naschen 
Sinusgesetzes. 

Es  könnte  scheinen,  als  ob  diese  aus  nur  sechs  Zahlen 
gezogene  Schlussfolgerung  nicht  entscheidend  ins  Gewicht 
fallen  könnte  gegenüber  den  weit  zahlreicheren  Beobach- 
tungen, welche  Hrn.  Stenger  zu  seinem  Schlüsse  gegen  das 
Thomson'sche  Gesetz  geführt  haben,  um  so  mehr,  als  die 
von  ihm  befolgte  Methode,  wie  ich  gern  einräume,  der  mei- 
nigen in  einigen  Punkten  an  Genauigkeit  überlegen  sein 
dürfte.  Allein  ich  glaube  den  Beweis  führen  zu  können, 
dass  gerade  diese  Stenger 'sehen  Zahlen  sich  ebenfalls  zu 
Gunsten  der  Thomson 'sehen  Theorie  deuten  lassen«  Die 
von  Hm.  Steng^r  beobachteten  Abweichungen  finden  näm- 
lich ihre  völlige  Erklärung,  wenn  man  annimmt,  dass  sich  zu 
dem  von  der  Krystallstructur  herrührenden,  mit  &  veränder- 
lichen Drehungsmomente  der  Kugel  ein  zweites,  von  Mag- 
netismus inducirtes,  aber  von  ß-  unabhängiges,  also  bei  allen 
Beobachtungen  gleiches  Drehungsmoment  hinzugesellte.  Be- 
zeichnet man  dasselbe  mit  v .  Z,  so  würde  die  Formel,  welche 
die  Beobachtungen  darstellt,  lauten: 
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In  der  Tliat,  wenn  man  die  Beobachtungen  in  der  Form 
darstellt,  wie  es  Hr,  Stenger  thut,  dass  man  den  Ausdruck: 


W      ^oV 


isin^i?- 


berechnet,  so  muss  man  nach  obiger  Gleichung  Werthe  ftir 
diesen  Ausdruck  erhalten,  welche  mit  abnehmendem  ß-  wach- 
sen. Dagegen  erhält  man  nahezu  constante  Werthe,  wenn 
man  di&  Grösse  K  nicht  aus  &y  T^  und  T^^  sondern  aus 
zwei  beliebigen  Werthepaaren  von  ^  und  7»  berechnet, 
weil  dann  mit  T^  auch  L  herausf&llt  Dies  bestätigt  sich 
bei  einer  Anwendung  auf  die  Stenger'schen  Zahlen  voll- 
ständig. Um  jedoch  die  Richtigkeit  dieser  Erklärung  soviel 
wie  möglich  zu  erhärten,  habe  ich  aus  den  beiden. fieobach- 
tungsreihen  des  Hm.  St  eng  er  JT  und  L  nach  der  Methode 
der  kleinsten  Quadrate  berechnet  unter  Benutzung  der  von 
Hrn.  Stenger  angegebenen  Werthe  von  H^\  Mund  r.  Es 
ergab  sich  für  die  erste  Evgel: 

10«  X  Ä'=  119,9;         10«  X  2^  =  4,48, 
für  die  zweite  Kugel: 

10»  X  K^  U6,4;        10»  X  i  =  5,29. 
Mit  Hülfe  dieser  Werthe  kann  man  zu  den  beobachte- 
ten Werthen  von  T^  und  T^  die  zugehörigen  Werthe  von 
'&  oder  aus  den  beobachteten.  Wertben  dieses  Winkels  die 
zugehörigen  Werthe  des  Ausdrucks; 

beredinen  und  mit  den  entsprechenden  Zahlen  in  dem  Auf- 
sätze des  Hm.  Stenger  vergleichen.  In  der  Tabelle  XIII 
sind  beide  Arten  der  Vergleichnng  durchgefUirt.  • 

Besser  als  aus  den  Tabellen  ersieht  man  aber  die  lieber- 
einstimmung  zwischen  Berechnung  und  Beobachtung  aus  der 
graphischen  Darstellung  in  den  Figuren  12  und  18. 

Es  sind  darin  die  ß-  als  Ordinaten,  die  Grössen  Ä  als 
Abscissen  anfgetragen.  Die  Curve  ist  nach  der  Berechnung 
gezeichnet;  die  ISrenzchen  bedeuten  die  bedfoachleten  Werthe. 


1)  Siehe  auob  Stenger,  Wied.  Aon.  28.  p.  868.  1866« 
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Man  nehty  wie  rich   dieselben  nm   die   beredmete  Carre 
grappiren« 

Tabelle  XTTT 

Verg^ddmiig  zwiieben  Beobschtmig  mid  Berednumg  f&r  &  too 
Hrn.  Stenger  m  Kalkqwtfhkngehi  soigoAiliiteB 


Ente  Kngd. 

Zweite  KugeL 

Wertbe  von  ^      Wertlie  tod  ä 

Werdie  von  ^      Wertfae  v«m  ^ 

beob.      ber.    .     beob.    .      ber. 

beob.      ber.         beob.    .      bv. 

81,6*    ;  81^*10,000594 

81,586  ;  82,18  !  596 

79,41       78,25  '  590 

69,445     70,70  i  606 

59,244     57,88  i  585 

50,247  '  50,57  {  614 

80,444  !  81,39  688 

25,832  I  26,10  ,  696 

20,502  I  21,46  '  799 

18,07     :  11,45  860 

9,633  !     7,48  '0,001 11 


0,000594 
594 
594 
597 
601 
609 

!  656 

685 
747 

I  991 

0,00134 


86,4* 
84,2 
76,1 
65,3 
57,4 
48,1 
35,9 
27,5 
24,0 
12,2 
11,6 
6,1 


85,4  «*  0,000612 


81,9 
77,8 
64,1 
58,4 
48,3 
34,9 
27,8 
25,7 
12,0 
10,9 
1,7 


608 
623 
623 
638 
639 
637 
728 
830 
116 
118 
0,002  43 


;  0,000  618 
614 
615 
619 
624 
635 
664 
712 
748 
118 
125 
0,002  97 


Es  fragt  sich,  worauf  diese  zunächst  empirisch  gefun- 
dene Erklärung  thatsächlich  zurückzuführen  ist  Hr.  Stenger 
glaubt  als  die  Ursachen  der  Abweichungen  seiner  Zahlen 
vom  Sinusgesetz  den  möglicherweise  rorhandenen  Einfluss 
einer  OoSrcitivkraft  oder  einer  Selbstinduction  der  Krystall- 
theilchen  anführen  zu  können.  Die  Resultate  meiner  Beob- 
achtungen lassen,  zumal  für  eine  so  geringe  Intensität^  wie 
sie  Hr.  Stenger  anwandte,  weder  die  eine,  noch  die  andere 
dieser  Annahmen  als  zutreffend  erscheinen;  und  ebenso  wenig 
würde  die  Form  der  obigen  empirischen  Gleichung  auf  eine 
derartige  Erklärung  hindeuten.  Vielmehr  dünkt  es  mir 
wahrscheinlicher,  dass  die  durch  v.L.H^^  dargestellte  Blcht- 
kraft  in  der  äusseren  Anordnung  der  Versuche  bedingt  war; 
Tielleicht  übte  der  Magnet  auf  irgend  welche  Theile  der 
Aufhängerorrichtung  ein  constantes  Drehungsmoment  ans, 
das  im  übrigen  gegen  das  des  Kalkspaths  klein  genug  war, 
um  leicht  übersehen  werden  zu  können;  würde  es  doch  nach 
der  Berechnung  nicht  mehr  ab  ungefUur  Vss  ^^^  letzteren 
betragen.  Ich  glaube,  diese  Erklärung  wagen  zu  können, 
da  Hr.  Stenger  nicht  angibt,  dass  er  die  ron  ihm  schliess- 
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lieh  benatzte  Aufhängevorrichtang  direct  daraufhin  unter- 
sucht hätte,  ob  sie  nicht  doch  eine  wenn  auch  nur  äusserst 
geringe  Richtkraft  im  magnetischen  Felde  zeigte.  Die  von 
mir  angewandte  Art  der  Aufhängung  vermied,  wie  aus  der 
Beschreibung  ersichtlich,  eine  derartige  Fehlerquelle  so  gut 
wie  YoUständig. 

Da  somit  die  durch  Q-enauigkeit  und  Sorgfalt  ausge- 
zeichneten Messungen  Hm.  Stenger's  nicht  nur  nicht  gegen 
die  Thomson'sche  Theorie  sprechen^  sondern  vielmehr  gerade- 
zu eine  Bestätigung  derselben  bilden,  so  habe  ich  es  ftlr 
überflüssig  erachtet,  meinen  bereits  dargelegten  Messungen 
über  diesen  Punkt  noch  weitere  folgen  zu  lassen. 

Die  absoluten  Werthe  der  HauptmagnetiBirungBConstantexL 

Es  erübrigt,  nach  dem  völligen  Beweise  der  Zulässigkeit 
der  Formel  U,  die  absoluten  Werthe  von  K  daraus  zu  be- 
rechnen und  zu  vergleichen. 

Für  die  Quarzkugeln  wurden  die  Werthe  von  i9'  für  die 
Beobachtungen  der  Tabellen  IX  und  X  nicht  ermittelt  wegen 
der  Ungenauigkeit  dieser  Messung,  die  beim  Quarz  durch 
die  Eigenart  des  Axenbildes  noch  bedeutend  erhöht  wird. 
Es  muss  also  dahingestellt  bleiben,  ob'  die  Differenz  zwischen 
den  Mittel werthen: 

jBr=  6S,6  X  10-i<>  für  die  kleinere  Kugel  Nr.  4, 
und      jBT«  60,2^  10- »^  fftr  die  grössere  Kugel  Nr.  5 

auf  einer  Verschiedenheit  des  Materials  oder  nur  des  Win- 
kels ß-  beruht. 

Für  die  Kalkspathkugeln  ergeben  sich  die  Zahlen: 

Nr.  1:    JST«  1080  x  10- w  aus  TabeUe  VI 

»     2:    JST«  1168  X  10~io     »  „      IV 

«1148x10-10     »  „     VII 

„     8:    JT«  1067  X  lO-i»     „  „  VUI 

«1083X10-W     „  „    XII  (nach  der 

Methode  der  kleinsten  Quadrate  berechnet)  und  fdr  die  von 
Hm.  Stenger  benutzten  grossen  Kugeln: 
für  die  erste:    JST«  1199  x  10- 1^, 
„      „  zweite:  '  iST «  1164  x  10-^ 
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Die  Kugeln  Nr.  1  und  3,  welche  von  den  Herren 
Steeg  undBeuter  in  Homburg  gleichzeitig  und  wohl  auch 
aus  demselben  Stück  gefertigt  worden  waren,  zeigen  fast 
genau  gleiche  Werthe  von  K\  Nr.  2,  die  vor  längerer  Zeit 
von  derselben  Firma  bezogen  war,  hat  einen  etwas  grösseren 
Werth  von  K,  und  auch,  wie  Tabelle  I  zeigt,  ein  etwas 
höheres  specifisches  Gewicht.  Den  Stenger'schen  Kugeln 
kommen  ebenfalls  höhere  Werthe  von  K  zu,  und  das  speci- 
fische  Gewicht  ergibt  sich  gleichfalls  beträchtlich  hoher, 
wenn  man  es  nach  Hrn.  Stenger's  Daten  aus  dem  absolu- 
ten Gewicht  und  dem  Volumen  berechnet.  Es  würde  näm- 
lich betragen: 

für  die  1.  Kugel:     2,7332, 
,j     yj    2.      jj      :     2,7282. 

Es  mögen  also  kleine  Unterschiede  des  Materials  hier 
vorhanden  sein.  Der  Mittelwerth  aus  den  angeführten  Zahlen 
würde  sein:  Ä^=  1135  X  10-^^ 

Diese  Grösse  K  ist  die  Differenz  der  beiden  Hauptmag- 
netisirungsconstanten.  Bei  den  Versuchen  von  E  owl  and  und 
Jacques  ergab  sich  dieselbe  für  Kalkspath  zu  — 24x10— ^<^, 
also  nicht  blos  dem  absoluten  Betrage  nach  viel  zu  klein, 
sondern  auch  von  anderem  Vorzeichen.  Letzteres  rührt  viel- 
leicht von  einer  Verwechslung  in  der  Bezeichnung  der  beiden 
Constanten  her.  Könnte  man  ausser  dieser  Annahme  noch 
die  weitere  machen^),  dass  wenigstens  das  Verhältniss  der 
beiden  Zahlen  das  richtige  ist,  so  könnte  man  dieses  Ver- 
hältniss benutzen,  um  in  Verbindung  mit  dem  obigen  Werthe 
der  Differenz  die  absoluten  Werthe  der  einzelnen  Constanten 
zu  berechnen.  Es  ist  aber  dabei  zu  bemerken,  dass  man  auf 
diese  Weise  nicht  die  Grössen  k^  und  h^  in  dem  oben  defi- 
nirten  Sinne  erhält,  sondern  nur  ihre  Differenzen  gegen  die 
Magnetisirungsconstante  der  Luft;  denn  von  diesen  Differen- 
zen hängt  die  anziehende  oder  abstossende  Kraft  im  nicht 
homogenen  Felde  ab.     Bezeichnet  man  die  genannte  Con- 

1)  VgL  über  diesen  Punkt:  G.  Wiedemann,  Lehre  v.  d.  Electx. 
3.  p.  897.  1883;  v.  Ettingshausen,  Wied.  Ann.  18.  p.  274.  1882; 
Stenger,  Wied.  Ann.  20.  p.  80^.  1888;  Eaton,  Wied.  Ann.  15. 
p.  245.  1882. 
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stante  der  Luft  mit  {,  so  ist  also  nach  Bowland  und  Jac- 
ques, unter  den  genannten  Annahmen:  (A3— I)/(Äj—!)= 0,9405, 
nach  Hrn.  Stenger's  und  meinen  Bestimmungen:  (^  — f) 
-  (A^  — f)  =  1135  X  lO-^S  woraus  folgen  würde: 

in  der  Richtung  der  Axe   ä^  —  !  ==  —  19075  x  10-^^ 

senkrecht  dazu  Ä^^—f  =  —  17940  x  \Qr^^. 

Die  eingangs  erwähnten  Versuche  Tyndall's  gestatten 
gleichfalls  das  Verhältniss  dieser  beiden  Grössen  zu  berech- 
nen. Das  Maass  für  die  abstossende  Wirkung  des  Magnet- 
poles  auf  die  Ealkspathkugel  war  einmal: 

in  axialer  Lage  27,75  ^     in  äquatorialer  Lage  25,5, 
ein  anderes  mal  entsprechend  55,0  und  49,5. 

Daraus  berechnet  sich: 

^^^  =  0,9187,  resp.  0,8999,    im  Mittel  0,9093. 

Diese  Zahl  ist  etwas  geringer,  als  die  von  Rowland 
und  Jacques  gefundene;  dasselbe  gilt  in  erhöhtem  Maasse 
für  die  Messungen  am  Wismuth.  Doch  ist  es  fraglich,  ob 
man  daraus  schliessen  darf,  dass  nicht  einmal  die  Verhält- 
nisse der  von  Rowland  und  Jacques  gegebenen  Zahlen 
richtig  sind,  oder  ob  nicht  gegen  die  Methode  Tyndall's 
und  die  hier  benutzte  einfache  Berechnung  seiner  Resultate 
einige  Bedenken  zu  erheben  seien. 

Aus  dem  Werthe  0,9093  für  das  gesuchte  Verhältniss 
würde  folgen: 

Äj  -  (  =  -  12514  X  10-1^       Äg  -  f  =  -  11379  X  lO-i^. 

Diese  Zahlen  mögen  genügen,  um  wenigstens  zu  zeigen, 
Yon  welcher  Grössenordnung  die  fraglichen  Constanten  sind. 
Eine  Neubestimmung  des  Verhältnisses  wäre  wünschenswerth; 
doch  haben  Versuche,  die  ich  zu  diesem  Zwecke  anstellte, 
noch  nicht  den  gewünschten  Erfolg  gehabt. 

Ich  bemerke  noch,  dass  diese  Zahlen,  um  sie  mit  denen 
vergleichbar  zu  machen,  welche  Hr.  Quincke  in  seinen 
letzten  Untersuchungen  angegeben  hat  mit  g,  d.  h.  angenähert 
mit  1000  mnltiplicirt  werden  müssen. 

Ich  stelle  die  Resultate  der  Untersuchung  noch  einmal 
zusammen: 
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1)  Eine  indudrende  Wirkang  der  schwingenden,  mag- 
netisirten  Kugeln  auf  die  Metallmassen  der  Pole  ist  nicht 
zu  constatiren. 

2)  Für  Kalkspath  ist  die  Differenz  der  beiden  Hanpt- 
magnetisirungsconstanten  bis  zu  einer  Starke  des  Feldes 
von  3000  C.-Gr.-S.  so  gut  wie  constant  und  beträgt  im  Mittel: 
1135  X  10-10. 

3)  Für  Quarz  nimmt  die  Differenz  der  beiden  Haupt- 
magnetisirungsconstanten  mit  wachsender  Stärke  des  Feldes 
ab;  ihr  Mittel werth  für  Magnetisirungen  zwischen  500  und 
2800  C-G.-S.  beträgt:  62  x  10-i<>. 

4)  Das  Gesetz,  dass  das  yon  der  Magnetisirung  her- 
rührende Drehungsmoment  proportional  ist  dem  Quadrat 
des  Sinus  des  Winkels  zwischen  der  magnetischen  und  der 
Drehungsaxe  der  Kugel,  ist  durch  alle  bisherigen  Beobach- 
tungen bestätigt. 


Vni.   JErvyideru/n>g  auf  eine  Bemerkung 

des  Hm.  Lorberg  in  Beinug  auf  dgnatnoelec^Hsehe 

Maschinen;   van  JS.  Clausius. 


In  meinem  Aufsatze  „Zur  Theorie  der  dynamoelectri- 
schen  Maschinen"  ^)  habe  ich  nach  der  Behandlung  der  Haupt- 
wirkungen, auf  welchen  die  Leistung  der  Maschinen  beruht, 
auch  einige  Nebenwirkungen  besprochen,  welche  die  Lei- 
stungsfähigkeit der  Maschinen  beeinträchtigen.  Zu  diesen 
Nebenwirkungen  gehören  die  im  rotirenden  Eisenkerne  indu- 
cirten  electrischen  Ströme. 

Diese  Inductionsströme  entstehen  theils  durch  die  Ein- 
wirkung des  festen  Electromagnets,  theils  durch  die  Ein- 
wirkung des  electrischen  Stromes,  welcher  in  der  Umwicke- 
lung  des  Eisenkernes  stattfindet  Bei  der  Beurtheilung  der 
letzteren  Einwirkung  ist  die  Aufmerksamkeit  auf  zwei  ver- 
schiedene  Umstände  zu  richten,    nämlich    erstens   auf   die 

1)  E.  Claußius,  Wied.  Ann.  20.  p.  858.  1883. 
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vorhandeaen  Bewegungen^  und  zweitens  auf  die  Stromum- 
kehrusigen,  weldie  in  den  an  den  Contactfedern  vorbeigehen- 
den Windungen  eintreten«  Bei  der  wegen  der  leidbteren 
AuaftÜbirbarkeit  üblich  gewordenen  Einrichtung,  die  Dmwicke- 
lung  mit  dem  Eisenkerne  fest  2u  verbinden,  sodass  beide 
sich  nur  gemeinsam  bewegen  können ,  kann  durch  ihre 
Bewegung,  bei  welcher  sie  zu  einander  in  relativer  Buhe 
bleiben,  keine  Induction  veranlasst  werden,  und  es  bleibt 
daher  nur  die  durch  die  Stromumkehrungen  bedingte  Indue- 
tionswirkung  übrig. 

In  Bezug  auf  die  letztere  habe  ich  (p.  379)  gesagt,  man 
könne  durch  eine  ähnliche  Betrachtung,  wie  die,  welche  ich 
an  einer  vorangehenden  Stelle  meines  Aufsatzes  hinsiditlich 
eines  anderen  Gegenstandes  angestellt  hatte,  nachweisen, 
„dass  die  in  dem  rotirenden  Eisenkerne  indudrten  electro- 
motorischen  Kr&fte  in  dem  Falle,  wo  die  Umwickelung  an 
der  Rotation  theilnimmt,  und  zugleich  in  ihr  jene  Stromum- 
kehrungen stattfinden,  dieselben  sein  müssen,  wie  in  dem 
Falle,  wo  die  Umwickelung  an  der  Rotation  nicht  theU- 
nimmt,  aber  auch  die  Stromumkehrungen  nicht  stattfinden^^ 

Hieraus  folgt,  dass  die  im  ersteren  Falle  stattfindende 
Induction  durch  die  im  letzteren  Falle  stattfindende  ersetzt 
werden  kann.  Da  nun  im  letzteren  Falle  die  von  der  durch- 
strömten Umwickelung  ausgehenden  Kräfte  gleichzeitig  mag- 
netisirend  und  inducirend  auf  den  Eisenkern  wirken,  und  da 
das  Entsprechende  sich  auch  von  den  vom  festen  Electro- 
magnet ausgehenden  Kräften  sagen  lässt,  so  bin  ich  mit 
Hülfe  des  obigen  Satzes  zu  dem  Ergebnisse  gelangt,  dass 
die  Kräfte,  welche  inducirend  auf  den  Eisenkern 
wirken,  dieselben  sind,  wie  diejenigen,  welche  mag- 
netisirend  auf  ihn  wirken.  Dieses  Ergebniss  habe  ich 
dann  bei  der  betreffenden  Rechnung  in  Anwendung  gebracht. 

Hr.  Lorberg  greift  nun  den  obigen  Satz  an^)  und  sagt, 
derselbe  sei,  soviel  er  sehe,  unrichtig. 

Zur  Begründung  dieser  Ansicht  spricht  er  zunächst  eine 
Yermuthung  darüber  aus,  was  für  ein  Schluss  es  sei,  den  ich 


1)  Lorberg,  Wied.  Ann.  80.  p.  889.  1887. 
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bei  meiner  BemerkuBg  ttber  den  Nachweis  des  Satses  im 
Shme  gehabt  habe,  und  gegen  den  Ton  ihm  verrnntheten 
Schluss  ist  dann  sein  Einwand  gerichtet.  Ich  könnte  sdbst 
für  den  Fall,  dass  seine  Vermuthung  richtig  wäre,  gegen 
seinen  Einwand  erhebliche  Ausstellungen  machen;  ich  glaube 
aber,  dass  es  nicht  nöthig  ist,  darauf  hier  einzugehen,  da 
jene  Vermuthung  nicht  richtig  ist,  und  dadurch  die  Mei- 
nungsdifferenz eine  einfachere  Erledigung  findet 

Der  Schluss,  welchen  ich  im  Sinne  hatte,  bezieht  sich 
nicht,  wie  Hr.  Lorberg  vermuthet,  auf  die  ponderomoto- 
rischen  Kräfte,  welche  die  in  dem  Eisenkerne  durch  Induc- 
tion hervorgerufenen  Ströme  erleiden,  sondern  direct  auf  die 
inducirten  electromotorischen  Kräfte. 

Ich  denke  mir,  es  sei  die  von  der  üblichen  Constructions- 
weise  abweichende  Einrichtung  getroffen,  dass  der  Eisenkern 
in  Buhe  bleibe,  und  nur  die  IJmwickelung  in  Dotation  be- 
griffen sei.  In  diesem  Falle  finden  relative  Bewegungen  der 
Windungen  gegen  den  Eisenkern  und  zugleich  auch  beim 
Vorübergehen  der  Windungen  an  den  Contactfedern  Strom- 
umkehrungen  statt,  und  es  fragt  sich,  was  für  electromotori- 
sche  Kräfte  durch  beide  Wirkungen  zusammen  im  Eisenkern 
inducirt  werden. 

Wenn  ein  in  der  Nähe  eines  Leiters  befindlicher  ge- 
schlossener Strom  sich  bewegt  und  Aenderungen  seiner 
Intensität  (wozu  auch  Aenderungen  der  Stromrichtung  gehö- 
ren können)  erleidet,  aber  zu  Ende  einer  gewissen  Zeit  wieder 
dieselbe  räumliche  Lage  und  dieselbe  Stromintensität  hat, 
wie  zu  Anfang,  so  werden  während  dieses  Vorganges  in  dem 
Leiter  electromotorische  Kräfte  inducirt,  die  in  solcher  Weise 
wechseln,  dass  in  jedem  Punkte  des  Leiters  die  auf  eine 
bestimmte  Sichtung  bezügliche  Componente  der  electromoto- 
rischen Kraft  den  Mittelwerth  Null  hat  Dieses  lässt  sich 
auf  jede  Abtheilung  der  rotirenden  Umwickelung  anwenden, 
indem  sie  während  eines  Umlaufes  Lagenänderungen  und 
Aenderungen  der  Stromrichtung  erfährt,  aber  zum  Schlüsse 
des  Umlaufes  wieder  dieselbe  Lage  und  Stromrichtung  hat, 
wie  zu  Anfang. 

Wenn  nur  eine  einzelne  Abtheilung  der  Umwickelung 
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Torhanden  wäre,  so  würde  diese  nacheinander  verschiedene 
electromotorische  Kräfte  im  Eisenkern  induciren,  wodurch 
Ströme  entstehen  würden,  deren  Eichtung  und  Stärke  sich 
fortwährend  änderte.  In  Wirklichkeit  sind  aber  so  viele 
Abtheilungen  vorhanden,  dass  sie  die  ganze  Bahn,  welche 
eine  Abtheilung  während  eines  Umlaufes  durchläuft,  erfüllen. 
Daraus  folgt,  dass  die  verschiedenen  Phasen  in  Bezug  auf 
räumliche  Lage,  Bewegungsrichtung  und  Stromrichtung,  wel- 
che eine  Abtheilung  nacheinander  durchmacht,  in  der  Qe- 
sammtheit  aller  Abtheilungen  gleichzeitig  vertreten  sind. 
Demgemäss  werden  jene  ihrer  Sichtung  nach  verschiedenen 
und  im  Mittelwerthe  sich  aufhebenden  electromotorischen 
Kräfte,  welche  beim  Umlauf  einer  einzelnen  Abtheilung  nach- 
einander inducirt  werden  würden,  in  Wirklichkeit  gleichzeitig 
inducirt,  und  da  dieses  bei  jeder  Stellung  der  rotirenden 
Umwickelung  stattfindet,  so  ist  der  Zustand  des  Eisenkernes 
als  ein  stationärer  zu  betrachten« 

Nur  der  Umstand,  dass  die  Anzahl  der  Abtheilungen 
beschränkt  ist,  und  daher  jede  Abtheilung  eine  endliche 
Grösse  hat,  bewirkt,  dass  der  Zustand  des  Eisenkernes  nicht 
vollständig  stationär,  sondern  kleinen  Schwankungen  unter- 
worfen ist,  deren  sehr  kurze  Dauer  man  erhält,  wenn  man 
die  Umlaufszeit  durch  die  Anzahl  der  Abtheilungen  dividirt 
Denkt  man  sich,  dass  die  Anzahl  der  Abtheüungen  vermehrt, 
und  demgemäss  die  Grösse  derselben  vermindert  würde,  so 
würden  dadurch  die  Schwankungen  kürzer  und  schwächer 
werden,  und  bei  sehr  grosser  Anzahl  der  Abtheilungen  würde 
man  die  Schwankungen  als  ganz  verschwindend  ansehen 
können. 

Sieht  man  daher  von  diesen  kleinen,  nur  einen  secun- 
dären  Einfluss  übenden  Schwankungen  ab,  so  muss  man  den 
Schluss  ziehen,  dass  in  jedem  Punkte  des  Eisenkernes  die 
auf  eine  bestimmte  Richtung  bezügliche  Componente  der  von 
der  rotirenden  Umwickelung  inducirten  electromotorischen 
Kraft  nicht  nur  den  Mittelwerth  Null  hat,  sondern  fort- 
während gleich  Null  ist. 

Wenn  hiemach  in  dem  Falle,  wo  relative  Bewegung 
und  Stromumkehrungen  gleichzeitig   stattfinden,  im  ganzen 

Ann.  d.  Pbys.  n.  Ch«m.  N.  F.    XXZI.  20 
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geladenen  Leiters  beweisen«  Mir  selbst  kam  dieses  Resultat 
ziemlich  unerwartet,  und  ich  glaube,  dass  nur  die  scheinbare 
Unvereinbarkeit  jener  Hypothese  mit  den  Lehren  der  Elec- 
trostatik  die  Physiker  bisher  davon  abgehalten  hat,  zu  prü- 
fen, ob  die  Electricität  als  ein  elastisches  Fluidum  aufzu- 
fassen sei.  In  der  That  sind  seither,  wenigstens  so  weit  das 
Verhalten  in  den  Leitern  in  Betracht  kommt,  immer  nur 
die  beiden  extremen  Fälle  erörtert  worden,  dass  die  Elec- 
tricität entweder  absolut  incompressibel  oder  absolut  com- 
pressibel  sei.  Beide  Annahmen  führen  aber  auf  schwer  zu 
beseitigende  Widersprüche,  wenn  man  nicht  mit  Maxwell  alle 
Ladungen  aussc]ilie8slich  in  die  den  Leiter  umgebenden  Iso- 
latoren verlegt.  Diese  Maxwell'sche  Annahme  hat  nun  zwar 
bisher  keine  directe  Widerlegung  erfahren,  —  es  sei  denn, 
dass  man  eine  solche  in  den  bereits  in  meiner  früheren  Ab- 
handlung als  eine  wesentliche  Stütze  für  die  Annahme  einer 
Dicke  der  electrischen  Schicht  aufgeführten  Erscheinungen 
der  kataphorischen  Wirkungen  des  Stromes  erblickt  — ,  man 
kann  ihr  aber  auch  keine  so  überzeugende  Kraft  beimessen, 
dass  es  überflüssig  wäre,  zu  untersuchen,  ob  nicht  eine  andere 
Erklärung  möglich  ist. 

Hiemach  glaube  ich,  dass  die  Prüfung  der  oben  auf- 
geworfenen Frage  nicht  nur  als  zulässig,  sondern,  das  Re- 
sultat falle  nun  aus,  wie  es  wolle,  als  ein  durchaus  gebotener 
Schritt  zur  Erkenntniss  des  Wesens  der  Electricität  aufzu- 
fassen sei.  In  dieser  Abhandlung  möchte  ich  mir  erlauben, 
zur  Lösung  dieser  Frage  einige  weitere  Beiträge  zu  liefern. 
Man  wird  finden,  dass  dieselben  sehr  wohl  geeignet  sind,  zu 
einem  Fortschreiten  nach  dieser  Richtung  zu  ermuthigen. 

Beducirte  Dicke  der  electriBchen  Schicht 

Für  die  Dicke  S  der  electrischen  Schicht  auf  einem 
geladenen  Leiter  erhielt  ich  in  meiner  oben  citirten  Abhand- 
lung den  Werth: 

worin  c  eine  von  dem  Materiale  des  Leiters  abhängige  Con- 
stante  von  den  Dimensionen  eines  Potentials,  t^  die  in  1  ccm 
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des  Leiters  enthaltene  Menge  an  positivem  Fluidum  im  neu- 
tralen Zustande,  und  Jsa  sowie  Jb  die  räumlichen  Dichten 
der  yyfreien^  Ladungen  bedeuten,  welche  an  der  Oberfläche, 
resp.  an  der  inneren  Grenze  der  Schicht  auftreten.  GL  (1) 
gibt  zugleich  die  freie  Ladung  als  eine  Function  des  Ab- 
standes  yon  der  Oberfläche. 

Aus  GL  (1)  ist  leicht  eine  Formel  für  die  freie  Ladung 
abzuleiten,  welche  einem  Oberflächenelemente  des  Leiters 
entspricht.    Man  erhält: 

Hiernach  ist  die  Ladung  genau  so  gross,  als  wenn  sie 
sich  über  eine  Schicht  von  der  Dicke  S'  gleichmässig  mit 
jener  Dichte  Jsa  vertheilte,  welche  thatsächlich  an  der  Ober- 
fläche auftritt,  wenn:  

(3)  ''-V^k 

gesetzt  wird.  Den  Werth  S'  bezeichne  ich  als  die  reducirte 
Dicke  der  Schicht. 

Die  reducirte  Dicke  ist  unabhängig  von  dem  Ladungs- 
potentiale und  für  jeden  Leiter  von  constanter  Grösse.  Die 
experimentell  erkennbare  Dicke  beträgt  ein  geringes  Viel- 
faches der  reducirten  Dicke  und  ist,  abgesehen  von  der 
Empfindlichkeit  der  Instrumente  und  Methoden,  auch  von  der 
Grösse  der  Ladung  abhängig.  Ich  werde  nachher  einen  approxi- 
mativen Werth  für  die  reducirte  Dicke  8'  angeben,  der 
wenigstens  der  Grössenordnung  nach  zutreffen  muss,  wenn 
die  versuchte  Erklärung  richtig  sein  soll. 

Stationärer  Strom. 

Von  Budde^)  ist  auf  die  Unmöglichkeit  hingewiesen 
worden,  die  Erscheinung  des  stationären  Stromes  befriedi- 
gend zu  erklären,  wenn  man  die  Electricität  entweder  als 
absolut  compressibel  oder  als  absolut  incompressibel  annimmt. 
Hiemach  bleibt  in  der  That  kaum  etwas  anderes  übrig,  als 


1)  Budde,  Wied.  Ann.  15.  p.  558.  1882. 
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dasB  de  elastischer  Natur  sei.  Dass  diese  Annahme  alle 
Schwierigkeiten  beseitigt,  lässt  sich  leicht  zeigen. 

Hr.  Budde  geht  davon  aus,  dass  freie  Ladungen  auf 
der  Oberfläche  der  von  einem  Strome  durchzogenen  Leiter 
durch  die  Erfahrung  gegeben  seien.  Er  untersucht,  ob  die 
eleotrischen  Partikel,  welche  diese  Ladung  zusammensetzen, 
selbst  in  Bewegung  seien  oder  in  Buhe  yerblieben.  Die 
letztere  Annahme  würde  erfordern,  dass  zwischen  statischen 
Ladungen  und  Strömen  besondere  Kräfte  auftreten,  was 
gegen  die  bekannten  Grundgesetze  und  alle  bisherigen  Er- 
fahrungen streitet 

Wendet  man  femer  den  Oreen'schen  Lehrsatz  auf  ein 
Element  eines  Stromfadens  an: 


^J^<pdK^P/ja 


und  beachtet,  dass  f&r  die  Seitenflächen  d^t^/dn  verschwindet, 
während  nach  dem  Ohm 'sehen  Gesetze  auch  die  Beiträge 
der  beiden  Grundflächen  des  Stromfadenelementes  zu  dem 
Oberflächenintegrale  sich  gegen  einander  wegheben,  so  folgt 
JSgpsO,  d.  h.  die  freie  Ladung  kann  nur  an  der  Oberfläche 
strömen,  was  aber  mit  Bücksicht  auf  die  abgeleiteten  Stollen 
wiederum  zu  einem  Widerspruche  führt 

Die  soeben  geschilderte  Schlussfolgerung  bleibt  aber  ofien- 
bar  nicht  mehr  anwendbar,  wenn  man  die  Electricität  elas- 
tisch voraussetzt.  In  diesem  Falle  werden  die  Kräfte  dtpjdn 
nicht  zu  Null,  und  die  freien  Ladungen  strömen  auch  im 
Inneren  des  Leiters;  sie  confandiren  sich  dort  mit  dem  strö- 
menden neutralen  Fluidum. 

Dass  diese  Theorie  in  der  That  alle  Schwierigkeiten 
hinwegräumt,  ergibt  sich  aus  der  Betrachtung  von  Gl  (4) 
meiner  früheren  Abhandlung: 

(4)  (p-(pi^  -clogf, 

worin  (fi  das  Potential  in  merklichem  Abstände  von  der 
Oberfläche  bedeutet  Diffierentiirt  man  dieselbe  partiell  nach 
z,  d.  h.  nach  der  Stromrichtung,  so  erhält  man: 

dq>      ^i  _  _  e  de  _         l  dp      „-^„^. 
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W  If  +  Tsf-fe'- 

Darin  bedeutet  p  die  elastische  Druckkraft,  welche  der 
Ladung  Je  entspricht.  Die  61.  (5)  spricht  aber  aus,  dass 
im  ganzen  Querschnitte  des  Drahtes  auf  jedes  electrische 
Partikel  dieselbe,  in  der  Richtung  der  Strömung  wirkende, 
treibende  Kraft  ausgeübt  wird. 

Electrische  Doppelschicht. 

Von  y.  Helmholtz^)  worden  die  electrischen  Doppel- 
schichten, welche  bei  der  Berührung  electromotorisch  diffe- 
renter  Körper  entstehen,  zuerst  näher  beleuchtet.  Durch 
diese  Arbeit,  welche  ich  bereits  früher  citirte,  wurde  ich 
unmittelbar  zu  dem  Versuche  angeregt,  die  electrostatischen 
Erscheinungen  unter  Zugrundelegung  einer  Elasticitätshypo- 
these  zu  erklären. 

Die  Annahme  des  Hrn.  y.  flelmholtz,  wonach  die  Sub- 
stanzen der  sich  berührenden  Leiter  eine  yerschiedene  An- 
ziehung auf  das  electrische  Fluidum  ausüben,  und  dass  hier- 
durch die  Potentialdififerenz  der  Leiter  zu  Stande  komme,  lässt 
sich  wohl  kaum  bestreiten.  Sie  gibt  eine  durchaus  befriedigende 
und  widerspruchsfreie  Erklärung  des  ganzen  Vorgangs.  Da- 
gegen halteich  es  für  bedenklich,  die  in  molecularen  Entfer- 
nungen yon  den  Berührungsstellen  auftretenden  Eüräfte,  welche 
das  electrische  Fluidum  mehr  nach  dem  einen  der  beiden  Lei- 
ter, als  nach  dem  anderen  zu  treiben  suchen,  als  die  ein- 
zigen Ursachen  anzusehen,  welche  neben  den  Coulomb'schen 
Kräften  die  Bildung  der  Schicht  bedingten.  Diese  Vorstel- 
lung inyolyirt  nämlich  die  Voraussetzung,  dass  die  Elec- 
tricität  in  den  Leitern  absolut  compressibel  sei,  was  aber 
auf  Grrund  bekannter  electrodynamischer  Betrachtungen  als 
wenig  wahrscheinlich  zu  bezeichnen  ist. 

Nimmt  man  die  Electricität  als  elastisch  an,  so  wird 
man  in  jedem  der  beiden  Leiter  zwei  yerschiedene  Schich- 
ten zu  unterscheiden  haben.  Die  äussere,  yiel  dünnere, 
reicht  soweit  als  die  Wirkungssphäre  der  oben  erwähnten 
Molecularkräfte,    die   innere,    yoraussichtlich    weit  stärkere 

1)  H.  V.  Helmholtz,  Wied,  Ann.  7.  p.  351.  1879. 
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Schicht  ist  dem  Einflasse  dieser  Molecularkräfte  bereits  ent» 
zogen.  Wie  die  Dichte  der  freien  Ladung  in  der  ersten 
Schicht  yariirt,  l&sst  sich  nicht  angeben ,  da  über  Verthei- 
long  und  Wirkung  jener  Scheidungskr&fte  nichts  bekannt 
ist;  in  der  inneren  Schicht  dagegen  muss  die  Yertheilung 
der  freien  Ladung  offenbar  dem  durch  GL  (1)  ausgesprochen 
nen  Gesetze  folgen. 

Wie  sich  a  posteriori  ergibt,  ist  die  reducirte  Dicke 
der  gewöhnlichen  electrischen  Schicht  zwar  als  sehr  gering 
anzusehen,  jedenfetlls  aber  aIs  ganz  erheblich  Tiel  grösser, 
als  wir  uns  die  Wirkungssphäre  der  Molecularkräfte  denken 
müssen.  Wenn  aber  jene  äussere  Schicht  nur  einen  sehr 
geringen  Bruchtheil  der  reducirten  Dicke  6'  ausmacht,  so 
wird  auch  die  Abweichung,  welche  in  der  äusseren  Schicht 
von  dem  durch  Gl.  (1)  ausgesprochenen  Gesetze  stattfindet, 
für  die  Gesammtmenge  der  freien  Ladung,  welche  zu  einem 
Oberflächenelemente  df  gehört,  nur  von  ganz  geringem  Ein* 
flusse  sein.  Wir  können  also  die  für  einfache  electrische 
Schichten  gefundene  iGrL  (2)  mit  geringem  Fehler  auch  hier 
zur  Anwendung  bringen. 

Setzt  man  aber  in  Gl.  (2)  den  aus  Gl.  (4)  folgenden 
Werth  Yon  /l^a  ein«  so  erhält  man: 

(6)  dM^  df.  8'  B,  (/^* "  ^«^/'  -  1) , 

wofür  auch  kürzer: 

(6a)  dM=  df.  ^'-^  (qPi-  <pa)  =  df.  ;^'^  (y,-  y«) 

gesetzt  werden  kann. 

Die  GL  (6)  in  ihrer  letzten  Form  gibt  uns  aber  ein  sehr 
einfaches  Mittel  an  die  Hand,  die  reducirte  Dicke  S^  der 
electrischen  Schicht  experimentell  zu  bestimmen.  In  der 
That  sind  alle  übrigen  in  dieser  Gleichung  vorkommenden 
Grössen  der  Beobachtung  direct  zugänglich. 

Bei  dieser  Gelegenheit  genügt  es  offenbar  vollständig, 
einen  ganz  rohen  Näherungswerth  von  d'  zu  erhalten.  Mit 
einem  genauen  Werthe  wäre  vorläufig  gar  nichts  anzufangen; 
vielmehr  interessirt  uns  nur  die  Grössenordnung  desselben. 

In  G.  Wiedemann's  „Electricität^^ ^)  findet  man  eine 
1)  G.  Wiedemann,  Electricität  2.  p.  239. 
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Zusammeiistellang  der  ElectricitAtsmengen,  welche  Ton  Elec- 
trisirmaschinen  geliefert  wurden.  Für  die  mit  Ramsden  I 
bezeichnete  Maschine  ist  die  nutzbare  Oberfl&che  pro  Secimde 
za  23600  qcm  angegeben;  die  Electricitiltsmei^ge  war  in 
Weber'8  magnetischem  Maasse  gleich  222. 10~^.  was  in 
mechanischem  Maasse  etwa  6660  absolute  Einheiten  pro 
Secunde  ergibt.  In  GL  (6,)  haben  wir  also  flir  dMjdf  etwa 
0,27  zu  setzen,  wobei  auf  die  Electricit&tsyerluste  durch  die 
Luft  u.  8.  w.  keine  Rücksicht  genommen  ist. 

Die  Potentialdifferenz  q>i  —  q)a\^t  far  den  hier  Torliegen- 
den  Fall  zwar  bisher  nicht  gemessen.  Nachdem  aber  aus 
den  mehrfach  erwähnten  Erscheinungen  der  electrischen 
Endosmose  für  Wasser,  das  mit  Glas  in  Berührung  ist,  sich 
jene  Differenz  als  ein  geringes  Vielfaches  yon  1  Daniell 
ergab,  wird  es  für  den  hier  in  Rede  stehenden  Zweck  voll- 
ständig ausreichen ,  in  roher  Annäherung  q>i  —  ffa  gleich 
1  Daniell  zu  setzen.  Redncirt  man  auch  dies  auf  mecha^ 
nisches  Maass  und  setzt  in  GL  (6a)  ein,  so  ergibt  sich: 
y  =  rot.  0,001  cm. 

Diese  Zahl  scheint  in  der  That  geeignet,  die  hier  dis- 
cutirte  Hypothese  zu  einer  ganz  annehmbaren  zu  machen. 
Ihre  Kleinheit  erklärt  vollständig,  warum  es  bisher  nicht 
gelang,  die  Dicke  der  Schicht  experimentell  nachzuweisen. 
Andererseits  ist  d'  doch  noch  gross  genug,  um  dagegen,  wie 
es  oben  geschah,  moleculare  Entfernungen  mit  Sicherheit 
vernachlässigen  zu  können. 

Nebenbei  ergibt  sich  hieraus  noch: 
c  =  rot.  10-»  €o. 

Da  unter  allen  umständen,  wie  ich  bereits  früher  zeigte, 
c  gegen  1  Daniell  ziemlich  gross  zu  setzen  ist,  so  folgt,  dass 
man  die  Dichte  des  neutralen  Fluidums  im  Leiter  als  sehr 
erheblich  anzusehen  hat 

Möglichkeit  der  experimentellen  Prüfung. 

Mit  Hülfe  der  gewöhnlichen  electrostatischen  Methoden 
erscheint  es  kaum  möglich,  den  f&r  S>  gefundenen  Wertfa 
einer  experimentellen  Prüfung  zu  unterwerfen.  Auch  durch 
optische  Versuche  mit  geladenen  durchsichtigen  Leitern  wird 
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sich  schwerlich  eine  Entscheidong  hierüber  herbeiführen 
lassen*  Weit  eher  könnte  dies  durch  Beobachtungen  an 
stromführenden  Leitern  gelingen* 

Wenn  eine  Platte  yon  einem  Strome  durchzogen  wird, 
so  häufen  sich  an  ihren  Oberflächen  Schichten  von  freier 
Ladung  an,  die,  wie  sich  oben  zeigte,  an  der  Strömung  selbst 
tfaeilnehmen.  Ist  die  Platte  nicht  sehr  dünn,  so  überwiegen 
weitaus  die  Ströme  des  neutralen  Muidums  im  Inneren«  Bei 
sehr  dünnen  Platten,  wie  sie  Yon  Hall  zu  seinen  bekannten 
Versuchen  verwendet  wurden,  bildet  dagegen  die  Strömung 
der  freien  Ladung  einen  wesentlichen  Theil  des  Ghesammt- 
Stromes.  Nun  ist  aber  a  priori  durchaus  nicht  zu  sagen, 
dass  sich  der  Strom  des  neutralen  Fluidums  genau  gleichartig 
verhalte  mit  jenem  Oberflächenstrome. 

Becht  klar  zeigt  sich  dies,  wenn  wir  für  den  Augenblick 
das  Weber' sehe  G-esetz  als  gültig  annehmen.  Bekanntlich 
erfordert  das  Weber' sehe  Gesetz,  dass  sich  positive  und 
negative  Electricität  in  entgegengesetzter  Richtung  mit  glei- 
cher Geschwindigkeit  bewegen«  Ertheilt  man  einem  Leiter- 
elemente eine  Bewegung  im  Sinne  der  Stromrichtung,  so 
hört  die  Gleichheit  der  entgegengesetzten  Geschwindigkeiten 
der  Electricitäten  relativ  zu  einem  zweiten,  ruhenden  Leiter« 
demente  auf,  und  die  Anwendung  der  Weber'schen  Formel 
ergibt  eine  electromotorische  Kraft,  welche  von  dem  bewegten 
Leiterelemente  in  dem  ruhenden  inducirt  wird.  Hierauf 
beruht  bekanntlich  die  Erklärung  der  unipolaren  Induction 
mittelst  des  Weber'schen  Gesetzes. 

Betrachten  wir  nun  die  Strömung  in  der  Oberflächen- 
schicht einer  Platte.  Ist  dieselbe  positiv  geladen,  so  enthält 
ein  Volumenelement  mehr  positives  und  weniger  negatives 
Fluidum  als  in  der  Mitte.  Da  bei  stationärer  Strömung 
durch  jeden  Querschnitt  gleiche  Mengen  von  positivem  und 
negativem  Fluidum  in  entgegengesetzter  Bichtung  hindurch- 
gehen müssen,  so  folgt,  dass  in  dem  supponirten  Falle  die 
Geschwindigkeit  des  positiven  Fluidums  kleiner  ist,  als  jene 
des  negativen.  Eine  solche  Platte  müsste  sich  also  so  ver- 
halten, als  wenn  sie  in  der  Bichtung  des  negativen  Stromes 
bewegt  würde. 
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Da  sieb  gegen  diese  ScUnssfolgemiig  kmnm  ein  erheb- 
Kclier  Einwand  Torbringen  lassen  wird,  so  ist  damit  in  der 
That  die  Möglichkeit  zn  einer  experimentellen  Prttfong  der 
Elastidtittstheorie  der  Electricität  gegeboi.  Inwiefern  in  den 
nach  Hall  benannten  Phänomenen  bereits  eine  BestftUgong 
für  die  hier  erörterte  Hypothese  za  erblicken  ist,  wage  ich 
jetzt  nicht,  za  entscheiden.  Für  diese  Ansicht  wQrde  jeden- 
falls der  umstand  sprechen,  dass  die  HalPschen  Erschei- 
nungen nur  in  sehr  dfinnen  Platten  beobachtet  worden,  was 
sich  kaum  anders  erklären  lässt  als  durch  eine  Betrachtung 
der  in  der  Oberflächenschicht  auftretenden  Vorgänge.  — 
Jedenfalls  würde  es  aber  noch  besonderer  Versuche  zur  Ent- 
scheidung dieser  Frage  bedürfen. 

Zur  Begründung  des  Vorausgegangenen  griff  ich  auf  das 
Web  er 'sehe  G-esetz  und  die  dualistische  Hypothese  zurück, 
während  ich  sonst  überall  nur  Ton  einem  Fluidum  sprach. 
Indessen  lässt  sich  einerseits  alles,  was  ich  bisher  Torbrachte, 
auch  in  der  Terminologie  der  duaUstischen  Hypothese  wie- 
derholen, lehrend  andererseits  das  negatiye  Fluidum  in  dem 
We  herrschen  Q-esetze  kaum  anders  au%efasst  werden  kann, 
als  eine  Fiction  zur  Erklärung  der  beobachteten  Thatsachen, 
welche  sich  auch  in  irgend  einer  Weise  durch  Annahme  eines 
„Auftriebest^  ersetzen  lässt 

Isolirte  geladene  KageL 
Aus  Gl.  (6a)  ergibt  sich  hier  die  Gesammtladung: 

Ä#      ^t  ^*  "  ^« 

M  ^=i  r* r > 

o 

wofür  aber  andererseits  auch  tpi.r  gesetzt  werden  kaxm,  da 
die  Capacität  einer  Kugel  gleich  dem  Radius  ist  Aus  bei- 
den folgt: 

Der  Potentialabfall  bei  einem  isolirten  Leiter  vom  Inneren 
bis  zur  Oberfläche  ist  hiemach  sehr  gering.  Die  Quantität 
der  Ladung  ist  unbedeutend  gegen  die  in  einer  Doppelschicht 
aufgespeicherte. 
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Ich  berechne  noch  die  elastische  Oompressionsärbeit  Ay 
welche  aufgewendet  werden  mnss,  nm  die  Kugel  positiv  zu 
laden.  Die  electrostatische  Einheit  des  Gesammtfluidums 
nimmt  den  Raum  l/e  com  ein.  Die  elastische  Druckkraft 
ist  es  cJbj  die  Arbeit  A^j  welche  erforderlich  ist,  um  die 
electrostatische  Einheit  von  der  Dichte  e^  auf  die  Dichte  i 
zu  bringen,  ist  hiernach: 
« 
^o  =  —  c  f  Asd—  =s  c  log-^ —  c  —  1 

"  J  8  °  Bq  8 

«0 

wofür y  wenn  Je  klein  bleibt,  im  Vergleiche  zu  Bq  gesetzt 
werden  kann: 

(8)  A  =  -(if- 

Die  ganze  Oompressionsärbeit  wird  also: 

Fahrt  man  unter  Berücksichtigung  von  GL  (1)  die  Integra- 
tionen aus,  so  erhält  man  schliesslich: 

w  ^ ='.?.•• 

Die  Oompressionsärbeit  bildet  also  nur  einen  sehr  geringen 
Bruchtheil  der  zur  Ueberwindung  der  Ooulomb'schen  Kräfte 
aufzuwendenden  Arbeit.  Dieses  Resultat  beseitigt  wiederum 
ein  Bedenken,  das  man  etwa  gegen  die  hier  zu  untersuchende 
Hypothese  hätte  aufwerfen  können. 

l9olirtes  Ellipsoid. 

Die  Oberfläche  des  geladenen  Ellipsoides  kann  nach 
unserer  Theorie  keine  Fläche  gleichen  Potentials  sein.  Aca 
ist^  wie  man  weiss,  an  den  Polen  des  verlängerten  Rotations- 
ellipsoides  grösser  als  am  Aequator.  Hiernach  muss  tpi—ffa 
an  den  Polen  grösser,  oder  q>a  kleiner  sein  als  an  den  übri- 
gen Stellen.  Es  besteht  also  an  der  Oberfläche  ein  Poten- 
tialgefälle nach  den  Polen  zu,  das  mit  der  Vermehrung  des 
elastischen  Druckes  zusammen  das  Gleichgewicht  bedingt. 

Indessen  ergibt  sich  schon  aus  Gl.  (7),  dass  es  sich  hier- 
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bei  nur  imi  ganz  iininAFlrl|i»li^  PoteoÜiJdifferaiixeii  handeln 
kann,  sodass  nnr  eine  sehr  geringe  Aenderong  g^enuber 
der  nadi  der  gewöhnlichen  Theorie  gefundenen  Yeriheilang 
der  Ladung  eintreten  kann. 

Kinetische  Energie  der  strömenden  Eiectricität 

Die  lebendige  Kraft  des  strömenden  positiTen  Flnidnms  dL 
wird  für  das  Yolnmenelement  dK^  wenn  «  die  Geschwindigkeit 
der  Strömnng  und  /  die  Masse  der  electrostatischen  Einheit 
bezeichnet,  ausgedrflckt  dnrch: 

(10)  dL^dK^^^ 

Hinsichtlich'  der  Constanten  y  beziehe  ich  mich  auf  die  in 
meiner  früheren  Abhandlung  entwickelte  Gleichung: 

(11)  c  =  «V, 

worin  w  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  einer  electrischen 
Störung  bedeutet.  Die  Ableitung  derselben  beruhte  auf  der 
Anschauung,  dass  die  Ausbildung  der  Welle  wesentlich  nur 
durch  die  elastischen  Kräfte  bedingt  sei«  Wenn  sich  hier- 
gegen auch  geltend  machen  lässt,  dass  auch  die  Coulomb'- 
sehen  Ejräfte,  sowie  der  Leitungswiderstand  bei  einer  strengen 
Behandlung  mit  in  Rechnung  gezogen  werden  müssten,  so  ist 
doch  der  Einfluss  dieser  Ursachen  im  Vergleiche  zu  den 
grossen  Druckkräften,  welche  durch  die  hier  discutirte  Hypo- 
these festgestellt  werden,  nur  gering  anzuschlagen.  Für  die 
Ableitung  eines  Schätzungswerthes  wird  man  Yon  GL  (11) 
jedenfalls  Gebrauch  machen  dürfen. 

Beachtet  man  ferner,  dass  in  mechanischem  Maasse  das 
Potentialgefälle  J9)  /  (2^  =sueo(»  gesetzt  werden  kann,  wenn  q 
der  specifische  Widerstand  ist,  so  folgt: 

(12)  <fi„dis:.(gy.^^. 

Geht  man  auf  magnetisches  Maass  über  und  berücksichtigt 
die  oben  gefundene  Relation  c  =  rot. KH^c^,  so  erhält  man: 

(13)  dL  «  dK.  56 .  10-18  [^)', 
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wobei  der  specifische  Widerstand  des  Kupfers  in  C.-G.-S.- 
Einheiten  gleich  2000  und  to  s  2 .  10^^  gesetzt  ist. 

Auch  dieses  Resultat  stimmt  rollständig  mit  der  Erfah- 
rung überein,  wonach  die  kinetische  Energie  des  electrischen 
Stromes  so  gering  ist,  dass  sie  sich  bisher  durch  die  feinsten 
Methoden  nicht  nachweisen  liess. 

Uebersicht  über  die  Gonstanten  des  electrischen  Stromes. 

Zur  Construction  des  electrischen  Stromes  in  dem  hier 
erörterten  Sinne  bedarf  man,  wie  sich  ergab,  die  numerischen 
Werthe  mehrerer  fundamentaler  Constanten,  die  in  den  bis- 
herigen Theorien  nur  theilweise  und  gelegentlich  berührt 
wurden.  Eine  Prüfung  dieser  Theorie  wird  mit  der  Dis- 
cussion der  wahrscheinlichen  Werthe  jener  Constanten  zu 
beginnen  haben. 

Um  die  electrischen  Yorg&nge  in  einem  Drahte,  der 
Yon  einem  Strome  von  gegebener  Intensität  durchflössen 
wird,  im  Einklänge  mit  der  Torausgegangenen  Erkl&rung 
genau  zahlenmässig  beschreiben  zu  können,  wird  man  die 
folgenden  vier  charakteristischen  Werthe  ermitteln  müssen: 

1)  die  der  gegebenen  Stromintensität  entsprechende  Ge- 
schwindigkeit u\ 

2)  die  räumliche  Dichte  des  neutralen  Fluidums  in  der 
betreffenden  Substanz  e^; 

3)  den  electrischen  Elasticitätscoefficienten  c; 

4)  die  Masse  y  der  electrostatischen  Einheit. 
Zwischen  diesen  vier  unbekannten  Grössen  lassen  sich 

vorläufig  drei  Gleichungen  feststellen.  Zunächst  ist  das  Pro- 
dukt ubq  als  gegeben  anzusehen,  da  man  weiss,  wie  viel  elec- 
trostatische  Einheiten  bei  einem  gegebenen  Strome  durch 
jeden  Querschnitt  fliessen.  Dann  hat  man  zwischen  c  und  y 
die  Gl.  (11);  ausserdem  für  das  Yerhältniss  c/f^  den  oben 
ermittelten  Näherungswerte  Es  würde  also  zur  vollständigen 
Lösung  des  Problemes  nur  noch  einer  Belation  zwischen 
jenen  Werthen  bedürfen. 

Die  Auffindung  einer  solchen  erscheint  aber  gar  nicht 
aussichtslos.  Fürs  erste  möchte  ich  auf  folgende  Ueberlegung 
hinweisen.     Den  electrischen  Leitungswiderstand   hat  man 
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schon  lange  mit  einem  Eeibungswiderstande  yerglichen.  Wenn 
aber  die  Substanz  des  Leiters  eine  Terzogemde  Kraft  auf 
das  strömende  Floidom  ausübt,  so  muss  nach  dem  Principe 
der  Action  und  Beaction  andererseits  das  Fluidum  den  Leiter 
in  der  Stromrichtung  fortzuführen  suchen.  Aus  einem  be- 
kannten Versuche  von  Amp&re  ergibt  sich  aber,  dass  eine 
den  Leiter  in  longitudinalem  Sinne  angreifende  Kraft  nur 
von  sehr  geringer  Grösse  sein  kann.  Der  Werth  dieser 
Kraft  würde  Amtc^lJe^qI  im  mechanischen  Maassysteme  aus- 
zudrücken sein,  wenn  /  die  Länge  des  betrachteten  Leiter- 
stückes angibt  Es  würde  sich  damit  eine  obere  Grenze  ftlr 
^  ergeben.  Eine  untere  Grenze  ergibt  sich  aber  durch  die 
Erfahrung,  dass  ein  Leiter  sehr  hohe  negative  Ladungen 
anzunehmen  vermag.  MaxwelP)  schätzt  auf  Grund  dieser 
üeberlegung  die  electrische  Dichte  ^  auf  mindestens  60000 
statische  Einheiten  pro  Cubikcentimeter.  Viel  grösser  würde 
man  auf  Grund  des  Amp  ere' sehen  Versuches  6^  kaum  an- 
nehmen dürfen.  Wollte  man  aufs  Geradewohl  e^^  10^  setzen, 
so  würde  c  =  1,  ^^  =s  25 .  10—**  und  die  Geschwindigkeit  u  für 
eine  Stromdichte  von  1  Amp.  pro  Quadratcentimeter  gleich 
3 ,  10^  cm  anzunehmen  sein.  Diese  Zahlen  sollen  indessen 
nur  eine  ungefähre  Vorstellung  von  einem  Werthsysteme 
geben,  das  mit  den  bisherigen  Erfahrungen  in  Einklang  zu 
bringen  wäre. 

Bis  hierher  hat  sich  kein  triftiger  Grund  gegen  die 
Hypothese  von  der  elastischen  Construction  des  electrischen 
Fluidums  ergeben,  während  vieles  für  dieselbe  sprach.  Ob 
dieselbe  auch  weiterhin  aufrecht  zu  erhalten  sein  wird,  das 
wird  sich,  wie  mir  scheint,  in  erster  Linie  aus  der  Beobach- 
tung von  Hall- Platten  entscheiden  lassen. 

Leipzig,  im  Februar  1887. 


1)  Maxwell-Weinstein,  1«  p.  42.  1883. 
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X.   Ueber  d4e  Abweseh/ieit  einer  polaren  Differenz 
beim  Funkenpotential;   von  £•  Wesendonck. 


In  meiner  Abhandlung,  Wied.  Ann.  30.  p.  1 — 51.  1887, 
ist  nicht  durch  specielle  Versuche  festgestellt  worden,  ob 
auch  bei  Abstanden  zwischen  einer  Spitze  und  einer  Platte, 
welche  klein  genug  sind,  um  Fun^enentladungen  sowohl  bei 
negativ,  wie  positiv  electrisirter  Spitze  zu  ermöglichen,  das 
Electrometer  (Taf.  I,  Fig.  7)  oder  ein  ähnliches  Instrument 
keinerlei  polare  Potentialunterschiede  gibt.  Bei  dem  Inter- 
esse, welches  die  sogenannten  Ventilwirkungen  vielfach  erre- 
gen, schien  mir  ein  specielles  Eingehen  auf  die  genannte 
Frage  wünschenswerth.  Ich  benutzte  hierzu  eine  kleinere 
Influenzmaschine  als  die,  welche  zu  meinen  früheren  Ver- 
suchen gedient  hatte,  leitete  die  eine  Electrode  derselben 
zur  Erde  ab,  verband  dagegen  die  andere  mit  der  grossen, 
schon  früher  benutzten  Leydener  Flasche,  deren  äussere  Be- 
legung abgeleitet  wurde.  Die  Hülse  h  des  Funkenmikro> 
meters  (Fig.  6)  diente  zur  Aufnahme  eines  vorn  zugespitzten 
Messingstabes,  der  durch  einen  dicken  Draht  mit  der  inneren 
Belegung  der  Leydener  Flasche  verbunden  wurde,  während 
man  den  in  ff  eingeklemmten  Electrophordeckel  zur  Erde 
ableitete.  Das  modificirte  Quadrantelectrometer  (Fig.  7),  wel- 
ches wesentlich  zur  Angabe  stärkerer  Spannungen  bestimmt 
war,  erwies  sich  als  zu  den  vorliegen  Untersuchungen  nicht 
geeignet.  Daher  benutzte  ich  ein  von  Peel  et  construirtes 
Goldblattelectrometer,  welches  unter  Anwendung  eines  von 
6  au  gain  angegebenen  Kunstgriffes  sehr  gute  Resultate 
ergab.  Hierzu  wurde  ein  Electrophordeckel  an  isolirenden 
Seitenschnüren  in  passender  Höhe  über  der  vergoldeten  mit 
den  Goldblättchen  in  Verbindung  stehenden  Glastafel  des 
Electrometers  ^)  aufgehängt  und  durch  einen  dicken  Draht  mit 
dem  zugespitzten  Messingstab  verbunden.  Die  Goldblättchen 
divergiren  alsdann  nur  infolge  von  Influenz,  und  lässt  sich 
diese  dann  so  reguliren,  dass  der  Ausschlag  eine  passende 
Grösse  annimmt  Die  Goldblättchen  befinden  sich  bei  dem 
benutzten  Instrumente  innerhalb  eines  würfelförmigen  Glas- 

1)  Das  Electrometer  ist  beschrieben  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3) 
2.  p.  100.  1841. 
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kastens,  ausserhalb  dessen  der  metallene,  zam  Ablesen  des 
Divergenzwinkels  dienende  Quadrant  angebracht  ist.  Auf 
der  entgegengesetzten  Seite,  ebenfalls  ausserhalb  des  Glas- 
würfels steht  eine  mit  einer  kleinen  Oeffnung  versehene 
Metallscheibe,  durch  welche  hindurchblickend  man  die  Gold- 
blättchen gleichsam  auf  den  Quadrant  projicirt  sieht  Dreht 
man  nun  die  Maschine  mit  der  Hand  langsam  an,  sodass 
die  Goldblättchen  möglichst  wenig  stossweise  auseinander 
gehen,  und  je  die  dem  Potential  des  zugespitzten  Messing- 
stabes entsprechende  Buhelage  einnehmen  können,  so  beob- 
achtet man  die  Funkenbildung  stets  ceteris  paribus  bei  einem 
und  demselben  Divergenz winkel,  mag  nun  der  Messingstab 
positiv  oder  negativ  geladen  sein«  Um  keinerlei  Verstellun- 
gen zu  bewirken,  wurde  der  Ladungswechsel  dadurch  bewirkt, 
dass  man  durch  angenäherte  Leydener  Flaschen  die  Electri- 
sirung  der  Belege  der  Influenzmaschine  nach  Belieben  ver- 
änderte. Aus  den  Lichterscheinungen  kann  man  ja  mit 
Sicherheit  erkennen,  ob  und  wann  die  Electroden  der  Ma- 
schine ihre  Ladung  vertauscht  haben.  Es  ergeben  sich  dem- 
nach auch  für  kurze  Funken  zwischen  einer  Spitze  und  einer 
Platte  keinerlei  polare  Potentialdifferenzen,  solange  die  Fun- 
ken nicht  von  Büschel-  oder  Glimmentladungen  begleitet  sind. 
Bilden  sich  die  Funken  innerhalb  solcher,  so  sind  die  Be- 
dingungen verändert,  gleichzeitige  Büschelentladungen  scheinen 
das  Auftreten  von  Funken  sehr  zu  erleichtem,  wie  schon  aus 
einer  p.  35  meiner  Abhandlung  gemachten  Bemerkung  her- 
vorgeht. Dasselbe  beobachtet  man,  wenn  man  der  Entladung 
einer  Yerstärkungsflasche  zwei  Wege  mit  gleichen  Funken- 
strecken darbietet,  und  zwar  so,  dass  bei  der  einen  Unter- 
brechungsstelle der  Entladungsstrom  von  einer  Spitze  zu 
einer  Kugel,  bei  der  zweiten  von  einer  Kugel  zu  einer  Spitze 
übergehen  muss.  Beobachtet  man  hierbei  an  einer  der  Spitzen 
einen  Büschel,  so  geht  auch  hier  der  Funke  über,  während 
ohne  Büschel  der  Funke  mindestens  ebenso  leicht  an  der 
anderen  Spitze  übergeht.  Diese  Umstände  dürften  wohl  von 
einiger  Bedeutung  für  die  Erklärung  der  Ventilwirkungen 
bei  Funken  sein. 

Berlin,  den  15.  Februar  1887. 
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XL  Notiz  iiber  den  Brechungsquotienten  des  Eises; 
von  G.  Meyer. 


lieber  den  Brechungsquotienten  des  Eises  existiren  bis 
jetzt  noch  keine  Messungen,  welche  diese  Grösse  f&r  eine 
bestimmte  Wellenlänge  angeben.  So  hat  Keusch^)  Mes- 
sungen gemacht  an  einem  Eisprisma,  dessen  Kante  der 
optischen  Axe  parallel  ist,  und  homogenes  Licht  erzielt 
durch  Vorsetzen  verschieden  gef&rbter  Gläser  vor  den  Spalt 
des  Spectralapparates.  Galle  hat  aus  Beobachtungen  an 
Nebensonnen  auffallend  hohe  Werthe  erhalten,  wenngleich 
seine  Farbenangaben  präcise  sind.  Bravais ^)  und  Kor- 
sakoff^) geben  die  Farben  immer  nur  genähert  an,  so  z.B. 
Mitte  des  Both  u.  s.  w.  Der  Brechungsquotient  des  ausser* 
ordentlichen  Strahles  ist  nur.  von  Keusch  gemessen.  In 
den  kalten  Tagen  des  Januar  habe  ich  eine  Messung  des. 
Brechungsquotienten  mit  Hülfe  des  Totalreflectometers  von 
Kohlrausch  versucht.  Das  Eispräparat  verschaffte  ich 
mir,  indem  ich  auf  einen  geschwärzten  Kork  einen  Tropfen 
Wasser  brachte  und  diesen  dann  mit  einem  mikroskopischen. 
Deckgläschen  bedeckte.  Das  Ganze  wurde  auf  den  Balkon 
gebracht,  und  nach  einigen  Stunden  war  das  Wasser  ge- 
froren. Eben  dorthin  wurde  auch  das  justirte  Totalreflec- 
tometer  sammt  dem  Schwefelkohlenstoff  gestellt.  Den  Bre- 
chungsquotienten dieses  letzteren  hatte  ich  mit  Hülfe  eines. 
Hohlprismas  ermittelt,  wie  folgt: 


Na      ,     20,3 
Li       \    19,5 


1,62750 
1,61722 
1,63919 


Tl       1     19,4 

Für  die  in  Betracht  kommenden  niedrigen  Temperaturen 
wurde  der  Brechungsquotient  berechnet  unter  der  Voraus- 
setzung, dass  auch  unterhalb  0^  der  Temperaturcoefficient 
derselbe  bleibt,  wie  oberhalb  0^.    Die  Beobachtungen  wurden 

1)  Reaach,  Pogg.  Ann.  121.  p.  573.  1864. 

2)  Bravais,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  21«  p.  361.  1847. 

3)  Korsakoff,   Pogg.  Ann.  122.  p.  164.  1864. 

Ann.  d.  Phyt.  n.  Cbero.    N.  F.  ZXXI.  21 
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in  der  Weise  angestellt,  dass  nach  Sonnenuntergang  im 
Zimmer  unmittelbar  vor  dem  Fenster  eine  mit  Li,  Na  oder 
Tl  gefärbte  Flamme  brannte,  und  auf  dem  Balkon  das 
Totalreflectometer  ganz  wie  gewöhnlich  gebraucht  wurde.  In 
dem  Instrument  war  ausser  den  beiden  Grenzen,  welche 
von  der  Totalreflexion  am  Eise  herrührten,  auch  noch  die 
durch  das  Deckglas  bedingte  Grenze  sichtbar  und  konnte  zu 
Controlmessungen  benutzt  werden. 


Na 
o 


-8,0 
-5,3 


1,3090 
1,3083 


1,3133 
1,3133 


Li 

o 


-8,5  ,  1,2972 
-8,0  I  1,2970 
-1,4  I  1,2977 


Tl 

0 


1,3053    —3,8    1,3107 
1,3037  I  1 

1,3048  li  I 


1,3163 


Deckglas 
Na 


1,5210 
1,5210 
1,5213 


Eine  Quelle  von  Ungenauigkeit  war  die  durch  Bestrah- 
lung des  Brenners  stets  wachsende  Temperatur  des  Schwefel- 
kohlenstoffs. Ueberhaupt  sind  diese  Werthe  nur  als  vor- 
läufige anzusehen,  da  eine  Fortführung  der  Beobachtungen 
mit  besseren  Mitteln  die  Witterung  verbot. 

Phys.  Lab.  der  Technischen  Hochschule  Hannover,  im 
Februar  1887. 


XII.    Zur  IHspersian  des  Stei/nsalzea; 
van  JE.  Ketteier. 

(HIeriii  Tftf.  II  Flg.  14.) 


Hr.  Langley  hat  seine  schönen  Versuche  über  das 
Spectrum  der  strahlenden  Wärme  in  jüngster  Zeit*)  auch  auf 
das  Steinsalz  ausgedehnt,  also  auf  diejenige  Substanz,  welche 
bekanntlich  für  die  diathermanste  gilt.  Da  mir  diese  Mes- 
sungen in  doppelter  Hinsicht  sehr  bemerkenswerthe  Folge- 
rungen in  Aussicht  stellten,  so  habe  ich  die  gewonnenen 
Zahlenwerthe  nach  der  kürzlich  von  mir  *)  besprochenen  Dis- 
persionsformel berechnet. 

1)  Langley,  Ann.  de  chim.  et  de  pbya.  (6)  9.  p.  433.  Dee.  1886. 

2)  Ketteier,  Wied.  Ann.  30.  p.  299.  1887. 
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In  der  folgenden  Tabelle  findet  man  in  der  zweiten 
Columne  die  von  Langley  gemessenen  Wellenlängen  A, 
deren  Fehlergrenzen  in  Einheiten  der  dritten  Decimale  in 
Klammern  beigefügt  sind;  die  dritte  Columne  enthält  die 
zugehörigen  Brechungsindices  n  nebst  den  in  Einheiten  der 
vierten  Decimale  angegebenen  Fehlem.  Während  die  frühe- 
ren Messungen  an  Flintglas  schon  bei  der  Wellenlänge  2,3^ 
abschlössen,  konnte  das  Steinsalzspectrum  noch  bis  zum  mehr 
als  doppelten  Werthe  6,3  verfolgt  werden. 

Dispersion  des  Steinsalzes. 


Bpeetral-I      .          ^ 

iiBie  [          beobachtet 

n 
bei*,  nach  I 

5/ 

n 
ber.  nach  II 

^77 

5,301-«(±65)  1,5186(±2) 

1,51835 

+25 

1,51847 

+  13 

4,712  (±43)  1,5201(±2) 

1,52007 

+  8 

1,52000 

+  10 

4,123  (±29)  1,5215(±1) 

1,56162 

-12 

1,52146 

+  4 

3,534  (±19)  1.5227(±2) 
2,945  (±18)  1,5243(±0) 

1,52302 

-32 

1,52288 

-13 

1,52481 

-1 

1,52414 

+  16 

2,836  (±  9)il,5254(±l) 

1,52559 

-19 

1,52547 

-  7 

1,767  (±  5)1 1,5272(±1) 

1,52712 

+  8 

1,52706 

+  14 

1,178  (±  2)]  1,5301  (±1) 

1,53007 

+  8 

1,53006 

+  4 

Ä 

0,75940     1,53670 

1,53666 

+  * 

1,53667 

+  8 

C 

0,65680    )  1,54051 

1,54048 

+  8 

1,54049 

+  2 

A 

0,58961    i  1,54414 

1,54413 

+  1 

1,54415 

-  2 

A 

0,58901    j  1,54418 

1,54417 

+  1 

1,54419 

-  2 

h 

0,51888    1  1,54975 

1,54979 

-  4 

1,54981 

-  6 

F 

0,48614    ,  1,55823 

1,55327 

-  4 

1,55329 

-  6 

A 

0,39687     1,56883 

1,56830 

+  3 

1,56832 

+  1 

Hr.  Langley  hat  diese  Zahlen  in  ähnlicher  Weise,  wie 
ich  früher  bezüglich  der  Refractions-  (und  Extinctions-) Curven 
des  Cyanins^)  getban,  graphisch  in  grösserem  Maassstabe 
derart  verzeichnet,  dass  er  die  Wellenlängen  zu  Abscissen, 
die  Indices  zu  Ordinaten  machte.  Die  so  erhaltene,  gegen 
die  Abscissenaxe  convexe  Curve  (Taf.II  Fig.  14)  fällt  zunächst 
im  sichtbaren  Spectrum  steil  ab,  während  ihre  Krümmung  bis 
gegen  A  hin  fortwährend  zunimmt.  Für  noch  grössere  Wellen- 

1)  Ketteier,  Theor.  Optik,  gegr.  auf  d.  Bessel-Sellmeier'sche 
Princip.  Braunschweig  1885.  p.  575.  Diese  Curven  (vgl. Taf.II  daselbst) 
zeigen  in  gerade  umgekehrter  Hichtung,  wie  bei  Hm.  Langley,  eine 
starke  Krümmung  für  die  grösseren  und  eine  fast  geradlinige  Form  für 
die  kleineren  Wellenlängen. 

21* 
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längen  streckt  sie  sich  wieder  und  bildet  allmählich  eine  ge- 
nähert gerade  Linie,  welche  bis  zur  Beobachtungsgrenze  mit 
der  Abscissenaxe  einen  kleinen  Winkel  bildet 

1.  Berechnet  man  die  Tor stehenden  Beobachtungen 
nach  der  yierconstantigen  Näherungsformel: 

DA« 
(I)  ««-  ■"^^'  +  ^*  +  Xr=Ti' 

so  ergeben  sich  für  die  Constanten  derselben  folgende  Werthe: 
Ä  =  0,0008580, 
a«  =  2,32883,         2)=  1,1410,  ^^^  ^  0,01621. 

Die  mit  Hülfe  derselben  berechneten  Indices  sind  in 
Columne  4  zusammengestellt,  und  die  DifiFerenzen  zwischen 
Beobachtung  und  Rechnung  gibt  die  mit  Si  überschriebene 
nächstfolgende  Columne.  Derselben  entsprechend  ist  die 
üebereinstimmung  in  Anbetracht  der  Ton  Langley  angege- 
benen Fehlergrössen  wohl  überall  befriedigend  zu  nennen. 

Ich  möchte  indes  die  Aufmerksamkeit  hauptsächlich 
auf  den  fUr  k  erhaltenen,  ungewöhnlich  kleinen  Werth  len- 
ken. Stellen  wir  in  der  That  die  früher  für  andere  Sub- 
stanzen berechneten  Co&fficienten  h  zusammen,  so  ergibt  sich 
folgende  Reihe: 

Coefficienten  h  Dorchgftngigkeit  f.  str.  W. 

Wasser  0,012  8  Wasser 

Kalkspath   (Ord.  Str.)      0,0118  (0,0206)  jQuarz 

Quarz  (Ord.  Str.)      0,011 1  ispiegelglas 

Flintglas  0,009  08  [Kalkspath 

Schwefelkohlenstoff  0,005  51 

Flussspath  0,004  88  Flussspath 

Steinsalz  0,000  858  Steinsalz. 

Wie  man  sieht,  stimmt  die  Reihenfolge  dieser  Substanzen 
fast  völlig  mit  der  rechts  stehenden,  Mellpni  entnommenen 
Reihenfolge  überein,  welche  dieselben  in  Beziehung  auf  ihre 
Durchgängigkeit  für  strahlende  Wärme  charakterisirt.  Dabei 
ist  freilich  zu  beachten,  dass  die  CoSfficienten  k  nur  erst  f&r 
Quarz,  Flintglas  und  Steinsalz  genau  bestimmt  sind,  und 
dass  ich  von  den  beiden  für  Kalkspath  erhaltenen,  ziemlich 
verschiedenen  Werthen  den  dem  Wärmespectrum  besser  ent- 
sprechenden kleineren  Werth  herangezogen  habe,  während 
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andererseits  Quarz,  Spiegelglas  und  Ealkspath  nahezu  gleich 
diatherman  sind. 

So  wünschenswerth  hierüber  nun  auch  weitere  Versuche 
Langley's  sein  mögen,  so  ist  doch  wohl  an  der  Identität 
der  beiden  vorstehenden  Folgen  nicht  mehr  zu  zweifeln.^) 

2.  Wenn  oben  erwähnt  wurde,  dass  der  ultrarothe  Theil 
der  Refractionscurve  des  Steinsalz  innerhalb  der  Beobach- 
tungsgrenzen nur  wenig  gekrümmt  sei,  und  wenn  die  Diffe- 
renzencolumne  Si  zeigt,  dass  hier  die  fast  geradlinige  berech- 
nete Curve  die  beobachtete  in  zwei  Punkten  schneidet,  so 
mag  die  kleine  Abweichung  beider  durch  Beobachtungsfehler 
erklärt  werden  können.  Indes  glaubt  Hr.  Langley  selbst 
daran  festhalten  zu  sollen,  dass  die  beobachtete  Ourve  gegen 
die  Abscissenaxe  merklich  convex  verlaufe.  Da  nun  auch 
die  Theorie  eine  sei  es  positive  oder  negative  E[rümmung 
verlangt,  so  habe  ich  zunächst  in  empirischer  Weise  versucht, 
der  Ansicht  Langley's  Rechnung  zu  tragen.  Zu  dem  Ende 
wurde  die  vorstehende  Formel  (I)  durch  Zuziehung  eines 
neuen  Gliedes  auf  die  Form  gebracht: 

(II)  n«=H*-a«+a«+^^. 

Man  ermittelte  für  die  fünf  hierin  vorkommenden  Con* 
stauten  die  Werthe: 

*  =  0,000  982  2 ,  Ä  =  0,000  004  07 , 
a"  =  2,32874,  D  =  1,1410,  Ai  «  0,01621, 
und  benutzte  diese  letzteren  zur  Berechnung  der  Indices. 
Die  so  gewonnenen  Zahlen  bilden  die  sechste  Columne  der 
obigen  Tabelle  und  ihre  Differenzen  du  gegen  die  beobach- 
teten die  letzte,  siebente.  Unleugbar  sind  die  jetzigen  Ab- 
weichungen nach  Grösse,  wie  nach  Vorzeichen  noch  etwas 
befriedigender  als  die  früheren  Si. 

Nach  61.  (II)  würde  die  Refractionscurve  unge&hr  für 
eine  Wellenlänge  15,4^  die  durch  n  =  a=  1,52602  bestimmte 
Horizontallinie  schneiden.   Beachtet  man  indes  im  Anschluss 


1)  Analog  bestimmt  anscheinend  die  Grösse  von  A^  die  ungefähre 
Beihenfolge  der  Durchgftngigkeit  für  Ulti'aviolet.  Vgl.  die  Tab.  I— VI 
in  Wied.  Ann.  80.  p.  80S— 316.  1887. 
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an  die  theoretischen  Ausdrücke,  dass  für  alle  X,  die  wesent- 
lich kleiner  sind  als  X\  die  Reihenentwickelung  zutrifft: 

^ ^=.^^-U*+^A*+...M 

so  bilden  offenbar  die  Näherungsformeln  (I)  und  (II)  specielle 
Formen  des  allgemeineren  Ausdruckes: 

in  welchem  n^  der  Grenzbrechungsindex  ist  ftir  As^oo,  und 
sich  etwa  die  Attribute -M',  A,i,  /  auf  ultrarothe,  M"jXZjff' 
auf  ultrayiolette  Absorptionen  beziehen  mögen. 

Vorstehende  Erwägungen  dürften  meines  Erachtens  zu 
dem  wichtigen  Schlüsse  berechtigen,  dass  das  Glied  —  kX^ 
der  Dispersionsformeln  auf  Absorption  der  strah- 
lenden Wärme  zurückzuführen  ist,  und  dass  alle 
Dispersionstheorien,  welche  das  nicht  vermögen^ 
nicht  haltbar  sind. 

Bonn,  im  Februar  1887. 


XIII.    Bemerkungen  zu  Hrn.  W.  Weintick^s 

Beobachtungen  über   die  elliptische  Polarisation 

des  von  durchsichtigen  Kdrpem  refiectirten 

Idchtes;   von  W.  Voigt. 


Für  die  Erklärung  der  von  Jamin  entdeckten  elliptischen 
Polarisation  bei  der  Reflexion  linear  polarisirten  Lichtes  an 
der  Oberfläche  durchsichtiger  Medien  sind  zwei  Wege  der 
Modification  der  Fresnel-Neumann'schen  Formeln  einge- 
schlagen worden.  Der  eine  verändert  die  Grenzbedingungen 
selbst,  der  andere  setzt  an  Stelle  der  Annahme  eines  plötz- 
lichen Wechsels  im  Verhalten  des  Aethers  in  der  Grenze 
die  eines  allmählichen  Ueberganges  oder  einer  Grenzschicht. 

Bis  jetzt  ist  es  nicht  gelungen,  in  mechanisch  unanfecht- 
barer Weise  Grenzbedingungen  abzuleiten,  welche  die  Ja- 
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min' sehen  Phänomene  ergeben;  es  ist  demnach  natürlich, 
dass  diejenigen,  welche  den  gesicherten  Boden  mechanischer 
Principien  nicht  verlassen  wollen,  ausdrücklich  oder  still- 
schweigend dem  letzteren  Erklärungsversuch  den  Vorzug 
geben. 

Allerdings  liegt  darin  das  vorläufige  Yerzichtleisten  auf 
eine  völlig  befriedigende  Darstellung  der  Phänomene  durch 
die  Theorie.  Denn  da  über  die  Constitution  jener  Ueber- 
gangsschicht  nichts  bekannt  ist,  müssen  nothwendig  alle  von 
ihrer  Annahme  ausgehenden  theoretischen  Untersuchungen 
in  gewissem  Umfange  willkürliche  Grundlagen  besitzen,  und 
können  ihre  Resultate  fast  nur  nach  Seite  der  Qualität,  nicht 
der  Quantität  in  Betracht  kommen. 

Nach  der  von  mir  an  anderer  Stelle  entwickelten  Vor- 
stellung^) besteht  die  Oberflächenschicht  aus  zwei  Theilen: 
einer  natürlichen,  welche  dadurch  bedingt  ist,  dass  die 
ponderabeln  Molecule  an  der  Oberfläche  in  anderer  Anord* 
nung  sich  im  Gleichgewicht  befinden,  als  im  Inneren,  und 
einer  künstlichen,  welche  herrührt  von  der  Art  der  Be- 
handlung der  spiegelnden  Oberfläche,  also  besonders  vom 
Polirmittel. 

Hr.  Wernicke  hat  es  unternommen'),  die  letztere  nach- 
zuweisen und  zu  beseitigen,  er  gibt  aber  die  erstere,  wenig- 
stens bei  festen  Körpern,  nicht  zu.^)  Ich  kann  hierzu  einen 
zwingenden  Grund  nicht  anerkennen.  Dass  die  Oberflächen- 
molecüle  nur  von  einer  Seite  her,  die  inneren  von  allen 
Seiten  her  angezogen  werden,  ist  doch  klar,  und  die  festen 
Körper  stehen  hinsichtlich  ihrer  Compressibilität  und  der- 
gleichen den  Flüssigkeiten  nicht  so  fern,  dass  man  annehmen 
könnte,  dieselbe  Ursache  ergebe  bei  letzteren  zwar  eine  merk- 
liche Wirkung,  aber  bei  den  ersteren  nicht. 


1)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  23,  p.  121.  1884. 

2)  W.  Wernicke,  Wied.  Ann.  80.  p.  452.  1887. 

3)  Bei  flüssigen  Körpern  ist  der  eigenthümliche  Zusammenbang,  der 
zwischen  der  capiUaren  Oberflächenspannung  und  dem  optischen  Verhalten 
besteht,  längst  bemerkt  (Lundquist,  Pogg.  Ann.  152.  p.  200.  1874)^ 
und  spricht  kräftig  für  die  ganz  allgemeine  Wirkung  der  natürlichen 
Oberflächenschicht. 
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Ich  bin  daher  zunächst  noch  nicht  davon  überzeugt,  dass. 
wenn  die  künstliche  Oberflächenschicht  entfernt  ist,  über- 
haupt keinerlei  Oberflächenschicht  mehr  bleibt. 

Hr.  Wernicke  verTährt  zu  dem  angegebenen  Zwecke 
so,  dass  er  nach  einer  ihm  eigenthümlichen  Methode^)  der 
Behandlung  mit  Gelatine  die  spiegelnde  Fläche  derartig  rei- 
nigt, dass  die  wiederholte  Anwendung  keinen  Einfluss  mehr 
zeigt.  Es  gelingt  ihm  durch  dieses  Verfahren,  einen  Haupt- 
einfallswinkel zu  erreichen,  der  von  dem  Brewster'schen 
Polarisations  Winkel  nicht  mehr  merklich  abweicht.  Hr.  Wer- 
nicke sieht  hierin  den  Beweis  dafür,  dass  nunmehr  jede 
Oberflächenschicht  beseitigt  ist,  und  da  gleichzeitig  noch  eine 
merkliche  elliptische  Polarisation  übrig  geblieben  ist,  so  zieht 
er  die  Folgerung,  dass  die  Oberflächenschicht  nicht  die  Ur- 
sache derselben  sein  kann. 

So  schlagend  zunächst  dieser  Nachweis  erscheint,  so  kann 
ich  ihm  nicht  beipflichten,  da  er  die  Hypothese  benutzt,  dass 
der  Brewster 'sehe  Polarisations  winkel  nur  eintreten  kann, 
wenn  keine  Oberflächenschicht  vorhanden  ist.  Diese  Hy- 
pothese ist  aber  nach  meiner  Ansicht  unzulässig. 

Um  hierfür  den  Beweis  zu  liefern,  muss  die  Einwirkung 
einer  Oberflächenschicht  theoretisch  untersucht  werden.  Hier- 
bei kommt  aber  die  obige  Schwierigkeit  in  Betracht,  dass 
wir  die  Constitution  dieser  Schicht  nicht  kennen.  Machen 
wir  also  die  vereinfachende  Annahme,  dass  es  für  die  Bech- 
nung  erlaubt  sei,  statt  der  variabeln  eine  mittlere  constante 
Dichte  in  derselben  einzuführen,  so  müssen  wir  zugeben,  dass 
die  so  erhaltenen  Formeln  keine  strenge  Theorie  der  Er- 
scheinung bieten  und  nur  zeigen,  was  nach  unserer  Grund- 
hypothese möglich  ist 

Sei  also  eine  homogene  Schicht  von  der  Dicke  /  ange- 
nommen, und  eine  ebene  Welle  von  der  Amplitude  E  auf 
dieselbe  einfallend,  dann  ist  die  Amplitude  R  und  die  Be- 
schleunigung ß^  der  reflectirten  Welle  für  die  Componente 
parallel  und  senkrecht  zur  Einfallsebene  in  gleicher  Weise 
gegeben  durch: 


1)  W.  Wernicke,  1.  c.  p.  463. 
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(1) 


Ä  COS  i*  =  £  H?^f^^^^4^^^^^^- ' 

1  +  r^r*—  2rr  cob  2^ 


Ä  sin  i*  =  ^  _ö_;=j:.^4  «Ei*     . 

1  +  t-*r'--  2rr  coa2h 


Hierin  sind  r  und  r  die  Schwächungen  der  Amplitude 
bei  der  äusseren  Reflexion  an  der  ersten  und  zweiten  Grenz- 
fläche der  Schicht;  h  ist  gleich  2nl  cos q)j^lX^,  wo  9^  den 
Brechungswinkel  und  X^  die  Wellenlänge  in  der  Schicht 
bezeichnet. 

Ist  die  Dicke  der  Schicht  /  so  klein,  dass  man  2  A  neben 
1  als  eine  Grösse  erster  Ordnung  ansehen  kann,  so  werden 
die  Formeln  (1)  bis  auf  zweiter  Ordnung  exclusive: 

(2)         Rcos&  =  ^:^,       Rsin&^^f-^^^- 

^  '  1  —  rr  (1  —  rr)* 

Hieraus  folgt,  dass  bis  auf  gleiche  Ordnung  ist: 

Der  Haupteinfallswinkel  findet  statt,  wenn  die  gegen- 
seitige Verzögerung  d,— i9j,  gleich  {n  ist,  d.  L  fttr  r,^r/ 
oder  rp=r/.  Nach  den  Neu  mann 'sehen  Werthen  für  r 
und  /  ist  hier  nur  möglich: 

und  dies  gibt  wegen  der  bekannten  Formeln: 


«/  +  «iri  o'r'  +  oifi 

die  Bedingung: 

(3)  uy  =  ay. 

Dies  ist  aber  die  Brewster'sche  Definition  des  Polari- 
sationswinkels der  dritten  Substanz  gegen  die  erste. 

Es  gilt  also  der  Satz: 

Ist  die  Dicke  l  der  angenommenen  homogenen  Ober- 
flächenschicht so  gering,  dass  2^/cos9>j/^  neben  1  als  eine 
Grösse  erster  Ordnung  anzusehen  ist,  so  ist  der  Haupt- 
einfallswinkel bis  auf  zweite  Ordnung  genau  durch  die 
Brewster'sche  Definition  gegeben.  Für  diesen  Hauptein- 
fallswinkel wird  bis  zur  gleichen  Annäherung: 
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2Är.      l_r„r„ 

d.  h.  die  Ellipticität  bleibt  von  erster  Ordnung  und  ver- 
schwindet nicht  zugleich  mit  dem  Zusammenfallen  von  Haupt- 
einfalls- und  Polarisationswinkel. 

Diese  Entwickelung  zeigt  also  die  Möglichkeit,  dass 
eine  merkliche  Oberflächenschicht  und  daher  eine  merkliche 
elliptische  Polarisation  noch  vorhanden  ist,  obwohl  die  Beob- 
achtung die  Uebereinstimmung  von  Haupteinfalls-  und  Pola- 
risationswinkel ergibt,  und  hiermit  ist  meines  Erachtens  die 
Beweiskraft  der  Wer  nicke' sehen  Versuche  hinfällig  ge- 
worden. 

Eine  strenge  Theorie  seiner  Beobachtungen  könnext 
natürlich  obige  Formeln  nicht  sein;  speciell  wäre  es  nach 
den  vorausgeschickten  Bemerkungen  völlig  unzulässig,  aus 
ihnen  schliessen  zu  wollen,  in  welcher  Weise  bei  allmählicher 
Beseitigung  der  künstlichen  Oberflächenschicht  die  Ellipticität 
sich  ändern  müsste.  Denn  wie  gesagt  ist  für  die  Berechnung 
vorausgesetzt  eine  Schicht  von  mittlerer,  constanter  Dichte, 
und  es  ist  gar  nicht  abzusehen,  in  welcher  Weise  diese  mitt- 
lere Dichte  sich  ändert,  wenn  man  die  vorhandenen  Beste 
des  Polirmittels  allmählich  beseitigt.  Deshalb  kann  man 
auch  die  beobachtete  Aenderung  der  Ellipticität  bei  Anwen- 
dung des  Wernicke'schen  Gelatineverfahrens  weder  für, 
noch  gegen  die  Erklärung  der  elliptischen  Polarisation  durch 
eine  Oberflächenschicht  benutzen. 

Ich  fasse  schliesslich  meine  Folgerungen  noch  einmal 
kurz  zusammen. 

I.  Es  ist  kein  Grund  vorbanden,  bei  festen  Körpern 
das  Vorhandensein  einer  natürlichen  (quasi  capillaren)  Ober- 
flächenschicht neben  der  künstlichen  (vom  Polirmittel  und 
dergleichen  herrührenden)  abzulehnen,  wenn  man  dasselbe 
für  flüssige  Körper  zugibt. 

II.  Ist  bei  Flüssigkeiten  ein  Zusammenhang  zwischen 
dem  Verhalten  der  Oberfläche  (Capillarspannung)  und  der 
elliptischen  Polarisation  des  reflectirten  Lichtes  constatirt, 
so  ist  ein  solches  fftr  feste  Körper  ebenfalls  wahrscheinlich. 
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III.  Hrn.  Wernicke's  neues  Verfahren  befreit  unzwei- 
felhaft die  reflectirenden  Flächen  vollständiger  vom  Polir- 
mittel  als  bisher  möglich,  es  ist  aber  nicht  nachgewiesen, 
dass  nach  seiner  Anwendung  überhaupt  keine  Oberflächen- 
schicht mehr  vorhanden  ist 

IV.  Hrn.  Wernicke's  neueste  Beobachtungen  gestatten 
die  Erklärung  durch  die  Hypothese  einer  Oberflächenschicht, 
soweit  jene  überhaupt  der  theoretischen  Verfolgung  fähig  ist, 
sind  also  nicht  gegen  dieselbe  zu  verwerthen. 

Göttingen,  im  März  1887. 


XIV.    lieber  die  Abnahme  der  Compressibilität 

van  CTilaranimoniumlöaung  mit  steigender  Teni' 

peratur;   vmi  F.  Braun. 


1.  Für  die  Prüfung  von  Beziehungen,  welche  ich  auf 
theoretischem  Wege  abgeleitet  hatte  ^\  erschien  es  mir  wün- 
schenswerth,  die  Compressibilität  von  Salmiaklösungen,  welche 
sich  in  der  Nähe  des  Sättigungspunktes  befinden,  zu  kennen. 
Früher  hatte  ich  diese  Constante  für  eine  bei  1^  C.  gesättigte 
Lösung  bestimmt^);  die  Jahreszeit,  zu  welcher  iqh  auf  die 
Frage  zurückkam,  gestattete  nicht  wohl,  bei  dieser  Tempe- 
ratur die  Versuche  fortzusetzen,  sodass  ich  einige  Messungen 
bei  etwa  15^  machte.  Dieselben  gaben  für  gleich  concentrirte 
Lösungen  eine  kleinere  Compressibilität,  als  ich  bei  1^ 
gefunden  hatte.  Die  Beobachtungen  schienen  mir  aber,  da 
sie  zwei  ganz  getrennten  Versuchsreihen  angehörten,  nicht 
mit  derjenigen  Sicherheit  aufeinander  beziehbar,  welche  nöthig 
ist,  eine  verhältnissmässig  so  kleine  Differenz  zweifellos  zu 
constatiren,  das  Verhalten  aber  doch  interessant  genug,  es 
näher  zu  prüfen.  Ich  habe  daher  im  Laufe  dieses  Winters 
einige  weiteren  Messungen  angestellt,  welche  ich  hier  mit- 
theile. 


1)  F.  Braun,  Sitzungsber.  d.  Münch.  Acad.  18R6.  p.  196  u.  215. 

2)  P.  Braun,  1.  c.  p.  209  u.  Wied.  Ann.  30.  p.  266.  1887. 
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2.  Für  die  Beobachtimgeii  wurde  das  Oerst  ed'sche  Piezo- 
meter benatzt  Zur  Druckmessiing  diente  eine  mit  Luft  ge- 
fällte, oben  zogeschmolzene  Glasröhre,  welcbe  mit  dam  unteren 
offenen  Ende  in  Quecksilber  tauchte.  Etwa  am  oberen 
Neuntel  ihrer  Länge  war  sie  zu  einer  CapiUaren  rerengt. 
Das  Quecksilber  wurde  bis  zu  einer  an  derselben  angeschmol- 
zenen Marke  heraufgepresst.  —  Als  Grefäss  f&r  die  Flüssig- 
keit diente  ein  Dilatometer  mit  eingeschliffener  Capillarröhre 
(Inhalt  des  Dilatometers  30,63  ccm;  1  mm  der  Bohre  gleich 
0,000 101  8  bis  0,000 104  6  ccm,  je  nach  der  Stelle  des  calibrir- 
ten  Bohres).  Die  Flüssigkeit  war  mit  Quecksilber  abgesperrt. 
Mit  zunehmendem  Drucke  stieg  der  Quecksilberfaden.  Dem- 
nach ergibt  sich  die  Drucksteigerung  77  im  Dilatometer  aus 
der  Gleichung: 

In  ihr  bedeutet: 

b    den  Barometerstand; 

H  die  Höhe  der  das  Piezometer  fallenden  Flüssigkeit 
(gewöhnlich  also  Wasser),  gerechnet  vom  Niveau  des  Wassers 
im  Trichter  des  Piezometers  bis  zu  dem  äusseren  Niveau 
des  Quecksilbermanometers  vor  dem  Versuche; 

s    das  specifische  Gewicht  dieser  Flüssigkeit; 

S     u  V  »        des  Quecksilbers; 

Aq  die  anfängliche  Erhebung  des  Quecksilbers  im  Mano- 
meterrohr über  das  äussere  Niveau; 

A]  —  Hq  die  Höhe,  um  welche  das  Quecksilber  im  Mano- 
meter durch  den  Druck  gehoben  wird; 

/  die  Verschiebung  der  Quecksilberkuppe  im  Dilato- 
meter, vertical  nach  oben; 

V+v  das  Volumen  des  Gases  vor  der  Compression; 

V  w  >?  )?        V     nach    >?  ?> 

H  braucht  nur  auf  Centimeter  genau  bekannt  zu  sein^ 
die  anderen  Längen  waren  bis  auf  Millimeter  gemessen. 

Die  Lösungen  wurden  im  Dilatometer  mit  eingesetztem 
Bohr  gut  ausgekocht;  die  Bohre  tauchte  in  gleiche  Lösung. 
Nach  vollständiger  Füllung  blieb  das  Dilatometer  vor  dem 
Versuche  noch  einige  Tage  stehen,  damit  auch  die  letzten. 
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etwa  übersehenen  Gasbläschen  sich  wieder  auflösen  konnten.  — 
Wegen  des  sehr  erheblichen  Fehlers,  den  diese  herbeiführen 
können 9  indem  sie  den  CompressionscoSfficienten  zu  gross 
erscheinen  lassen,  verwendete  ich  ziemlich  starke  Drucke. 
Der  Fehler  durch  einen  etwaigen  Gehalt  an  ungelöster  Luft 
wird  dann  geringer. 

3.  Die  Versuche  bei  0^  wurden  in  einem  ungeheizten 
Räume  von  sehr  constanter  Temperatur  angestellt.  Das 
Piözometer  stand  in  einem  grossen  Glascylinder  voll  Wasser, 
welches  fortwährend  gerührt  wurde.  Nur  der  Kopf  desselben 
sah  heraus.  —  Die  Messungen  bei  höherer  Temperatur  ge- 
schahen in  einem  geheizten  Zimmer;  das  Piezometer  war 
gleichfalls  mit  Wasser  umgeben,  dessen  Temperatur  der  des 
Zimmers  möglichst  gleich  war.  —  Die  Druckerhöhungen 
waren  etwa  7  Atmosphären,  die  Verschiebungen  des  Queck- 
silberfadens im  Dilatometer  etwa  70  mm.  —  Der  Druck 
wurde  langsam,  ungefähr  im  Laufe  einer  Minute  gesteigert, 
eine  Minute  constant  erhalten,  dann  wieder  langsam  aufge- 
hoben und  so  immer  eine  grosse  Anzahl  Ablesungen  kurz 
hintereinander  gemacht. 

Beobachtungen  ergaben  die  scheinbare  Compressibilität 
bei  0<>  za  0,00003347,  bei  17,8^  zu  0,00003225,  also  eine 
Abnahme  für  18^  um  rund  3  Proc.  Direct e  Messungsfehler, 
welche  dieses  Resultat  erklären  könnten,  waren  ausgeschlos- 
sen. Es  wäre  aber  denkbar,  dass  das  Resultat,  wenigstens 
zum  grössten  Theil,  herrührte  von  den  thermischen  Volumen, 
änderungen,  welche  die  Compression  begleiten.  In  der  That 
würden  die  beobachteten  Differenzen  des  CompressionscoSf- 
ficienten  für  die  gleiche  Druckänderung  von  7  Atmosphä- 
ren nur  rund  2  mm  Unterschied  in  dem  Stande  des  Queck- 
silberfadens im  Dilatometer  herbeiführen,  wenn  man  einmal 
bei  0^,  dann  bei  18^  beobachtete.  Rechnet  man  aber  für 
eine  20-procentige  Salmiaklösung  die  adiabatische  Tempera- 
turänderung aus,  so  ergibt  sich  dieselbe  für  1  Atmosphäre 
zu  +  0,002^  (die  specifische  Wärme  der  Lösung  ist  dabei 
s=0,8  angenommen,  entsprechend  dem  Satze,  den  ich  bei  ge- 
legentlichen Versuchen  auch  für  concentrirte  Salzlösungen 
sehr  nahe  bestätigt  fand,  dass  man  die  Wärme,  welche  eine 
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aa%'»^>mm<iunL  «etz^L  jrAna  Fir  7  Araui'tDciar^EL  öoe  ias 
-rO/jI4V  laii  i^ia^r  TemperarjT^it«*nng  wlrie  fm.  'lesiiiiztBB. 
ir.jiXfßmeux  ein«  V-erKsm^rnun^r  ie«  Q*ie^iksIl3«r2biffiaB  Tun. 
1/;S  mal  «oUprecheii.  Dii^aer  -iöm  aag»wantran  Dmrkp. 
(L  L  der  lyiohacr.t-^tea  FV.i-**i«fcit*!ampreaKf3a  stets  in- 
poTtiz-^nalii  Fehler  w^ie  zvar  •i^a.  uacLo^täL  Wccta  -iis 
r>jnnpTe^^i'in-%cii^r5.cienteii  be<ia.f  x«en-  fir  .ii»»  Dii^zmziiPaar 
Wertbe.  die  bei  TerscLiedeneiL  T'^mper&Sar^xL  cm-mt  aoiL 
ToracL%%ichtIir:h  aber  ohne  fiev  BeUiLz  seia^  worn  niciis  ia:» 
tiaigebeüde  Waüser  outer iuklo  4^  äica  bei  der  CompresBün.  äi^- 
k&blte^  oberhalb  diester  Temperatur  sieb  aber 
I>ieser  Uis^tand  w^rde  that^ächLcb.  £iILi  er  s-in  fpti 
macbty  die  C^unpres^ibilität  in  niederer  Temp^i^or 
ersdkeinen  laa^ien« 

Die  Temperatur  for  ein«  zum  ToHstaadi^n  AoägL^ 
Bötbige  Zeit  in  einer  garantirten  Weise  bis  aof  ()äöV 
lieh  and  zeitlich  co:>stant  za  halten,  würde  wohl  schwer. 
jedenfalls  sehr  umständlich  sein.  Um  aber  wenigstens  des 
qoalitatiTen  Besnitates  ganz  sicher  zn  sein,  habe  ich  das 
Piezometer  mit  Salmiakl5snng  der  gleichen  Concentration. 
wie  die  im  Dilatometer  enthaltene,  gefallt 

Die  Besnltate  sind: 

Scheinbare  Compressibilität 
(Dntck^heit  1  Atm.:   Spec,  Gew.  =  l/)652:  Procentgefaalt  nahe  »  22.« 

Temp,           i:rn(;HhtfA-.  FItaigkeit           Dmckindenrng 
^  Wjw^r  XH,ClJ>r^mig 2__ 


0/J"  0/»<)^;0?>3  47  7,152  Atm. 

1,0  Ü/J(KI  033  Ö^>  6,366      „ 

17, H  0/XX;r/32  2fi  7,53        „ 

2J,I  0,fKK)032  40  6,91        „ 

Vie  (JofnprcMii  bill  tilt  d^^ii  Dilaf/imeters  fand  ich  in  früheren  Versuchen 
s"  2,0  .10   •;  dio  dfio«  Ufihi'ztt  gh;ichen  aus  demselben  Glase  =  2,5. 10~*. 

Es  ergibt  Mich  aUo  mit  Bestimmtheit  eine  Abnahme  der 
(/ompr(!HHibilit&t  von  ca*  3  Proc,  wenn  die  Temperatar  Ton 
1^'  auf  18^'  erhöht  wird.  —  Die  Versuche  zeigen  ausserdem, 
dass  die  umgebende  KlÜHsigkeit  durch  ihren  Wärmeaustausch 
Überraschend  wenig  Kinfluss  hat. 
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Ich  theile  bei  dieser  Gelegenheit  noch  meine  früheren 
Bestimmungen  y  welche  den  Einfluss  des  Frocentgehaltes  er- 
läutem^  mit 

Scheinbare  Compressibilität. 
(Wasser  als  umgebende  Flüssigkeit.) 
Temp.    Spec.  Gewicht     Procentgeh.  Drackänderung 

150         1,060  bei  15<»  20,3  0,000  088  3        5,43  Atm. 

»  1,071     })     n  24,3  0,000  0800  )}        » 

}}  1,0766)»    7)  26,3  0,000  028  7  n       » 

Tübingen,  8.  April  1887. 


Soeben  im  Begriffe,  den  Aufsatz  wegzuschicken,  kommt 
mir  das  5.  Heft  von  Wied.  Ann.  zu  mit  einer  sehr  ausführ- 
lichen Arbeit  von  Hrn.  M.  Schumann  über  d'>^  Compres- 
sibilität wässeriger  Chloridlösungen,  welche  d'^^s  gleiche  Re- 
sultat enthält.  Ich  glaube  aber,  dass  eine  unabhängige 
Bestätigung  desselben  nicht  ohne  Interesse  ist,  um  so  mehr, 
als  die  absoluten  Werthe,  welche  Hr.  Schumann  für  die  Sal- 
miaklösungen gibt,  grösser  sind,  als  die  von  mir  gefundenen, 
während  der  Sinn  des  Temperatureinflusses  sich  als  der 
gleiche   erweist.    Ich  halte  daher  diese  Notiz  nicht  zurück. 


Xy.    TJebef*  die  Be»eich/ivung  der  absoluten  Maas»' 
systeif¥ie;   van  A.  Oberbeck. 

In  dem  vor  kurzem  erschienenen  ersten  Bande  der 
neunten  Auflage  der  Müller' sehen  Physik  werden  bei  Be- 
sprechung der  absoluten  Messungen  zwei  Maasssysteme:  das 
„absolute"  und  das  „irdische**  oder  „praktische"  unter- 
schieden.^) Bei  dem  Ansehen,  in  welchem  das  genannte 
Lehrbuch  in  weiten  Kreisen  steht,  ist  es  nicht  unwahrschein- 
lich, dass  diese  Bezeichnungen  mit  der  Zeit  in  allgemeinen 
Gebrauch  kommen  werden.  Da  ich  dies  im  Interesse  einer 
rationellen  Bezeichnungsweise  in  der  Physik  nicht  für  er- 
wünscht halte,  so  möchte  ich  hierdurch  die  Aufmerksamkeit 
der  Herren  Pachgenossen  auf  diese,  wie  ich  glaube,  nicht 
ganz  gleichgültige  Präge  lenken. 

Wie    dringend    man    auch    wünschen    mag,    dass    das 

1)  Müller-Pouillet's  Lehrbuch  der  Physik,  bearbeitet  von 
L.  Pfaundler,  1.  p.  92—93.  1886. 
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Gau 8 8 'sehe  System  baldmöglichst  allgemeine  Anwendung 
finde,  Torläafig  ist  das  andere  System  in  der  Technik  und 
im  Elementarunterricht  noch  so  ausschliesslich  im  Gebrauch, 
dass  dasselbe  jeden&lls  eine  zweckmässige  Benennung  yerdient. 
Als  solche  kann  ich  weder  den  von  H.  Herwig^)  gebrauch- 
ten, nichtssagenden  Ausdruck  ,,conYentionell''y  noch  die  Yon 
Pfaundler  vorgeschlagenen  Bezeichnungen  „irdisch^  oder 
^praktisch^'  ansehen.  Man  muss  den  letzten  beiden  Aus- 
drücken eine  von  dem  gewöhnlichen  Sprachgebrauch  wesent- 
lich abweichende  Bedeutung  beilegen,  wenn  sie  zur  Bezeich- 
nung des  betreffenden  Maasssystems  dienen  sollen.  Dies  kann 
aber  bei  allen  denen,  welche  sich  nicht  eingehender  mit 
Physik  beschäftigen,  zu  recht  bedenklichen  Missverständ- 
nissen  führen. 

Bei  dieser  Sachlage  möchte  ich  mir  erlauben,  die  fol- 
gene  Bezeichnungsweise  vorzuschlagen. 

Hält  man  zunächst  an  dem  Gegensatz  relativer  und 
absoluter  Messungen  fest,  so  wird  nach  absolutem  Maass 
stets  dann  gemessen,  wenn  alle  physikalischen  Grössen  auf 
eine  möglichst  kleine  Zahl  von  Grundeinheiten  zurückgeführt 
werden.  Da  die  Auswahl  der  letzteren  noch  frei  steht,  so 
gibt  es  nicht  ein,  sondern  mehrere  absolute  Maasssysteme. 
Beschränken  wir  uns  auf , die  gebräuchlichen,  so  wird  ausser 
Länge  und  Zeit  entweder  nach  dem  Vorgänge  von  G aus s^ 
die  Masse  als  dritte  Grundeinheit  genommen  und  der  üb- 
lichen Gewichtseinheit  gleichgesetzt;  oder  es  wird  die  Kraft- 
einheit, identisch  mit  der^  Gewichtseinheit,  als  dritte  Grund- 
einheit betrachtet  Hiernach  hegt  es  nahe,  diese  beiden 
Systeme  als: 

Masse-Gewicht-System  und  als  Eraft-Gewicht- 
System  zu  unterscheiden. 

Vielleicht  werden  von  anderer  Seite  noch  zweckmässi- 
gwe  Bezeichnungen  in  Vorschlag  gebracht,  denen  ich  gern 
zustimmen  werde,  wenn  sie  den  principiellen  unterschied 
der  absoluten  Systeme  zum  Ausdruck  bringen. 

Greifswald,  im  März  1887. 

1)  H.  Herwig,  Physikalische  Begriffe  u.  absolute  Maasse,  p.  18.  1880. 

2)  Wie  ans  einer  Bemerkung  von  F.  Kohlrausch  hervorgeht  (Prak- 
tische Physik,  p.  805,  1884),  hat  Gauss  anftnglich  das  sweite  absolute 
System  benutzt  und  ist  erst  später  zu  dem  ersten  übergegangen. 


Druck  Ton  Hetzger  &  Wittig  in  Leipzig. 
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1887.  ANNALEN  Ml. 

DER  PHYSIK  uro  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.    BAND  XXXI. 


I.    Veber  die  electromotorischen  Kräfte  dünner 

Schichten  und  ihre  Beziehungen  zur  Molecular^ 

physik;   von  A.  Oberbeck. 

Vorgetragen  in  der  Section  fdr  Physik   der  59.  Naturforscherversamm- 
lung am  20.  September  1886.) 
(Htersn  T*f.  III  Fig.  1-S.) 


Während  in  neuerer  Zeit  erfolgreiche  Versuche  vor- 
liegen, die  Dimensionen  der  Molecule  zu  schätzen,  Versuche, 
welche  sich  hauptsächlich  an  die  neuere  Grastheorie  an- 
schliessend), wissen  wir  über  die  in  kleinen  Entfernungen 
wirkenden  Kräfte,  die  Molecularkräfte,  ausserordentlich  wenig, 
trotzdem  dieselben  eine  so  wichtige  Rolle  bei  den  meisten 
physikalischen  und  chemischen  Vorgängen  spielen. 

Ueber  die  Grenze,  bis  zu  welcher  die  Molecularkräfte 
überhaupt  noch  wirken,  ist  hauptsächlich  eine  Untersuchung 
von  G.  Quincke^  anzuführen.  In  derselben  wird  die  Ad- 
häsion von  Flüssigkeiten  an  Glasplatten  gemessen,  welche 
mit  dünnen,  keilförmigen^  Schichten  anderer  Substanzen  über- 
zogen worden  waren.  Von  einer  gewissen  Dicke  der  letzteren 
an  wird  die  Wirkung  auf  die  Flüssigkeit  constant,  d.  h.  die 
Grenze  der  Glaswirkung  ist  überschritten,  und  die  Zwischen- 
schicht verhält  sich  ebenso,  als  ob  sie  unendlich  dick  wäre. 
Die  von  Quincke  gefundenen  Grenzwerthe  liegen  in  der 
Nähe  von  0,00005  mm. 

Ganz  unbekannt  ist  dagegen  das  Gesetz,  nach  welchem 
die  Molecularkräfte  innerhalb  der  Grenzen  ihrer  Wirkungs- 
sphäre von  der  Entfernung  abhängen. 


1)  Vgl.  0.  E.  Meyer,  Die  kinetische  Theorie  der  Gase.  p.  223— 237. 

2)  G.  Quincke,  Pogg.  Ann.  137.  p.  402.  1869. 

Ann.  d.  Phys.  n.  Chem.    N.  F.  XXXI.  22 
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Man  wird  über  die  angeregten  Fragen  überall  da  Auf- 
schluss  zu  erwarten  haben,  wo  es  sich  um  messbare  Wir- 
kungen sehr  kleiner  Quantitäten  von  Materie,  besonders  um 
die  Wirkungen  sehr  dünner  Schichten  handelt.  Von  beson- 
derem Interesse  sind  in  dieser  Beziehung  die  electromotori- 
sehen  Kräfte  von  Metallplatten  in  einer  Flüssigkeit,  welche 
bekanntlich  durch  dünne  Oberflächenschichten  sehr  stark 
beeinflusst  werden. 

Nachdem  zuerst  F.  Kohlrausch ^)  darauf  hingewiesen 
hat,  dass  ausserordentlich  kleine  Mengen  von  Wasserstoff 
und  Sauerstoff  auf  Platinplatten  genügen,  um  dieselben  so 
stark  zu  polarisiren,  dass  sie  eine  electromotorische  Kraft 
Ton  einem  Daniell  zeigen,  habe  ich^)  weitere  Zahlen werthe 
für  eine  ganze  Reihe  von  Metallen  geliefert  und  gezeigt,  dass 
das  Platin  in  dieser  Beziehung  durch  andere  Metalle,  beson- 
ders durch  Aluminium  und  Nickel  noch  weit  übertroffen  wird. 
So  ergab  sich,  dass  dieselben  durch  2,8 .  10""®  mg  Wasserstoff 
und  22,4.10"®  mg  Sauerstoff  auch  dann  noch  stark  polarisirt 
werden,  wenn  die  Gasschichten  über  Flächen  von  mehreren 
Quadratcentimetern  —  bei  Nickel  bis  zu  20  qcm  —  ausge- 
breitet sind.  Man  könnte  hieraus  die  Dicken  der  in  Betracht 
kommenden  Gasschichten  berechnen,  und  werde  ich  hierauf 
später  zurückkommen. 

Jedenfalls  schien  es  lohnend,  die  Abhängigkeit  der  elec- 
tromotorischen  Kraft  eines  Metalles  auch  noch  von  anderen, 
über  die  Oberfläche  desselben  gebreiteten,  dünnen  Schichten 
zu  untersuchen. 

2. 

Werden  z.  B.  zwei  gut  gereinigte  Platinplatten  in  einer 
Flüssigkeit  einander  gegenüber  gestellt,  welche  zunächst  keine 
oder  nur  eine  geringe  Potentialdifferenz  zeigen,  und  wird  dann 
die  eine  Platte  electrolytisch  mit  einem  anderen  Metall  über- 
zogen, so  zeigt  die  Combination  dieselbe  electromotorische 
Kraft:  Metall  |  Flüssigkeit  |  Platin,  welche  man  durch  eine 
dickere  Platte  des  anderen  Metalles  an  Stelle  der  belegten 


1)  F.  Eohlrausch,  Fogg.  Ann.  148.  p.  148.  1872. 

2)  A.  Oberbeck,  Wied.  Ann.  21.  p.  139.  1884. 
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Platinplatte  finden  würde.  Da  man  die  electrolytisch  nieder- 
geschlagene Metallmenge  durch  Veränderung  der  Stromstärke 
und  der  Zersetzungszeit  reguliren  und  aus  diesen  Factoren 
berechnen  kann,  so  ist  man  in  der  Lage,  entsprechende  Ver- 
suche mit  dickeren  und  dünneren  Schichten  anzustellen.  Ich 
stellte  mir  nun  die  Frage:  In  welcher  Abhängigkeit  steht 
die  electromotorische  Kraft  Yon  der  Dicke  der  Metallschicht? 
Da  zu  erwarten  ist,  dass  dieselbe  von  der  Dicke  unabhängig 
wird,  wenn  letztere  eine  gewisse  Grenze  übersteigt,  unterhalb 
derselben  aber  mit  abnehmender  Dicke  schnell  abnimmt,  so 
ist  die  Ermittelung  dieses  Grenzwerthes  von  besonderem 
Interesse.  Denn  da  wir  die  PotentialdifFerenzen  bei  der  Be- 
rührung Metall-Flüssigkeit  der  Wirkung  von  Molecularkräften 
zuschreiben,  so  würde  damit  ein  Maass  für  die  Wirkungs- 
weite derselben  sich  ergeben.^) 

Ich  verhehlte  mir  nicht,  dass  ich  bei  der  Ausführung 
der  vorgesetzten  Untersuchung  auf  mancherlei  Schwierigkeiten 
stossen  würde,  und  dass  nicht  alle  Metallniederschläge  zu 
derartigen  Versuchen  geeignet  sein  dürften. 

Zunächst  war  zu  befürchten,  dass  bei  kleinen  Nieder- 
schlagsmengen nur  einzelne  Theile  der  Flatinplatte  electro- 
lytisch bedeckt,  andere  dagegen  frei  sein  könnten.  Diese 
Vertheilung  des  Niederschlages  würde  leicht  zu  erkennen  sein. 
Zunächst  dürfte  man  nicht  mehr  die  volle  electromotorische 
Kraft:  Metall |  Flüssigkeit | Platin  beobachten;  vielmehr  müsste 
dieselbe  einen  kleineren  Werth  haben.  Ferner  könnte  ein 
solcher  Zustand  der  Platinplatte  nicht  andauern.  Es  müssten 
sich  Ströme  von  belegten  zu  unbelegten  Punkten  der  Platte 
bilden,  welche  eine  weitere  Zersetzung  der  Flüssigkeit  und 
eine  Ausgleichung  der  ungleich  dicken  Schichten  bewirken 
würden.  Wenn  daher  eine  solche  ungleichmässige  Belegung 
der  Platinplatte  auch  für  das  Auge  nicht  mehr  erkennbar 
wäre,  —  die  benutzten  Niederschläge  lagen  übrigens  sämmt- 
lich  an  der  Grenze,  zum  Theil  unter  der  Grenze  der  Sicht- 
barkeit — ,  so  müsste  sich  dieselbe  aus  dem  electrischen  Ver- 
halten derselben  ergeben. 

1)  Vgl.  H.  V.  Helmholt«,   Wied.  Ann.  7.  p.  387—344.   1879;   Ge- 
sammelte Abhandlungen,  p.  855 — 861. 
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Wenn  auch  im  ganzen  nur  schwache  Ströme  für  die 
Electrolyse  angewandt  wurden,  so  war  es  doch  möglich,  dass 
gleichzeitig  mit  dem  Metall  Wasserstoff  abgeschieden  wurde, 
sodass  die  hierdurch  entstehende  Polarisation  die  zu  beob- 
achtende electromotorische  Kraft  wesentlich  verändern  könnte. 
In  der  That  zeigte  sich,  dass  bei  manchen  Salzlösungen 
nur  Wasserstoff  und  gar  kein  Metall  oder  doch  erhebliche 
Wasserstoffmengen  neben  dem  Metall  abgeschieden  wurden. 
So  gaben  z.  B.  Zinnchloridlösungen  nur  Wasserstoff  und  kein 
Metall  Nickelsulfatlösungen  gaben  zwar  Nickelniederschläge, 
jedenfalls  aber  mit  erheblicher  Wasserstoffpolarisation,  welche 
leicht  daran  erkennbar  war,  dass  die  electromotorische  Kraft: 
Ni  I  Fl  I  Pt  unmittelbar  nach  der  Electrolyse  etwa  doppelt  so 
gross  war,  als  bei  Benutzung  einer  Nickelplatte,  und  dann 
anfänglich  schneller,  später  langsamer  abnahm. 

Die  Abscheidung  von  Wasserstoff  an  Stelle  des  Metalles 
wird,  wie  bekannt,  durch  freie  Säure  begünstigt.  Es  mussten 
also  möglichst  neutrale  oder  alkalisch  reagirende  Lösungen 
benutzt  werden. 

Schliesslich  gelang  es  mir  indess,  einige  Lösungen  aufzu- 
finden, welche  sich  fUr  die  anzustellenden  Versuche  gut  eig- 
neten.   Es  waren  dies  besonders  neutrale  Zink-  und  Cad- 
miumsulfatlösungen.      Bei    denselben    war    aus    der    länger      I 
andauernden,  fast  YoUständigen  Constanz  der  electromotori- 
schen  Kraft  zu  schliessen,   dass  die  Wasserstoffpolarisation      | 
entweder  nicht  vorhanden  war   oder   doch   nur  einen  unbe-      j 
deutenden  Einfluss  ausübte.    Bdi   Kupfemiederschlägen  ist      I 
wahrscheinlich  die  Wasserstoffabscheidung  nicht  vollständig 
vermieden.  Doch  Hessen  sich  auch  diese  noch  für  die  Zwecke 
dieser  Untersuchung  verwenden.  I 

Zur  genaueren  Berechnung  der  oben  charakterisirten 
Grenzwerthe  musste  ein  etwas  anderes  Verfahren  benutzt  | 
werden,  als  ich  ursprünglich  beabsichtigt  hatte.  Man  erhält 
zwar  bei  stärkeren  Niederschlägen  ein  Element:  Metall  [Flüs- 
sigkeit Platin,  dessen  electromotorische  Kraft  derjenigen 
gleich  ist,  welche  beim  Eintauchen  einer  Platte  des  entspre-  | 
chenden  Metalles  sich  ergibt.  Auch  bleibt  die  electromoto- 
rische Kraft  längere  Zeit  nahezu  constant.     Geht  man  aber 
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zu  immer  geringeren  Niederschlägen  über,  so  kommt  man 
an  einen  Punkt,  wo  unmittelbar  nach  Beendigung  der  Elec- 
trolyse die  electromotorische  Kraft  so  schnell  abnimmt,  dass 
man  dieselbe  nicht  mehr  mit  Sicherheit  beobachten  kann. 

Dies  kann  nur  davon  herrühren,  dass  der  dünne  Metall- 
überzug sich  freiwillig  wieder  auflöst,  sodass  der  Ueberzug 
der  Platinplatte  bald  zum  grössten  Theil  wieder  yerschwindet. 
Dass  dies  wirklich  der  Fall  ist,  davon  habe  ich  mich  mehr- 
fach auch  bei  stärkeren  Niederschlägen  überzeugt,  welche 
nach  Beendigung  der  Electrolyse  längere  Zeit  in  der  Flüs- 
sigkeit sich  selbst  überlassen  wurden.  Dieselben  waren  dann 
vollständig  verschwunden.  Niederschläge,  welche  dem  Grenz- 
werth  ziemlich  nahe,  aber  doch  noch  grösser  waren,  als  der- 
selbe, zeigten  folgendes  eigenthümliche  Verhalten.  Zuerst 
blieb  die  electromotorische  Kraft  einige  Zeit  fast  vollständig 
constant.  Dann  erfolgte  ein  schneller  und  bedeutender  Abfall 
derselben  bis  zu  einem  kleinen  Bruchtheil  des  ursprünglichen 
Werthes;  schliesslich  wurde  die  Abnahme  wieder  langsam. 
Bald  stellte  sich  heraus,  dass  die  Zeit  von  der  Beendigung 
der  Electrolyse  bis  zum  Beginn  des  Abfalles  hauptsächlich 
von  der  ursprünglichen  Menge  des  Niederschlages  abhing. 
Hieraus  ergab  sich  die  Möglichkeit,  den  gesuchten  Grenz- 
werth  durch  Combination  mehrerer  Beobachtungsreihen  zu 
berechnen,  bei  welchen  die  Niederschläge  über  demselben 
lagen. 

Die  oben  beschriebene  Auflösung  der  niedergeschlagenen 
Schicht  bedingt  eine  Abnahme  der  Dicke  derselben.  Solange 
als  letztere  oberhalb  des  Grenzwerthes  liegt,  bleibt  die  elec- 
tromotorische Kraft  constant.  Ist  derselbe  erreicht,  so  tritt 
eine  Abnahme  ein,  welche  wahrscheinlich  der  Mitwirkung 
der  Molecularkräfte  des  Platins  zuzuschreiben  ist.  Es  kam 
nun  darauf  an,  eine  Beziehung  zwischen  der  ursprünglichen 
Niederschlagsmenge  und  der  Zeit  bis  zum  Beginn  des  Abfalles 
zu  ermitteln.    Hierzu   dienen   die   folgendeiK  Betrachtungen. 

3. 

Bei  Beendigung  der  Electrolyse  mag  auf  der  Platinplatte 
die  Metallmenge  a  ausgeschieden  sein.    Dieselbe  nimmt  von 
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diesem  Zeitpunkt  an  ab   und   soll  nach  Verlauf  der  Zeit  / 
mit  X  bezeichnet  werden.     Dann  ist: 

Bei  dem  Beginn  des  schnellen  Abfalles  der  electromoto- 
rischen  Kraft  sei  dieselbe  auf  den  Werth  |  herabgesunken. 
Die  entsprechende  Zeit  sei  &.    Dann  ist: 

Waren  mehrere  Versuche  mit  verschiedenen  Anfangs- 
mengen a^.  a^  etc.  angestellt  und  die  entsprechenden  Zeiten 
t9"i  ,  iJ-j ,  tS-g  etc.  beobachtet  worden,  so  ist: 

Es  kam  nun  darauf  an,  die  Function  /  zu  ermitteln. 

Nachdem  ich  anfanglich  eine  Exponentialfunction  von 
der  Form  ^~^'  benutzt  hatte,  um  die  Abnahme  darzustellen, 
—  eine  Function,  welche  dem  Umstände  Rechnung  trägt, 
dass  eine  chemische  Auflösung  und  eine  darauf  folgende 
Diffusion  der  gelösten  Substanz  erfolgt  — j  fand  ich  später, 
dass  die  Grössen  a  und  die  entsprechenden  Zeiten  &  inner- 
halb gewisser  Grenzen  der  einfachen  Beziehung: 

a^A  +  Bd^ 
genügten. 

Aus  dieser  Gleichung  ist  ersichtlich,  dass  A  der  gesuchte 
Grenzwerth  selbst  ist,  d.  h.  diejenige  Menge  des  niederge- 
schlagenen Metalles  angibt,  bei  welcher  unmittelbar  nach 
Beendigung  der  Electrolyse  der  Abfall  der  electromotorischen 
Kraft  beginnt.    Hiernach  ist: 

/•/fix  Const.  j      II  .  Consta 

/ ('^)  "^  aTb^ '     ^^*  allgemein :      x  =  ^-^-gj- • 

Da  aber  für  <  =  0,  a?  =  0  sein  sollte,  so  ist: 

Zur  Bestimmung  der  beiden  Gonstanten  ^  und  B  genügen 
zwei  Versuchsreihen,  bei  welchen  a^  und  a^ ,  sowie  &^  und  i9^j 
ermittelt  werden.  Gewöhnlich  wurden  indess  drei  oder  vier 
Versuchsreihen  angestellt  und  die  beiden  Grössen  aus  den- 
selben nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  berechnet. 
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4. 

Bevor  ich  zur  Mittheilung  der  erhaltenen  Besoltate  über- 
gehe, schicke  ich  noch  einige  Bemerkungen  über  die  Ver- 
suchsanordnung  voraus. 

Die  Salzlösung  befand  sich  in  einem  rechteckigen,  läng- 
lichen Kasten,  welcher  aus  Spiegelglasplatten  zusammengesetzt 
war.  In  denselben  tauchen  drei  Platinplatten,  welche  nahezu 
dem  Querschnitt  des  Kastens  gleich  sind.  Zwei  derselben 
befanden  sich  an  den  beiden  Enden,  die  dritte  in  der  Mitte 
des  Kastens.  Auf  dieser  wurden  die  Niederschläge  erzeugt. 
Zu  dem  Zweck  waren  zwei  Platten  des  Metalles  der  Salz- 
lösung zu  beiden  Seiten  der  mittleren  Platte  angebracht, 
welche  als  Anoden  dienten.  Sie  befanden  sich  von  derselben 
in  einer  Entfernung  von  5  bis  6  cm.  Durch  diese  Anordnung 
sollte  bewirkt  werden,  dass  der  Niederschlag  auf  der  mittle- 
ren Platte  an  allen  Stellen  gleiche  Dicke  erhält.  Vollständig 
gelingt  dies  allerdings  trotzdem  nicht.  Wird  bei  dieser  An- 
ordnung eine  Bleiacetatlösung  so  zersetzt,  dass  auf  der  Pla- 
tinplatte der  Niederschlag  von  Bleisuperoxyd  sich  ablagert, 
so  erkennt  man  aus  der  Bildung  der  Oberflächenfarben,  dass 
derselbe  an  den  Rändern  stets  etwas  stärker  ist,  als  in  der 
Mitte.  Der  grössere  Theil  der  Platte  ist  aber  gleichmässig 
gefärbt. 

Die  beiden  an  den  Enden  des  Kastens  befindlichen  Plat- 
ten blieben  von  der  Electrolyse  unberührt.  Mit  diesen  wurde 
die  mittlere,  mit  Metall  belegte  Platte  in  Bezug  auf  ihre 
electromotorische  Kraft  verglichen. 

Der  die  Electrolyse  bewirkende  Strom  wurde  von  zwei 
Daniell'schen  Elementen  geliefert.  In  den  Stromkreis  des- 
selben war  ein  Widerstandskasten  und  ein  Amperemeter  von 
Edelmann  eingeschaltet,  welches  so  eingerichtet  ist,  dass 
man  tausendstel,  hundertel  oder  zehntel  Ampere  ablesen  kann, 
je  nachdem  man  die  an  dem  Instrument  angebrachten  Zweig- 
widerstände benutzt. 

Durch  eine  Wippe  konnte  die  mittlere  Platinplatte  zuerst 
in  den  Zersetzangskreis  und  dann  in  den  Compensationskreis 
versetzt  werden. 

Zur  Compensation  dienten  zwei  Danieirsche  Elemente. 
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Neben  denselben  war  stets  ein  Widerstand  Ton  3000  S.-E. 
eingeschaltet.  Der  zu  verändernde  Zweigwiderstand  bestand 
ans  einem  Widerstandskasten.  Der  Zweige  welcher  das  zu 
untersuchende  Element  und  das  Galvanometer  enthält,  hatte 
einen  Widerstand  von  mehr  als  10000  S.-E.,  welchen  die  bei- 
den Galvanometerrollen  mit  16000  Windungen  feinen  Kupfer- 
drabtes  lieferten.  Durch  Benutzung  so  grosser  Widerstände 
wird  das  Entstehen  stärkerer  Ströme  in  diesem  Zweige  ver- 
hindert. Die  Compensation  gelang  daher  stets  leicht  und 
sicher.  Auch  den  schnell  veränderlichen  electromotorischen 
Kräften,  mit  denen  ich  zum  Theil  zu  thun  hatte,  konnte  ich 
durch  passende  Veränderung  des  Zweig  Widerstandes  meist 
bequem  folgen.  Bezeichnet  man  denselben  mit  tr,  so  ist  die 
electromotorische  Kraft  des  Elementes: 

söfe  !>*-«»• 

Da  der  Widerstand  der  beiden  Daniell  zusammen  noch 
nicht  1  S.-E.  betrug,  so  konnte  derselbe  im  Vergleich  zu 
3000  vernachlässigt  werden. 

Der  Gang  eines  Versuches  war  hiemach  stets  der  fol- 
gende. Zunächst  wurde  der  die  Electrolyse  bewirkende  Strom 
geschlossen,  und  gleichzeitig  ein  Chronoskop  in  Bewegung 
gesetzt  Nach  Verlauf  der  in  Aussicht  genommenen  Zer- 
setzungszeit wurde  die  Wippe  umgelegt,  die  entstandene  elec- 
tromotorische Kraft  compensirt  und  die  Compensation  auch 
bei  Abnahme  derselben  erhalten.  Die  hierbei  einzuschalten- 
den Zweigwiderstände  wurden  von  Minute  zu  Minute  notirt. 

Das  Chronoskop  war  mit  einer  richtig  gehenden  Uhr 
verglichen  worden.  Eine  Secunde  desselben  entsprach  0,96". 
Bei  der  schliesslichen  Berechnung  der  Niederschlagsmengen 
aus  Stromstärke  und  Zersetzungszeit  wurde  dieser  Abwei- 
chung von  der  wahren  Zeit  Rechnung  getragen.  Femer 
wurde  bei  jeder  Versuchsreihe  die  eintauchende  Fläche  der 
Platinplatte  bestimmt,  wobei  die  beiden  Seiten  derselben  in 
Betracht  kamen. 

5. 

Wie  schon  früher  bemerkt,  hat  sich  schliesslich  nur  eine 
kleine  Zahl  von  Salzlösungen  als  geeignet  für  die  beabsich- 


Digitized  by 


Googk 


Electromotorische  Kräfte  dünner  Schichten,  345 

tigten  Versuche  herausgestellt.  Es  waren  die  Salze  von  Zink, 
Cadmium  und  Kupfer,  und  auch  bei  diesen  mussten  möglichst 
säurefreie  Lösungen  benutzt  werden. 

I.    Zink. 

Da  Zinksulfatlösungen  stets  etwas  sauer  reagiren,  so 
wurden  die  aus  chemisch  reinem  Salz  bereiteten  Lösungen 
längere  Zeit  mit  Zinkcarbonat  digerirt  und  hierdurch  nahezu 
neutral  gemacht. 

In  einer  massig  concent rirten  Lösung  betrug  die  elec- 
tromotorische Kraft:  Zink]  Flüssigkeit! Platin:  1,13  Daniell. 

Zur  allgemeinen  Charakterisirung  des  ganzen  Verlaufs 
der  electromotorischen  Kraft  dünner  Metallschichten  theile  ich 
zunächst  einige  Versuche  mit,  bei  denen  die  Niederschlags- 
mengen gross  waren,  und  der  schnelle  Abfall  der  electromo* 
torischen  Kraft  erst  nach  ziemlich  langer  Zeit  erfolgte. 

In  dieser  und  in  den  folgenden  Tabellen  bedeuten: 

i  —  Stärke  des  die  Electrolyse  bewirkenden  Stromes  in 
Ampäre, 

2  —  Wirkungszeit  desselben  in  Secunden, 

t  —  die  seit  Beendigung  der  Electrolyse  verflossene  Zeit 
in  Minuten, 

E  —  die  entsprechende  electromotorische  Kraft  des 
entstandenen  Elementes  in  Tausendstel  Daniell, 

JE  —  die  Abnahme  derselben  für  eine  Minute  auf  die- 
selbe Einheit  bezogen.       ' 

Die  electromotorischen  Kräfte  sind  ausserdem  in  Fig.  1 
als  Functionen  der  Zeit  in  Curven,  entsprechend  den  Reihen 
(1),  (2),  (3)  dargestellt. 

Man  ersieht  aus  Tab.  1,  p.  346,  zunächst,  dass  bei  allen 
drei  Reihen  die  Zinkniederschläge  vollständig  hinreichen,  um 
dieselbe  Fotentialdifferenz  zwischen  dem  Metall  und  der 
Flüssigkeit  he^orzubringen,  welche  man  bei  einer  Zinkplatte 
gefunden  haben  würde.  Auch  bleibt  die  electromotorische 
Kraft  einige  Zeit  nahezu  constant.  Dann  beginnt  dieselbe 
aber  zuerst  langsam,  dann  sehr  schnell  abzunehmen.  Die 
Zeiten,  bei  denen  dieser  plötzliche  Abfall  beginnt  (ungefähr 
einer  electromotorischen  Kraft  von  1,1  bis  1,0  Daniell  ent- 
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sprechend)  sind  wesentlich  verschieden  und  betragen  bei  der 
ersten  Reihe  ungefähr  15',  bei  der  zweiten  IT,  bei  der 
dritten  6'.  Die  weitere  Abnahme  bis  etwa  0,1  Daniell  voll- 
zieht sich  bei  der  ersten  und  zweiten  Beihe  in  7',  bei  der 
dritten  in  4'. 


Tabelle  1. 

i  S 

0,017,    «  =  80" 

f  =  0,017,    Ä  =  60" 

1      *  ~ 

0,017,     z 

=  40" 

(1) 

zi  =  1,36 

(2)          zi  =  1,02 

1(3) 

zi  =  0,68 

t 

E 

AE 

t     i      E 

AE 

t 

E 

AE 

1' 

1134 



1'        1119 



1' 

1180 

^_ 

2 

1128 

8,0 

2        1118 

1,0 

i    2 

1127 

8       • 

4 

1122 

3,0 

8     i    1115 

1,5 

.    8 

1123 

4 

6 

1120 

1,0 

:      5     ^    1114 

0,5 

,     4 

1118 

5 

8 

1119 

0,5 

■     7 

1112 

1.0 

5 

1077 

41 

10 

1114 

2,5 

1     9 

1108 

2,0 

1    6 

864 

218 

14 

1094 

2,5 

11 

1095 

6,5 

7 

500 

864 

15 

1040 

54,0    1 

13 

857 

119,0 

i    ^ 

125 

375 

17 

855 

92,5    1 

14 

750 

107,0 

'    9 

98 

27 

19 

667 

94,0 
474,0 

15 

182        56S,0 

20 

193 

16           125     i      57,0 

21 

113 

80,0 
12,0 

Bin/)     t 

18            95          15,0 

22 
( 

101 

'^  (Tan  Kor 

ia    txT 

of  on     7.fl 

if  oVianVii 

uraoonfT 

r\\      oVk. 

hängig  von  den  ursprünglichen  Belegungsmengen  und  neh- 
men mit  der  Grösse  derselben  ab.  Doch  sind  diese  Beihen 
noch  nicht  geeignet,  den  genaueren  Zusammenhang  zwischen 
den  beiden  Veränderlichen  festzustellen.  Hierzu  ist  es  vor- 
theilhaft,  dem  Grenzwerth  des  Niederschlags  so  nahe  zu 
kommen,  als  überhaupt  möglich,  d.  h.  die  Niederschlags- 
mengen so  klein  zu  wählen,  dass  zwar  noch  eine  kurze  Zeit 
die  electromotorische  Kraft  constant  bleibt,  die  Abnahme 
aber  möglichst  früh  erfolgt. 

Bei  diesen  Versuchen  wurde  eine  neu  bereitete  Zink- 
sulfatlösung benutzt,  welche  das  specifische^  Gewicht  1,128 
hatte.  In  der  folgenden  Tabelle  theile  ich  zunächst  eine 
vollständige  Versuchsreihe,  aus  vier  Einzelreihen  bestehend, 
mit.  Die  Bezeichnungen  sind  dieselben,  wie  zuvor.  Die 
Beihen  sind  in  Fig.  2  wiedergegeben. 
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f= 0,020,  z 

=  24" 

i=0,020,  2=22" 

1  t= 0,020,  «=20" 

t=0,020,  z«15" 

(1)  zi=0,^ 

AE 

(2)  iE  i»  0,44 

1(3)  «f=0,40 

(4)  «f=0,30 

t 

E 

' 

E    1  AE 

t 

E    \  AE[t 

E 

AE 

1' 

1094 

___ 

1' 

1101 



Ir 

1103 



'  1' 

1078 



2 

1089 

5 

2 

1093 

8 

|2 

1099 

4 

2 

910 

168 

3 

1085 

4 

1  3  1  1085 

8 

3 

1071 

2d 

:  3 

403 

507 

4 

1082 

8 

;  4   1041 

84  ,1  4 

902 

169 

4 

803 

100 

5 

1054 

28 

'  5  '  805 

236   5 

546 

356  |<  5 

152 

151 

6 

838 

216 

1  6  1  463 

842  1  6 

288 

258  : 

7    479 

369 

,  7  1  305  ,  158  ,  7 

156 

132  ' 

8  1  287 

192 

18  1  186  1  119  |i   ' 

1 

9 

163 

124 

1 

1 

1 

Wie  man  sieht,  beginnt  auch  hier  der  schnelle  Abfall 
ungefähr  bei  1,0  Daniell.  Die  diesem  Werth  der  electromo- 
torischen  Kraft  entsprechenden  Zeiten  [&)  sind  darch  eine 
einfache  Rechnung  aus  den  einzelnen  Reihen  berechnet  und 
in  der  folgenden  Tabelle  mit  den  zugehörenden  Producten 
zi=s  a  zusammen  gestellt. 

Tabelle  8. 

a  s   0,30      0,40      0,44      0,48 
&  =    1,5'        3,4'       4,2'       5,2' 

Wie  oben  auseinandergesetzt,  wurden  hieraus  die  Gon- 
stanten  A  und  B  der  Formel: 

a  =  ^  + JB* 
ermittelt.    Es  ergab  sich: 

.i- 0,2291,        B  =  0,0492. 
Eine  weitere  Versuchsreihe,  bei  welcher  ein  schwächerer 
Strom  (i=s  0,014)  zur  Electrolyse  benutzt  wurde,  führte  zu 
der  folgenden 

Tabelle  4. 

a  =    0,28      0,35      0,42      0,49 
^  =    1,2'        2,2'        3,5'        4,6' 

und  lieferte  die  Werthe: 

^»0,2105,        J8  =  0,0608. 

Als  dieselbe  Zinklösung  verdünnt  worden  war,  sodass  sie 
nur  noch  das  specifische  Gewicht  1,064  zeigte,  stieg  die 
electromotorische  Kraft  auf  1,16,  während  die  schnelle  Ab- 
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nähme  derselben  schon  bei»  1,1  Daniell  eintrat.  Sonst  ver- 
liefen die  Reihen  ganz  analog  den  früheren.  Die  erste  gab 
die  folgenden  Werthsysteme. 

Tabelle  5. 

a  »    0,32       0,40      0,44      0,50 
&  =    1,7'        2,7'        3,2'        4,4' 

Hieraus: 

.4  =  0,2149,        B«  0,0667. 

Aus  einer  zweiten  Beihe  folgte: 
Tabelle  6. 

a  =  0,30      0,33      0,45      0,54 
^  =   1,3'        1,6'       2,8'       4,0' 

^  =  0,1878,        B  =  0,0898. 

Die  Werthe  von  A  stimmen  bei  den  ersten  drei  Ver- 
suchsreihen fast  vollständig  überein,  und  auch  der  etwas  klei- 
nere letzte  Werth  weicht  nicht  allzusehr  davon  ab.  Die 
Grossen  B,  welche  die  Geschwindigkeit  bedingen,  mit  der 
die  Zinkschicht  abnimmt,  hängen  jedenfalls  von  manchen  zu- 
fälligen Umständen,  z.  6.  von  den  von  der  Lösung  absorbir- 
ten  Luftmengen,  ab.  Sie  können  sich  daher  von  einer  Ver- 
suchsreihe zur  anderen  verändert  haben.  Auch  hat,  wie 
schon  bemerkt,  die  Concentration  der  Lösung  Einfluss  auf 
dieselben. 

Die  gefundenen  Grössen  A  (zunächst  in  Amp^re-Secunden 
gegeben)  können  weiter  dazu  dienen,  die  Grenzwerthe  des 
Zinkniederschlags  zu  ermitteln.  Ich  ziehe  indess  vor,  zu- 
nächst in  gleicher  Weise  die  Versuche  mit  Niederschlägen 
von  Cadmium  und  Kupfer  mitzutheilen  und  dann  die  Resul- 
tate der  weiteren  Umrechnung  zu  besprechen. 

II.    Cadmium. 

Bei  den  Versuchen  mit  Cadmiumniederschlägen  wurde 
eine  Lösung  von  chemisch  reinem  Cadmiumsulfat  angewandt. 
Die  electromotorische  Kraft:  Cadmium  |  Flüssigkeit  |  Platin 
beträgt  ungefähr  1  DanielL  Sie  hängt  von  der  Concentration 
der  Lösung  ab  und  ist   bei    grösserer  Verdünnung  etwas 
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kleiner.  Die  electromotorische  Kraft  des  Elements  mit  dün- 
ner Cadmiumschicht  ist  zuerst  fast  Tollständig  constant.  Der 
Abfall  derselben  tritt  dann  plötzlich  ein  und  Terläuft  noch 
schneller,  wie  bei  dem  Zink,  sodass  der  Beginn  desselben 
genau  zu  beobachten  ist.  Ich  theile  zunächst  wieder  einige 
Versuchsreihen  mit,  bei  denen  die  Niederschlagsmenge  ver- 
hältnissmässig  gross,  die  Zeitdauer  bis  zum  Beginn  des  Ab- 
falls ziemlich  lang  war  (vgl.  Fig.  3). 

Tabelle  7. 


i  s 

9,009,  z 

=  50" 

i  = 

3,009,  » 

=  40" 

'  i  s- 

0,009,  z 

=  80" 

(1) 

zi  =  0,45 

1(8) 

zi  =  0,36 

i(3) 

zi  =  0,27 

t 

t 

F      1  ^E 

1  t 

E      !  ^E 

1' 

1015 

__ 

1    1' 

1010 

__ 

r 

1005 

_ 

3 

1015 

0 

3 

1008 

0,7 

3 

1002 

1,5 

6 

1013 

0,7 

1  6 

1005 

1,0 

4 

421 

581 

7 

1012 

1,0 

1 

800 

205 

5 

2U 

207 

8 

1010 

2,0 

1  8 
9 

333 

467 

1  6 

142 

72 

9 

909 

111 

235 

98 

1  7 

89 

53 

11 

285 

887 

10 

165 

70 

12 

165 

70 

13 

125 

40 

1 
1 

Diese  Beihen  zeigen,  dass  die  Zeiten  bis  zum  beginnen- 
den Abfall  wiederum  wesentlich  durch  die  Ladungsmengen 
bedingt  werden.  Die  Producte,  Stromstärke  -  Zersetzungszeit, 
konnten  hier  erheblich  kleiner  gewählt  werden,  als  beim  Zink. 

Zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  dienten  Beobachtungen 
mit  geringeren  Niederschlägen.  Die  folgende  Tabelle  gibt 
eine  vollständige  Beobachtungsreihe. 

Wie  oben  bemerkt»  konnte  der  Zeitpunkt  des  Abfalls 
direct  beobachtet  werden.  Derselbe  gab  sich  dadurch  zu 
erkennen,  dass  die  bisher  ganz  ruhige  Magnetnadel  plötzlich 
nach  derjenigen  Seite  schnell  zu  wandern,  begann,  welche 
einer  Abnahme  der  electromotorischen  Kraft  des  Elements 
entsprach.  Die  entsprechenden  Zeiten  sind  in  der  fol- 
genden Tabelle  besonders  aufgeführt  und  unterstrichen,  (vgl. 
Fig.  4.) 
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Tabelle  8. 


»  =  0,01,    «=25" 
(1)        zi  =  0,25 


I     1  =  0,01,     Ä  =  20" 
'1(2)        «»  =  0,20 


j     i  =  0,01,    «=15" 
'  (3)        r»  =  0,15 


t 

E 

JE 

t 

E 

1  ^^' 

'  t     ' 

E 

JE 

r 

930 

^_ 

,  1' 

988 

'  1'   1 

925 



2 

931 

-1 

'  2 

938 

0 

L£'i 

— 

— 

3 

932 

-1 

3 

938 

0 

2   1 

650 

275 

4 

932 

0 

3,1' 

— 

— 

>  3   1 

280 

420 

4,6' 

— 

4 

271 

667 

*  i 

149 

81 

6" 

325 

303 

1  ^ 

222 

49 

1 

7 

226 

99 

6 

186 

86 

1 

8 

173 

53 

7 

164 

22 

i 

Die  mitgetheilte  Eeihe  war  mit  einer  Lösung  ?om  spe- 
cifischen  Gewicht  1,138  angestellt  worden.  Die  zar  weiteren 
Berechnung  verwandten  Werthe  sind  in  der  folgenden  Ta- 
belle zusammengestellt. 

Tabelle  9. 

a  =  0,15        0,20        0,25 
^  =   1,5'         3,1'         4,6' 

Aus  denselben  erhält  man: 

A  =  0,1011,       B  =  0,0332. 

Eine  weitere  Reihe  mit  derselben  Lösung,  aber  mit 
einer  anderen  Stromintensit&t  (t  =  0,007)  lieferte: 

Tabelle  10. 

a  =  0,14        0,21         0,28 
^  =  1,4'  3,2'  4,9' 

^  =  0,0828,        -B  =  0,040. 

Bei  einer  dritten  Beihe  wurde  eine  verdünntere  Lösung 
(specifisches  Gewicht  1,059)  angewandt,  während  t  =0,010  war. 

Tabelle  11. 

a  =  0,16        0,20        0,25        0,30 
^  «   1,2'  1,9'         2,6'         3,6' 

A  «  0,0899,        B  «  0,0593. 

m.    Kupfer. 

Nicht  ganz  so  geeignet  für  die  Yorliegenden  Versuche 
sind  die  Niederschläge  des  Kupfers.  Eine  Lösung  von  reinem 
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Kupfersul&t  reagirt  stets  sauer.  Niederschläge  aus  derselben 
gaben  eine  electromotorische  Kraft,  welche  unmittelbar  nach 
Beendigung  der  Electrolyse  ziemlich  schnell  und  gleich- 
massig  abnahm,  sodass  ein  unvollständiger  Kupferüberzug 
der  Platinplatte  angenommen  werden  muss.  Brauchbarer 
erwies  sich  dagegen  eine  in  der  Galvanoplastik  verwendete 
Lösung,  bestehend  aus  Kupfersulfat,  weinsaurem  Natron-, 
Kali  mit  überschüssigem  Natron.  Wurde  aus  dieser  ein 
dünner  Kupferniederschlag  hergestellt,  so  nahm  die  electro- 
motorische Kraft  zwar  stets  langsam  ab,  die  Abnahme- 
geschwindigkeit erreicht  aber  ein  Maximum  und  wird  von 
da  aber  wieder  langsamer.  Ich  halte  es  für  wahrscheinlich, 
dass  stets  mit  dem  Kupfer  etwas  Wasserstoff  ausgeschieden 
wird,  sodass  man  zuerst  die  abnehmende  Wasserstoffpola- 
risation beobachtet,  und  dann  erst  die  Lösung  der  Kupfer- 
schicht beginnt 

Die  folgende  Tabelle  gibt  zunächst  einen  Ueberblick 
dieser  Erscheinung  bei  grösseren  Niederschlägen.  Die  elec- 
tromotorische Kraft  Platin  I  Flüssigkeit  I  Kupfer  betrug  0,165 
Daniell.    (Vgl.  Fig.  5). 


T 

abelle 

12. 

»=»( 

[),0021,  «=100" 

»  =  0,0021,  «  =  80" 

»  =  0,0021,  ««60" 

(1) 

zi  «  0,210 

(2)    zi  «  0,168 

(3) 

zi  =  0,126 

i 

JS 

JE 

' 

JS 

AE 

E      1  AE 

1' 

168 

__ 

1' 

165   !   — 

1' 

154 

, 

2 

164 

4,0 

2 

160  i   5 

2 

149 

5 

4 

157 

3,5 

3 

155      5 

3 

145 

4 

6 

154 

llö 

4 

158      2 

133 

12 

8 

150 

2,0 

5 

151   1   2 

95 

38 

10 

147 

1,5 

6 

147 

4 

6 

71 

24 

12 

143 

2,0 

7 

145 

2 

7 

56 

15 

14 

181 

6,0 

8 

135 

10 

8 

49 

7 

15 

107 

24,0 

9 

106 

29 

9 

39 

10 

16 

80 

27,0 

10 

80 

26 

10 

33 

6 

17 

62 

18,0 

11 

63 

17 

18 

56 

6,0 

12 

51 

12 

19 

47 

9,0 

13 

46 

5 

20 

89 

8,0 

14 

40 

6 

Die  Berechnung  eines  Grenzwerthes  der  Kupfermenge 
habe  ich  auch  hier  wieder  mit  Benutzung  kleinerer  Nieder- 
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schlagsmengen  ausgef&hrt     Die   Beobacktungsreilie    (vergL 
Fig.  6)  gibt: 

Tabelle  13. 


t  =  0,0U3,  z  = 

40" 

t  = 

0,003, 

Z   as 

35' 

1  sa 

0,003, 

z  =  30 ' 

(1)    «I- 0,120 

(2) 

rt  =  0,105 

(3) 
t 

E 

161 

),090 

t           E 

AE 

1  t 

E 

AE 

AE 

V          176 

^ 

1' 

172 



1 

1  ___ 

2     16S 

18 

2 

158 

14 

1  2 

126 

35 

3   ,   154 

9 

3 

133 

1 

25 

3 

89 

37 

4     181 

23 

4 

97 

36 

4 

71 

-18 

5   i   99 

82 

5 

76 

I 

21 

'  5 

60 

'   11 

6   '   81 

18 

6 

65 

U 

i 

I 

7   ,   69 

12 

7 

56 

9 

8   !   57 

12 

Nimmt  man  hiernach  als  Grenzwerth  des  schnelleren 
Abfalls  die  electromotorische  Kraft  von  0,15  Daniell  an,  so 
erhält  man  die  folgende  Zusammenstellung: 

Tabelle  14. 

a  =  0,09        0,105        0,120 
V^  =   1,3'         2,3  3,2 

und  hieraus  wie  früher  berechnet: 

-1«  0,0692,        £»0,0158. 

Weitere  Versuche  mit  einer  etwas  yerdünnteren  Lösung 
gaben: 

Tabelle  15. 

a  =  0,09        0,105        0,120 
^  s=   1,0'  2,0'  2,8' 

4  =  0,0729,        B  =  0,0166, 

6. 
Zur  schliesslichen  Berechnung  der  Grenzmengen  von 
Metall,  welche  mindestens  auf  1  qcm  einer  Platinplatte  nie- 
dergeschlagen sein  müssen,  um  dieselbe  electromotorisch  in 
eine  Platte  eines  anderen  Metalls  zu  verwandeln,  bin  ich  Yon 
der  Angabe  von  F.  und  W.  Kohl  rausch^)  ausgegangen, 
dass  ein  Strom  von  1  Ampere  in  1  Secunde  0,328  mg  Kupfer 


1)  F.  u.  W.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  27.  p.  59.  1886. 
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abscheidet.  Die  Flächen,  auf  welchen  der  Niederschlag  er- 
folgte, waren  bei  jeder  Versuchsreihe  besonders  bestimmt 
worden  und  lagen  zwischen  34  und  38  qcm.  Dass  ausser- 
dem noch  eine  Correction  für  die  Zeitbeobachtung  mit  Hülfe 
des  Chronoskops  anzubringen  war,  wurde  schon  früher  be- 
merkt. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  die  aus  den  einzelnen 
Reihen  sich  ergebenden  Grenzmengen  fur  19  cm  zu  der  Co- 
lumne  M  zusammengestellt,  während  unter  D  die  entspre- 
chenden Dicken  der  Schicht  zu  verstehen  sind,  berechnet 
unter  der  Annahme,  dass  das  specifische  Gewicht  des  Metalls 
dasselbe  ist,  wie  bei  dickeren  Schichten. 

Tabelle  16. 


Nr. 

M  mg 

D  mm 

Nr. 

M  mg 

2>  mm 

1 
2 

3 

Zink 
1,94 .  10-» 
1,78.10-» 
1,88 .  10-» 
1,65.10-» 

2,73 .  10-« 
2,51 .  10-« 
2,65 .  10-« 
2,32 .  10-«      ! 

1 

1 

1 
2 
3 

1 
2 

Cadmium 
1,64.10-»     1     1,91.10-« 
1,35.10-»          1,57.10-« 
1,46.10-»          1,70.10-« 

Kupfer 
0,61 .  10-»         0,69 .  10-« 
0,65  .  10-»          0,73  .  10-« 

Die  Zahlen werthe  für  jedes  einzelne  Metall  stimmen  so 
gut  überein,  wie  nach  der  Art  ihrer  Ermittelung  zu  erwarten 
war«  Sie  zeigen,  dass  die  Grenzdicken  für  Zink  am 
grössten  sind  und  zwischen  2  und  3,  für  Cadmium 
zwischen  1  und  2  und  für  Kupfer  etwas  unter  1  Mil- 
liontel Millimeter  liegen. 

Zu  berücksichtigen  ist  dabei,  dass  die  Versuchsbedingun- 
gen bei  den  einzelnen  Reihen  so  weit  wie  irgend  möglich 
verändert  worden  waren,  besonders  dass  die  Stärke  des  die 
Electrolyse  bewirkenden  Stromes  oder  die  Concentration  der 
Lösung  bei  jeder  Reihe  andere  Werthe  haben. 

Vergleicht  man  mit  der  Zahlenreihe  M  diejenigen  Was- 
serstoffmengen, welche  die  Flächeneinheit  eines  Metalles  be- 
flecken müssen,  um  noch  eine  merkliche  Polarisation  hervor- 

▲im  d.  PhTS.  u.  Cham.  N.  F.  XXZr.  23 
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zubringen,  so  sind  dieselben  nach  meinen  früheren  Versuchen^) 
erheblich  kleiner,  als  die  oben  angegebenen  Metallmengen. 
Berechnet  man  dagegen  die  Dicken  der  Gasschicht  (anter 
der  Annahme,  dass  f&r  diese  kleine  Quantitäten  noch  die 
gewöhnlichen  Werthe  fur  die  Dichtigkeit  gültig  sind),  so 
erhält  man  Zahlen  ?on  derselben  Grössenordnung,  wie  für 
die  Metallschichten. 

Wird  z.  B.  die  oben  erwähnte  Wasserstoffmenge  Yon 
2,8.10~®mg  über  Platinplatten  von  resp.  V*»  V2  ^^^  1  <1^^ 
ausgebreitet,  so  sind  die  electromotorischen  Kräfte  der  Pola- 
risation, wenn  dieser  Platte  eine  gleich  grosse  Platte  mit 
entsprechenden  Sauerstoffschichten  gegenüber  steht: 
0,51 ,    0,42    und    0,36  Daniell. 

Die  Dicken  der  Wasserstoffschicht  betragen  dann: 
12,5,      6,36    und    3,13  Milliontel  Millimeter. 

Aehnliche  Versuche  mit  Nickelplatten  gaben  bei  Schicht- 
dicken von  6,36  bis  0,64  Milliontel  Millimeter  gleiche  elecitro- 
motorische  Kräfte  von  0,6  Daniell.  Bei  Abnahme  der  Dicke 
auf  0,31  sinkt  dieselbe  auf  0,56  Daniell.  Hier  erhalten  wir 
also  einen  Grenzwerth  der  Schichtdicke  für  die  Gasbelegung, 
wie  bei  dünnen  Metallschichten.  Derselbe  ist  für  Wasserstoff 
auf  einer  Nickelplatte  ungefähr  halb  so  gross,  wie  für  Kupfer 
auf  einer  Platinplatte. 

Als  Besultat  dieser  Vergleichung  dünner  Metallbelegun- 
gen und  Gasbelegungen  kann  man  hiernach  angeben,  dass 
beide  von  derselben  GrOssenordnung  sind,  und  dass  die  Grenz- 
werthe  in  der  Nähe  Yon  1  Milliontel  Millimeter  liegen. 

Sehr  bemerkenswerth  ist  es,  dass  alle  bisherigen  Ver- 
suche, den  Durchmesser  der  Wirkungssphäre  oder  kürzer  den 
Durchmesser  eines  Molecüls  zu  berechnen,  zu  Werthen  ge- 
führt haben,  welche  einige  Zehntel  von  1  Milliontel  Millimeter 
betragen.  *)  Die  hierbei  herangezogenen  Stoffe  sind  meist  Gase 

1)  A.  Oberbeck,  Wied.  Ann.  21.  p.  146  u.  156.  1884.  Es  mag 
hier  daran  erinnert  werden,  dass  diese  Versuche  mit  Wechselströmen 
aasgeführt  wurden.  Als  wirksam  wurde  die  in  einer  Halbschwingung 
abgeschiedene  Gasmenge  angesehen. 

2)  0.  £.  Meyer,  Kinetische  Gastheorie,  p.  226  u.  280»  £.  Dorn, 
Wied.  Ann.  13.  p.  380.  1881. 
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oder  Dämpfe.  Da  man  wohl  annehmen  dar^  dass  die  Mole- 
cule Yon  Metallen  nicht  kleiner  sind  als  jene,  so  können  wir 
mit  Eücksicht  auf  die  angestellten  Versuche  den  Schluss 
ziehen:  Eine  dünne  Metallbelegung  verh&lt  sich  elec- 
tromotorisch  ebenso,  wie  eine  dicke  Platte  desselben 
Metalles,  auch  wenn  dieselbe  nur  aus  einer  kleinen 
Anzahl  von  übereinander  liegenden  Molecülschich- 
ten  besteht. 

7. 

Den  mitgetheilten  Versuchen  lässt  sich  noch  eine  weitere 
Folgerung  entnehmen.  Die  auffallende  Abnahme  der  electro« 
motorischen  Kraft  dünner  Zink-  und  Cadmiumscbichten, 
wenn  dieselben  unterhalb  der  Grenzdicke  liegen,  lässt  zwei 
verschiedene  Erklärungen  zu. 

Man  kann  annehmen,  dass  nach  erreichter  Grenzdicke 
der  Metallschicht  plötzlich  in  der  Abnahme  derselben  eine 
erhebliche  Beschleunigung  eintritt.  Es  können  dann  vielleicht 
einzelne  Theile  der  Flatinplatte  von  dem  Metallüberzug  frei 
werden  und  dadurch  electriscbe  Ströme  entstehen,  welche  in 
kürzerer  Zeit  den  Metallüberzug,  auflösen  oder  oxydiren, 
sodass  die  eleetromotorische  Kraft  deshalb  schnell  sinkt,  weil 
die  mit  der  Flüssigkeit  in  Berührung  befindlichen  Theile  der 
Flatinplatte  immer  grösser,  die  belegte  Fläche  entsprechend 
kleiner  wird. 

Es  ist  aber  auch  möglich,  dass  die  Auflösung  der  Metall- 
schicht mit  der  bisherigen  Geschwindigkeit  sich  weiter  voll- 
zieht, dass  aber  die  Dicke  der  Metallschicht  so  klein  geworden 
ist,  dass  die  Wirkung  der  Molecularkräfte  des  Platins  durch 
dieselbe  hindurch  erfolgen  kann,  während  die  Wirkung  der 
dünnen  Metallschicht  mit  abnehmender  Dicke  immer  klei- 
ner wird. 

Es  dürfte  schwer  halten,  eine  definitive  Entscheidung 
zwischen  beiden  Annahmen  zu  geben. 

Von  dem  Standpunkte  der  zweiten  Annahme  aus  kann 
man  leicht  die  Dicke  der  Metallschicht  berechnen,  welche 
einem  gewissen  kleinen  Bruchtheil  der  ursprünglichen  electro- 
motorischen  Kraft  entspricht 

Setzt  man  in  der  früher  benutzten  Formel: 
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X  =    J   .    p^  •        "T  =  *j        80    ist:        j:  = 


Da  für  die  einzelnen  Versuchsreihen  A  und  B  berechnet 
worden  sind,  so  findet  man  fdr  dieselbe  auch  x.  Entnimmt 
man  ferner  der  Beobachtungsreihe  diejenige  Zeit  t,  welche 
einem  bestimmten  Werth  der  beobachteten  electromotorischen 
Kraft. entspricht^  so  kann  man  aus  der  Gleichung  den  zuge- 
hörigen Werth  Yon  z  berechnen. 

Die  Werthe,  welche  man  aus  den  einzelnen  Reihen  fär 
ein  bestimmtes  Metall  erh&lt,  weichen  nicht  mehr  voneinander 
ab,  als  die  berechneten  Grenzwerthe  A.  Sie  können  in  glei- 
cher Weise  auf  Metallbelegung  pro  Quadratcentimeter  und 
auf  Dicken  umgerechnet  werden,  wie  diese. 

Ich  will  mich  mit  der  Angabe  einiger  Mittel werthe  be- 
gnügen. 

Wenn  der  obere  Grenzwerth  für  Zink  auf  Platin,  einer 
electromotorischen  Kraft  von  1,1  Daniell  entsprechend,   im 

Mittel: 

2,54 .  10-«  mm 

beträgt,  so   entspricht  einer  electromotorischen  Kraft  von 

0,3  Daniell  eine  Dicke  der  Zinkschicht  von: 

1,95 .  10-«  mm. 

Die  entsprechenden  Werthe  für  Cadmium  sind: 
1,46.10-«     und    0,96.10-«, 
erstere  Dicke  einer  electromotorischen  Kraft  von  ungefthr 
0,9  bis  1  Daniell,  letztere  einer  solchen  von  0,2  Daniell  ent- 
sprechend. 

Im  Sinne  der  von  uns  gemachten  Annahme  würden  wir 
also  finden,  dass  bei  Entfernung  von  etwa  2. 10"« mm  die 
Molecularkräfte  des  Platins  neben  denjenigen  der  Metall- 
schicht in  Wirksamkeit  treten  und  bei  abnehmender  Wirkung 
der  letzteren  mit  geringerer  Dicke  schon  bei  1  bis  1,5. 10-« mm 
die  Wirkung  der  dünnen  Metallschicht  erheblich  übertreffen. 

Ist  auch  die  Annahme,  auf  der  die  letzten  Schlüsse  be- 
ruhen, noch  nicht  mit  Sicherheit  zu  beweisen,  so  stehen  die- 
selben doch  in  Einklang  mit  den  Vorstellungen,  welche  man 
sich  bisher  über  die   Molecularkräfte   gebildet    hat:    keine 
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Wirkung  oberhalb  einer  gewissen  Grenzentfemung,  schnelles 
Ansteigen  der  Wirkung  unterhalb  derselben. 

8. 

Im  Anschluss  an  die  eben  mitgetheilte  Experimental- 
untersuchung  will  ich  noch  einige  Bemerkungen  über  die 
Art  und  Weise  hinzufügen,  nach  welcher  die  Molecularkr&fte 
bei  den  hier  behandelten  Erscheinungen  in  Wirksamkeit 
treten. 

Es  handelt  sich  dabei  offenbar  um  die  Wirkung  von 
Metallschichten  auf  nahe  gelegene  Flüssigkeitstheile. 

Das  Gesetz,  nach  welchem  die  Wirkung  der  Masse  der 
Volumeneinheit  des  Metalles  auf  die  Masseneinheit  der  Flüs- 
sigkeit von  der  Entfernung  r  abhängt,  sei  durch  die  Function 
/  (r)  ausgedrückt.  Es  soll  zunächst  die  Anziehung  einer  dün- 
nen Metallschicht  berechnet  werden.  Ein  Yolumenelement  dm 
derselben  befinde  sich  in  B  (Fig.  7).  Es  sei  femer:  0C=  r, 
CB  ^  Qj  OA=^  ^.  Da  es  sich  nur  um  die  Anziehung  von 
A  senkrecht  zur  Schicht  handelt,  so  ist  die  von  dm  in  Be- 
tracht kommende  Componente: 

^./(r).dm,     wo:     r« «  (f  -  z)«  +  p« 

gesetzt  ist. 

Die  Wirkung  des  Massenringes,  von  welchem  \8  ein 
Element,  beträgt  dann: 

2n^-^f{r)QdQ.dz. 

Die  Gesammtwirkung  der  Platte  erhält  man,  dieselbe 
als  kreisförmig  vorausgesetzt,  wenn  man  nach  g  zwischen 
den  Grenzen  O  und  Ä,  nach  z  von  O  bis  d  integrirt,  wenn 
R  der  Radius,  d  die  Dicke  der  Platte  ist.  Da/(r)  bereits 
für  kleine  Werthe  von  r  sehr  klein  wird,  so  kann  man 
R^  CO  setzen. 

Die  erste  Integration  fordert  die  Ausführung  des  In- 
tegrals: 


/ 


m,,, 
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octer  mit  Ver&nderang  der  Integrationsyariabeln: 

ff{r)dr. 
Dieses  Integral  werde   durch  F{r)   bezeichnet     Pur    r 
sind  die  Grenzen:  ^—z  und  co  zu  setzen.    FCLr  den  letzten 
Werth  kann  man  F{r)  als  verschwindend  klein  ansehen. 
Es  bleibt  dann  der  Ausdruck:^ 

^2n{C-z)F{C-z)dz. 
Setzt  man  noch: 

2ä  /  F{x)x,dx  s^  q){x)f 
so  ist  die  Gesammtwirkung  der  Platte  auf  A: 

oder  wenn  man  die  Entfernung  der  nächsten  Flttssigkeits- 
theile  von  der  Grenzebene  des  Metalles  mit  e  bezeichnet: 
^{e)^q){d  +  e). 

Bei  der  ?on  mir  näher  verfolgten  Annahme,  dass  unter- 
halb der  Grenzdicke  der  aufgelagerten  Metallschicht  noch 
die  Wirkung  des  Platins  mit  in  Rechnung  zu  ziehen  ist,  hat 
man  für  letztere  eine  ähnliche  Rechnung  anzustellen.  Be- 
zeichnet man  die  Function,  zu  welcher  man  gelangt,  wenn 
man  an  Stelle  von  /  (r)  die  der  Molecularanziehung  des  Pla- 
tins entsprechende  Function  setzt,  durch  i^,  so  tritt  zu  dem 
oben  stehenden  Ausdruck  noch  ein  Glied:  'ipid  +  e)  hinzu, 
"WO  d  +  e  die  Entfernung  der  vorderen  Grenzebene  der  Pla- 
tinplatte von  der  nächsten  Flüssigkeitsschicht  bedeutet  Da 
die  Platinplatte  von  endlicher  Dicke  angenommen  wird,  so 
ist  ein  Glied,  in  welchem  die  Entfernung  von  ihrer  anderen 
Grenzfläche  vorkommt,  nicht  hinzuzufügen. 

Der  Ausdruck: 

g)(e)-(p{d  +  e)  +  xlj(d  +  e) 
gibt  die  Anziehung  einer  dünnen,  über  einen  anderen  Körper 
gebreiteten  Schicht  bei  Mitwirkung  des  letzteren  auf  eine 
angrenzende  Flüssigkeit 

Handelt  es  sich  dagegen  um  die  Berechnung  der  elec- 
tromotorischen  Kraft  eines  Plattenpaares,  so  hängt  dieselbe 
nicht  hiervon  allein  ab,  sondern  es  ist  noch  dieselbe  Betrach- 
tung für  die  andere  Platte   durchzuführen.     Dieselbe  gibt 
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noch  ein  weiteres  Qt\ieAxfj{e)y  welches  die  directe  Wirkung 
des  Platins  auf  die  angrenzende  Flüssigkeit  darstellt.  Dem- 
nach  ist  die  electromotorische  Eüraft: 

E ^  <p{e)  -  (p{d  +  e)  +  tp(d  +  e)  -^  xp[e). 

Ist  (f  SS  0,  so  ist  auch  ^=0. 

Dies  wäre  der  Fall  zweier  unbelegter  Platinplatten.   Ist 
d  grösser  als  der  von  mir  experimentell  für  einige  Metall- 
schichten bestimmte  Grenzwerth,  so  verschwinden  die  Glieder 
mit  dem  Argument  d  +  e^  und  es  ist: 
E^€p[e)'-^p{e) 
die  electromotorische  Kraft:  Metall  |  Flüssigkeit  |  Platin. 

lieber  den  eigentlichen  Verlauf  der  Functionen  tp  für 
die  einzelnen  Metalle  kann  man  natürlich  nur  Yermuthungen 
aufstellen.  Bemerkenswerth  ist,  dass  die  Metalle,  welche  eine 
grosse  electromotorische  Kraft  gegen  Platin  zeigen,  wie  Zink 
und  Cadmium,  auch  einen  höheren  Grenzwerth  haben,  wie 
Kupfer,  dessen  electromotorische  Kraft  gegen  Platin  nur  klein 
ist.  Die  Fig.  8  auf  Taf.  III  mag  ein  Bild  dieser  Beziehungen 
geben.  Cur?e  /  soll  sich  auf  Zink  und  Cadmium,  Curve  // 
auf  Kupfer,  Curve  ///  auf  Platin  beziehen. 

Die  Entfernung  der  ftussersten  Metallschicht  von  den 
nächsten  Flüssigkeitstheilen  e  sei  OA^  die  Schichtdicke: 
AB^d.  Die  electromotorische  Kraft  bei  grosser  Schicht- 
dicke wird  dann  dargestellt: 

bei  Zink  durch  C^C,,    bei  Kupfer  durch  C^C^, 

Die  electromotorische  Kraft  einer  dünnen  Schicht  auf 
Platin  ist  dagegen: 

für  Zink      C^C^-  D^D^, 
für  Kupfer  CjQ-Z^jJOj. 

Jedenfalls  erklärt  diese  Darstellung  bei  passendem  Ver- 
lauf der  Curven  für  die  einzelnen  Metalle  das  in  der  vor- 
stehenden Abhandlung  beschriebene  Verhalten  der  electro- 
motorischen  Kräfte  bei  abnehmender  Schichtdicke  vollständig. 

Greifswald,  im  März  1887. 
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II.    Veber  den  Einfluss  der  MagnetiMrunff 

auf  die  electrisdie  Leitungsfähigkeit  der  Metalle f 

von  JD.  Goldhammer  aus  Moskau. 

(Erste  Mittheilang.) 
(Hlerim  Tftf.  111   Flg.  «—Id.) 


§  1.  Die  Frage  über  den  Einflus3  eines  magnetischen 
Feldes  auf  die  physikalischen  Eigenschaften  der  Metalle  und 
besonders  auf  die  electrische  Leitungsfähigkeit  derselben  zog 
schon  seit  lange  die  Aufmerksamk^t  der  Physiker  auf  siclu 
Schon  im  Jahre  1856  bev/ies  W.  Thomson^)  zweifellos,  dass 
Platten  von  Eisen  und  Nickel,  die  in  einem  magnetischen 
Felde  parallel  den  magnetischen  Kraftlinien  stehen,  eine 
Aenderung  ihres  Widerstandes  erleiden,  und  zwar  nimmt 
Widerstand  in  der  Eichtung  der  magnetischen  Kraftlinien 
zu  und  in  der  dazu  senkrechten  Richtung  ab.  Genauere 
Messungen  gibt  Thomson  nicht.  Seine  qualitativen  Er- 
gebnisse wurden  auch  nur  qualitativ  durch  Versuche  von 
Adams ^  und  de  Lucchi')  für  Eisen  bestätigt.  Sodann 
bewies  v.  Beetz ^)  die  Zunahme  des  Widerstandes  von  Eisen- 
drähten, welche  man  der  Länge  nach  magnetisirt;  bei  trans- 
versaler Magnetisirung  ergab  sich  in  solchen  Drähten  keine 
Widerstandsänderung.  —  In  der  letzten  Zeit  untersuchte 
auch  Tomlinson^)  die  Drähte  von  Fe,  Ni,  Co,  Bi  und 
Stahl  und  fand  bei  allen  eine  Widerstandszunahme  bei  lon- 
gitudinaler  Magnetisirung.  Endlich  erwiesen  die  Untersu- 
chungen von  Righi®),  Hurion^),  Leduc®)  und  v»  Ettings- 
h au  sen®),  dass  der  Widerstand  von  Wismuthplatten,  welche 

1)  W.  Thomson,  Math,  and  Phys.  Papers.  2.  p.  807. 

2)  Adams,  Phil.  Mag.  (5)  1.  p.  153.  1S76. 

8)  de  Lucchi,  Atti  del R.  Ist.  ven.  8.  p.  17.  1882;  Beibl.  7.  p.  814. 1S88. 

4)  V.  Beetz,  Pogg.  Ann.  128.  p.  202.  1886. 

5)  H.  Tomlinsonj  Proc.  Roy.  Soc.  Lond.  38.  p.  276.  1882;  PhiL 
Trans.  1888.  p.  1;  Beibl.  6.  p.  294.  1882  u.  7.  p.  712.  1883. 

6)  Righi,  Joum.  de  Phys.  (2)  8.  p.  355.  1684.;  Beibl.  8.  p.  859.  1884. 

7)  Hurion,   Compt.  rend.  98.  p.  1257;.  Beibl.  8.  p.  877.  1884. 

8)  Ledae,  Compt.  rend.  98.  p.  678. 1884;  Beibl.  8.  p.  659.  n.  Compt. 
rend.  102.  p.  358.  1886;  Beibl.  10.  p.  242. 

9)  V.  £tting8haasen  n.  Kernst,  Wien.Ber.94.  Abthl.II.  p.560. 1886. 
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in  einem  starken  magnetischen  Felde  normal  zu  den  Eraft- 
Unien  stehen,  um  12 — 16  Proc.  zunehmen  kann. 

Von  einigen  theoretischen  Betrachtungen  über  das  Hai  lö- 
sche Phänomen  ausgehend,  kam  ich  zur  Yermuthung,  dass 
alle  Metalle  eine  Widerstandsänderung  im  magnetischen  Felde 
erleiden  müssten,  und  zwar  müsste  diese  Aenderung  am 
stärksten  in  jenen  Metallen  eintreten,  in  welchen  das  Ha  lö- 
sche Phänomen  am  stärksten  auftritt,  d.h.  in  Te,  Bi,  Sb, 
Ni,  Fe  und  Co. 

Es  wurde  in  der  That  in  allen  diesen  Metallen  eine 
Widerstandsänderung  im  magnetischen  Felde  beobachtet  (Te 
und  Sb  hat  bisher  niemand  untersucht);  es  wurden  von  mir 
auch  andere  Metalle,  Ag,  Au  und  Messing  versucht;  in 
diesen  Metallen  ergab  sich  keine  messbare  Widerstandsän- 
derung. 

§  2.  Schon  bei  Gelegenheit  der  Thomson' sehen  Ver- 
suche wurde  von  einigen  Physikern  die  Meinung  ausgespro- 
chen, dass  die  beobachtete  Widerstandsänderung  durch  die 
mechanische  Deformation  des  Körpers,  welche  er  unter  dem 
Einflüsse  eines  starken  magnetischen  Feldes  erleidet,  bedingt 
sei.  Ein  solcher  Einwurf  kann  allerdings  den  bisherigen 
Untersuchungen  gemacht  werden,  da  die  benutzten  Platten, 
resp.  Drähte  wohl  nie  so  befestigt  waren,  dass  jede  Defor- 
mation bei  der  Magnetisirung  vermieden  blieb. 

Die  von  mir  zur  Untersuchung  verwendeten  Metallplatten 
wurden  meistens  in  sehr  dünnen  spiegelnden  Schichten  elec- 
troly tisch  auf  platinirtem  Glas  niedergeschlagen;  bei  diesen 
Platten  ist  wohl  jede  mechanische  Deformation  durch  die 
magnetisirenden  Kräfte  ausgeschlossen.  Zur  Herstellung  von 
Eisen-,  Nickel-  und  Cobaltplatten  wurden  die  Lösungen 
benutzt,  welche  früher  Hr.  Prof.  Kundt  und  andere  im  hie- 
sigen physikalischen  Institute  zu  demselben  Zwecke  gebraucht 
hatten. 

Die  Wismuthplatten  wurden  nach  dem  Bighi'schen^) 
Verfahren  hergestellt,  d.  L  durch  Aufgiessen  des  geschmol- 
zenen Metalles  auf  eine  Glasplatte;  die  Dicke  solcher  Platten, 


1)  Bighi,  Joum.  de  Phys.  (2)  3.  p.  132.  1884. 
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nachdem  dieselben  mit  Feilen  und  Schmirgelpapier  bearbeitet 
wurden,  betrug  ca.  0,02 — 0,03  mm. 

Die  Tellurplatten  wurden  in  analoger  Weise  hergestellt; 
jedoch  musste  wegen  der  geringen  Leitungsfahigkeit  des  Tel- 
lurs die  Plattendicke  etwa  1—3  mm  betragen. 

Die  Antimonplatten  erhielt  ich  auch  electrolytisch  nach 
dem  Gore' sehen ^)  Verfahren  aus  einer  Lösung  von  fOnf 
Theilen  Brechweinstein,  f&nf  Theilen  Weinsäure,  zwei  Theilen 
Salzsäure  und  30  Theilen  Wasser.  Das  Antimon  schlug  sich 
auf  das  platinirte  Glas  in  matter,  silbergrauer,  krystallinischer 
Schicht  nieder. 

§  3.  An  die  in  dieser  Weise  hergestellten  geradwinkli- 
gen oder  oft  quadratischen  Metallplatten  wurden  nun  Mes- 
singstreifen  als  geradlinige  £lectroden  (bei  Tellur  Platin- 
dräbte)  angelöthet;  die  Platten  wurden  parallel,  resp.  senkrecht 
zu  den  Kraftlinien  in  dem  magnetischen  Felde  aufgestellt  und 
konnten  in  demselben  um  eine  zu  den  Kraftlinien  senkrechte 
Axe  gedreht  werden.  Der  Widerstand  wurde  in  den  beiden  Po- 
sitionen bestimmt:  wenn  der  die  Platto  durchfliessende  Strom 
parallel,  und  wenn  derselbe  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  war. 
Das  magnetische  Feld  wurde  von  einem  grösseren  Electro- 
magnet geliefert,  auf  den  verschiedene  Pole  befestigt  wer- 
den konnten.  Der  Electromagnet  wurde  so  gestellt,  dass  er 
keine  Wirkung  auf  die  Galvanometernadel  erzeugte. 

Zur  Widerstandsmessung  diente  die  gewöhnliche  Wheat- 
stone'sche  Brücke,  mit  einer  Abänderung,  die  Thomson') 
gegeben  hat.  Es  wurde  nämlich  der  verschiebbare  Contact 
auf  dem  Messdraht  AB  (Fig.  9)  durch  zwei  Contacte  a  a 
ersetzt,  welche  in  einer  constanten  gegenseitigen  Entfernung 
von  13  mm  sich  befanden.  Jeder  von  diesen  Contacten  wurde 
mit  einem  Ende  eines  anderen  Messdrahtes  A'B'  verbun- 
den; ein  auf  diesem  verschiebbarer  Contact  stand  durch  einen 
Draht  mit  dem  Galvanometer  in  Verbindung.  Der  Wider- 
stand zwischen  den  beiden  Contacten  aa  war  113  mal  kleiner, 
als  der  Widerstand  des  Drahtes  A'B'  mit  Zuleitungen  zu  aa\ 


1)  Gore,  Pogg.  Ann.  108.  p.  486.  1858. 

2)  W.  Thomson,  Math,  and  Phys.  Papers.  2,  p.  807. 
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eine  Verschiebung  des  Contactes  J9  um  1  mm  entsprach  daher 
einer  Verschiebung  des  Contactes  aa  um  ^/^^j  mm.  Eine 
solche  Verschiebung  gab  gewöhnlich  1 — 4  Scalentheile  Ab- 
lenkung im  Galvanometer. 

Mit  dieser  Anordnung  konnte  man  die  Widerstands&n- 
derungen  bis  0,005—0,01  Proc.  des  gesammten  Widerstandes 
schätzen. 

Die  im  Folgenden  gegebenen  Beobachtungen  für  die 
Widerstandsänderung  sollen  nur  dazu  dienen,  den  Charakter 
der  Erscheinung  in  den  verschiedenen  Metallen  zu  veran- 
schaulichen. 

I 

§  4.  Wismuth  (Bi).  G-rosse  Polschuhe  (15  cm  Durch- 
messer); Polabstand  8  cm;  Strom  im  Electromagnet  circa 
3  bis  5  Amp.  Die  Platten  parallel  den  magnetischen  Kraft- 
linien; W  bezeichnet  den  Widerstand  der  unmagnetisirten 
Platte;  (p  den  Winkel  zwischen  den  Kraftlinien  und  der 
Stromrichtung  in  der  Platte;  die  letzte  Columne  gibt  das 
Verhältniss  der  Aenderung  des  Widerstandes  bei  9>  =»  0  zu 
derjenigen  bei  9)  »90;  das  Vorzeichen  +  bedeutet  eine  Wi- 
derstandszanahme;  JIV^  die  Widerstandsänderung. 


.r.r.^W 

Nr. 
der  Platten 

W  S.-E. 

100    ^ 

<jp  =»  0 

9  s  90 

Bi  1 

0,75 

+0,09 

+0,15 

+0,6 

Bi  2 

0,13 

+  0,11 

+0,20 

+0,6 

Bi  8 

0,30     1 

+0,09 

+0,15 

+0,6 

+0,15 

+0,24 

+0,6 

Bi  4 

0,03 

+0,15 

+  0,23 

+0,6 

Bi  5 

0,10     j 

+0,15 

+  0,20 

+0,7 

+0,04 

+0,08 

+  0,5 

Bi  7 

0,06 

+0,12 

+0,16 

+  0,8 

Es  wurden  dann  die  Widerstandsänderungen  yerglichen, 
wenn  die  Platten  den  Kraftlinien  parallel  stehen  und  ^  s  0, 
und  wenn  sie  zu  denselben  senkrecht  sind  und  rp  =  90. 

Es  ergab  sich: 
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Nr. 

-T 

d.  Platten 

PI.  II 
<)p  =  0 

PI.  X 

5D  =  90 

Bi  1 
Bi  2 

+  0,08 
+  0,13 

+0,09 
+  0,13 

Es  wurden  endlich  die  Widerstandsänderungen  yerglichen 
bei  9>  SB  90,  wenn  die  Platten  den  Kraftlinien  parallel  oder 
darauf  senkrecht  stehen;  es  wurde  gefunden  bei  2  cm  Pol- 
abstand und  10  Amp.  starken  Strom  für  Bi  1: 

PL  II     PL  1 
'  +2,5     +1,2 


™^' 


Aus  allen  diesen  Daten  ergab  sich  Folgendes:  es  nimmt  der 
Widerstand  des  Wismuths  im  magnetischen  Felde  immer  zu. 
Die  Zunahme  ist  beinahe  dieselbe,  wenn  die  Platte  und  die 
Stromrichtung  beide  den  Kraftlinien  parallel,  oder  wenn  die- 
selben dazu  normal  stehen;  in  den  Platten,  die  den  Kraft- 
linien parallel  liegen  und  zu  der  Stromrichtung  normal,  ist 
die  Widerstandszunahme  etwa  1,5  mal  grösser. 

§  5.  Tellur  (Te).  Bei  diesem  Metall  ist  die  Wider- 
standsänderung viel  kleiner,  als  bei  Wismuth;  ich  musste 
daher  die  Beobachtungen  mit  kleineren  Polschuhen  und 
kleinerem  Polabstand  machen. 

Die  Platten  parallel  den  Kraftlinien;  Strom  im  Electro- 
magnet 6  —  8  Amp.  Verschiedene  Polschuhe  und  Polab- 
stand 2 — 3,5  cm.    Alle  Bezeichnungen  wie  früher. 


Nr. 
der  Platten 


W  S.-E. 


100 


W 


_gp^ 


y  =  90 


Te  1 
Te  3 
Te  00 


0,14 

2,0 

0.4 


+  0,018 
f  0,054 
+  0,070 
+0,022 


+  0,005  (?)    +3  bis  4 
+0,014     I   +8,9 
+  0,018         +3,9 
+0,012      1+1,9 


(Te  00  ist  ein  kleines  Tellurst&bchen.) 

Es  wurden  nun  die  Platten  auch  bei  der  senkrechten 
Lage  zu  den  Kraftlinien  untersucht;    in   diesem  Falle  ist 
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natürlich   tp  =  90.     Es  wurde   gefunden    bei    verschiedenen 
Feldern  (Stromstärke  von  6— 8  Amp.,  Polabstand  0,5— l,5cm.y 


Nr. 
der  Platten 


Te  1' 


TTS.-E.i  100 


AW 
W 


0,18 


Te  1      '     0,14 


+0,25 

+0,24 
+0,15 
+  0,02 
+0,03 
+0,12 
+  0,34 


derPlattenr^  ^'^ 


Te  2 
Te  8 


3,6     { 
2,0    { 


100 


4W 
w 


+0,02 
+0,16 
+0,04 
+0,24 


Aus  diesen  Zahlen  schliessen  wir  Folgendes:  es  nimmt 
bei  Tellur,  wie  bei  Wismuth,  der  Widerstand  im  magne- 
tischen Felde  immer  zu;  am  grössten  ist  diese  Zunahme, 
wenn  die  Platte  parallel  den  Kraftlinien  und  ^  a  0  ist;  bei 
9)  SS  90  ist  die  Aenderung  grösser,  wenn  die  Platte  normal 
zu  den  Kraftlinien,  als  wenn  dieselbe  parallel  zu  ihnen  ist. 
Das  Yerhältniss  der  longitudinalen  Zunahme  zu  der  trans- 
versalen beträgt  3 — 4. 

§  6.  Antimon  (Sb).  Kleine  Polschuhe;  Strom  im  Elec- 
tromagnet 7 — 8  Amp.  Polabstand  2  cm.  Die  Platte  parallel 
den  Kraftlinien. 


+  1,25 

+1,5 
Die  Platten  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  (qpts90) 


Nr. 
der  Platten 


Sb  1 

Sb  2 
Sb  2' 


W  S.'E.  I    100 


AW 
W 


0,2 

0,5 
0,4 


Abstand 
der  Pole 


+0,15 

0,7 

cm 

+0,16  • 

o;7 

J> 

+0.10 

1,0 

» 

+  0,02 

2,0 

>» 

+  0,025 

2,0 

» 

dass 

der    Widerstand 

im 


Es  lässt  sich  erkennen, 
Antimon  auch  in  allen  drei  Kichtungen  wächst,  und  es 
scheint,  dass  diese  Zunahme  in  allen  drei  Fällen  nahezu 
gleiche  Werthe  hat. 
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Eine  Wismuthplatte  wurde  auch  in  Zwischenstellungen, 
d.  h.  bei  0  <  f)  <  90  ui^tersucht;  es  ergab  sich  dabei,  dass, 
wenn  der  Winkel  (p  continuirlich  von  9?  =  0  bis  qp  =  90 
wächst,  auch  die  Aenderung  der  Widerstandszunahme  con- 
tinuirlich vor  sich  geht. 

§  7.  Um  die  gewonnenen  Resultate  (für  den  Fall,  wenn 
die  Platten  parallel  den  Kraftlinien  stehen)  für  Bi,  Te 
und  Sb  zu  veranschaulichen,  wollen  wir  folgende  geomet- 
rische Darstellung  benutzen ;  es  sei  die  ;r- Axe  die  Richtung 
der  magnetischen  Kraftlinien,  und  es  habe  der  Winkel  <p 
die  früher  erwähnte  Bedeutung;  wenn  wir  in  der  Richtung 
der  Radienvectoren  die  Werthe  des  Widerstands  des  Metalls 
in  dieser  Richtung  auftragen,  so  erhalten  wir  natürlich  Kreise, 
falls  der  Körper  sich  nicht  unter  magnetischer  Wirkung  be- 
findet. Im  magnetischen  Felde  gehen  diese  Kreise  in  Ellip- 
sen bei  Bi  (Fig.  10)  und  Te  (Fig.  11)  und  bleiben  nahezu  Kreise 
bei  Sb  (Fig.  12). 

Alle  drei  diamagnetischen  Metalle  zeigen  also  eine 
Widerstandszunahme  in  allen  Stellungen. 

Wir  wenden  uns  zu  den  magnetischen  Metallen. 

§  8.  Nickel  (Ni).  Die  Platten  parallel  den  Kraft- 
linien; grosse  Polschuhe  im  Abstände  8  cm.  Strom  im  Elec- 
tromagnet ca.  3 — 5  Amp.  Es  wurde  fast  immer  eine  rema- 
nente  Widerstandsänderung  beobachtet;  die  fünfte  Columne 
gibt  das  Verhältniss  der  Widerstandsänderung  bei  (p^O  zu 
derselben  bei  97 »  90;  die  letzte  Columne  gibt  dasselbe  für 
die  remanente  Aenderung.    (Siehe  die  Tabelle  auf  p.  367). 

Nach  diesen  Zahlen  ist  jedenfalls  der  Schluss  berechtigt, 
dass  bei  Nickel  der  Widerstand  in  der  Richtung  der  Kraft- 
linien zu-  und  in  der  dazu  senkrechten  Richtung  abnimmt; 
die  Abnahme  ist  im  allgemeinen  2 — 5 mal  kleiner,  als  die 
Zunahme  (in  drei  mit  einem  Stern  bezeichneten  Fällen  ergab 
sich  diese  Abnahme  9 — 13 mal  kleiner,  als  die  Zunahme; 
diese  Zahlen  scheinen  nicht  sicher  zu  sein). 

In  beiden  Stellungen  erscheint  eine  remanente  Wider- 
standsänderung  von  nahezu  gleichem  Werthe. 
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Nr. 

W 

1  100^  (total) 

1 

100^^  (reman.) 

d.  Platten 

S.-E. 

1 

'' 

!    <jp  =  0       <)p  ;=  90 

JD  «  0 

9  =  90 

+  0,77  1  -0,20 

-  3,9 

— 

__ 



+  0,70 

-0,18 

-  3,9 

— 

— 



Ni    1 

2,0   1 

+  1,21 

-0,31 

-  3,9 

+  0,08 

-0,16 

-0,5 

•i,V 

+0,67 
+  0,80 

^-0,20 

-  3,6 

+0,12 

-0,10 

-1,2 

+  1,00 

-0,28 

-  3,6 

+  0,20 

-0,20 

-1,0 

Ni    2 

1,8 

+0,33 

-0,10 

-  3,3 

— 

— 

Ni    2' 

3,0 

+0,33 

-0,10 

-  3,3 

+0,05 

-0,05 

-1,0 

Ni    5 

1,8 

+  0,19 

0,0 

— 

— 

Ni    6 

.,. 

+0,48 

-0,08 

-   5,7 

+0,03 

-0,03 

-1,0 

+  1,50 

-0,11* 

-13,7* 

+0,08 

— 

Ni    7 

4,0 

+0,31 

-0,03* 

-10,8* 

+  0,04 

— 



Ni    8 

1,7 

+0,10 

-0,03 

-  3,3 

— 

— 



+  1,41 

— 

— 

— 



+  1,50 

-0,25 

-  6,0 

+0,08 

-0,09 

-0,9 

Ni    9 

37,0 

+  1,28 

-0,14* 

-  8,1' 

— 

— 

— 

+  1,50 

-0,27 

-  5,5 

— 

-0,16 

— 

+0,80 

-0,16 

-  5,0 

+  0,05 

-0,04 

-1,2 

Ni  10 

3,0 

+0,19      -0,09    i 

-  2,1 

+0,07 

-0,07 

-1,0 

Ni  11 

3,5 

+0,37 

-0,15    1 

-  2,4 

+  0,10 

-0,09 

-1,1 

Stehen  die  Nickelplatten  normal  zu  den  Kraftlinien, 
80  lässt  sich  keine  Widerstandsändernng  in  schwachen  Fel- 
dern erkennen.  Im  stärkeren  Felde  ergab  sich  aber  eine 
Widerstandsabnahme  und  einige  Spuren  einer  remanenten 
Aenderung.    Dies  zeigen  folgende  Zahlen. 


Nr. 
d.  Platten 


Ni    2 


Ni  14 


W  S.-E. 


3,0 


2,3 


§.  9. 


I 

I     -    \ 

Cobalt  (Co) 


100-^  (tot.)  I  100^^  (reman.) 


-0,23 
-0,20 


-0,18 
-0,22 
-0,15 
-0,53 
-0,54 

Grosse   Polschuhe;   8  cm  Polab- 
stand; Strom  im  Electromagnet  ca.  8 — 5  Amp.    Die  Platten 
parallel  den  Kraftlinien;  alle  Bezeichnungen  wie  früher. 
(Siehe  die  Tabelle  p.  368). 

Bei  den  Platten,  die  normal  zu  den  Kraftlinien  standen, 
ergab  sich  nur  in  starken  Feldern  eine  kleine  Widerstands* 
abnähme;  so  wurde  gefunden: 

Co  2       Co  2'         Co  1 
^^      -0,08        -0,03        -0,012 


100 


W 
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AJF 

^^W 

Nr. 
d.  Platten 

W 
S..E. 

too  ^ 

(total} 

100    ^( 

[remaiL) 

<jp  =  0 

jy=90 

<r  =  o 

ir=90 

( 

+  0,13 

-0,10 

-1,3 

+0,07 

-0,08 

-0,9 

Co  1 

48   1 

+0,12 

-0,10 

-1,2 

+  0,06 

-0,08 

-o,s 

4,8    j 

+  0,15 

-0,07 

-2,1 

+0,06 

-0,05 

-1,2 

1 

+0,08 

-0,07 

-1,1 

— 

— 

— 

Co  l 

2,35 

+0,18 

-0,16 

-1,1 

+0,09 

-0,10 

-0,9 

+  0,20 

-0,07 

-2,9 

+  0,10 

-0,03 

-J." 

Co  2 

2,5 

+0,15 

-0,07 

-2,1 

+  0,08 

-0,06 

-1,3 

+  0,21 

-0,09 

-2,3 

+0.12 

-0,07 

-1,7 

+0,33 

-0,23 

-1,5 

+0,21 

-0,18 

-1,2 

Co  2' 

4,T 

+0,20 

-0,14 

-1,4 

+0,10 

-0,10 

-1,0 

+0,20 

-0,16 

-1,3 

+0,10 

-0,11 

-0,9 

+0,20 

-0,20 

-1,0 

+  0,15 

-0,15 

-l.O 

Co  3 

6,8      . 

+0,18  ' 

-0,14 

-1,3 

+  0,11 

-0,11 

-1,0 

+0,18 

-0,20 

-0,9 

+0,16 

-0,16 

-1,0 

Co  4 

43  0     ' 

+  0,06 

-0,07 

-0,9 

+0,05 

-0,05 

-1.0 

+0,11 

-0,11    . 

-1,0 

+  0,08 

-0,08 

—  1,0 

Aus  allen  diesen  Daten  folgt  unmittelbar,  dass  die 
Widerstandsänderung  bei  der  Magnetisirung  im  Cobalt  in 
analoger  Weise  wie  im  Nickel  Yor  sich  geht;  nur  ist  bei 
^  =:  0  die  Zunahme  des  Widerstandes  viel  kleiner  im  Cobalt, 
als  im  Nickel;  die  Abnahme  bei  ^  =»  90  ist  im  Cobalt  von 
derselben  Grössenordnung,  wie  im  Nickel.  Die  Zunahme 
bei  ^  =  0  (die  Platte  parallel  den  Kraftlinien)  ist  im  allge- 
meinen 1 — 2 mal  so  gross,  als  die  Abnahme  bei  y  =  90. 
Die  remanente  Wirkung  ist  auch  ganz  merkbar  und  nahezu 
dieselbe  in  beiden  Fällen;  bei  qp  «=  90  zeigt  sich  der  grösste 
Theil  der  gesammten  Widerstandsabnahme  als  remanente 
Aenderung. 

§  10.  Eisen  (Fe).  Die  Untersuchung  des  Eisens  bot 
einige  Schwierigkeiten  dar,  da  die  Wirkung  im  Eisen  nur  sehr 
klein  ist  (nach  Thomson  und  anderen  etwa  Vsooo^  ^^^  ^^ 
einer  Eisenplatte  beobachtete  Thomson  die  Aenderung  um 
Vßoo  ^15  '/aooJ  ®8  "^^r  das  aber  bei  einer  dicken  Platte). 

Bei  so  kleinen  Aenderungen  des  Widerstandes  spielen 
schon  einige  störende  Einflüsse  eine  grosse  Rolle,  und  es 
sind  daher  die  Ergebnisse  für  das  Eisen  nicht  so  sicher,  wie 
für  die  anderen  Metalle.  Die  Resultate  sind  wieder  in  der 
Tabelle  zusammengestellt. 


Digitized  by 


Googk 


Einfluss  der  Magneünrung-  auf  den  Widerstand.        369 

Die  Platten  parallel  den  Kraftlinien;  kleine  Polsobnhe 
in  verschiedenem  Abstände  0,5 — 7,0  cm;  Strom  im  Electro- 
magnet ca.  8 — 7  Amp. 


Nr. 
d.  Platten 

TT 

O    1? 

100^ 

(total) 

100^, 

jeman.) 

Abstand 
der 

ö.-Jl<.     1 

^^  ^ 

Pole 

1   <p  =  0 

9  =  90 

<]P    =5   0 

<p  =  90  , 

Fe  16 

20,0 

-    ( 

1 

-0,02 
-0,02 

— 

— 

— 

3,5  om 

—       1 

"~" 

-~" 

^■^ 

»    n 

Fe  17 

12,4 

+0,02 
+0,01 

-0,02 

-Öfi 

Öfi 

-0,01 

5,4  ,, 

Fe  18 

4,7. 

+  0,04 

— 



— 

5,4  » 

+0,02 

-0,08 

-0,7 

0,0 

-0,015 

7,0  „ 

Fe  19 

1,1 

+  0,02 

-0,03 

-0,7 

0,0 

-0,01 

»    w 

Fe  20  1 

5,8 

— 

-0,015 

— 

0,5  » 

5,0 

+0,01 

— 

— 

0,0 

-0,01 

7,0  „ 

+0,04 

— 

— 

~~^ 

5,5  » 

Fe  21 

8,0 

— 

-0,01 

— 

— 

3,5  n 

+0,038 

-0,04 

-0,8 

0,0 

-0,02 

7,0  „ 

+0,08 

-0,02* 

-1,5* 

— 

— 

8,5  » 

Fe  22 

1,6 

+  0,06 

-0,02* 

-3,0* 

— 

— 

7,0  T) 

+  0,02 

-0,02* 

-1,0* 

— 

— 

4,0  „ 

Fe  28 

2,1 

+0,02 

-0,03 

-0,7 

0,0 

-0,01 

3,5  „ 

Fe  24 

5,0 

+  0,02 

-0,03 

-0,7 

0,0 

-0,015 

»    n 

Fe  25 

1,9 

+0,03 

-0,04 

-0,76 

0,0 

-0,018 

n    )> 

In  Platten,  welche  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  in  einem 
starken  Magnetfelde  standen,  liess  sich  ebenfalls  eine  kleine 
Abnahme  des  Widerstandes  bemerken;  so  ergab  es  sich: 
Fe  22        Fe  28       Fe  24 
100^^=  -0,02         -0,03         -0,02 

Im  Eisen  also,  analog  wie  im  Nickel  und  Cobalt,  nimmt 
der  Widerstand,  wenn  die  Platten  parallel  zu  den  Kraft- 
linien stehen,  in  der  Richtung  der  Kraftlinien  zu  und  in  der 
dazu  senkrechten  Richtung  ab;  die  letzte  Abnahme  ist  aber 
etwa  l,6mal  grösser,  als  die  Zunahme,  was  mit  den  Beob- 
achtungen von  Thomson  übereinstimmt.  Im  Falle  einer 
Abnahme  des  Widerstandes  bleib't  auch  eine  remanente  Aen- 
derung,  die  etwa  0,5  der  totalen  beträgt. 

§  11.  Es  wurde  die  Widerstandsänderung  im  Nickel 
und  Cobalt  auch  für  die  Wertjie  von  cp  zwischen  0  und 
90^  untersucht.  Dabei  ergab  sich,  dass  die  Widerstandszu- 
nahme   bei  <)p  =  0  ganz  continuirlich  in  eine  Abnahme  bei 

Ann.  d.  Phys.  u.  Ch0m.  N.  F.  XXXL  24 
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^  CS  90  übergeht,  sodass  für  einen  bestimmten  Werth  (p  der 
Widerstand  keine  Aenderung  erleidet  Die  Bichtnng,  in 
welcher  keine  Widerstandsänderung  stattfindet,  bildet  mit 
den  Kraftlinien  bei  Nickel  etwa  70^,  bei  Cobalt  etwa  30  bis 
50^.  Zeichnen  wir  f&r  die  drei  magnetischen  Metalle  Figu- 
ren^ wie  f&r  die  diamagnetischen,  so  bekommen  wir  Kreise, 
die  von  den  Ellipsen  in  vier  Punkten  geschnitten  werden 
(Fig.  13,  14,  15).  Es  nimmt  also  bei  allen  Metallen  der 
Widerstand  in  der  Richtung  der  Kraftlinien  zu;  in  der  dazu 
senkrechten  Richtung  nimmt  er  nur  in  diamagnetischen  Me- 
tallen zu;  in  magnetischen  nimmt  er  ab. 


Zum  Schlüsse  wiederhole  ich  noch  einmal,  dass  die  er- 
wähnten Zahlen  nur  den  allgemeinen  Charakter  der  Er- 
scheinung zeigen  sollen.  Eine  genauere  Untersuchung  der 
Erscheinung  und  ihres  Zusammenhanges  mit  dem  Hall'- 
schen  Ph&nomen  bildet  den  Zweck  einer  besonderen  Arbeit, 
mit  der  ich  mich  jetzt  beschäftige. 

Phys.  Inst  der  Univ.  Strassburg  i.  E.,  Februar  1887. 


in.    Ueber  die  Theorie  des  Höllischen  Phänomens ; 
von  JD.  Goldhammer  aus  Moskau. 


§  1.  Eine  Theorie  des  Hall'schen  Phänomens  ist  bis- 
her unbekannt;  nur  Lorentz^)  hat  einen  Versuch  gemacht, 
die  experimentell  gefundene  Thatsache  mathematisch  zu  for- 
muliren,  nämlich  dass  beim  Durchgänge  eines  electrischen 
Stromes  durch  eine  Metallplatte,  die  in  einem  magnetischen 
Felde  normal  zu  den  Kraftlinien  steht,  eine  electromotorische 


1)  H.  A.  Lorentz,  Vers,  en  Meded.  d.  Akad.  t.  Wetensch.  te  Am- 
sterdam. 19.  p.  217. 1888;  Arch.  N^erl.  19.  p.  128. 1884;  Beibl.  8.  p.  869  u.f. 
1884. 
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Kraft  in  der  dem  Hanptstrome  senkrechten  Bichtung  hervor« 
tritt;  diese  electromotorische  Kraft  kann  einen  constanten 
Strom  geben  (falls  die  Plattenränder  leitend  untereinander 
verbunden  sind),  dessen  Stärke  derselben  des  Hauptstromes 
proportional  ist. 

Es  stehe  eine  dttnne  Metallplatte  im  magnetischen  Felde 
normal  zu  den  Kraftlinien;  durch  dieselbe  gehe  ein  elec- 
trischer  Strom  mit  den  Dichtigkeitscomponenten  (auf  will- 
kürliche AxenxjjfjZ  bezogen)  u,vyw;  bezeichnen  wir  mit  x 
die  specifische  Leitungsf&higkeit  des  Metalles,  mit  p  das 
Potential  in  einem  Plattenpunkte  x,  y,  z  und  mit  h  einen  unbe« 
kannten  Factor,  eine  unbekannte  Function  der  Intensität  des 
magnetischen  Feldes. 

Die  .Bewegungsgleichungen  der  Electricität  in  der  Platte, 
wenn  dieselbe  ausserhalb  des  magnetischen  Feldes  ist,  lauten 
wie  bekannt: 

dp  dp  .  dp 

dx  ay  dz 

und: 

dx^  "^  df  *^  dz''  ""  "• 

Wenn  aber  die  Platte  sich  in  einem  magnetischen  Felde 
befindet,  dessen  Kraftlinien  mit  der  Bichtung  der  ;i;-Axe 
zusammenfallen,  so  schreibt  Lorentz  die  Bewegungsglei- 
chungen in  der  Form: 


und: 


M  =  —  x^  —  hv,       ü==  — Xä^  +  ÄM,       m;  =  — Xä^j 

o«        .  öy    '         '  dz 


ÖV   .    d^p       ÖV  _  0 
dx^  ^  d/  ^  dz*  ~"  "• 


Im  Falle  einer  rechtwinkligen  Platte  mit  in  der  Bich- 
tung der  y-Axe  (der  Breite  der  Platte)  liegenden  gerad- 
linigen Electroden  fliesst  der  ganze  Strom  in  der  or-Axe  (d.  h. 
der  Länge  der  Platte  nach);  wir  haben  folglich  v  »  0.  Da 
femer  die  Platte  sehr  dOnn  ist,  so  ist  auch  traO.  Nach 
der  Integration^)  der  Bewegungsgleichungen  findet  man  leicht, 
dass  die  auf  den  Bändern  der  Platte,  normal  zu  der  Bich- 


1)  Boltzmann,  Wien.  Anz.  1886.  Nr.  10.  p.  77  u.  13.  p.  118. 
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tang  des  Hauptstromes  auftretende  electromotorische  Kraft 
betragt:  ^^ 

^  =  ^' 
worin  J  die  Stärke  des  Hauptstromes,  b  die  Plattendicke 
bedeuten.    • 

Hall  hat  gefunden,  dass  diese  electromotorische  Kraft 
sich  durch  die  Formel: 

bestimmen  Iftsst,  worin  R  die  sogenannte  „rotatory  power^ 
des  Metallea,  M  die  Intensität  des  magnetischen  Feldes 
bedeuten.    Daraus  schliesst  man,  dass: 

Boltzmann^)  hat  die  Oleichungen  von  Lorentz  auf 
einige  specielle  Fälle  angewandt  und  daraus  mehrere  inter- 
essante Folgerungen  abgeleitet,  die  bald  durch  die  Versuche 
von  y.  Ettingshausen^  experimentell  bestätigt  wurden. 

§  2.  Der  beschriebenen  mathematischen  Formulirung 
des  Hall'schen  Phänomens  kann  jedoch  ein  Einwurf  gemacht 
werden:  dieselbe  setzt  nämlich  voraus,  dass  die  electrische 
Leitungsfähigkeit  der  Metalle  sich  im  magnetischen  Felde 
nicht  ändert;  es  ist  aber  das  in  Wirklichkeit  nicht  der  Fall. 

Die  Untersuchungen  von  Bighi'),  Leduc*)  und  v.  Et- 
tinghausen  haben  erwiesen,  dass  der  Widerstand  von  Wis- 
muthplatten,  welche  in  einem  starken  magnetischen  Felde 
normal  zu  den  Kraftlinien  stehen,  um  12 — 16  Proc.  zunehmen 
kann.  Es  gibt  keinen  Grund,  zu  glauben,  dass  diese  Erschei- 
nung nur  eine  Eigenthümlichkeit  des  Wismutbs  bildet;  in 
der  That  habe  ich  eine  solche  Aenderung  (obgleich  nicht  so 
stark)  auch  in  Nickel,  Cobalt,  Eisen,  Tellur  und  Antimon^) 
beobachtet.     Man   kann   daher   diese   Widerstandsänderung. 


1)  Boltzmann,  Wien.  Anz.  1886.  Nr.  10  u.  13. 

2)  V.  Ettingshausenu.  Nernst,  Wien.  Ber.  94.  Abthl.  IL  p.  560. 
1886. 

8)  Bighi,  L  c.  p.  860. 

4)  Leduc,  1.  c.  p.  860. 

5)  Goldhammer,  Wied.  Ann.  31.  p.  860.  1887. 
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die  gleichzeitig  mit  dem  Hall 'sehen  Phänomen  erscheint, 
bei  der  Erklärung  des  letzten  nicht  ausser  Acht  lassen. 

Die  Versuche  Ton  Thomson^),  Adams*),  deLucchi*) 
über  Eisen-  und  Nickelplatten,  sowie  auch  die  Versuche 
von  V.  Beetz*)  über  Eisendrähte  und  Ton  Tomlinson*) 
über  Drähte  von  Eisen,  Cobalt,  Nickel,  Wisinuth  und 
Stahl  ergaben  ferner,  dass  eine  IVideratandsänderung  im 
magnetischen  Felde  auch  dann  stattfindet,  wenn  die  Metall- 
platte, resp.  der  Draht  parallel  den  magnetischen  Kraftlinien 
liegt.  Bei  Nickel«  und  Eisenplatten  nimmt  der  Widerstand 
in  der  Richtung  der  Ej-aftlinien  zu  und  in  der  dazu  senk- 
rechten Richtung  ab.  Diese  Erscheinung  habe  ich  auch  in 
Cobaltplatten  beobachtet  und  in  etwas  anderer  Form  bei 
Wismuth,  Tellur  und  Antimon:  nämlich  bei  den  drei  letzten 
Metallen  wächst  der  Widerstand  auch  in  der  den  Kraftlinien 
senkrechten  Richtung. 

Aus  dem  Gresagten  ist  klar,  dass  man  das  Hall'sche 
Phänomen  von  der  ganzen  Reihe  der  Erscheinungen,  die 
sich  in  Metallen  im  magnetischen  Felde  beobachten  lassen, 
nicht  absondern  kann.  Es  entsteht  die  Nothwendigkeit,  wenn 
auch  keine  rationelle  Theorie  dieser  Erscheinungen,  so  min- 
destens eine  rationelle  Formulirung  von  allem  zu  geben,  was 
durch  die  Erfahrung  entdeckt  ist. 

Das  bildet  den  Zweck  der  gegenwärtigen  Arbeit. 

§  3.  Wir  haben  oben  gesehen,  dass  die  Lorentz'sche 
Arbeit  jeder  Hypothese  entbehrt;  er  verweist  direct  auf  eine 
experimentell  gefundene  Erscheinung,  das  Auftreten  einer 
gewissen  electromotorischen  Kraft,  und  führt  dieselbe  als  ein 
besonderes  Glied  in  die  Bewegungsgleichungen  der  Electri- 


1)  W.  Thomson,  Mftth.  and  Phys.  Papers.  2.  p.  807. 

2)  Adams,   Proc.  Roy.  Soc.  Lond.  23.  p.  583.  1875  u.  Phil.  Mag. 
(5)  1.  p.  158.  1876. 

3)  de  Lucchi,    Atti  del  R.  Ist  ven.   8.  p.  17.   1882  u.   ßeibl.   7. 
p.  814.  1888. 

4)  V.  Beetz,  Pogg.  Ann.  l28.  p.  202.  1866. 

5)  Tomlinson,  Proc  Roy.  Soc.  Lond.  83.  p.  276.  1882.  u.  Beibl. 
6.  p.  294.  1882  u.  7.  p.  712.  1883. 
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cität  ein.  Er  gibt  seinen  eigenen  Worten  nach  nur  eine 
„mathematische  Beschreibung''  des  erwähnten  Phänomens.^) 

Es  wird  nicht  ohne  Interesse  sein,  einen  Schritt  weiter 
zu  machen;  wir  wollen  versuchen,  eine  Aenderung  der  physi- 
kalischen Eigenschaften  der  Metalle  beim  Magnetisiren  vor- 
auszusetzen. 

Eine  ganz  natürliche  Hypothese  in  diesem  Falle  wird 
darin  bestehen,  dass  man  annimmt,  im  magnetischen  Felde 
werden  die  isotropen  Metalle  äolotrop. 

Wie  wir  das  bald  sehen  werden,  genügt  die  genannte 
Hypothese  nicht  nur  dazu,  um  die  Widerstands&ndenmg  im 
magnetischen  Felde  zu  erklären,  sondern  dieselbe  führt  direct 
auf  dem  theoretischen  Wege  zur  Ableitung  des  Hairschen 
Phänomens.^ 

Es  pflanze  sich  in  einem  äolotropen  Körper  ein  elec- 
trischer  Strom  fort,  dessen  Dichtigkeitscomponenten  in  den 
Richtungen  der  zun&chst  beliebig  gewählten  Coordinaten- 
axen  x,  y,  z  —  u,  t;,  to  seien;  bezeichnen  wir  durch  p  den  Werth 
des  Potentials  im  Punkte  x^y,  z  und  durch  x  mit  betreffen- 
den Indicen  die  neun  Widerstandscoefficienten  des  Mediums. 

Die  Bewegungsgleichungen  der  Electricität  in  diesem 
äolotropen  Körper  lauten'): 

und  die  sogenannte  Continuitätsgleichung  ist: 

du       dv       dw  _^  ^ 
dx  "^  iy  ^  dz  ''^' 


«?, 


1)  Loren tz,  1.  c.  p.  129. 

2)  Eine  Andeutung  auf  diese  Idee,  oder  richtiger  ein  Hinweis  darauf^ 
dass  der  Mazweirsche  „rotatory  coefficient'^  in  den  Bewegungagleichon- 
gen  der  Electricität  im  Äolotropen  Körper  zur  Erklärung  des  Hall'schen 
Phänomens  dienen  könnte,  wurde  schon  im  Jahre  1880  von  Hopkinson 
in  einer  kleinen  Notiz  (Phil.  Mag.  (5)  10.  p.  480.  1880)  gemacht,  einer 
ausführlichen  Bearbeitung  aber  wurde  bisher  diese  Idee  noch  nicht  unter- 
worfen. 

8)  Maxwell,  Treatise  on  Electr.  and  Magn.  1.  p.  845  f. 
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Wir  setzen  nun: 

3^12  ~  *3  ""  ^>      *^13  ~  *8  ~"  ^2 >      *28  =  ^i  —  ^i  > 
*21  *^  ^3  "T  ^>     "*81  ^^  ^2  ""■  ^»      ^82  ^^  *1  "J"  *1 

und  bemerken  y  dass  ein  äolotroper  Körper  immer  drei 
untereinander  senkrechte  Richtungen  hat,  welche  die  Eigen- 
schaft besitzen  y  dass  im  Falle  einer  Electricit&tsbewegung, 
die  auf  diese  y,Hauptaxen  ^es  Widerstandes'^  bezogen  ist: 

x^  c=  a;,  SS  ^5  s  0    ist 

Wir  wollen  die  genannten  Hauptaxen  als  Ooordi- 
natenaxen  x,  y,  z  nehmen;  dann  lauten  die  Bewegungsglei- 
chungen: 


und: 


dx^  dy^  dz       "• 


§  4.  Betrachten  wir  eine  sehr  dünne  (Dicke  S)  recht- 
winklige Metallplatte,  deren  Ebene  mit  der  xy -Ebene  zu- 
sammenfällt; es  liege  die  Länge  der  Platte  (/)  in  der 
Bichtung  der  or-Axe,  die  Breite  {b)  in  der  der  y-Axe,  und 
versehen  wir  die  Bänder  unserer  Platte  mit  dicken,  pris- 
matischen, geradlinigen  Electroden  in  der  Bichtung  der 
y-Axe.  Dann  fliesst  der  ganze  Strom  nur  in  der  :r-Axe, 
also  ist  V  =s  0  und  tr  =  0;  es  seien  ferner  die  magnetischen 
Kraftlinien  nach  der  z-Axe  gerichtet  Dann  lassen  sich  die 
Bewegungsgleichungen  der  Electricität  in  der  Platte  in  fol- 
gender Form  schreiben: 

g^-"*i"'     g^^-^s««»      ö^--^2"»     öS      "' 


worin: 


Xi  —  ^1 1  *^  »«« «      ^jg 


zu  setzen  ist,  da  in  einem  regelmässigen  magnetischen  Felde 
alles  gegen  die  Verbindungslinie  der  Pole  symmetrisch  ist. 
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<Mt<»  %U4L  «o  k^^sem  vir  aadkL:^  vie  IC&xwell-  iL.  2,.  i, 
*U  0>«f<«rf»t<m  x&  der  BlcisKOf  der  Axes  x.  «.  2  eines 
V«t<^r»  I  }/^:inu±tem,  de««A  Gro«e: 

iity  «11^  demai  Rkhtong  tou  der  CoordiBAtenwaiil  ■MhhiBgig 
•ftd  »  3f^iani  fixirt  ist.  Die»  Bichtong  werdcB  «ir  spiitor 
eiWM  iiäb«r  IxstimmeiL 

Ati%  d«D   oben  gevrfariebenen  Gleichnngeii    finden   wir 

Integriren  wir  die  letzte  Gleichung  nach  x,  and  beieichnea 
wir  durch  ff  (y^  Z)  eine  willkfirliche  Int^rationsfdnction,  so 
hüben  wir: 

^^-^ff.yt^)»      woraus:      p  =  *qp(y,z)  +  7i.(y,r), 

w<nin  iffijffZ)  noch  eine  willkfirliche  Function  bedeutet 

Es  seien  die  Potentiale  auf  den  Electroden  resp.  p^  und 
p^i  dann  ist: 

P-'-  ^'Y'  ^  +  V'(y,^),      9  (y,^)  =  -  ^-'-'i^'-  -  Const 
Ferner  haben  wir: 

ij  Msiw<)ll,  Treatise  on  Electr.  and  Magn.  1.  p.  849 
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und:  t//  (y , z)  =  -  A  PirJ^y  +  0(«), 

worin  0(2r)  die  dritte  Integrationsfnnction  bedeutet. 
Endlich  finden  wir: 

5£  =  ^=_ii£L^    und: 
^  =  _  £l=ä  <p  _  it  2iz:£.  y  _  iL  £tZ^  2  +  Const. 

&  Xj  »  X|  & 

Daraus '  schliessen  wir  Folgendes :  wird  eine  isotrope 
Metallplatte,  durch  welche  ein  electrischer  ^trom  in  der 
x-Äxe  iüesst,  in  ein  magnetisches  Feld,  normal  zu  den 
Itraftlinien  gebracht,  so  treten  in  derselben  in  der  Rich- 
tung der  y-,  resp.  2r*Axe  statische  electrische  Ladungen, 
electromotorische  Kräfte  auf.  Sind  die  betre£fenden  Platten- 
ränder untereinander  leitend  verbunden,  so  fliesst  in  dieser 
secundären  Kette  ein  electrischer  Strom.  Ein  solcher  Strom 
in  der  Richtung  der  y-Axe  ist  der  sogenannte  Hai] 'sehe 
Strom. 

§  5.  Unsere  Gleichung  gibt  noch  einen  solchen  Strom, 
und  zwar  in  der  Richtung  der  z-Aze;  es  ist  leicht  zu  zeigen, 
dass  dieser  Strom  oder  die  ihm  entsprechende  electromoto- 
rische Kraft  in  der  That  gar  nicht  existiren  kann. 

In  seiner  oben  citirten  Arbeit  hat  Lorentz^)  folgendes 
Theorem  festgestellt:  „Viele,  wenn  nicht  alle  Naturkräfte 
sind  derart,  dass,  wenn  dieselben  in  einem  Systeme  mate« 
rieller  Punkte  wirksam  sind,  nach  einer  plötzlichen  ümkeh- 
rung  aller  Bewegungsrichtungen  die  nämlichen  Bewegungen 
wie  zuvor  mit  den  gleichen  G-eschwindigkeiten,  aber  alle  in 
umgekehrter  Richtung  vor  sich  gehen  können.  Den  electro- 
statischen  und  electrodynamischen  Erscheinungen  gegenüber 
bewährt  sich  dieser  Satz,  wenn  man  einen  electrostatischen 
Zustand  als  einen  wirklichen  Zustand  der  Ruhe  auffasst, 
einen  electrischen  Strom  aber  als  eine  Bewegung,  bei  deren 
Umkehrung  auch  der  Strom  die  Richtung  wechselt.'^ 


l)  Lorentz,  Arch.  N6erl.  19.  p.  126.  1884;   auch  Beibl.  8.  p.  870. 

1884. 
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Dieses  Theorem  wollen  wir  dazu  benutzen,  um  zu  be- 
weisen, dass  keine  electromotorische  Kraft  in  der  Richtung 
der  z-Axe  auftreten  kann. 

Zu  dem  Zwecke  kehren  wir  plötzlich  alle  Bewegungs- 
richtungen in  unserer  Platte  um;  dann  wechseln  der  Haupt- 
strom und  die  magnetische  Polarität  ihre.  Richtungen  gleich- 
zeitig in  die  entgegengesetzte,  und  das  hat  genau  dieselbe 
Wirkung,  als  ob  in  unseren  öleichungen  ar  durch  /—a?,  z  durch 
d  -^z  ersetzt  würde.  Dabei  bleibt  y  unverändert;  eine  elec- 
trostatische  Ladung  in  der  Richtung  der  ^-Axe  wird  also 
durch  die  gleichzeitige  ümkehrung  der  Magnetpole  und  der 
Hauptstromrichtüng  nicht  geändert,  was  mit  der  Erfahrung 
in  vollkommenem  Einklänge  ist.  Auf  demselben  Grunde 
sollte  sich  die  Ladung  in  der  z-Axe  (als  ein  wirklicher  Ruhe- 
zustand) auch  gar  nicht  ändern;  die  Ersetzung  aber  von.z 
durch  S  ---z  in  dem  Ausdrucke  für  p  ändert  die  Grösse  der 
electromotorischen  Kraft  in  der  jsr-Axe,  was  unmöglich  ist. 
FolgKch  muss  diese  electromotorische  Kraft  Null  sein;  mit 
anderen  Worten,  es  muss: 

Aj  =:  0    sein. 

Dann  wird  dp/dz  ==0,  und  wir  haben: 


p^_  (PizHo^^hiiLZloy^ 


Const 


Die  Hall'sche  electromotorische  Kraft  auf  den  Platten- 
rändern (bei  X  »  Const.)  beträgt: 

oder,  da  die  Stärke  des  Hauptstromes  angenähert: 

j^Pij^)M,     80  ist:     «=~A3^. 
x^l  ^  Ö 

Setzen  wir: 

-  ;«,  =  RM, 

worin  R  die  Hall'sche  „rotatory  power'^  bedeutet^  so  finden 
wir  das  von  Hall  gefundene  Gesetz: 

Ä  =  JF  =  Const. 
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§  6.    Leiten  wir    nun  einen  Ausdruck    f&r  u  ab ,    so 
haben  wir: 

Xj  l 

in  einem  magnetischen  Felde,  und: 

Xq  l 

ausserhalb  eines  solchen.  Durch  das  Magnetisiren  geht  also 
der  Plattenwiderstand. von: 

"0-^    über  in:    «-^, 
d.  h.  er  ändert  sich  im  Verhältnisse: 


Durch  das  Hall'sche  Phänomen  selbst  wird  also  der 
Plattenwiderstand  gar  nicht  geändert  Diese  Folgerung  der 
Theorie  stimmt  vollständig  mit  der  Erfahrung  überein. 

Der  Werth  von  «^  ist  bei  uns  unbestimmt  geblieben. 
Da  aber  das  Hall'sche  Phänomen  und  die  Widerstandsän- 
derung durch  eine  und  dieselbe  Ursache  hervorgerufen  zu 
werden  scheinen,  so  scheint  es  uns  sehr  wahrscheinlich,  dass 
zwischen  den  Werthen  ^— Xq  ^^^  ^  ^^^  Zusammenhang  vor- 
handen ist  Diese  Thatsache  muss  der  Experimentalunter- 
suchung  unterworfen  werden. 

§  7.  Wir  haben  bisher  den  Fall  einer  zu  den  £[raft- 
linien  senkrechten  Platte  betrachtet;  jetzt  wollen  wir  die 
Platte  parallel  diesen  Linien  annehmen  und  dabei  zwei  mög- 
liche Fälle  studiren. 

a)  Erster  Fall:  der  Strom  gehe  in  der  z-Axe  {x  die 
Richtung  der  Breite,  y  die  Dicke  der  Platte). 

Dann  ist: 

und  die  Bewegungsgleichungen  lauten: 

Daraus  finden  wir: 

öy  ~       xj  ö«         dx~~       xg  02 
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and  gftoz  dem  Frfiheren  anal<^: 

«««  &:z?o^  +  i£L:L&y  + A/vz^x  +  Const 

Die  Formel  scheint  za  zeigen,  dass  in  der  Richtung 
der  Z'j  resp.  y-Axe  Hall'sche  electromotorische  Kiiifte  auf- 
treten: das  ist  aber  unrichtig. 

In  der  That:  in  seiner  erwähnten  Arbeit  hat  Lorentz 
folgendes  Theorem  festgestellt  (p.  125):  wenn  wir  in  einem 
materiellen  Systeme  A  Bewegungen  haben  und  you  diesem 
Systeme  wie  auch  you  allem ,  was  in  demselben  geschieht, 
ein  Spiegelbild  in  Bezug  auf  eine  Ebene  nehmen,  so  be- 
kommen wir  ein  anderes  System  A%  welches  folgende  Eigen- 
schaft besitzt:  ersetzt  man  das  System  A  durch  sein  Bild  A\ 
so  gehen  in  diesem  letzten  solche  Bewegungen  Tor  sidi,  die 
auch  im^  möglich  sind.  Lorentz  zeigt  ferner,  dass  dieses 
Theorem  seine  Gültigkeit  auch  in  Bezug  auf  electromagne- 
tische  Erscheinungen  behält,  wenn  man  nur  mit  Ampere 
annimmt,  dass  ein  Spiegelbild  eines  positiYen  magnetischen 
Poles  ein  negativer  Pol  ist  —  und  beweist  auf  Grund  des 
Hall'schen  Phänomens,  dass  ein  Metallstück  genau  dieselben 
Eigenschaften  wie  sein  Bild  besitzt,  was  man  natürlich  nicht 
Yon  den  Körpern  sagen  kann,  die  eine  natürliche  Drehung 
der  Polarisationsebene  des  Lichtes  zeigen.  Dieses  Theorem 
wollen  wir  zu  unserem  Zweck  benutzen.  Nehmen  wir  ein 
reflectirtes  Bild  unserer  Platte  in  Bezug  auf  eine  der 
r 2:- Ebene  parallele  Ebene,  und  ersetzen  wir  die  Platte 
durch  dieses  Bild.  In  diesem  letzten  sollen  solche  Bewegun- 
gen etc.  stattfinden,  die  auch  in  der  Platte  selbst  möglich 
sind.  Es  ist  aber  leicht  zu  sehen,  dass,  obgleich  in  beiden 
Fällen  die  Richtungen  des  Hauptstromes  und  der  magne- 
tischen Kraftlinien  dieselben  sind,  die  Richtungen  der 
electromotorischen  Kraft  in  der  :r-Ax6  gerade  entgegen- 
gesetzt sind.  In  der  Platte  selbst  kann  diese  electromoto- 
rische Kraft  zwei  umgekehrte  Richtungen  bei  derselben  Rich- 
tung des  Hauptstromes  und  der  magnetischen  Kraftlinien 
nicht  besitzen:  folglich  existirt  genannte  electromotorische 
Kraft  gar  nicht.    Durch  Reflexion  der  Platte  in  einer  yz 
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parallelen  Ebeqe  l&sst  sich  ferner  beweisen,  dass  auch  die 
electromotorische  Kraft  in  der  y-Axe  unmöglich  ist.  Das 
bedeutet,  dass  die  Glieder  mit  x  und  y  im  Ausdrucke  fUr  p 
gleich  0  sein  müssen,  oder  es  muss  sein: 

Ai  =  0  und   ^2  =  0. 
Dann  ist: 

und  im  magnetischen  Felde  haben  wir  nur  einfache  Wider- 
standsänderung im  Verhältnisse: 

§  8.  Betrachten  wir  den  zweiten  der  oben  erwähnten 
Fälle. 

b)  Der  Hauptstrom  ist  nach  der  x-Axe  gerichtet,  d.  h. 
normal  zu  den  Kraftiinien  (die  Richtung  der  y-Axe  ist  die 
Dicke,  die  der  2;-Axe  die  Breite,  die  der  ar«Axe  die  Länge 
der  Platte). 

Die  Bewegungsgleichungen  werden  dieselbe  Form  be- 
sitzen, wie  im  §  4.  Wir  werden  daher  für  p  denselben  Aus- 
druck bekommen  und  können  ebenso  wie  früher  beweisen, 
dassAj^^O  sein  muss.  Für  die  HalPsche  electromotorische 
Kraft  in  der  Richtung  der  Plattendicke  erhalten  wir  offen- 
bar einen  neuen  Ausdruck,  nämlich: 

setzen  wir  Ä^  «»  —  jB'ü/,  so  haben  wir: 

Ä'==-^     statt   des   früheren  Ausdruckes:     ^^jtt' 

§  9.  Wir  wollen  einige  Schlüsse  über  den  Werth  von 
A3  machen. 

Es  wurde  oben  bemerkt,  dass  die  Richtung  des  Vectors  X 
für  einen  gegebenen  äolotropen  Körper  eine  vollständig  be- 
stimmte Richtung  ist:  in  unserer  Platte  ist  die  Aeolotropie 
durch  das  magnetische  Feld  verursacht;  die  Richtung  des 
Vectors  X  ist  durch  Aeolotropie  bestimmt:  folglich  muss  die 
Richtung  von  k  durch  die  Richtung  der  Kraftlinien  bestimmt 
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sdn.  Bringt  man  unsere  Platte  ans  der  Lage  (a)  in  die 
Lage  (b),  so  wird  dadorch  im  magnetischen  Felde  nichts 
geändert;  es  ist  daraus  klar^  dass  durch  ein  solches  Drehen 
der  Platte  die  Richtung  des  Vectors  X  unyeribidert  geblieben 
sein  muss  (seine  Grösse  könnte  geändert  sein).  Wenn  also 
zwei  Componenten  von  X  in  der  Richtung  Ton  zwei  be* 
liebigen  Axen,  d.  h.  X^  und  A,  bei  der  Lage  (a)  gleich  0 
wurden,  so  mus§  das  auch  bei  der  Lage  (b)  der  Fall  sein, 
oder  X^^Xy  und  der  Vector  X  fUlt  mit  einer  der  Axen  x,  y,  z 
zusammen. 

Der  Vector  X  ist  also  entweder  nach  den  Kraftlinien  des 
Feldes  oder  senkrecht  dazu  gerichtet. 

Femer,  steht  die  Platte  in  der  Lage  des  §  4,  oder  in 
der  Lage  des  §  8,  so  ist  die  Grösse  der  magnetischen  Kraft 
in  einem  Punkte  der  Platte  streng  genommen  verschieden; 
falls  aber  die  Plätte  aus  einem  diamagnetischen  oder  schwach 
magnetischen  Metall  besteht,  so  kann  man  diese  Verschieden- 
heit ausser  Acht  lassen.  Li  diesem  Falle  muss  X^  denselben 
Werth  behalten,  unabhängig  von  der  Plattenlage;  daraus 
schliessen  wir,  dass  R  selur  nahe  gleich  R  sein  muss.  Die 
Untersuchungen  von  y.  Ettingshausen^)  haben  das  f&r 
Wismuth  bewiesen« 

§  10.  Znm  Schlüsse  sei  es  mir  gestattet,  einige  Be- 
merkungen über  die  Aenderung  der  physikalischen  Eigen- 
schaften der  Metalle  in  einem  magnetischen  Felde  auszu- 
sprechen. 

Die  Hypothese,  dass  die  Metalle  im  magnetischen  Felde 
äolotrop  werden,  stimmt  nicht  nur  mit  den  Versuchsergeb- 
nissen überein,  sondern  hat  uns  auch  zur  Ableitung  des 
Hall'schen  Phänomens  auf  theoretischem  Wege  geführt  Es 
scheint  daher  höchst  wahrscheinlich,  dass  auch  die  Aende- 
rungen  mehrerer  anderer  physikalischen  Eigenschafben  der 
MetaUe  beim  Magnetisiren  sich  aus  derselben  Hypothese 
erklären  oder  sogar  Yoraussagen  lassen. 

Es  ergeben  sich  als  mehr  oder  weniger  wahrscheinlich 
folgende  Erscheinungen. 

1)  V.  EttingshauBen  nnd  Nernst  1.  c. 
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.  1)  Da  das  Hall' sehe  Ph&nomen  bei  allen  Metallen  be- 
obachtet worden  ist,  so  ist  auch  die  Widerstandsänderung 
beim  Magnetisiren  bei  allen  Metallen  zu  erwarten;  für  Eisen, 
Nickel,  Cobalt,  Wismuth,  Tellur  und  Antimon  ist  das  schon 
bewiesen. 

2)  Zwischen  dieser  Aenderung  und  der  Ha  11' sehen 
„rotatory  power^'  muss  ein  Zusammenhang  vorhanden  sein. 

3)  Als  directe  Folgerung  der  Aeolotropie  muss  in  den 
Metallen  auch  ihre  Wärmeleitungsfähigkeit  beim  Magnetisiren 
geändert  werden.  Diese  Erscheinung  ist  bisher  noch  nicht 
festgestellt;  man  versuchte  nur  Eisen  und  Nickel,  und  die 
Resultate  verschiedener  Beobachter  sind  verschieden;  nach 
einigen  existirt  eine  solche  Aenderung,  nach  anderen  nicht 
Da  die  Widerstandsänderung  und  das  Hall' sehe  Phänomen 
beim  Eisen  viel  schwächer  sind,  wie  z.  B.  bei  Bi,  Te,  Sb,  Ni, 
so  muss  das  Eisen  auch  eine  nur  schwache  Aeolotropie 
besitzen. 

Die  Untersuchungen  über  die  Aenderung  der  Wärme- 
leitungsfähigkeit müssen  daher  besonders  auf  Wismuth  oder 
Nickel  gerichtet  werden. 

4)  Der  Einfluss  des  magnetischen  Feldes  auf  die  thermo- 
electrischen  Eigenschaften  der  Metalle  ist  einigermassen  nur 
für  Eisen  und  theils  für  Nickel  untersucht  worden;  im 
Wismuth  oder  Tellur  sollte  ein  solcher  Einfluss  auch  er» 
scheinen. 

5)  Da  die  Bewegungsgleichungen  für  die  Wärme  und  die 
Electricität  der  Form  nach  ganz  ähnlieh  sind,  so  ist  wahr- 
scheinlich auch  eine  Wärmeerscheinung,  die  dem  electrischen 
Hall' sehen  Phänomen  ganz  analog  wäre,  d.h.  ein  Auftreten 
einer  Temperaturdifferenz  auf  den  Bändern  einer  Metallplatte, 
durch  welphe  eine  Wärmestrom  fliesst.  Auf  die  Wahrschein- 
lichkeit eines  solchen  Phänomens  ho^tte  schon  lange  Thomson 
und  in  der  letzten  Zeit  auch  Boltzmann  hingewiesen. 

6)  Von  den  zwei  von  v.  Ettingshausen  und  Nernst^) 
entdeckten  „thermomagnetischen'^  Wirkungen  des  Magnetismus, 


1)  V.  Ettingshausen  und  Nernst,  Wied.  Ann.  29.  p.  848—347. 
1886. 
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einer  traneversalen ,  einer  anderen  longitudinalen  scheint 
die  erste  ein  dem  Hall'schen  electrischen  analoges  WSrme- 
phänomen  zu  sein,  die  andere  die  einfache  Aenderung 
der  Wärmeleitungsfähigkeit  des  Wismuths  beim  Magneti- 
siren;  die  letzte  Annahme  machen  die  Yerff.  nicht,  die  erste 
aber  yerwerfen  sie  direct.  Nur  die  weiteren  Untersuchungen 
können  diesen  sehr  wichtigen  und  interessanten  Umstand 
erklären. 

Die  erwähnte  Beihe  von  Fragen  soll  demnächst  den 
Zweck  meiner  Experimentaluntersuchungen  bilden. 

Strassburg  i/E.,  Januar  1887. 


IV.    Mesm^ng  der  electromotorischen  Kraft  des 

electrischen  Lichtbogens,  II*; 

von  Viktor  v.  Lang. 

(Aua  dem  95.  Bde.  der  Sitzongsber.  der  kais.  Acad.  d.  Wias.   IL  Abth. 
vom  18.  Jan.  1887  mitgetheilt  vom  Hm.  Verf.) 


I.  Ich  habe  vor  einiger  Zeit^)  eine  Methode  angegeben, 
nach  welcher  der  Widerstand  einer  Leitung  gemessen  wer- 
den kann,  auch  während  ein  Strom  in  derselben  circulirt. 
Diese  Methode  habe  ich  dann  angewandt,  um  die  electro- 
motorische  Kraft  eines  von  Eohlenspitzen  gebildeten  Licht- 
bogens zu  bestimmen.  Ein  derartiger,  am  8.  April  1885 
ausgeführter  Versuch  ergab  für  diese  Gegenkraft  die  Grösse 
Ton  89  y.  Natürlich  fuhlte  ich  das  Bedürfniss,  diesen  ein- 
maligen Versuch  zu  wiederholen  und  womöglich  auch  den 
Lichtbogen  zwischen  Metallspitzen  zu  untersuchen. 

In  der  That  habe  ich  diesen  Versuch,  trotz  seiner  Um- 
ständlichkeit, am  25.  Juni  1885  wiederholt  und  dabei  auch 
Electroden  aus  Kupfer  untersucht. 

Die  Anordnung  des  zweiten  Versuchs  war  genau  die- 


1)  V.  V.  Lang,  Wien.  Ber.  91.  II.  p.  844.  1885;  Wied.  Ann.  26. 
p.  145.  18S5. 
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selbe,  wie  die  des  ersten,  nur  wurden  diesmal  64  Bunsen- 
elemente  angewandt,  und  zur  Ersetzung  der  Lichter  standen 
jetzt  Widerstände  zur  Verfügung,  die  aus  spiralig  in  Luft 
ausgespanntem  Neusilberdrahte  von  1,6  mm  Durchmesser 
bestanden.  Auch  die  Herren  Professoren  E.  und  F.  Ex- 
ner  und  Dr.  Lecher  hatten  wieder  die  Güte,  mir  dieselbe 
Hülfe  zu  leisten,  wie  das  erste  mal. 

Die  einzelnen  Messungen  zerfallen  in  solche,  die  mit  den 
Eohlenspitzen,  mit  Kupferspitzen  und  mit  den  dafür  einge- 
schalteten Widerständen  ausgeführt  wurden.  Diese  Beob- 
achtungen wurden  in  keiner  bestimmten  Ordnung,  sondern 
durcheinander  Yorgenommen. 

Ich  beginne  mit  den  Messungen,  wo  statt  der  beiden 
electrischen  Lichter  beiderseits  gleiche  Widerstände  einge- 
schaltet waren,  deren  beiläufiger  Werth  in  der  zweiten  Co- 
lumne  der  nachfolgenden  üebersicht  angegeben  ist. 


Nr. 

I 

W 

1 

11  S.-£. 

8,62  A. 

7,82  i2 

+72 

2 

7 

4,76 

5,94 

32 

11 

7 

4,68 

5,66 

-  5 

12 

7 

3,95 

6,60 

+  2 

13 

11 

3,45 

7,32 

-10 

14 

11 

3,39 

7,44 

9 

15 

11 

8,45 

7,35 

7 

18 

5 

5,63 

4,86 

4 

19 

3 

7,30 

8,75 

22 

20 

2 

8,57 

3,38 

14 

23 

2 

8,93 

8,35 

6 

24 

8 

7,48 

3,77 

14 

25 

4 

6,28 

4,37 

10 

Die  erste  Columne  gibt  die  Ordnungszahl  der  Beobach- 
tung, die  dritte  die  beobachtete  Stromstärke  I  und  die 
vierte  den  beobachteten  ßesammtwiderstand  fV.  Letzterer 
muss  eine  lineare  Function  der  reciproken  Stromstärke  sein, 
wenn  die  electromotorische  Kraft  der  Batterie  constant  bleibt. 
Das  constante  Glied  der  linearen  Function  ist  gleich  dem 
Widerstände  der  Leitung  von  den  beiden  äquipotentialen 
Punkten  A,  B  his  zur  Messbrücke.  Dieser  Widerstand  war 
beiläufig  0,89  Si,  sodass  das  Mittel  aus  den  vorstehenden 
Zahlen  die  Formel  gibt: 

fr=^  +  0,89. 

Ann.  d.  Phji.  o.  Cham.  N.  F.   XZXI.  25 
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Berechnet  man  nach  dieser  Formel  die  den  angegebenen 
Stromstärken  entsprechenden  Gresammtwiderat&nde  und  zieht 
die  so  berechneten  Werthe  von  den  beobachteten  ab,  so 
erhält  man  die  in  der  f&nften  Columne  bemerkten  Differenzen 
in  Einheiten  der  zweiten  Decimale. 

Was  die  Beobachtungen  mit  Kohlenspitzen  betrifft;,  so 
wurden  hierzu  dieselben  Kohlen  von  5  mm  Durchmesser  wie 
das  erste  mal  benutzt  und  folgende  Werthe  von  /  und  W 
erhalten. 

Nr.  J  W  W         2(ir-fr')        D 


3 

3,46  J 

2,65  i2 

7,29  i2 

9,28  i2 

32,11  V 

4 

4,44 

1,67 

5,95 

8,56 

38,01 

5 

4,36 

1,53 

6,04 

9,02 

39,33 

6 

Ml 

1,53 

5,66 

8,26 

88,90 

7 

4,18 

1,70 

6,84 

9,28 

38,33 

8 

3,82 

1,81 

6,79 

9,96 

38,05 

9 

3,60 

2,32 

7,15 

9,66 

34,78 

10 

4,00 

2,10 

6,62 

9,04 
Mittel 

86,16 
36,96 

Die  vierte  Columne  der  Yorstehenden  Tabelle  enthält  den 
nach  der  Formel  (1)  berechneten  ßesammtwiderstand,  wie 
er  der  beobachteten  Stromstärke  entsprechen  würde;  sub- 
trahirt  man  hiervon  den  wirklich  beobachteten  Widerstand 
und  multiplicirt  mit  2,  so  erhält  man  die  Zahlen  der  fünf- 
ten Columne.  Diese  Zahlen  geben  schliesslich,  mit  der 
Stromstärke  multiplicirt  (sechste  Columne)  die  gesuchte  elec- 
tromotorische  Gegenkraft  des  Lichtbogens,  welche  im  Mittel 
37,0  V.  beträgt. 

Das  Ergebniss  dieses  Versuches  ist  also  recht  befriedi- 
gend und  die  Uebereinstimmung  mit  dem  Resultate  des 
ersten  Versuchs,  welcher  eine  electromotorische  Gegenkraft 
von  39  V.  ergab,  besser,  als  erwartet  werden  konnte.  Ja, 
die  Uebereinstimmung  wird  noch  grösser,  wenn  man  den 
ersten  Versuch  auf  dieselbe  Weise  berechnet,  wie  es  bei 
dem  vorliegenden  Versuch  geschah,  und  sich  nicht  damit  be- 
gnügt, nur  das  Mittel  der  Beobachtungen  zur  Berechnung 
der  electromotorischen  Kraft  zu  benutzen,  was  für  die  Zwecke, 
welche  ich  in  meiner  ersten  Abhandlung  verfolgte,  wohl  ge- 
nügend war.  Die  genauere  Rechnung  gibt  nämlich  für  den 
Gesammtwiderstand  die  Formel: 
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fr=^  +  0,89, 
und  für  die  18  Beobachtungen  mit  den  Kohlenlichtem: 

I    «7,21     4,27    4,27     4,49    4,27     4,14     4,49  »8,21     4,49  •3,46     4,27     4,27^ 
E  31,08  38,24  88,24  36,19  36,30  88,25  36,51  81,58  36,19  51,00  35,70  34,07  T 


Mittel  36,94 

Dieses  Mittel  stimmt  also  vollkommen  genau  mit  dem 
der  zweiten  Versuchsreihe  überein.  Würde  man  bei  Bildung 
des  Mittels  die  drei  mit  einem  Sternchen  bezeichneten  Beob- 
achtungen nicht  berücksichtigen,  wie  dies  in  meiner  ersten 
Abhandlung  geschah,  so  würde  das  Mittel  noch  immer  86,64 
betragen.  Die  electromotorische  Kraft  dürfte  also  für  die 
von  mir  benutzte  Kohle  mit  5  mm  Durchmesser  und  bei 
einer  mittleren  Stromstärke  von  4,8^  nahezu  37  Volt  be- 
tragen. 

II.  Ich  komme  nun  zu  den  Beobachtungen  mit  den 
Kupferstäben,  welche  ebenfalls  5  mm  Durchmesser  hatten. 
Da  nach  Edlund's  Untersuchungen  für  Kupfer  von  vorn- 
herein eine  kleinere  electromotorische  Gegenkraft  zu  erwar- 
ten stand,  so  hoffte  ich,  dass  die  Beobachtungen  mit  den 
Kupferlichtern  leichter  auszuführen  sein  würden ,  als  mit  den 
Kohlenlichtern.  Allein  es  zeigte  sich  das  Gegentheil;  es 
hatte  grosse  Schwierigkeit,  die  beiden  Kupferlichter  gleich- 
zeitig zum  ruhigen  Brennen  zu  bringen,  sodass  im  ganzen 
nur  vier  solche  Beobachtungen  angestellt  werden  konnten. 

Diese  sind: 


Nr. 

/ 

TT 

W 

2 (TT- TT)     D 

16 
17 
21 
22 

8,89^ 
8,40 

7,48 
5,82 

1,69  J2 
2,28 
1,90 
2,42 

3,41  Sl 
8,57 
3,91 
4,76 

3,44  Sl     30,58  V 
2,68          22,50 
4,02          80,07 
4,68          27,24 
Mittel"  27,60 

Wir  erhalten  also  für  die  electromotorische  Gegenkraft 
des  Kupferbogens  den  Betrag  von  27,6  V.,  und  es  ist  das 
Verhältniss  dieser  Kraft  zu  der  des  Kohlenbogens  gleich  0,75. 

Edlund^)   hat,   indem   er   den   Widerstand   des   Licht- 


1)  Edlund,  Pogg.  Ann.  188.  p.  353.  1868. 
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bogens  bei  Tenchiedenen  üuigen  mass,  folgende  electromo- 
torische  Gr^enkräfkey  in  willkürlicher  Einheit  aosgedrückt, 
erhalten: 

D  =  5,15  harte  Kohle, 

5,48  Batteriekohle, 

4,58  Kupfer, 

2,86  Messing  mit  37  Proc  Zn, 

2,50  Silber  mit  10  Proc  Cu, 

Das  Verhältniss  von  Kupfer  zu  Kohle  wird  also  nach 
Edlund  0,84 — 0,89,  was  Yon  dem  oben  gefioindenen  Werthe 
nicht  allzusehr  abweicht. 

HL  Edlund^)  hat  es  bei  Besprechung  der  yon  mir 
befolgten  Methode  als  wfinschenswerth  bezeichnet,  dass  die 
electromotorische  Gegenkraft  f&r  dieselben  Kohlenspitzen 
auch  nach  seiner  ursprünglichen  Methode  durch  Variation 
der  Länge  des  Lichtbogens  ermittelt  werde.  Eine  Differenz 
in  den  Besultaten  beider  Methoden  würde  nämlich  auf  einen 
sogenannten  Debergangswiderstand  des  Lichtbogens  schliessen 
lassen. 

Ich  habe  deshalb  auch  solche  Versuche  ausgeführt  und 
dazu  den  Strom  einer  Gramme-Maschine  kleinster  Gattung, 
die  durch  einen  einpferdigen  Gasmotor  in  Bewegung  gesetzt 
wird,  benutzt  Die  Kohlenspitzen  wurden  durch  dieselbe 
BegulirungsYorrichtung  wie  früher  in  constanter  Entfernung 
gehalten,  indem  eine  Linse  das  Bild  des  Lichtbogens  auf 
die  Wand  projicirte.  Die  Entfernung  der  Spitzen  wurde 
dagegen  meist  durch  flache  Keile  bestimmt,  die  zwischen  sie 
hineingesenkt  wurden,  und  es  hatte  Prof.  F.  Exner  die 
G^te,  diese  Messungen,  welche  der  Natur  der  Sache  nach 
nicht  sehr  genau  sein  können,  auszuführen. 

Von  den  beiden  Kohlenspitzen  führten  Drähte  zu  einem 
Voltameter,  bestehend  aus  einer  Tangentenbussole  mit  un- 
gefähr 75  Windungen  und  vorgelegtem  grösseren  Wider- 
stände. Die  Ablesung  dieses  Instrumentes  wurde  von 
Dr.  E.  Lech  er  besorgt. 


1)  Edlund,  Wied.  Ann.  26.  p.  520.  18S5. 
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Die  Stromstärke  wurde  von  mir  an  der  schon  früher 
gebrauchten  Tangentenbussole  gemessen,  welche  nach  der 
im  April  1855  ausgeführten  Messung  mit  einer  Dämpfung 
versehen  worden  war.  Als  dämpfende  Flüssigkeit  wurde 
Vaselinöl  (Paraflf.  liqu.  Pharm.  Germ.  II)  verwandt,  auf  wel- 
ches ich  durch  Prof.  S.  Exner  aufmerksam  gemacht  wor- 
den war,  und  das  sich  in  der  That  für  Dämpfungszwecke 
wegen  seiner  Unveränderlichkeit  als  vorzüglich  erweist. 

Zur  Aenderung  der  Stromstärke  wurden  die  beiden  früher 
erwähnten'  Widerstände  aus  Neusilberdraht  benutzt. 

Trotzdem  nun  alle  Sorgfalt  angewandt  wurde,  so  stimmen 
die  Beobachtungsreihen  von  verschiedenen  Tagen  nicht  sehr 
gut  untereinander.  Es  wurden  im  ganzen  an  fünf  Tagen 
zwischen  Februar  und  Juli  des  Jahres  1886  Messungen  aus- 
geführt, die  Resultate  der  einzelnen  Tage  schwanken  aber 
zwischen  32  und  36  Y.  für  die  Gegenkraft  des  Kohlenlichtes. 
Bei  dieser  geringen  XJebereinstimmung  will  ich  daher  gar 
nicht  die  einzelnen  Messungen  mittheilen,  sondern  nur  das 
Resultat  aus  der  Berechnung  sämmtlicher  brauchbarer  Be- 
obachtungen. Die  Rechnung  geschah  mit  Hülfe  der  Methode 
der  kleinsten  Quadrate  nach  der  Formel: 

j>  r=^  a  +  blij 

wo  p  der  beobachtete  Potentialunterschied  der  beiden  Koh- 
lenspitzen in  Volt.,  l  deren  Entfernung  in  Millimeter  und  i 
die  Stromstärke  in  Ampöres  bedeutet.  Bei  Aufstellung  dieser 
Formel  ist  natürlich  angenommen,  dass  die  Constante  b  un- 
abhängig sei  von  der  Stromstärke.  Bei  den  geringen  Aen- 
derungen  in  der  Stromstärke,  welche  bei  vorliegenden  Ver- 
suchen stattfinden,  kann  diese  Constanz  der  Grösse  b  wohl 
angenommen  werden,  wenn  dies  auch  nicht  mehr  für  weitere 
Grenzen  der  Stromstärke  gelten  sollte. 

Die  Constante  a  ist  die  gesuchte  electromotorische 
Gegenkraft  des  Lichtbogens. 

Ich  bemerke  noch,  dass  bei  der  Rechnung  die  Beobach- 
tungen der  einzelnen  Tage  mit  Hinweglassung  ganz  abwei- 
chender zuerst  in  einzelne  Gruppen  abgetheilt  und  innerhalb 
derselben  durch  Mittelnahme  zu  Normalbeobachtungen  ver- 
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einigt  wurden.     Mit   diesen  Normalörtern  wurde    erst  die 
Rechnung  ausgeführt. 

Es  wurden  nun  an  den  f&nf  Beobachtungstagen  im  ganzen 
71  Messungen  ausgeführt,  und  Ton  diesen  58  zu  15  Normal- 
beobachtungen Tereinigt    Die  Rechnung  gab: 

a  ==  35,07  ±  1,34   F,         Ä  =  1,82  ±  0,11  i2. 

Es  gibt  also  diese  Methode  um  2  V  weniger,  als  die 
frühere.  Die  Stromstärke  ist  allerdings  nicht  ganz  die 
gleiche,  ist  aber  bei  der  zweiten  Methode  doch  unbedeutend 
höher  (zwischen  4,0  und  5,4  A).  Der  Abstand  der  beiden 
Kohlenspitzen  variirte  zwischen  0,4  und  2,5  mm. 

lY.  Nach  der  zuletzt  befolgten  Methode  von  Edlund 
habe  ich  die  electromotorische  Gregenkraft  des  Lichtbogens 
auch  bei  Metallen  zu  bestimmen  versucht  Es  fallen  diese 
Versuche  der  Zeit  nach  zwischen  die  früher  beschriebenen 
Messungen  an  den  Kohlenspitzen.  Bei  den  schwerer  schmelz« 
baren  Metallen  hatte  die  Anwendung  von  Edlund's  Methode 
keine  besonderen  Schwierigkeiten,  bei  leichter  schmelzbaren 
gelang  es  mir  aber  nur,  mit  Cadmium  und  Zink  brauchbare 
Resultate  zu  erhalten.  Die  Messung  der  Entfernung  der 
Spitzen  ist  freilich  immer  schwierig,  da  sehr  oft  der  Licht- 
bogen sich  nicht  an  den  äussersten  Enden  bildet. 

An  den  Ablesungen  bei  diesen  Versuchen  betheiUgte 
sich  auch  Dr.  P.  Czermak. 

Die  Ergebnisse  der  Messungen  werde  ich  in  derselben 
Form  wie  vorher  bei  der  Kohle  wiedergeben.  Ich  bemerke 
noeb,  dass  sämmtliche  Metalle  in  Form  von  Dr&hten  von 
ebenfalls  5  mm  Durchmesser  angewandt  wurden. 

Fiat  in.  Es  wurden  an  drei  verschiedenen  Tagen  vier 
Beobachtungsreihen  mit  61  Messungen  ausgeführt.  Davon 
wurden  56  zu  15  Normalörtern  vereinigt  der  Rechnung  zu 
Grunde  gelegt.    Dieselbe  gab: 

a  =:  27,41  ±  1,16  V,        b^  1,49  ±  0,19  ß. 

Die  Stromstärke  variirte  zwischen  0,3  und  5,5  A,  die 
Entfernung  der  Spitzen  zwischen  0,3  und  3,2  mm.  Während 
der  kurzen  Dauer  der  Versuche  konnte  nur  am  negativen 
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Pol  eine  L&Dgenabnahme  des  Drahtes  constatirt  werden,  der 
positive  Pol  war  dagegen  der  heissere« 

Eisen.  Zwei  Beobachtungsreihen  mit  43  Messungen 
gaben  40  branchbare  Beobachtungen  in  acht  Gruppen  ein- 
getheilt.    Die  Rechnung  gab: 

a  =  25,03  ±  2,16  V,        b  ==  0,70  ±  0,06  Si. 

Die  Stromstärke  yariirte  zwischen  2,6  und  5,9  A  und 
Spitzenentfernung  zwischen  0,5  und  8,5  mm.  Beide  Pole 
brennen  ziemlich  gleich  langsam  ab. 

Nickel.    21    Beobachtungen   an    zwei    verschiedenen 
Tagen  angestellt,  gaben  mit  Ausschluss  von  zwei  Messungen 
neun  Normalbeobachtungen  und  das  B.echnungsresultat: 
a  -  26,18  ±  2,96  V,        Ä=0,77  ±  0,13  ß. 

Hierbei  war  die  Stromstärke  ziemlich  constant  gleich 
4,5  A,  während  die  Entfernung  der  Spitzen  beträchtlich 
zwischen  1,6  und  7,8  mm  variirte.  Verkürzung  der  Drähte 
durch  Abbrennen  konnte  nicht  beobachtet  werden,  doch 
glüht  der  positive  Pol  sehr  stark. 

Kupfer.    Aus   zwei  Beobachtungsreihen  mit  45  Mes- 
sungen  wurde  nur  eine   Messung  ausgeschieden  und  zehn 
Normalbeobachtungen  gebildet.    Diese  gaben: 
23,86  ±  1,33  r,        0,67  ±  0,04  Si. 

Die  Stromstärke  war  zwischen  4,1  und  5,2  A.  Die 
Spitzenentfernung  zwischen  0,6  und  7,0  mm. 

Silber.    Drei   Beobachtungsreihen    mit    45   Einzelbe- 
obachtungen  gaben    mit  Hinweglassung    dreier    Messungen 
13  Normalörter  und  für  die  Constanten  die  Werthe: 
a  =  15,23  ±  0,45  F,        *  =  0,96  ±  0,06  Si. 

Die  Stromstärke  variirte  zwischen  3,7  und  5,1  A.  Die 
Entfernung  der  Spitzen  zwischen  0,3  und  7,5  mm. 

Zink.  An  zwei  verschiedenen  Tagen  wurden  im  ganzen 
42  Beobachtungen  angestellt,  von  diesen  eine  verworfen  und 
die  übrigen  in  zehn  Gruppen  abgetheilt. 

a  =  19,86  ±  2,27  F,        *  =  0,56  ±  0,28  Si. 
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Die  y ariationeii  der  Stromstirke  lagen  zwiadieii  2,6  and 
4,3  A,  die  der  Spitzenentfemimg  zwischen  0^  und  ^0  nun. 
Bei  der  ersten  Yersachsreihe  nahm  die  Drahtlänge,  die  an 
beiden  Polen  285  mm  betrog,  am  negaÜTen  Pol  bis  anf  258^ 
am  positiven  Pol  Ins  auf  93  mm  ab.  Natürlich  war  der 
grösste  Theil  des  Drahtes  abgeschmolzen,  nicht  abgebrannt. 

Cadmium.  Es  wurden  zwei  Versuchsreihen  mit  57  Be- 
obachtungen ausgef&hrt,  davon  wurden  ftlnf  verworfen  und 
die  übrigen  52  Beobachtungen  zu  neun  Normaldrtem  ver- 
einigt   Die  Rechnung  gab: 

a  «  10,28  ±  3^  r,        Ä  =  2,56  ±  1,27  Ä 

Die  Werthe  der  Stromstärke  lagen  zwischen  2,5  und 
3,5  A,  die  der  Spitzenentfemung  zwischen  0,4  und  1,7  mm. 
Die  Langen  der  Poldrähte  waren  vor  der  ersten  Versuchs- 
reibe  275  mm,  nach  derselben  215  und  235  mnu 

Dem  Vorhergehenden  zufolge  sehen  wir  also,  dass  bei 
den  Metallen  der  Werth  der  electromotorischen  Gegenkraft 
des  Lichtbogens  sehr  verschieden  ausfallt  Auch  lasst  sich 
nicht  verkennen,  dass  dieser  Werth  fur  die  schwerer  schmelz- 
baren höher  ist,  wie  fax  die  leichter  schmelzbaren.  Im  Ein- 
klänge damit  zeigt  die  unschmelzbare  Kohle  den  höchsten 
Werth  der  Gegenkraft 

Die  üebereinstimmung  zwischen  Schmelzpunkt  und  Gegen- 
kraft ist  nur  f&r  das  Silber  sehr  schlecht,  welches  seinem 
Schmelzpunkte  zufolge  eine  viel  höhere  electromotorische 
Kraft  des  Lichtbogens  zeigen  sollte. 

Nachdem  aber  neuere  Untersuchungen^)  lehren,  dass 
diese  Gegenkraft  auch  von  der  Dicke  der  angewandten  Elec- 
troden  abhängt,  und  diese  ja  bei  jedem  Metalle  verschieden 
sein  kann,  so  ist  es  möglich,  dass  gerade  durch  die  Anwen- 
dung gleich  dicker  Electroden  jene  üebereinstimmung  zwi- 
schen Schmelzpunkt  und  Gegenkraft  verdeckt  wird« 

Phys.  Cabinet  der  Univ.  Wien. 

1)  S.  B.  Nebel,  Kep.  d.  Phys.  von  Exner.  2f.  p.  527.  1886. 
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V.  lieber  die  Beziehungen  der  electrischen  Grössen 

und  den  Nutze  ff ect  von  Secundärelementen; 

van  Wilhelm  Säberlein. 

(Hierio  Taf.  III   rig.  16-92.) 


Auf  Anregung  des  Hrn.  Prof.  Dr.  W.  Kohlrausch 
begann  ich  im  Januar  vorigen  Jahres  im  electrotechnischen 
Institut  der  königl.  technischen  Hochschule  zu  Hannover 
eine  Untersuchung  über  Secund&relemente,  in  denen  Blei- 
superoxyd und  Blei  als  Electroden  fungiren.  Bei  den  Ver- 
suchen beabsichtigte  ioh,  folgende  Grössen  mit  möglichster 
Q-enauigkeit  zu  messen: 

1)  die  Stromintensität, 

2)  die  Potentialdifferenz  der  offenen  Säule  (electromo- 
torische  Kraft), 

8)  die  Potentialdifferenz  der  geschlossenen  Säule  (Klemm- 
spannung), 

4)  den  inneren  Widerstand, 
um  diese  Grössen  jederzeit  ohne  Beeinträchtigung  der  Zu- 
verlässigkeit schnell  hintereinander  messen  zu  können,  traf 
ich  folgende,  eigens  zum  Zweck  dieser  Untersuchungen  her- 
gestellte und  in  Fig.  16  schematisch  wiedergegebene  Versuchs- 
anordnung.  Das  zu  untersuchende  Element  befindet  sich  bei 
Aj^ ,  während  der  Stromkreis  von  A^  nur  zur  bequemen  For- 
mirung  von  Elementen  dient,  die  Leitung  der  primären 
Stromquelle  (eine  im  Hauptlaboratorium  befindliche  Accu- 
mulatorenbatterie)  führt  zu  den  Quecksilbernäpfen  a  und  b] 
ein  kleiner  Compass  (p)  lässt  stets  die  Stromrichtung  erken- 
nen. Mittelst  der  weiteren  Quecksilbemäpfe  c,  d  und  pas- 
send eingelegter  Kupferbügel  lässt  sich  die  Ladung,  resp. 
Entladung,  in  sehr  einfacher  Weise  vornehmen;  R^  und  B^ 
sind  Eheostaten,  mittelst  deren  die  Stromintensitäten  beliebig 
variirt  werden  können.  Bei  C  befindet  sich  ein  Commutator, 
der  zur  Ermittelung  des  beiderseitigen  Ausschlages  vor  das 
Galvanometer  gesetzt  ist. 

Die  Stromintensität  von  A^  wurde  an  einem  in  Serien 
geschalteten  Strommesser  von  Ayrton  und  Perry  abgelesen. 
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Die  StrominteDsitat  tod  A^  wnrde  mil  dem  SpiegelgalTano* 
meter  gemessen,  welches  sich  im  Nehenschloss  zur  Haupt- 
leitung befindet,  wenn  die  Verbindung  bei  J  hergestellt  ist. 

Es  ist  in  Fig.  17: 

Die  Potentialdifferenzen  des  offenen  wie  des  geschlosse- 
nen Elements  wurden  mittekt  desselben  Galvanometers  nach 
dem  Ohm'schen  Gesetz  bestimmt,  wenn  die  Yerbindnng  bei 
E  hergestellt  war.    Es  ist  nach  Fig.  18: 

Da  der  innere  Widerstand  des  Elementes  vi  in  allen 
Fällen  nnr  etwa  0,1  und  fF  etwa  3000  Ohm  betrug,  so  konn- 
ten die  Potentialdifferenzen  mit  genügender  Genauigkeit 
gleich  fV.i  gesetzt  werden. 

Das  Spiegelgalvanometer  war  gut  gedämpft  und  hatte 
190  Windungen  von  0,81  Ohm  Widerstand.  Die  Zuleitung 
sowohl  f&r  Spannungs-  als  Strommessung  hatte  0,89  Ohna, 
und  der  Scalenabstand  betrug  1,5  m.  Wegen  der  erforder- 
lichen Correction  auf  Bogen  etc.  wurde  die  Scala  auf  Pro- 
portionalität mit  dem  Ausschlage  calibrirt,  indem  eine 
Stromquelle  von  constanter  electromotorischer  Kraft  (Accn- 
mulatorenbaiterie)  durch  sehr  hohe  Widerstände  von  Ter- 
schiedener  Grösse  geschlossen  wurde.  Die  Widerstände  der 
beiden  Neusilberrheostaten  B^^  und  B^  wurden  in  folgender 
Weise  nach  den  Temperaturänderungen  ^)  corrigirt. 

Der  Temperaturcoefficient  der  betreffenden  Neusilber- 
sorte ist  0,0008.  Um  den  Widerstand  fV  von  einer  Tem- 
peratur tw  auf  eine  Temperatur  von  20^  zu  reduciren,  hat 
man:  fv^^o  =  fV+  W[2Q  -  tw)  0,0003. 

Da  nun  der  Ausschlag  mit  genügender  Genauigkeit  pro- 
portional \IW  gesetzt  werden  kann,  so  ergibt  sich  der  Aus- 
schlag für  20^  zu: 

a^^^a  —  a  (20  -  tw)  0,0003  (Formel  1). 


1)  Vgl  W.  Kohlrausch,  Eiectrotechn.  Zeitschr.  Juli  1886. 
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Ferner  ist  wegen  der  yeränderlichen  Temperatur  des 
Abzweigungs Widerstandes  w  eine  Correction  anzubringen; 
derselbe  ist»  um  Temperaturänderungen  durch  den  Strom 
selbst  zu  yermeiden,  aus  einem  Streifen  Nickelinblech  von 
2500  mm  Länge,  ppr.  20  mm  Breite  und  0,1  mm  Dicke  her- 
gestellt. Da  mir  seinerzeit  keine  Angabe  über  den  Tem- 
peraturco^fficienten  dieses  Nickelinblechs  vorlag,  so  habe  ich 
eine  Anzahl  von  Bestimmungen  vorgenommen,  die  als  Mittel- 
werth  0,0002  ergaben;  es  ist  mithin: 

tt?3^,  =  M?  +  tt?  (20  -  Q  0,0002. 

Da  nun  e  =  J  (wl{w  +  fF))  und  W  im  Verhältniss  zu  w 
sehr  gross  ist,  so  kann  man  a  mit  genügender  Genauigkeit 
proportional  w  setzen,  folglich  ist: 

«20  =  ^  +  ^(20  -  t„) 0,0002  (Formel  2). 

Für  die  Correctionsgrössen : 

a  (20  -  iw)  0,0003  und  a  (20  -  t^)  0,0002 
berechnete   ich   mir    unter    Berücksichtigung    verschiedener 
Temperaturen   und   verschiedener  Ausschläge    einfache  und 
übersichtliche  Tabellen. 

Die  Schwankungen  der  Horizontalcomponente  des  Erd- 
magnetismus, sowie  etwaige  zufällige  locale  magnetische  Ein- 
flüsse auf  das  Galvanometer  eliminirte  ich  nach  einem  von 
W.  Kohlrausch  angegebenen  Verfahren^),  bei  dem  ein 
Thermoelement  in  folgender  Weise  benutzt  wurde.  Ein 
Neusilberdraht  wurde  mit  Kupferdrähten  hart  zusammen- 
gelöthet  und  die  freien  Enden  der  letzteren  mit  dem  Gal- 
vanometer durch  die  Quecksilbernäpfe  bei  Th  (Fig.  16)  in 
Verbindung  gesetzt;  um  einen  passenden  Ausschlag  zu  er- 
halten, wurde  noch  ein  kleiner  Widerstand  w^  in  die  Leitung 
eingesetzt.  Die  eine  Lothstelle  wurde  in  den  Dampf  von 
siedendem  Wasser,  die  andere  in  Wasser  von  der  Zimmer- 
temperatur getaucht;  die  Temperatur  der  kälteren  Lothstelle 
t^  las  ich  an  einem  in  das  Wasser  getauchten  Thermometer 
bis  auf  0,01®  genau  ab;  die  Temperatur  der  heissen  Loth- 
stelle berechnete  ich  aus  dem  zeitweiligen  Barometerstande  b 
und  der  Temperatur  t^  des  Barometers. 


1)  W.  KohlrauBcb,  Electrotechn.  Zeitschr.  Juli  1886. 
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Als  Strometalon  wird  dann  derjenige  Strom  benutzt,  der 
bei  einer  Temperatardifferenz  T— ^»80®  entstehen  wQrde, 
wenn  die  Temperatur  in  der  ganzen  Leitung  gleich  20^  G* 
wäre. 

Um  den  einer  beobachteten  Temperatardifferenz  T —  i 
gemessenen  Aasschlag  &  aaf  T—  <  ==  80®  za  redadren,  worde 
das  Thermoelement  bei  möglichst  verschiedenen  Tempera- 
taren der  kalten  Löthstelle  empirisch  graduirt  Um  den 
Leitongswiderstand  im  Thermostromkreise  aaf  die  Tem- 
peratar  von  20®  zu  rednciren,  verfahr  ich  in  folgender 
Weise. 

Die  Messung  der  Widerstände  (Fig.  19)  ergab: 
We  =  0,10;      ici==2,07;      ip,  =  0,81. 

Da  tTe  in  geheiztem  und  in  ungeheiztem  Zustande  kei- 
nen merklich  verschiedenen  Werth  gab,  konnte  es  unbedenk- 
lich als  constant  in  die  Rechnung  eingeführt  werden.  Der 
Temperaturcoöfficient  von  tTj  beträgt  0,000315,  und  derjenige 
von  tp,  beträgt  0,004.  Der  Gesammtwiderstand  des  Thermo- 
stromkreises ist: 

M7  =s  tUe  +  tt?!  +  M7,  =  2,98  Ohm; 
um  denselben  hinsichtlich  der  Temperaturen  ^  und  t^  auf 
20®  zu  reduciren,  hat  man: 

tr,o  «  M7  +  (20  -  tj)  0,000  815  vo^  +  (20  —  Z^)  0,004 .  tc,. 
Daf&r  kann  man  mit  hinreichender  Genauigkeit  setzen: 

«^20  =  «?  +  0»000  218  {120  -  {t^  +  5^)}ii?. 

Da  nun  &  dem  Gesammtwiderstande  umgekehrt  pro* 
portional  ist,  so  ergibt  sich: 

*,o  ==  *  -  0,000218  {120  -  (^  +  5^,)}  1^  (Formel  3). 

Der  Bequemlichkeit  wegen  berechnete  ich  auch  hierfür 
eine  einfache  und  übersichtliche  Tabelle  für  verschiedene 
Temperaturen  ^  und  t^  bei  einer  mittleren  Temperaturdif- 
ferenz. 

Zur  Aichung  des  Galvanometers  diente  das  Silbervolta- 
meter  (Fig.  20). 

Die  Intensität  des  Thermostromes  sei  «,  der  Ausschlag 
für  8  sei  &  und  derjenige  für  i  sei  a.    Die  Bezeichnungen 
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sollen  bei  der  Aichung  den  Index  0  und  bei  der  Messung 
den  Index  1  erhalten.  Der  Hauptstrom,  welcher  bei  der 
Messung  gesucht  wird,  wird  bei  der  Aichung  aus  dem  elec- 
trochemischen  Aequi^alent  des  Silbers  berechnet  Nach  den 
neuesten  Untersuchungen  von  F.  und  W.  Kohlrausch ^) 
scheidet  der  Strom  yon  1  Amp.  in  1  See.  1,1183  mg  Ag  aus. 
Es  gelten  die  Beziehungen: 

Cq  ist  in  beiden  Fällen   dieselbe  Galvanometerfunction, 
die  unbekannt  bleiben  darf,  weil  sie  wieder  fortfällt 
Setzen  wir: 


w         to  +  TFo 


0 


c, 


80  ist  C  der  Reductionsfactor  des  &alyanometers  für  Strom- 
messung, und  yerschiedene  Aichungen  ergaben  als  Mittel- 
werth: 

C=  0,000646  7. 

Für  die  Messung  ergibt  sich  dann: 

2    SS  C,  .  Cf,  =  t/,  ,     Tar    '  *  a=  C,  .  iT,    s=  -! i^  ss  J    —-— i  > 

111  \    ^  ^  JfT^  11  „j  1    W  +    TTj       O, 

10        10  +  F^i     cfi 

Da  s  dasselbe  geblieben  ist,  so  ist  auch  C  noch  das- 
selbe, und  es  ist: 

Da  der  zur  Spannungsmessung  dienende  Strom  so  klein 
ist,  dass  selbst  bei  mehrstündigem  Durchgange  durch  das 
Voltameter  noch  keine  genügende  Menge  Silber  niederge- 
schlagen würde,  um  eine  zuverlässige  Wägung  auszuführen, 
so  musste  auch  hier  das  Galyanometer  in  einen  Nebenschluss 
gesetzt  werden,  der  yon  einem  ganz  genau  bekannten  Wider- 
stände abgezweigt  war;  als  solcher  diente  hier  eine  Siemens'- 
sche  Normaleinheit  yon  bekanntem  Temperaturcoefficienten. 
Es  ist  hier  (Fig.  20): 

1)  F.  XL  W.  Koblraasch,  Wied.  Ann.  27.  p.  1.  1886. 
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^o^Cq.cCo    und    «  =  Co.*o>       7"  =  |^    ^^®^    '""'»"if" 
Setzen  ?rir  nun: 

80  ist  R  der  Bedactionsfactor  für  die  Spannungsmessung. 

Da  Jq  wieder  mit  dem  Ag- Voltameter  bestimmt  ist,  so 
ist  auch: 

"o^-^o'^TT^    bekannt 

Die  Correctionen  wegen  der  Temperatur  u.  s.  w.  sind  die- 
selben, wie  bei  der  Stromaichung,  nur  tritt  an  die  Stelle  der 
Correction  für  den  Nebenschluss  w  die  entsprechende  Cor- 
rection für  die  Normaleinheit  Aus  verschiedenen  Aichun- 
gen  ergab  sich  der  Mittel werth: 

Ä^  0,0008182. 
Für  die  Messung  ergibt  sich  dann: 
ij  -^  Cj .  «1    und    «  =s  Cj .  &^y       und  hieraus:    «  =  ij . -^  =  Ä. 

Da  s  dasselbe  ist,  so  ist  auch  B  dasselbe  geblieben, 
mithin  ist: 

ii  =  Ä.^    und    h^i^.rV'. 

Die  Messungen  der  Stromstärke  sowohl,  als  auch  der 
Spannung  habe  ich  dann  noch  in  der  Weise  vereinfacht,  dass 
ich  den  Rheostatenwiderstand  bei  den  einzelnen  Versuchen 
so  wählte,  dass  einem  Ausschlage  von  100  Scalentheilen  ein 
Strom  von  J  Amp.,  resp.  eine  Spannung  von  A  Volt  ent- 
spricht Zu  diesem  Zwecke  heizte  ich  vor  Beginn  eines 
jeden  Versuches  das  Thermoelement  und  machte  eine  genaue 
Ablesung  folgender  Grössen: 

^,  ^6,   t^j  t^\  tw,   ti,   U  und   *. 

Dann  wurde  &  auf  T— t^=»80®  und   nach  Formel  (3) 
auf  ^  =  ^  =  20®  reducirt,  femer  a  wegen  tw  nach  Formel  (2) 
vergrössert 
Aus  der  Relation:     J^  =  C(fö  +  fF^) ^»     folgt: 
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Von  diesem  Werthe  ist  noch  der  Widerstand  von  Gal- 
vanometer plus  Zuleitung  in  Abzug  zu  bringen ;  da  tr  ==  0,5- 
Ohm  ist,  so  sind: 

^^- 1.7  0hm 

im  Rheostaten  R^  zu  stöpseln,  damit  einem  Ausschlage  von 
a^  Scalentheilen  ein  Strom  von  J^  Amp.  entspricht 

um  f&r  eine  Potentialdifferenz  von  k  Volt  einen  Aus- 
schlag von  c«  Scalentheilen  zu  erhalten,  ergibt  sich  aus  der 
Relation: 

i'=Ä.^    und    k^i^.W,         W^'«*-^- 

Von  diesem  Widerstände  ist  ebenfalls  derjenige  von 
Gralvanometer  plus  Zuleitung  zu  subtrahiren;  es  müssen 
daher  jm  Rheostaten  R^\ 

*.:^«  120hm 

gestöpselt  werden,  um  für  k  Volt  einen  Ausschlag  von  a  Sca- 
lentheilen zu  erhalten. 

Widerstandsbestimmung.  —  Zur  Bestimmung  des 
inneren  Widerstandes  der  Secundärelemente  versuchte  ich 
verschiedene  Methoden  anzuwenden,  ohne  indessen  bei  dem 
geringen  Betrage  desselben  befriedigende  Resultate  zu  erhal- 
ten. Ich  machte  mir  daher  zum  Messen  des  inneren  Wider- 
standes die  aus  Fig.  16  ersichtliche  und  in  Fig.  22  noch  be- 
sonders dargestellte  Zusammenstellung. 

Diese  Methode  gestattet,  den  Widerstand  schnell,  leicht 
und  sicher  zu  bestimmen,  und  erfordert  überdies  nur  momen- 
tanen Stromscbluss.  In  Fig.  22  befindet  sich  zwischen  m  und 
n  ein  Daniell  als  Hülfssäule,  dessen  electromotorische  Kraft 
durch  das  Element  ^p  dessen  Widerstand  gemessen  werden 
soll,  compensirt  wird;  ko  ist  ein  ausgespannter  Neusilber- 
draht, auf  dem  ein  Oontactklotz  so  lange  verschoben  wird,, 
bis  durch  das  Galvanoskop  q  kein  Strom  mehr  hindurchgeht;. 
rk  ist  ein  passend  gewählter  Widerstand  aus  Neusilber. 

Der  Widerstand  von  e  l  r  k  sei  a,  und  derjenige  von. 
fi  i  k  r  l  e  ff,  dessen   Grösse  durch  die  jeweilige   Stellung. 
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des  CoDtaclklotzes  bediii^  ist.  sei  A.    Dmim  folgt  was  der 
zweiten  Kirchhoffschea  Regel: 

E==(fF+b]i    und     e=a.i. 

also:  -r  = oder     fF^^a  —  b. 

e  a  e 

Das  Verhältniss  E  e  wurde  dadurch  genau  ennittdt. 
d&«s  dorch  Herstellung  der  Yerbindnngm  /  und  IV  und 
ni  und  /F  die  Anssrhüge  ftr  f  und  e   abgelesen  worden. 

Die  Widerstände  a  und  b  sind  nach  der  folgenden  (Ton 
W.  Kohlransch  in  seiner  Vorlesung  über  theoretische  Elec- 
trotechnik  angegebenen)  Methode  bis  auf  0,1  Proc.  genau 
bestimmt  In  Fig.  21  sind  die  beiden  Widerstände  E  und  fF 
hintereinander  in  den  Stromkreis  eingeschaltet;  wenn  der 
dnrdi  das  Galranometer  gehende  Strom  von  E  abgezweigt 
isty  sei  der  Ausschlag  «^  und  der  im  Eheoetaten  gestöpselte 
Widerstand  tr^,  während  ce^  und  ar,  gelten  sollen,  wenn  tou 
fF  abgezweigt  ist    Es  ist  dann: 

J«c.«,  =  |.^^    und    J  =  c.«,  =  .-.^^. 

Wenn  man  hier  w^jlFxmd  w^jE  grösser  als  1000  wählt, 
so  kann  man  mit  der  erwähnten  Genauigkeit  setzen: 


►  — , 


also 


Da  E  eine  Siemens'sche  Normaleinheit  war.,  so  ist 
fF^{a^.  u's)/(£^i .  tTj).  Zahlreiche  Messungen  ergaben  fftr 
a  den  Werth:  0,9606  Ohm. 

Der  Neusilberdraht  ok  war  über  einer  in  Millimeter  getheil- 
ten  Scala  ausgespannt,  und  es  wurden  die  fUr  &  in  Rechnung 
zu  setzenden  Widerstände  in  der  Weise  ermittelt,  dass  yer- 
schiedene  Messungen  ausgeführt  wurden,  während  der  Con- 
tactklotz  nacheinander  bei: 

0,2        0,3        0,4        0,5        0,6        0,7        0,8    stand; 
die  Widerstände  betrugen  dann: 

1,234     1,349     1,456     1,581     1,697     1,814     1,931. 

Das  Galyanoskop  war  so  empfindlich,  dass  bei  einer 
Verschiebung  des  Contactklotzes  um  0,5  mm  noch  ein  deut- 
licher Ausschlag  erfolgte. 
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Versuchsobjecte  und  Bezeichnungen.  —  Die  ron 
mir  untersuchten  Elemente  bestanden  aus  zwei  Bleiplatten 
von  je  200  X  100  mm,  die  in  einer  Entfernung  von  10  mm 
durch  Hartgummistücke  auseinander  gehalten  und  in  ein 
G-efäss  mit  Schwefelsäure  eingetaucht  waren,  die  mit  10  Vo- 
lumen Wasser  verdünnt  war.  Die  Bleiplatten  waren  in  yer- 
schiedener  Weise  formirt,  theils  nach  Planta  nur  durch  die 
Einwirkung  des  Stromes;  theils  durch  vorherige  Behandlung 
mit  Salpetersäure  ^),  wobei  ich  bemerke,  dass  ich  keine  beson- 
dere Wirkung  erhielt,  wenn  die  Säure,  wie  von  Planta  vor- 
geschlagen, mit  der  Hälfte  ihres  Volumens  Wasser  verdünnt 
^ar;  dagegen  erzielte  ich  eine  überraschende  Wirkung,  wenn 
die  Platten  vor  der  Ladung  zehn  bis  zwölf  Stunden  lang  in 
Salpetersäure  getaucht  waren,  welche  mit  dem  Fünffachen 
ihres  Volumens  Wasser  verdünnt  war. 

Ein  Theil  der  Elemente  war  auch  dadurch  hergestellt 
worden,  dass  die  reinen  Bleiplatteor  vor  der  electrolytischen 
Behandlung  mit  einer  künstlichen  Oberflächenschicht  ver- 
sehen wurden,  welche  aus  dem  mechanischen  Gemenge  von 
freiem  Schwefel  mit  verschiedenen  Bleiverbindungen  bestand 
wobei  der  geschmolzene  Schwefel  als  Bindemittel  diente. 

Hinsichtlich  der  gewählten  Bezeichnungen  ist  zu  bemer- 
ken, dass  sich  die  grossen  Buchstaben  auf  die  Ladung  und 
die  kleinen  auf  die  Entladung  beziehen  sollen. 

Es  bedeutet: 
Jy  resp.  i    die  Stromintensität; 

fVj     17     w  den  inneren  Widerstand; 

Ey     n     e    die  electromotorische  Kraft; 

JT,     9)     h    die  Klemmspannung; 

T,     79     /    die  Dauer  der  Ladung,  resp.  Entladung. 

Alle  vorkommenden  Grössen  sind  in  den  vom  inter- 
nationalen Congress  der  Electriker  zu  Paris  festgesetzten 
Einheiten  des  absoluten  Maassystems  ausgedrückt. 

Die  Beobachtungen.  —  Allen  bisherigen   Untersu- 
chungen über  Secundärbatterien  lagen  die  Formeln: 
K^E  +  J.W    und    Ä  =  <?-i.ii? 

1)  Planta,  Compt  rend.  95.  p.  418.  1882. 

Ann.  d.  Phji.  n.  Chem.   N.  F.   XXXI.  26 
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zu  Grunde;  mittelst  derselben  wurde  entweder  der  Wider- 
stand aus  den  beobachteten  Grössen  der  electromotoriscben 
Kraft,  der  Klemmspannung  und  der  Intensität  berechnet 
(v.  Waltenhofen),  oder  es  wurde  die  Klemmspannung,  die 
Intensität  und  der  Widerstand  gemessen  und  daraus  die 
electromotorische  Kraft  berechnet  (Hallwachs).  Ich  stellte 
zunächst  bei  der  Entladung  verschiedene  Versuche  an,  indem 
ich  die  Grössen  kj  e  und  i  möglichst  schnell  hintereinander 
ablas  und  daraus  to  =»  {e  —  k)ji  berechnete. 

Beobachtungsreihe  I.    Am  18.  Mai  1886. 


Zeit 


e  —  k 


3^ 

80» 

1,992 

1,963      1 

0,278 

0,029 

0,104 

3 

45 

1,990 

1,961 

0,278 

0,029 

0,104 

0 

1,989 

1,960 

0,278 

0,029 

0,104 

10 

1,987 

1,958 

0.278 

0,029 

0,104 

20 

1,985 

H943 

0;276 

0,042 

0,152 

30 

1,983 

1,927 

0,273 

0,056 

0,205 

40 

1,978 

1,918 

0,272 

0,060 

0,221 

46 



AbfaU 

— 

^  — 

— 

48 

1,634 

0,450 

0,023 

1,184 

51,5 

55 

1,714 

— 

offen 

— 

5 

0 

1,977 

— 

ofifeu 

— 



5 

10 

1,541 

0,280 

0,019 

1,261 

66,4 

5 

30 

1,531 

0,251 

0,012 

1,280' 

1    106,6 

Hieraus  würde  sich  ergeben,  dass  der  Widerstand  bei 
der  Entladung  zunächst  constant  ist;  bei  der  allmählichen 
Abnahme  der  Klemmspannung  nimmt  er  langsam  zu,  bis  die 
Klemmspannung  anfangt,  plötzlich  abzufallen,  während  dessen 
er  schnell  anzusteigen  scheint.  Wenn  der  Widerstand  die 
aus  der  Formel  e^k  —  i.to  folgende  Grösse  wirklich  hätte, 
so  müsste  er  nach  dem  erfolgten  Abfall  der  Klemmspannung 
nach  der  F.  Kohlrau»ch'8chen  Methode  mittelst  Telephon 
und  Wechselströmen  zu  messen  sein.  Die  von  mir  angege- 
bene Methode  der  Widerstandsbestimmung  ist  nach  dem 
erfolgten  Abfall  der  Klemmspannung  nicht  mehr  anwendbar, 
da  als  Bedingung  fdr  deren  Ausführbarkeit  die  Gonstanz 
der  Säule  yorausgesetzt  werden  muss.  Um  ein  möglichst 
klares  Bild  von  dem  Verhalten  des  Widerstandes  zu  gewin- 
nen,  stellte   ich  während  der  Entladung  von  verschiedenen 
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Elementen  zahlreiche  Versuche  in  folgender  Weise  an.  Zu- 
nächst beobachtete  ich  schnell  hintereinander  die  Grössen 
i  und  k,  sodann  öffnete  ich  den  Entladungsstrom,  während 
das  auf  Spannungsmessung  geschaltete  Galvanometer  noch 
den  Ausschlag  au  ftlr  k  anzeigte;  beim  Oeffnen  wuchs  der 
Ausschlag  momentan  auf  a^  an,  während  er  beim  Schliessen 
sofort  wieder  den  Ausschlag  au  ergab.  Da  nun  der  Bheosta- 
tenwiderstand  so  gewählt  ist,  dass  dem  einseitigen  Ausschlage 
Yon  100  Scalentheilen  eine  Spannung  von  2  Volt  entspricht, 
so  ist  unmittelbar: 

e  -  A  =  2  (tfe  -  c^»)  Volt, 
woraus  dann  für  den  inneren  Widerstand  des  Elementes  folgt: 

2(a,-aj) 


W  Ä 


Ohm. 


Alsdann  machte  ich  eine  genaue  Widerstandsbestim- 
mung nach  der  oben  beschriebenen  Methode,  solange  die 
Klemmspannung  ziemlich  constant  war;  nachher  suchte  ich 
to  mittelst  Telephon  und  Wechselströmen  zu  messen. 

Diese  Beobachtungen  wiederholte  ich  in  geeigneten  Inter- 
vallen während  der  ganzen  Entladungsdauer  und  stellte  aus 
den  beobachteten  Grössen  folgende  Versuchsreihen  zusammen. 


Beo 

bachtun 

gsreihe  IL    Am  28.  Mai  1886. 

Zeit 

*       ' 

i          ' 

e  —  k      w  berechn. 

10  gemess. 

d^   30"»  1 

1,937 

0,399 

0,038 

0,083             0,081 

3    45       1 

1,937 

0,399 

0,033 

0,083       1       0,082 

4      0 

1,936 

0,399 

0,033 

0,083       1       0,081 

4     15 

1,935 

0,398 

0,083 

0,083             0,082 

4     80 

1,930 

0,396 

0,034 

0,086       1       0,082 

4    45 

1,925 

0,395 

0,034 

0,086       1       0,082 

5      0 

1,917 

0,394 

0,034 

0,086             0,082 

5     10 

1,913 

0,393 

0,034 

0,087 

0,083 

5     20 

1,908 

0,392 

0,036 

0,092 

0,089 

5     30 

1,899 

0,390 

0,040 

0,103 

0,096 

5     40 

1,888 

0,387 

0,048 

0,124             0,119 

5    50 

1,877 

0,385 

0,056 

0,145             0,134 

6      0 

1,868 

0,383 

0,066 

0,172             0,162 

6     10 

1,862 

0,380 

0,078 

0,205       1       0,190 

6     20 

1,844 

0^354 
>ie  Rlemms] 

0,086      '      0,243               — 

6     25 

r 

6    30 

— 

;     0,049 

1,240      i    25,3              <0,5 

6     37 

— 

1     0,030 

1,414      i    47,1              <0,5 

26 

* 
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Beobachtungsreihe  . 

[H.    Am 

8.  Juni 

1886. 

Zeit 

h 

% 

e^-h 

w  berechn. 

w  gemess. 

3»»  30» 

1,943 

0,275 

0,023 

0,084 

0,081 

3    45 

1,942 

0,275 

0,023 

0,084 

0,081 

4      0 

1,942 

0,274 

0,023 

0,084 

0,081 

4     15 

1,942 

0,274 

0,023 

0,084 

0,081 

4    30 

1,987 

0,274 

0,023 

0,084 

0,081 

4    40 

1,934 

0,273 

0,023 

0,084 

0,082 

4    50 

1,929 

0,272 

0,023 

0,085 

0,083 

5      0 

1,926 

0,272 

0,026 

0,096 

0,098 

5     10 

1,923 

0,271 

0,028 

0,108 

0,100 

5    20 

1,913 

0,271 

0,033 

0,122 

0,114 

5    30 

1,902 

0,270 

0,040 

0,148 

0,134 

5    40 

1,897 

0,269 

0,044 

0,164 

0,148 

5    50 

1,891 

0,267 

0,049 

0,184 

0,165 

6      0 

1,884 

0,267 

0,058 

0,217 

0,194 

6     10 

AbfaU 

0,264 

0,840 

3,18 

<0,5 

6     15 

— 

0,038 

1,364 

35,9 

<0,5 

6     18 

— 

0,021 

1,898 

66,6 

<0,5 

6    25 

— 

0,019 

1,430 

75,3 

<0,5 

Beobachtungsreihe  IV.    Am  26.  Juni  1886. 


gh      om 

1,938 

0,395 

0,030 

0,076 

0,074 

3      10 

1,937 

0,395 

0,030 

0,076 

0,073 

3    20 

1,986 

0,395 

0,030 

0,076 

0,074 

3    30 

1,986 

0,395 

0,030 

0,076 

0,073 

3    40 

1,934 

0,394 

0,029 

0,074 

0,074 

3     50 

1,932 

0,393 

0,030 

0,076 

0,074 

4      0 

1,932 

0,394 

0,030 

0,076 

0,075 

4     10 

1,931 

0,394 

0,030 

0,076 

0,074 

4    20 

1,930 

0,393 

0,030 

0,076 

0,074 

4    30 

1,928 

0,392 

0,030 

0,077 

0,078 

4    40 

1,928 

0,392 

0,030 

0,077 

0,074 

4    50 

1,927 

0,391 

0,030 

0,077 

0,074 

5      0 

1,925 

0,391 

0,080 

0,077 

0,074 

5     10 

1,924 

0,890 

0,030 

0,077 

0,074 

5    20 

1,921 

0,386 

0,030 

0,078 

0,075 

5    80 

1,921 

0,382 

0,081 

0,081 

0,077 

5    40 

1,915 

0,372 

0,082 

0,086 

0,084 

5    50 

1,910 

0,368 

0,037 

0,101 

0,097 

6      0 

1,907 

0,367 

0,045 

0,123 

0,118 

6     10 

1,893 

0,366 

0,051 

0,139 

0,137 

6    20 

1,884 

0,364 

0,056 

0,154 

0,152 

6    30 

1,879 

0,360 

0,064 

0,178 

0,170 

6    40 

1,863 

0,353 

0,067 

0,190 

0,183 

6    50 

1,799 

0,349 

0,088 

0,288 

0,229 

7      0 

— 

0,343 

0,120 

0,350 

<0,5 

7      5 

— 

0,092 

1,330 

14,5 

<0,5 

7      8 

— 

0,027 

1,410 

52,2 

<0,5 

7     12 

ofifen 

e  ==  1,563 

— 

— 

— 

7     18 

offen 

e  =  1,621 

— 

— 

— 
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Sowohl  aus  Columne  5  wie  aus  Columne  6  der  yor- 
stehenden  Tabellen  geht  hervor,  dass  der  Widerstand  bei 
der  Entladung  zun&chst  constant  ist;  darauf  scheint  er  mit 
der  allmählichen  Abnahme  der  Klemmspannung  etwas  anzu- 
wachsen, bis  die  Elemmspannung  plötzlich  abfällt. 

Nach  Columne  5  scheint  er  dann  aber  ganz  schnell  an- 
zusteigen, während  die  Messungen  mittelst  Telephon  und 
Wechselströmen  ganz  unzweideutig  ergaben,  dass  diese  plötz- 
liche Zunahme  des  Widerstandes  in  Wirklichkeit  nicht  statt- 
findet; wenngleich  auch  wegen  des  geringen  Betrages  eine 
genaue  Widerstandsbestimmung  mit  dem  Telephon  nicht  ge- 
lingen wollte,  so  betrug  der  Widerstand  doch  in  allen  Fällen 
unzweifelhaft  weniger  als  0,5  Ohm. 

Aus  den  bisherigen  Versuchen  ist  ebenfalls  ersichtlich, 
dass  nur  die  Stromstärke  denselben  jähen  Abfall  zeigt,  wie 
die  Klemmspannung,  nicht  aber  die  electromotorische 
Kraft  des  Elements,  welche  in  allen  von  mir  beobach- 
teten Fällen  nur  eine  verhältnissmässig  geringe  Abnahme 
zeigte. 

Um  hierüber  näheren  Aufschluss  zu  erhalten,  bestimmte 
ich  während  der  Entladung  von  verschiedenen  Elementen  die 
electromotorische  Ejraft  und  die  Klemmspannung  möglichst 
schnell  hintereinander. 


Beobachtungsreihe  V. 
Am  10.  Juli  1886. 


Zeit 

k 

e 

Zeit 

k 

e 

4h     0« 

1,973 

2,005 

b^  40» 

1,948 

1,983 

4    10 

1,972 

2,004 

5    50 

1,941 

1,983 

4    20 

1,970 

2,002 

6      0 

1,931 

1,975 

4    80 

1,966 

1,999 

6    10 

1,916 

1,973 

4    40 

1,962 

1,997 

6    20 

1,910 

1,972 

4    50 

1,961 

1,994 

6    30 

1,908 

1,970 

5      0 

1,959 

1,992 

6    4Q 

1,896 

1,957 

5     10 

1,956 

1,991 

6     50 

1,350 

1,951 

5    20 

1,954 

1,988 

6    55 

0,112 

1)573 

5     30 

1,951 

1,986 

7      0 

0,068 

1,545 
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Beobachtungsreihe  VI.    Am  14.  Juli  1886. 


Zeit 


Zeit 


10^ 

0» 

10 

15 

10 

30 

10 

45 

11 

0 

11 

15 

11 

30 

11 

45 

12 

0 

12 

5 

12 

10 

12 

15 

12 

20 

12 

25 

1,925 
1,9J1 
1,918 
1,916 
1,918 
1,910 
1,907 
1,904 
1,897 
1,895 
1,894 
1,893 
1,889 
1,887 


1,970 
1,963 
1,958 
1,952 
1,950 
1,948 
1,945 
1,948 
1,941 
1,941 
1,939 
1,938 
1,930 
1,925 


12h  30" 
12    35 


12 

12 

12 

12 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


40 

45 

50 

55 

57 

0 

5 

6 

7 

8 

10 

15 


1,883 
1,864 
1,846 
1,834 
1,812 
1,750 
1,890 
1,142 
0,655 
offen 
offen 
pffen 
offen 
offen 


1,920 

1,910 

1,896 

1,888 

1,865 

1,794 

1,812 

1,802 

1,62 

1,65 

1,72 

1,76 

1,789 

1,814 


Aus  vorstehenden  Versuchen  geht  hervor,  dass  die  elec- 
tromotorische  Kraft  ebenso  wie  die  Klemmspannung  zuerst 
ganz  allmählich  abnimmt;  öffnet  man  jedoch  während  des 
jähen  Abfalles  der  Klemmspannung  den  Entladungsstromkreis, 
so  zeigt  das  Galvanometer  momentan  eine  electromotorische 
Kraft  an,  die  nicht  um  sehr  viel  von  der  früheren  Grösse 
differirt  und  sogar  allmählich  wieder  zu  der  früheren  Höhe 
anwächst,  wie  dies  aus  den  Tabellen  I  und  VI  hervorgeht. 

Wenn  aber  die  Klemmspannung  eines  Elementes  plötzlich 
so  stark  abnimmt,  während  die  electromotorische  Ejraft  des 
offenen  Elementes  noch  eine  so  beträchtliche  Grösse  besitzt, 
so  ist  dies  nach  meiner  Ansicht  —  da  der  innere  Wider- 
stand diesen  jähen  Abfall  erwiesenermassen  nicht  herbeiführt 
—  durch  das  Auftreten  von  Polarisationserscheinungen 
durch  frei  auftretende  electrolytische  Gase  zu  er- 
klären. 

Die  electromotorische  Kraft  eines  Secundärelementes 
mit  Bleisuperoxyd-  und  Bleielectroden  beruht  auf  der  gal- 
vanischen Zusammenstellung: 

PbOalHjSOJPb. 

Abgesehen  von  der  besonderen  Art  der  Herstellung  ist 
dieselbe  im  Princip  durchaus  nicht  verschieden  von  der  gal- 
vanischen Zusammenstellung: 

ZnlHaSO^ICu. 
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Geht  aber  durch  die  letztere  Zelle  ein  Strom  hindurch, 
so  tritt  Wasaerzeraetzung  ein,  und  die  an  den  Blectroden 
frei  auftretenden  Gase  rufen  bald  eine  electromotorische 
Kraft  der  Polarisation  hervor,  welche  sich  von  der  ursprüng- 
lichen electromotorischen  Kraft  der  Säule  subtrahirt  und 
so  eine  beträchtliche  Schwächung  des  Stromes   herbeiführt. 

Es  liegt  daher  die  Frage  nahe,  wie  es  sich  mit  diesen 
Gasen  bei  der  Entladung  des  Elementes: 

PbOJfl^SOJPb 
verhält. 

Der  Entladungsstrom  zersetst  Wasser,  indem  er  an  der 
PbOs- Electrode  Wasserstoff  und  an  der  Pb<Electrode  Sauer- 
stoff abscheidet;  die  electrolytischen  Gase  werden  aber  in 
statu  nascendi  sofort  wieder  gebunden,  indem  sie  auf  die 
positive  Electrode  reducirend  und  auf  die  negative  oxydirend 
einwirken.  So  lange  dies  aber  in  Wirklichkeit  der  Fall  ist, 
so  lange  also  die  electrolytischen  Gase  im  Moment  ihrer 
Entstehung  wieder  unschädlich  gemacht  werden,  können  sie 
—  abgesehen  etwa  von  einem  ganz  geringen  Betrage  — 
keine  electromotorische  Gegenkraft  hervorrufen. 

Das  Secundärelement: 

PbOaJHaSOJPb 
unterscheidet  sich  eben  dadurch  so  vortheilhaft  von  den  ande- 
ren galvanischen  Zusammenstellungen,  dass  in  ihm  durch  die 
Natur  der  Electroden  selbst  die  Polarisation  aufgehoben  ist, 
wenigstens  in  der  verhältnissmässig  sehr  langen  Zeit,  während 
der  die  Klemmspannung  constant  bleibt. 

Wenn  aber  die  Klemmspannung  anfängt,  plötzlich  so 
stark  abzufallen,  so  rührt  dies  -meines  Erachtens  daher,  dass 
die  Electroden  die  entwickelten  Gase  nicht  mehr  völlig  zu 
binden  vermögen,  sodass  dieselben  sich  nun  in  freiem  Zu- 
stande auf  ihnen  befinden  können  und  daher  eine  electro- 
motorische Gegenkraft  veranlassen  müssen.  Da  jedoch,  wie 
es  das  Wesen  der  Polarisation  bedingt,  gleichzeitig  auch  die 
Stromstärke  bedeutend  abfallen  muss,  lind  da  die  polarisiren- 
den  Gase  beständig  fortgeschafft^)  werden,  so  wird  in  dem 


1)  Vgl.  a.  Wiedemann,  Eiectricitfit  2.  §  880.  p.  799. 
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SchJifwingdoreise  burngx  Boch  dn,  allerdiiigs  wdt  sdiviche- 
rtr  SCroa  ftfang  bleiben,  di?  dan  illMlhHfh  die  T^fige 
Kntkuhnig  herbeifabrL  Oe&et  aan  aber  aadi  dea  jlboi 
Ab&n  da*  Klemimyanmmg  den  Fditladimgsstroikreis^  so 
b£M  die  GaaeDtwiekdoBg  sofort  auf,  ud  die  Polentialdiffe- 
renz  der  oSenen  Ifinle  erreicht  momentan  wieder  eine  Grösse, 
die  Ton  dem  ans  der  Formel  e^k  —  i.w  beredmeten  Werth 
ganz  bedeutend  abweicht,  nnd  zwar  mnas  diese  Abweichong 
gleich  dem  wirksamen  Betrage  der  electromotorischen  Gegen- 
kraft sein. 

Wenn  die  dectromotonsche  Ka&  zu  ihrem  früheren 
Betrage  schliesslidi  erst  ganz  langsam  wieder  anwichst,  so 
kann  dies  meiner  Ansicht  nach  seinen  Grund  nur  darin 
haben,  dass  die  electrolytisdien  Gase  nicht  sofort  wieder 
gänzlich  Terschwinden,  sondern  dass  die  letzten  Sporen  der- 
selben nnr  ganz  allmählich  Ton  den  Electroden  oder  aach 
Ton  der  Flüssigkeit  gebonden  werden. 

Wenn  also  bei  der  Ehitladung  eines  Secnndärelementes 
mit  einer  entsprechenden  Stromstärke  die  Klemmspannong 
zunächst  ziemlich  constant  bleibt  und  dann  plötzlich  abfällt, 
so  hängt  der  jähe  Abfall  nach  obigen  Ausführungen  damit 
zusammen,  dass  die  Electroden  so  weit  oxydirt,  resp.  desozy- 
dirt  sind  9  dass  sie  die  electrolytischen  Gase  nicht  mehr  in 
statu  nascendi  sofort  zu  absorbiren  vermögen«  Nur  in  der 
Annahme  der  daraus  resultirenden  Polarisation  scheint  mir 
ein  genügender  Erklärungsgrnnd  dafbr  gefunden  zu  werden, 
dass,  wüirend  die  Klemmspannung  plötzlich  so  jäh  abfällt, 
die  electromotorische  Kraft  unmittelbar  nach  dem  Oeffnen 
des  primären  Stromkreises  gemessen,  nur  eine  rerhältniss- 
mässig  geringe  Abnahme  zeigt  und  ausserdem  bei  offenem 
Element  bald  wieder  die  frühere  Grösse  erreicht  Vgl  die 
Tabellen  I  und  VI. 

Wird  ein  Element  mit  einer  unyerbältnissmässig  hohen 
Stromstärke  entladen,  so  ist  yon  vom  herein  zu  erwarten, 
dass  die  Klemmspannung  plötzlich  abfallen  wird,  ohne  dass 
das  Element  völlig  entladen  ist;  denn  die  erwähnte,  durch 
die  frei  auftretenden  Gase  hervorgerufene  Gegenkraft  wirkt 
der  electromotorischen  Kraft  entgegen,  oder,  wie  man  sich 
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die  Sache  auch  Yorstellen  kann,  die  frei  auftretenden  Grase 
verändern  die  wirksame  Oberfläche  der  Electroden  so,  dass 
sie  sich  annähernd  indifferent  gegeneinander  verhalten»  Dass 
die  Menge  der  entwickelten  Gase  wirklich  den  Abfall  der 
Elemmspannung  beeinflusst,  ging  bei  verschiedenen  Versuchen 
daraus  hervor,  dass  die  Elemmspannung  eines  mit  grosser 
Stromstärke  entladenen  Elementes  nach  dem  bereits  erfolgten 
jähen  Abfall  sofort  wieder  bedeutend  zunahm,  wenn  in  den 
Entladungsstromkreis  mehr  Widerstand  eingeschaltet^)  wurde. 
Diese  Zunahme  war  ganz  ausserordentlich  viel  grösser  als 
diejenige,  welche  der  innere  Widerstand  des  Elementes  an 
und  für  sich  bedingt. 

Wenn  man  bei  einem  Elemente,  das  mit  einer  so  hohen 
Stromintensität  entladen  wurde,  den  Stromkreis  gleich  nach 
dem  jähen  Abfall  der  Elemmspannung  unterbricht  und  das 
Element  einige  Zeit  offen  stehen  lässt,  so  bleibt  bei  einer 
weiteren  Entladung  die  Klemmspannung  eine  Zeit  lang  con- 
stant; man  erhält  dann  die  sogenannten  Bückstandsentladun- 
gen,  die  schon  von  Planta  beobachtet^  worden  sind.  Die- 
selben finden  in  dem  Auftreten  der  oben  erwähnten  electro- 
motorischen  Gegenkraft  einen  einfachen  Erklärungsgrund, 
indem  bei  dem  offenen  Elemente  die  polarisirenden  Gase 
allmählich  wieder  absorbirt  werden. 

Aus  den  bisher  angefahrten  Versuchen  geht  hervor,  dass 
die  electromotorische  Kraft  des  offenen  Elementes  nur  so- 
lange die  aus  der  Formel  A  =  ^  —  t.  to  folgende  Grösse  besitzt, 
als  die  an  den  Electroden  auftretenden  Gase  in  statu  nas- 
cendi  wieder  gebunden  werden.  Sobald  aber  die  nascirenden 
Gase  auf  diese  Weise  nicht  mehr  unschädlich  gemacht  wer- 
den, beeinflussen  sie  dadurch,  dass  sie  die  Electroden  in 
freiem  Zustande  bedecken,  das  electromotorische  Verhalten 
zu  einander;  da  dieselben  mit  der  Unterbrechung  des  Strom- 
kreises sofort  fast  gänzlich  wieder  verschwinden^,  so  muss 
jetzt  natürlich  die  electromotorische  Kraft  des  offenen  Ele- 


1)  Vgl.  G.  Wiedemann,  Electricität.  2.  §  883.  p.  802. 

2)  Gr.  Planta,  Becherches  sur  Tlllectricit^. 

8)  Vgl  a.  Wiedemann,  Electricität.  2.  §  888.  p.  802. 
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mentes  einen  ganz  anderen  Werth  haben,  ab  sich  ans  obiger 
Formel  ergeben  würde. 

Zn  einem  ganz  analogen  Resultat  gelangte  ich  bei  der 
T^idnng  Ton  Secnndirelementen  bezöglich  der  Formel: 
K^E  +  J.W. 

Um  hier  gleich  von  Tom  herein  einen  etwaigen  Einflnss 
anf  die  Klemmspannung  dorch  Aendemng  des  inneren  Wi* 
derstandes  richtig  benrtheilen  zu  können,  nahm  ich  bei  yer- 
schiedenen  Versnchen  während  der  Tiadnng  von  Zeit  za  Zeit 
Widerttandsbestimmungen  yor  nnd  üemd,  dass  der  Widerstand 
während  der  Ladung  wesentlidi  stets  denselben  Werth  behält, 
welches  Resultat  aach  Ton  Hallwachs  gefiinden  war. 

Ich  bestimmte  nun  während  der  Ladung  yon  Terschie- 
denen  Elementen  die  Grössen  J  nnd  JT,  nachdem  ich  W 
yorher  genau  gemessen  hatte;  daraus  wurde  dann  die  Grösse  E 
nach  der  Formel:  rr      xr      t  nr 

berechnet   und   ausserdem   die   electromotorische   Kraft    der 
offenen  Säule  Yon  Zeit  zu  Zeit  beobachtet. 

Beobachtungsreihe  VII-    Am   19.  October  1886. 


Zeit 

J 

K 

J£ 

E 

Gasentwicke- 

berechnet  beobachtet 

lung 

4h    0» 

0,727 

2,115 

2,071 



4      5 

0,711 

2,140 

2,097 

— 

4    10 

0,709 

2,148 

2,105 

2,100 

: 

4    15 

0,706 

2,152 

.      2,110 

— 

4    20 

0,701 

2,160 

2,118 

— 

4    30 

0,695 

2,172 

2,130 

— 

4    40 

0,684 

2,191 

1      2,150 

— 

j 

4   45 

0,672 

2,200 

2,160 

2,143 

4    50 

0,658 

2,238 

2,199 

— 

)  an  4«r  Mgatlvn 

Elcetnxie 

4    55 

0,638 

2,261 

2,223 

— 

1 

5      0     . 

0,635 

2,282 

2,244 

— 

5     5 

0,628 

2,310 

2,272 

.     — 

an  dar  posiüren 
:      Bleotrod* 

5    10     ' 

0,623 

2,346 

2,309 

2,201 

5   20 

0,615       ' 

2,420 

■      2,383 

— 

an   ImMmi  Btoe- 
troden  atark 

5   30     ' 

0,610 

2,458 

1      2,421 

2,204 

5    40 

0,605 

2,475 

2,439 

— 

5    50 

0,602 

2,495 

2,459 

2,206 

6     0 

0,592 

2,500 

:      2,464 

— 

! 

6    10 

0,590 

2,507 

.      2,472 

2,203 

1 

6    20 

0,590 

2,510 

2,475 

6    30 

0,589 

2,510 

*      2,475 

2,207 
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Beobachtungsreihe  VIII.    Am  27.  October  1886. 


Zeit 


\        E        ^        JE         Gasentwicke- 
I  berechnet  beobachtet         lung 


9^  15»  1 

9 

16 

9 

17 

9 

18 

9 

19 

9 

20 

9 

25 

9 

80 

9 

45 

10 

0 

10 

15 

10 

20 

10 

25 

10 

90 

10 

40 

10 

50 

11 

0 

11 

10 

n 

20 

11 

80 

11 

40 

11 

50 

12 

0 

12 

15 

12 

30 

12 

45 

0 

15 

80 

45 

0,653 
0,642 
0,637 
0,634 
0,681 
0,680 

0,628 
0,626 
0,623 
0,617 
0,613 
0,605 
0,601 
0,595 
0,585 
0,575 

0,561 
0,556 
0,545 
0,586 

0,529 
0,524 
0,520 
0.514 
0,510 
0,510 


2,019 
2,077 
2,093 
2,105 
2,110 
2,114 
2,127 
2,181 
2,140 
2,150 
2,160 

2,178 
2,184 
2,190 
2,204 
2,212 
2,222 
2,233 
2,248 
2,291 
2,345 

2,371 
2,401 
2,483 
2,456 

2,473 
2,484 
2,496 
2,504 
2,510 
2,510 


1,980 
2,038 
2,054 
2,066 
2,071 
2,075 
2,088 
2,093 
2,102 
2,112 
2,122 

2,140 
2,146 
2,153 
2,167 
2,175 
2,186 
2,197 
2,212 
2,256 
2,810 

2,887 
2,368 
2,400 
2,424 

2,441 
2,453 
2,466 
2,473 

2,479 
2,479 


—         I 


;  an  der  neffaÜTen 
I      Etoetrod« 


2,134       I 


—  I  an  der  poritlTen 

'      Electrode 
2,203       t 


2,206         *n   beiden  Eleo- 
'  I      troden  stark 


2,204 
2,207 
2,205 


Die  vorstehenden  Versuche  zeigen,  dass  die  Grösse: 
E=K-J.JV 
zunächst  fortwährend  zunimmt;  öffnet  man  aber  den  Strom- 
kreis während  der  Ladung,  so  findet  man,  dass  die  electro- 
motorische  Kraft  des  offenen  Elementes  nur  so  lange  mit  der 
berechneten  Grösse  übereinstimmt,  als  keine  Gasentwickelung 
an  den  Electroden  sichtbar  wird. 

Man  kann  sich  diese  Erscheinung  einfach  in  folgender 
Weise  erklären.  Der  Ladungsstrom  entwickelt  an  der  nega- 
tiven Electrode  Wasserstoff,  an  der  positiven  Sauerstoff;  die 
electrolytischen  Gase  können  aber  auch  hier,  ebenso  wie  bei 
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der  Entladung,  so  lange  nicht  zu  einer  besonderen  electro- 
motorischen  Wirksamkeit  gelangen,  als  sie  in  statu  nascendi 
an  den  Electroden  wieder  gebunden  werden.  Wie  die  bei 
der  Entladung  oxjdirte  negative  Electrode  den  electrolyti- 
schen  Wasserstoff  verbraucht,  um  selbst  reducirt  zu  werden, 
so  absorbirt  jetzt  auch  umgekehrt  die  positive  Platte  den 
nascirenden  Sauerstoff,  indem  sie  selbst  höher  ozydirt  wird. 

Sobald  aber  die  Electroden  nicht  mehr  im  Stande  sind, 
die  electrolytischen  Gase  im  Moment  ihrer  Entstehung  zu 
binden,  werden  dieselben  die  Electroden  in  freiem  Zustande 
bedecken  und  so  das  electromotorische  Verhalten  derselben 
beeinflussen. 

Nachdem  ich  dieses  Resultat  festgestellt  hatte,  war  ich 
gleichzeitig  auf  Grund  zahlreicher  Versuche  mit  den  ver- 
schiedensten Elementen,  die  unter  den  verschiedensten  Be- 
dingungen untersucht  wurden,  zu  der  üeberzeugung  gelangt, 
dass  die  Electroden  ebensowohl  bei  der  Entladung,  wie  bei 
Ladung  je  nach  dem  Zustande,  in  dem  sich  jede  derselben 
gerade  befindet,  sehr  verschiedenartige  Veränderungen  erlei- 
den können,  woraus  dann  natürlich  auch  die  mannigfachsten 
Aenderungen  der  electromotorischen  Ejraft  resultiren  müssen. 
Um  überhaupt  zu  einem  klaren  Urtheil  über  die  VeilUide- 
rungen  der  Electroden  zu  gelangen,  habe  ich  einer  unter« 
suchung  der  Herren  Streintz  und  Aulinger^)  einige  Daten 
entnommen  und  in  Verbindung  mit  meinen  eigenen  Unter- 
suchungen zu  weiteren  Folgerungen  benutzt,  die  wohl  geeignet 
sein  dürften,  auf  die  Vorgänge  sowohl  bei  der  Ladung,  als 
bei  der  Entladung  von  Secundärelementen  einiges  Licht  zu 
werfen. 

Streintz  und  Aulinger  fanden  die  Potentialdifferenz 
von  Zink  und  Blei,  mittelst  eines  Edelmann'schen  Quadrant- 
electrometers  gemessen,  zu  0,45  Volt,  wenn  das  Blei  rein 
metallisch,  dagegen  zu  0,75  Volt,  wenn  es  etwas  oxydirt,  und 
zu  —  0,29  Volt,  wenn  es  mit  electrolytischem  Wasserstoff 
bedeckt  war.  Femer  haben  die  genannten  Herren  die  Po- 
tentialdifferenz von  superoxydirtem  Blei  und  Zink  zu  etwa 
2,85  Volt  ermittelt. 

1)  Streintz  u.  Aulinger,  Wied.  Ann.  27.  p.  178.  1886. 
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Aus  diesen  Daten  folgt  ohne  weiteres,  dass  die  Poten- 
tialdifferenz  von  Bleisaperoxyd  und  Blei  etwa  2,2  Volt  betra- 
gen muss,  wenn  das  Blei  sich  in  rein  metallischem  Zustande 
befindet;  denn: 

PbO,  I  HjSO^  I  Zn  =  2,65  Volt, 
Zn  I  H^SO«  I  Pb  »  0,45    » 

PbO,  I  HjSO^  I  Pb  -  2,2~Volt 

Femer  folgt  aus  obigen  Zahlen,  dass  selbst  eine  schwache 
Oxydation  des  Bleies  schon  im  Stande  ist,  die  Potentialdif- 
ferenz bis  auf  1,9  Volt  zu  erniedrigen,  wie  andererseits  die 
G-egenwart  von  electrolytischem  Wasserstoff  die  Potential- 
differenz bis  auf  2,9  Volt  zu  steigern  vermag.  Für  die  Wirk- 
samkeit der  Secund&relemente  ergibt  sich  daher  ganz  unzwei- 
felhaft das  Besultat,  dass  die  Electroden  nur  so  lange 
Bleisuperoxyd  und  reines  Blei  sein  können,  als  die  electro- 
motorische  Kraft  etwa  2,2  Volt  beträgt.  Diese  Grösse  aber 
besitzt  die  electromotorische  Kraft  erfahrungsmässig  nur 
einige  Zeit  nach  der  Unterbrechung  des  Ladungsstromes; 
hat  das  Element  eine  Zeit  lang  offen  gestanden,  oder  ist 
auch  nur  kurze  Zeit  ein  schwacher  Entladungsstrom  hin^ 
durchgegangen,  so  zeigt  dasselbe  nur  noch  eine  electromoto- 
rische Kraft  von  ca.  2  Volt  Dies  ist  auf  Grund  der  obigen 
Erörterungen  dadurch  zu  erkl&ren,  dass  die  bei  der  Ladung 
metallisch  gemachte  negative  Electrode  allmählich  eine  schwa- 
che Oxydation  erfährt.  Während  der  bei  der  Entladung 
ausgeschiedene  Wasserstoff  zunächst  genügend  Sauerstoff  vor- 
findet, um  mit  ihm  Wasser  zu  bilden,  sodass  die  positive 
Electrode  in  ihrem  Verhalten  nicht  wesentlich  verändert 
wird,  sind  die  Verhältnisse  an  der  negativen  Electrode  ganz 
andere;  letztere  wird  durch  den  electrolytischen  Sauerstoff 
allmählich  schwach  oxydirt;  sie  wird  sich  daher  anders  elec- 
tromotorisch  verhalten  müssen,  als  in  rein  metallischem  Zu- 
stande. 

Aus  den  von  Streintz  und  Aulinger  angegebenen 
Zahlenwerthen  ergibt  sich  als  Potentialdifferenz  für  Blei- 
superoxyd und  Blei,  welches  an  der  Luft  gelegen  hat  und 
daher  mit  einer  schwachen  Oxydschicht  überzogen  ist,  der 
Werth  von  1,9  Volt.    Hierbei  ist  jedoch  wohl  zu  berück- 
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sichtigen,  dass,  wie  sich  von  vorn  herein  erwarten  lässt,  die 
Dicke  der  Oxydschicht,  wenigstens  innerhalb  gewisser  Gren- 
zen, die  Potentialdifferenz  beeinflussen  muss. 

Bei  allen  meinen  Versuchen  betrug  die  elecixomotorische 
Kraft  zu  Anfang  der  Entladung  annähernd  2  Volt  und  sank 
mit  der  Entladungsdauer,  also  auch  mit  der  zunehmenden 
Oxydation  ganz  langsam  bis  zu  dem  jähen  Abfall  der  Klemm- 
spannung,  wie  sich  dies  aus  den  Tabellen  V  und  VI  erkennen 
lässt.  Beide  Versuchsreihen  zeigen  auch,  wie  verschieden 
die  Aenderung  der  electromotorischen  Kraft  bei  verschie- 
denen Elementen  sein  kann;  während  bei  dem  einen  Elenient 
die  anfängliche  electromotorische  Kraft  2,005  Volt  bettiLgt 
und  der  steile  Abfall  der  Klemmspannung  bereits  erfolgt, 
wenn  die  electromotorische  Kraft  noch  einen  Werth  von 
1,95  Volt  besitzt,  beträgt  die  anfängliche  electromotorische 
Kraft  in  dem  anderen  Falle  nur  1,97,  und  die  Klemmspan- 
nung beginnt  erst  ihren  jähen  Abfall  bei  1,8  Volt.  Diese 
Verhältnisse  waren  nicht  einmal  für  ein  und  dasselbe  EUe- 
ment  constant,  sondern  änderten  sich  mit  den  jeweiligen 
Versuchsbedingungen  und  dem  Zustande  des  ElementeSb 

Wenn  man  a  priori  erwägt,  welche  besonderen  Umstände 
die  Abnahme  der  electromotorischen  Kraft  so  zu  beeinflussen 
vermögen,  so  sind  die  beiden  Fälle  wohl  zu  unterscheiden, 
dass  entweder  die  positive  oder  die  negative  Electrode 
den  Abfall  bedingt. 

Wie  die  negative  Electrode  zu  sehr  oxydirt  sein  kann 
um  in  der  früheren  Weise  electromotorisch  zu  wirken,  ebenso 
kann  auch  der  Fall  eintreten,  dass  die  positive  Electrode  so 
sehr  desoxydirt  ist,  um  ihrerseits  den  Abfall  der  Klemm- 
spannung herbeizuführen.  Da  nun  je  nach  den  besonderen 
Umständen  der  eine  oder  der  andere  Fall  für  sich  allein 
oder  auch  beide  gleichzeitig  eintreten  können,  so  wird  danach 
die  Aenderung  der  electromotorischen  Kraft  immer  eine 
andere  sein;  diese  Erscheinungen  werden  daher  so  verwickelt, 
dass  man  zu  einem  genaueren  Urtheil  darüber  nur  gelangen 
kann,  wenn  man  das  besondere  Verhalten  einer  jeden  Elec- 
trode unter  möglichst  zu  variirenden  Versuchsbedingungen 
beobachtet  y    welche  von    mir   selbst  theil weise  angestellten 
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Untersuchungen  mich  indessen  hier  zu  weit  führen  würden. 
Die  von  Streintz  und  Aulinger  in  dieser  Hinsicht  ange- 
stellten Untersuchungen^)  genügen  leider  schon  deshalb  nicht, 
weil  bei  ihnen  offenbar  nur  die  negative  Electrode  den  Ver- 
fall bedingte,  weshalb  auch  für  die  von  den  Genannten  aus- 
gesprochene Schlussfolgerung  kein  Anspruch  auf  allgemeine 
Gültigkeit  erhoben  werden  kann.  Es  würde  sich  daraus 
einfach  die  praktische  Forderung  ergeben,  dass  man  die 
wirksame  Oberfläche  der  negativen  Electrode  im  Vergleich 
zu  der  der  »positiven  vergrössert;  dies  lässt  sich  aber  in  der 
That  durch  eine  zweckmässige  Formirung  erreichen,  ohne 
dass  das  Bleigewicht  des  Accumulators  dadurch  wesentlich 
erhöht  wird. 

In  ähnlicher  Weise  verwickelt  gestalten  sich  auch  die 
Vorgänge  bei  der  Ladung,  bei  welcher  sich  jedoch  der  Um- 
stand als  von  besonderem  Vortheil  erweist,  dass  hier  das 
Auftreten  der  freien  Gase  dauernd  und  mit  den  Augen 
deutlich  wahrnehmbar  ist.  Bei  der  Entladung  wird  eben 
durch  das  Auftreten  von  freien  Gasen  der  Strom  selbst,  die 
Ursache  der  Gasent Wickelung,  derartig  geschwächt,  dass  die 
Gase  niemals  sichtbar  werden  können.  Bei  dieser  Gelegen- 
heit will  ich  wenigstens  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  bei  den 
Entladungen  mit  verhältnissmässig  hoher  Stromstöxke  ganz 
deutliche  Wallungen  an  den  Electroden  wahrnehmbar  wur- 
den, deren  Grund  wohl  darin  zu  suchen  ist,  dass  das  bei  der 
Entladung  mit  grosser  Stromintensität  in  reichlichem  Maasse 
-entwickelte  Wasser  sich  nicht  sofort  mit  der  Säure  vermischt 
und  so  die  Erscheinung  der  Schlieren  zeigt. 

Während  die  frei  auftretenden  Gase  bei  der  Entladung 
die  Klemmspannung  bald  auf  ein  Minimum  herabdrücken 
müssen,  sind  die  Verhältnisse  bei  der  Ladung  gerade  die 
umgekehrten,  indem  hier  die  frei  auftretenden  Gase  die 
Klemmspannung  vergrössem.  Der  für  die  Entladung  ange- 
wandten Schlussweise  analog  kann  man  auch  bei  der  Ladung 
AUS  dem  Verhalten  der  electromotorischen  Kraft  Bückschlüsse 
auf  die  Natur  der  Electroden  machen,  die  dann  noch  durch 


1)  Streints  n.  Aulinger,  Wied.  Ann.  27.  p.  178.  1886. 
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die  an  den  einzelnen  Electroden  wahrnehmbare  G-asentwicke- 
Inng  unterstützt  werden» 

Aus  zahlreichen  Versuchen  folgt,  dass  die  electromoto- 
rische  Ejraft  fast  unmittelbar  nach  Beginn  der  Ladung  einen 
Werth  von  etwa  2  Volt  zeigt  Wie  aus  den  Tabellen  VII 
und  Vni  ersichtlich,  nimmt  diese  Grösse  langsam  zu  bis 
2,2  Volt,  was  nach  den  früheren  Erörterungen  ganz  erklftrlich 
ist,  da  nun  die  negative  Electrode  durch  den  nascirenden 
Wasserstoff  allmählich  immer  mehr  den  metallischen  Cha- 
rakter wieder  erhält  Besitzt  die  aus  der  Formel  K^E+J.  W 
berechnete  Grösse  E  einen  höheren  Werth,  so  ist  dies  stets 
eine  Folge  von  frei  auftretenden  Gasen;  diese  Grösse  nimmt 
dann  je  nach  der  Stärke  der  Gasentwickelung  bis  zu  einem 
Maximum  zu,  welches  seinerseits  selbst  von  dem  Zustande 
der  Electroden  abhängt  Während  dieses  Maximum  bei  den 
Versuchen  VII  und  VIII  etwa  bei  2,6  Volt  eintrat,  beob* 
achtete  ich  bei  anderen  Versuchen  auch  grössere  Werthe, 
und  zwar  bis  hinauf  zu  2,9  Volt,  welche  Grösse  sich  nament- 
lich dann  ergab,  wenn  beide  Platten  sich  noch  in  yerhältniss- 
massig  natürlichem  Zustande  befanden;  überhaupt  scheint 
mir  dies  Maximum  um  so  grösser  zu  sein,  je  weniger  gut 
die  Electroden  formirt  sind.  Um  sich  über  die  Vorige  bei 
der  Ladung  ein  zutreffendes  Urtheil  zu  bilden,  wäre  es  eben- 
falls erforderlich,  das  electromotorische  Verhalten  der  ein- 
zelnen Electroden  zu  untersuchen.  Da  jedoch  aus  allen 
meinen  Versuchen  das  Resultat  unzweifelhaft  herrorgeht, 
dass  die  frei  auftretenden  G^tse  für  die  Entladungsarbeit  des 
Secundärelementes  fast  völlig  verloren^)  sind,  so  würde  eine 
solche  Untersuchung  kein  genügendes  Interesse  bieten. 

Wie  auch  aus  den  Tabellen  VII  und  VIII  herrorgeht, 
▼erschwindet  die  durch  die  freien  Gase  verursachte  Zunahme 
der  electromotorischen  Kraft  mit  der  Unterbrechung  des 
primären  Stromkreises  fast  vollständig,  indem  die  Potential- 
differenz alsbald  den  Werth  von  etwa  2,2  Volt  erreicht,  ein 
Beweis,  dass  die  Electroden  nur  Bleisuperoxyd  und  rein 
metallisches  Blei  sein  können.    Dass  diese  Grösse  manchmal 


1)  Vgl.  Streintz  n.  Aulinger,  L  c  p. 
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unmittelbar  nach  dem  Oeffnen  des  Ladungsstromes  einen 
höheren  Werth  zeigt,  rührt  jedenfalls  daher,  dass  die  letzten 
Spuren  der  freien  Gase  erst  allmählich  wieder  gebunden 
werden.  Die  electromotorische  Kraft  sinkt  aber  auch  dann 
bis  auf  etwa  2  Volt  herab,  wenn  das  Element  einige  Zeit 
offen  steht,  hierfür  ist  nach  meiner  Ansicht  ein  einfacher 
Erklärungsgrund  darin  zu  finden,  dass  die  bei  der  Ladung 
durch  den  electrolytischen .  Wasserstoff  rein  metallisch  ge* 
machte  negative  Electrode  durch  die  Schwefelsäure  schwach 
oxydirt  werden  muss. 

üeber  den  Nutzeffect  von  Secundärelementen.  — 
Der  grosste  Vorzug  der  Secundärbatterien  gegenüber  den 
anderen  galvanischen  Batterien  besteht  bekanntermassen  darin, 
dass  dieselben  im  Zustande  der  Erschöpfung  immer  wieder 
neu  geladen  und  so  mit  verhältnissmässig  geringem  Aufwände 
wieder  in  den  Zustand  ihrer  früheren  Wirksamkeit  versetzt 
werden  können.  Dazu  ist  nur  nöthig,  einen  primären  Strom 
durch  das  Element  hindurchzuschicken,  der  einer  beliebigen 
Kraftquelle  entnommen  werden  kann.  Um  den  „Nutzeffect'^ 
oder  „das  electrische  Güteverhältniss"  eines  Secundärele- 
mentes  zu  ermitteln,  hat  man  einfach  das  Verhältnisse)  der 
bei  der  Entladung  erhaltenen  nutzbaren  Arbeit  zu  der  bei 
der  Ladung  aufgewendeten  Gresammtarbeit  aufzustellen.  Die 
bei  der  Entladung  erhaltene  nutzbare  Arbeit  lässt  sich  aus- 
drücken durch: 

0 

und  die  bei  der  Ladung  aufgewendete  Totalarbeit  ist: 

t 
j,  fi.k.dt 

fj.K.dT;      es  ist  also:    y  =  -^    

^  fj.E.dT 

0 

das  electrische  Grüteverhältniss.  Falls  nun  ebensowohl  bei 
der  Ladung,  als  bei  der  Entladung  keine  Verluste  vorkämen, 

1)  Vgl.  Hallwachs,  InangnraidisBertatioii.  p.  18;    Wied.  Ann.  22« 
p.  84.  1884.    Ferner  Aron,  Electrotechn.  Zeitschr.  4.  p.  842.  1883. 
Ann.  d.  Phji.  a.  Chem.  N.  ?.  XXXI.  27 
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so  würde  genau  eine  der  bei  der  Entladung  erhaltenen  Arbeit 
gleiche  Arbeitsmenge  genügen,  um  die  Elemente  auf  den 
Status  quo  ante  zu  versetzen;  es  würde  dies  einen  Nutze£fect 
von  100  Proc.  ergeben. 

Bei  der  Entladung  kann  aber  schon  deshalb  nicht  alle 
bei  der  Ladung  aufgewendete  Arbeit  wieder  nutzbar  gemacht 
werden,  weil  der  innere  Widerstand  bei  der  Ladung  den 
Spannungsverlust  von  J.  W  und  bei  der  Entladung  einen 
solchen  von  2.10  Volt  veranlasst.  Es  wird  daher  die  Klemm- 
spannung beim  Laden  diejenige  beim  Entladen  etwas  über- 
treffen. Für  dvB  praktische  Ausführung  von  Secundärbatte- 
rien  ergibt  sich  daher  ganz  naturgemäss  die  Forderung,  den 
inneren  Widerstand  möglichst  klein  zu  machen. 

Cranz  bedeutende  Verluste  treten  ein,  wenn  die  elec- 
trolytischen  &ase  in  freiem  Zustande  an  den  Electroden 
auftreten.  Dies  kann  einerseits  dadurch  verursacht  werden, 
dass  die  Stromstärke  im  Verhältniss  zur  wirksamen  Ober- 
fläche der  Electroden  zu  gross  ist,  woraus  sich  die  praktische 
Forderung  ergibt,  die  „Stromdichte''  unterhalb  einer  gewissen 
Grenze  zu  halten,  welche  übrigens  bei  den  verschiedenen 
Elementen  ganz  verschieden  sein  kann.  Andererseits  können 
aber  die  freien  Gase  auch  bei  Beobachtung  der  richtigen 
Stromdichte  auftreten,  wenn  nämlich  die  Ladung  nicht  recht- 
zeitig unterbrochen  wird,  da  dann  die  Electroden  so  weit 
oxydirt,  resp.  reducirt  sind,  dass  sie  die  entwickelten  Oase 
nicht  mehr  völlig  zu  binden  vermögen.  Sobald  aber  die  ent- 
wickelten Ionen  bei  der  Ladung  nicht  mehr  in  statu  nas- 
cendi  sofort  wieder  gebunden  werden,  sondern  frei  entweichen, 
sind  sie  nicht  nur  für  die  Entladungsarbeit  verloren,  sondern 
sie  bewirken,  was  noch  weit  schlimmer  ist,  eine  Zunahme 
der  Elemmspannung,  welche  aber  sofort  mit  der  Unterbre- 
chung des  primären  Stromkreises  verschwindet  und  daher 
nur  einen  nutzlosen  besonderen  Aufwand  an  Energie  erfor- 
dert; wie  von  vorn  herein  zu  erwarten  war  und  zudem  noch  aus 
den  Tabellen  VII  und  VIII  ersichtlich  ist,  sinkt  die  Strom- 
intensität der  Zunahme  der  Klemmspannung  entsprechend, 
da  sich  ja  die  electromotorische  Kraft  der  Secundärbatterie 
von  derjenigen  der  primären  Stromquelle  subtrahirt. 
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Es  ist  daher  im  Interesse  eines  guten  Nutzeffectes  unbe- 
dingt geboten,  bei  der  Ladung  gehörige  Bücksicht  darauf  zu 
nehmen,  dass  keine  freien  Grase  an  den  Electroden  auftreten 
können.  Bei  verschiedenen  Elementen,  deren  negative  Elec- 
trode mit  20-procentiger  Salpetersäure  behandelt  war,  gelang 
es  mir,  bei  Einhaltung  der  richtigen  Stromdichte  dem  Ele- 
ment eine  grössere  Ladung  so  zu  ertheilen,  dass  die  Klemm- 
spannung beim  Laden  diejenige  beim  Entladen  nur  um  wenig 
mehr  als  J.fV+i,w  übertraf,  ein  Resultat,  welches  auf 
Grund  obiger  Erwägungen  über  den  Einfluss  der  Oxydations- 
schicht nicht  mehr  überraschen  kann. 

Auch  bei  der  Entladung  hat  die  Stromdichte  einen 
grossen  Einfluss  auf  das  electrische  Grüteverhältniss,  da  nach 
den  früheren  Erörterungen  die  Electroden  um  so  mehr  aus- 
genutzt werden,  je  länger  sie  die  electroljtischen  Gase  zu 
binden  vermögen.  Femer  treten  bei  den  Secundärbatterien 
bedeutende  Verluste  dadurch  ein,  dass,  wie  Gladstone  und 
Tribe^)  zeigten,  locale  Ströme  zwischen  dem  Bleisuper ozyd 
und  dem  Blei  der  Anode  auftreten,  die  nicht  nur,  während 
das  Element  nach  der  Ladung  offen  steht,  sondern  sogar 
während  der  Ladung  und  Entladung  selbst  Verluste  verur- 
sachen können.  Diese  „Localaction^^  vielleicht  noch  in  Ver- 
bindung mit  einer  directen  Einwirkung  der  Schwefelsäure 
auf  die  Electroden,  vermag  ein  Element  mit  der  Zeit  unwirk- 
sam zu  machen,  auch  ohne  dass  ein  Entladungsstrom  hin- 
durchgegangen ist. 

Daraus  geht  auch  ohne  weiteres  hervor,  dass  der  Nutz- 
effect  um  so  höher  sein  wird,  je  kleiner  die  zwischen  der 
Ladung  und  Entladung  liegende  Zeitdauer  ist. 

Während  alle  anderen  Verluste  bei  Berücksichtigung 
obiger  Ausführungen  in  ziemlich  befriedigendem  Maasse  ver- 
mieden werden  können,  handelt  es  sich  bei  der  Localaction 
um  einen  Verlust,  der  in  der  Natur  der  Electroden  selbst 
begründet  ist,  und  der  daher,  wenn  dies  überhaupt  möglich, 
nur  durch  eine  geeignete  Herstellung  der  Electroden  selbst 
zu  verhüten  sein  wird. 

1)  Gladstonfe  u.  Tribe,  The  Chemistry  of  the  secondary  batteries 
of  Plants  and  Faure. 
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Dass  alle  Verluste  auf  ein  Minimum  reducirt  werden 
können,  geht  daraus  hervor,  dass  sich  bei  einigen^  ohne  irgend 
welche  sichtbare  Gasentwickelung  geladenen  Elementen  ein 
Nutzeffect  von  87  bis  92  Proc.  ergab. 

Wenn  man  hierbei  berücksichtigt,  dass  die  von  mir 
untersuchten  Elemente  nur  eine  geringe  Oberääche  und 
daher  einen  sehr  hohen  inneren  Widerstand  hatten,  so  sieht 
man,  dass  es  möglich  sein  wird,  einen  Nutzeffect  von  etwa 
96  Proc.  zu  erzielen.  Freilich  ist  hierbei  wohl  zu  erwägen, 
dass  die  Entladung  fast  immer  unmittelbar  auf  die  Ladung 
folgte,  weshalb  die  Verluste  durch  Localaction  überhaupt 
nur  sehr  gering  waren,  und  dass  ausserdem  die  Ladung 
sowohl  als  die  Entladung  mit  der  grössten  Sorgfalt  geschah. 

Zum  Schlüsse  erlaube  ich  mir  noch  einige  Bemerkungen 
darüber,  inwiefern  die  galvanische  Polarisation  für  die  Wirk- 
samkeit der  Secundärbatterien  in  Frage  kommt.  Während 
verschiedene  Autoren  diese  Frage  einfach  unberührt  lassen, 
sagt  V.  Beichenbach  in  der  Schlussbemerkung  zu  seiner 
Uebersetzung  der  oben  citirten  Schrift  von  Gladstone  und 
Tribe,  dass  die  sogenannte  galvanische  Polarisation  für  die 
Wirksamkeit  des  Secundärelementes  fast  gar  keine  Bedeutung 
habe.  Dem  gegenüber  sei  hier  ausdrücklich  darauf  hinge- 
wiesen, dass  man  bei  der  Entscheidung  obiger  Frage  die 
folgenden  zwei  Arten  ^)  von  Polarisation  zu  unterschei- 
den hat: 

1)  Die  durch  die  electroly sirende  Wirkung  des  Stromes 
ausgeschiedenen  StofiTe  wirken  selbst  electromotorisch,  und 

2)  die  Electroden  werden  durch  die  an  ihnen  ausgeschie- 
denen Ionen  secundär  so  verändert,  dass  sie  anders  electro- 
motorisch wirken,  als  vorher. 

Der  erste  Fall  ist  im  wesentlichen  der  Vorgang  beim 
Wasserzersetzungsapparat  mit  Platinelectroden,  wo  die  Ionen 
Wasserstoff  und  Sauerstoff  selbst  electromotorisch  wirken; 
dagegen  kommt  die  zweite  Art  bei  den  Secundärelementen 
so  lange  in  Betracht,  als  die  Gase  im  Moment  ihrer  Ent- 

1)  Vgl  G.  Wiedemann,  2.  §  707.  p.  689. 
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stehung  wieder  gebunden  werden;  sobald  dies  aber  nicht 
mehr  der  Fall  ist,  tritt  die  erste  Art  der  Polarisation  hinzu. 

In  den  meisten  bisher  betrachteten  Fällen,  so  z.  B.  un- 
zweifelhaft bei  den  Versuchen  von  Streintz  und  Aulinge r, 
sind  beide  Arten  von  Polarisation  eingetreten.  Aus  meinen 
Versuchen  geht  aber  zweifellos  das  Resultat  hervor,  dass 
für  den  Nutzeffect  nur  die  zweite  Art  von  Polarisation 
Bedeutung  hat,  während  die  Polarisation  durch  freie  Gase 
nur  Arbeitsverluste  herbeiführt  und  daher  möglichst  ganz 
vermieden  werden  muss. 

Sofern  man  also  die  Bezeichnung  „  Polarisation  <<  nicht 
auf  den  Fall  beschränken  will,  wo  die  freien  G-ase  selbst 
electromotorisch  wirken,  sondern  wenn  die  Gültigkeit  der- 
selben sich  auch  auf  den  Fall  erstreckt,  wo  die  Electroden 
durch  die  nascirenden  Gase  in  ihrem  electromotorischen 
Verhalten  secund&r  verändert  werden,  kann  man  den  äecun- 
därelementen  mit  vollem  Rechte  den  Namen  „Polarisations- 
elemente<<  beilegen. 

Hrn.  Prof.  Dr.  W.  Kohlrausch  sage  ich  sowohl  für  die 
Anregung  zu  dieser  Arbeit  als  auch  für  die  Liberalität,  mit 
der  er  mir  die  für  die  Versuche  erforderlichen  Apparate  und 
Materialien  zur  Verfügung  stellte,  meinen  herzlichsten  Dank. 

Electrotechnisches  Institut  d.  Kgl.  Techn.  Hochschule  zu 
Hannover,  Januar  1887. 


VI.    Veber  sehr  schnelle  electrische  Schtvingungeit ; 
van  H.  JETertz. 

(Hieriv  Tar.  111  lig.  28-29.) 


Die  electrischen  Oscillationen  geöffneter  Inductionsappa- 
rate  haben  eine  Schwingungsdauer,  welche  nach  Zehntausend - 
theilen  der  Secunde  gemessen  werden  kann.^)  Etwa  hun- 
dertmal schneller  erfolgen  die  Schwingungen  oscillirender 
Flaschenentladungen ,    wie    sie    Feddersen    beobachtete. 

1)  Für  die  Litterator  siehe  Golley,  Wied.  Ann.  26.  p.  4S2.  1885. 
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Schnellere  Schwingungen  noch  als  diese  lässt  die  Theorie 
als  möglich  Toranssehen  in  gaüeitenden  nngeschlossenen 
Drahten,  deren  Enden  nicht  durch  grosse  Capadtäten  be- 
lastet sind,  ohne  dass  freilich  die  Theorie  zu  entscheiden 
vermochte,  ob  solche  Schwingungen  je  in  bemerkbarer  Starke 
diatsächlich  erregt  werden  können.  Grewisse  Erscheinungen 
legten  mir  die  Vermuihnng  nahe,  dass  Schwingungen  der 
letztgenannten  Art  unter  bestimmten  Verhältnissen  wirklich 
auftreten,  und  zwar  in  solcher  Starke,  dass  ihre  Femwirkun- 
gen der  Beobachtung  zugänglich  werden.  Weitere  Versuche 
bestätigten  meine  Vermuthung,  und  es  soll  deshalb  über 
die  beobachteten  Erscheinungen  und  die  angestellten  Ver- 
suche  hier  berichtet  werden. 

Die  Schwingungen,  um  welche  es  sich  dabei  handeln 
wird,  sind  wiederum  etwa-  hundertmal  schneller,  als  die 
von  Feddersen  beobachteten.  Ihre  Schwingungsdauer, 
freilich  nur  mit  Hülfe  der  Theorie  geschätzt,  rechnet  nach 
Hundertmillionteln  der  Secunde.  Der  Schwingungsdauer  nach 
stellen  sich  demnach  diese  Schwingungen  gerade  in  die  Mitte 
zwischen  die  akustischen  Schwingungen  der  ponderablen 
Körper  und  die  Lichtschwingungen  des  Aethers.  Hierin  und 
in  der  Möglichkeit,  dass  ihre  nähere  Beobachtung  für  die 
Theorie  der  Electrodynamik  nützlich  werden  kann,  liegt  das 
Interesse,  welches  sie  bieten. 

1.    Einleitende  Versuche. 

Schaltet  man  in  den  Entladungskreis  eines  Inductoriums 
ausser  der  eigentlichen  Funkenstrecke  noch  ein  Riess'sches 
Funkenmikrometer  ein,  dessen  Pole  durch  einen  längeren  metal- 
lischen Nebenschluss  verbunden  sind,  so  zieht  die  Entladung  den 
Weg  durch  die  Luftstrecke  des  Mikrometers  dem  Wege  durch 
die  metallische  Leitung  yor,  sobald  die  Länge  der  Luftstrecke 
eine  gewisse  Grenze  nicht  überschreitet  Diese  Erfahrung  ist 
nicht  neu,  sie  liegt  bekanntlich  der  Construction  der  Blitz- 
ableiter in  den  Telegraphenleitungen  zu  Grunde.  Man  darf 
erwarten,  dass  wenn  der  metallische  Nebenschluss  nur  kurz 
und  von  kleinem  Widerstände  gewählt  wird,  dass  dann  die 
Funken  im  Mikrometer  verschwinden  werden.    Thatsächlich 
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nimmt  nun  auch  die  Länge  der  zu  erzielenden  Funken  ab 
mit  der  Länge  des  Nebenschlusses,  aber  zum  völligen  Er- 
löschen sind  die  Funken  unter  Umständen  kaum  zu  bringen« 
Selbst  wenn  die  beiden  Kugeln  des  Mikrometers  durch  wenige 
Centimeter  eines  dicken  Eupferdrahtes  verbunden  sind,  lassen 
sich  noch  Fünkchen,  wenn  auch  äusserst  kurze  beobachten. 
Unmittelbar  zeigt  dieser  Versuch,  dass  im  Moment  der  Ent- 
ladung das  Potential  längs  des  Schliessungskreises  schon  auf 
wenige  Centimeter  hin  um  Werthe  von  Hunderten  von  Volts 
variirt,  mittelbar  gibt  er  Zeugniss  von  der  ausserordentlichen 
Greschwindigkeit,  mit  welcher  die  Entladung  einsetzt  Denn 
die  Potentialdifferenz  an  den  Mikrometerkugeln  kann  nur 
als  eine  Wirkung  der  Selbstinduction  in  dem  metallischen 
Nebenschluss  angesehen  werden.  Die  Zeit,  in  welcher  das 
Potential  an  der  einen  Kugel  merkliche  Aenderungen  erleidet, 
ist  von  derselben  Ordnung  wie  diejenige  Zeit,  in  welcher 
sich  diese  Aenderungen  bis  zur  zweiten  Kugel  durch  eine 
kurze  Strecke  eines  guten  Leiters  fortpflanzen.  Zwar  könnte 
man  vermuthen,  schon  der  Widerstand  des  Nebenschlusses 
bedinge  bei  der  vielleicht  grossen  Stromdichtigkeit  der  Ent- 
ladung die  auftretende  Potentialdifferenz  der  Mikrometer- 
kiigeln.  Eine  angenäherte  Betrachtung  der  quantitativen 
Verhältnisse  erweist  diese  Vermuthung  als  unzulässig,  eine 
derartige  Vermuthung  aber  wird  überhaupt  nicht  aufgeworfen 
werden  können  bei  den  folgenden  Versuchen.  Wir  schliessen 
wiederum  das  Funkenmikrometer  durch  eine  gute  metallische 
Leitung,  etwa  durch  einen  zum  Eechteck  gebogenen  Kupfer- 
draht von  2  mm  Durchmesser  und  72  ^  Länge,  aber  wir 
fügen  es  nicht  in  den  Entladungskreis  des  Inductoriums  ein, 
sondern  wir  verbinden  nur  den  einen  Pol  desselben  mit  einem 
beliebigen  Punkte  des  Entladungskreises  durch  einen  Zwi- 
schendraht Fig.  23  gibt  die  Anordnung  der  Apparate;  A 
stellt  schematisch  das  Liductorium,  B  den  Entlader,  M  das 
Mikrometer  dar.^)  Wir  beobachten  alsdann  wieder  während 
der  Thätigkeit  des  Inductoriums  einen  Funkenstrom  im  Mi- 
krometer, welcher  unter  Umständen  eine  Länge  von  mehreren 

1)  Die  Figuren  sind  im  Gmndriss  richtig  im  Verhältniss  von  Vso  ^'^ 
natürlichen  Grösae  geedchnet. 
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Millimetem  erreicht  Einmal  zeigt  nun  dieser  Versnch«  dass 
im  Augenblicke  der  Entladung  nicht  nur  im  eigentlichen 
SchliessnngskreiSy  sondern  anch  in  allen  mit  demselben  rer- 
bandenen  Leitern  heftige  electrische  Bewegungen  stattfinden. 
Zweitens  aber  zeigt  er  dentlicher,  als  der  vorige  VerBuch, 
dass  diese  Bewegungen  so  schnell  verlaufen,  dass  schon  die 
Zeity  in  welcher  electrische  Wellen  kurze  metallische  Leiter 
durchsetzen,  merklich  in  Betracht  kommt  Denn  man  kann 
ja  den  Versuch  nur  in  der  Weise  deuten,  dass  die  vom 
Liductorium  ausgehende  Aenderung  des  Potentials  um  eine 
in  Betracht  kommende  Zeit  früher  zu  der  Kugel  1 ,  als  zn 
der  Kugel  2  gelangt  Bedenkt  man,  dass  sich  nach  allem, 
was  wir  wissen,  electrische  Wellen  in  Kupferdrähten  nahezu 
mit  Lichtgeschwindigkeit  fortpflanzen,  so  kann  die  Erschei- 
nung billig  in  Verwunderung  setzen.  Es  erschien  mir  des- 
halb der  Mühe  werth,  zu  untersuchen«  welche  Umstände  f&r 
das  Znstandekommen  lebhafter  Funken  im  Mikrometer  günstig 
wären.  Des  kürzeren  Ausdruckes  halber  wollen  wir  diese 
Funken  im  Gegensatze  zu  der  eigentlichen  Entladung  als 
Nebenfunken  und  den  Schliessnngskreis  des  Mikrometers  als 
Nebenkreis  bezeichnen. 

Zunächst  zeigte  sich,  dass  kräftige  Entladungen  nöthig 
sind,  wenn  man  Nebenfunken  von  mehreren  Millimetern 
Länge  erzielen  wilL  Ich  benutzte  daher  zu  allen  folgenden 
Versuchen  ein  grosses  Indnctorium  von  Buhmkorff,  von 
52  cm  Länge  und  20  cm  Durchmesser,  welches  mit  Queck- 
silberunterbrecher versehen  war  und  durch  sechs  grosse  Bun- 
sen'sche  Elemente  erregt  wurde.  Kleinere  Inductorien  gaben 
qualitativ  gleiche  Besultate,  aber  die  Nebenfunken  waren 
kurz  und  ihre  Unterschiede  daher  schwer  zu  beobachten. 
Gleiches  gilt  von  der  Entladung  von  Leydener  Flaschen  oder 
von  Batterien,  welche  an  Stelle  des  Inductoriums  gesetzt 
wurden.  Es  zeigte  sich  femer,  dass  auch  bei  Anwendung 
desselben  Apparates  noch  sehr  viel  von  der  Beschaffenheit 
des  erregenden  Funkens  im  Entlader  abhängt.  Findet  der- 
selbe zwischen  zwei  Spitzen  statt  oder  zwischen  einer  Spitze 
und  einer  Platte,  so  gibt  er  nur  zu  sehr  schwachen  Neben- 
funken Anlass,  ebenso  unwirksam  erweist  sich  die  Entladung 
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in  verdünnten  Grasen  oder  durch  Geissler'sche  Bohre.  Als 
gut  wirksam  erweist  sich  nur  der  Funke  zwischen  zwei  Ku* 
geln,  derselbe  darf  dabei  weder  zu  lang,  noch  zu  kurz  sein. 
Ist  er  kürzer  als  V2  ^^y  ^^  ™^^  ^^^  Nebenfunken  schwach, 
ist  er  länger  als  V-j^  cm,  so  bleiben  sie  fast  ganz  aus. 

Ich  benutzte  in  den  folgenden  Versuchen  Funken  von 
ca.  '/^  cm  Länge  zwischen  zwei  Messingkugeln  von  3  cm  Durch- 
messer als  die  geeignetsten.  Auch  solche  Funken  waren  nicht 
immer  gleichmässig  wirksam,  die  geringfügigsten  Umstände 
Hessen  oft  ohne  ersichtlichen  Zusammenhang  an  die  Stelle 
wirksamer  unwirksame  Funken  treten.  Bei  einiger  Uebung 
kann  man  aus  dem  Anblick  und  dem  Geräusch  der  Funken 
auf  ihre  Fähigkeit,  Nebenfunken  zu  erregen,  schliessen.  Die 
wirksamen  Funken  sind  weissglänzend,  schwach  gezackt  und 
von  scharfem  Knall  begleitet.  Dass  der  Funke  im  Entlader 
eine  wesentliche  Bedingung  für  den  Nebenfunken  ist,  zeigt 
man  leicht,  indem  man  die  Entladungskugeln  so  weit  aus- 
einander zieht,  dass  die  Schlagweite  des  Inductoriums  über- 
schritten wird,  es  hört  dann  jede  Spur  von  Nebenfunken 
auf,  obwohl  die  Spannungen,  welche  auftreten,  grösser  sind 
als  vorher. 

Die  Länge  des  Mikrometerkreises  hat  naturgemäss  einen 
grossen  Einfluss  auf  die  Länge  der  Funken  in  ihm.  Je 
grösser  diese  Länge,  je  grösser  wird  ja  die  Verzögerung, 
welche  die  eintreffende  electrische  Welle  zwischen  ihrem 
Auftreten  an  der  einen  Kugel  des  Mikrometers  und  an  der 
anderen  erleidet.  Nimmt  man  die  Länge  des  Nebenschlusses 
sehr  klein,  so  werden  die  Nebenfunken  ausserordentlich  kurz, 
aber  man  kann  kaum  einen  Kreis  herstellen,  in  dem  nicht 
unter  günstigen  Umständen  sich  noch  Funken  zeigten.  Feilt 
man  die  Enden  eines  dicken  Kupferdrahtes  von  4  —  6  cm 
Länge  spitz,  biegt  ihn  zu  einem  fast  geschlossenen  Kreise 
zusammen,  isolirt  ihn  und  berührt  nunmehr  mit  diesem  kleinen 
Drahtkreis  den  Entlader,  so  begleitet  im  allgemeinen  ein 
minimaler  Funkenstrom  zwischen  seinen  Spitzen  die  Entla- 
dungen des  Inductoriums.  Sehr  geringen  Einfluss  auf  die 
Länge  der  Nebenfunken  hat  die  Dicke  und  das  Material, 
also  der  Widerstand  des  Nebenkreises.    Mit  Becht  lehnten 
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wir  68  demnach  ab,  den  Widerstand  f&r  die  auftretenden 
Potentialdifferenzen  verantwortlich  zn  machen.  Und  es  kann 
uns  nicht  ¥nindem  nach  unserer  Auffassung  der  Erscheinung, 
dass  der  Widerstand  fast  gar  nicht  in  Betracht  kommt,  da 
ja  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  einer  electrischen  Welle 
in  einem  Drahte  in  erster  Linie  lediglich  von  dessen  Capa- 
cität  und  Selbstinduction,  nicht  aber  von  seinem  Widerstände 
abhängt.  Ebenfalls  ohne  wesentlichen  Einfluss  ist  die  Lange 
des  Yerbindungsdrahtes  zwischen  dem  Neben-  und  dem  Haupi- 
kreise,  sobald  dieselbe  nicht  viele  Meter  übersteigt.  Man 
muss  annehmen,  dass  sich  die  aus  dem  Hauptkreise  stam- 
mende electrische  Erschütterung  ohne  wesentliche  Abmilde- 
rung  durch  ihn  hindurch  fortpflanzt 

Sehr  bemerkenswerthen  Einfluss  hat  hingegen  die  Lage 
der  Zuleitungsstelle  zum  Nebenkreis  auf  die  Länge  der  Fun- 
ken in  ihm.  Man  darf  das  erwarten,  wenn  unsere  Deutung 
der  Erscheinung  überhaupt  richtig  ist  Denn  wenn  man 
die  Zuleitungsstelle  so  legt,  dass  die  Wege  von  ihr  bis  zu 
den  beiden  Kugeln  des  Mikrometers  gleich  werden,  so  wird 
jede  durch  den  Zuleitungsdraht  ankommende  Aenderung  mit 
gleicher  Phase  in  beiden  Kugeln  ankommen,  eine  Potential- 
differenz zwischen  ihnen  kann  nicht  auftreten.  Diese  Ver- 
muthung  bestätigt  der  Versuch.  Entfernen  wir  nämlich  die 
Zuleitungsstelle  zum  Nebenkreise,  welche  wir  uns  bisher  an 
der  einen  Mikrometerkugel  dachten,  mehr  und  mehr  von 
dieser,  so  nimmt  die  Funkenlänge  ab,  an  einer  gewissen  Stelle 
erlöschen  die  Funken  völlig  oder  fast  völlig;  sie  wachsen 
alsdann  wieder  in  dem  Maasse,  als  sich  die  Zuleitungsstelle 
der  zweiten  Mikrometerkugel  nähert,  und  erreichen  an  dieser 
die  gleiche  Länge,  wie  an  der  ersten.  Der  Punkt,  an  wel- 
chem das  Minimum  der  Funkenlänge  eintritt,  mag  der  Indif- 
ferenzpunkt genannt  werden.  Er  kann  meist  bis  auf  wenige 
Centimeter  bestimmt  werden.  Es  zeigt  sich,  dass  er  die 
Drahtlänge  zwischen  den  beiden  Mikrometerkugeln  stets 
nahezu  halbirt  Ist  die  Leitung  symmetrisch  rechts  und 
links  von  der  Verbindungslinie  zwischen  Mikrometer  und 
Indifferenzpunkt,  so  findet  stets  völliges  Auslöschen  der 
Funken  statt.    Die  Erscheinung  kann  schon  an  ganz  kurzen 


Digitized  by 


Googk 


Sehr  schnelle  electrische  Schwingungen,  427 

Nebenkreisen  beobachtet  werden,  Fig.  24  zeigt  eine  zweck- 
mässige Anordnung  des  Versuches,  ab  cd  ist  ein  auf  Siegel- 
lackstützen isolirtes  Bechteck  Ton  blankem  Kupferdraht  von 
2  mm  Durchmesser;  es  war  in  meinen  Versuchen  80  cm  breit, 
125  cm  lang.  Wird  der  Zuleitungsdraht  an  den  Kugeln  1 
und  2  oder  auch  bei  a  und  b  angebracht,  so  treten  3 — 4  mm 
lange  Funken  zwischen  1  und  2  auf;  es  sind  überhaupt  keine 
Funken  zu  erlangen  bei  Zuleitung  zum  Punkte  e,  wie  in  der 
Figpir;  eine  Verschiebung  der  Zuleitungsstelle  Ton  wenigen 
Centimetern  nach  rechts  oder  links  lässt  Funken  im  Mikro- 
meter auftreten.  Es  ist  zu  bemerken,  dass  wir  schon  Funken 
von  wenigen  Hundertsteln  Millimetern  Länge  als  wahrnehmbar 
rechnen. 

Der  folgende  Versuch  zeigt,  dass  die  Vorstellung  über 
den  Verlauf  des  Vorganges  noch  eine  UnvoUständigkeit 
in  sich  schliessen  muss.  Befestigt  man  nämlich,  nachdem 
die  Zuleitung  auf  Verschwinden  der  Funken  eingestellt  ist, 
an  die  eine  Mikrometerkugel  noch  eine  weiterführende  Lei- 
tung, so  treten  wieder  lebhafte  Funken  auf.  Das  gleichzeitige 
Eintreffen  der  von  e  ausgehenden  Welle  in  1  und  2  kann 
durch  diese  weiterführende  Leitung  nicht  geändert  werden. 
Indessen  sieht  man  leicht,  wie  auch  dieser  Versuch  sich 
erklärt.  Es  wird  nämlich  mit  dem  einmaligen  Anlauf  der 
Wellen  gegen  d  und  b  sein  Bewenden  nicht  haben,  'sondern 
dieselben  werden  reflectirt  den  Nebenkreis  mehrere,  vielleicht 
viele  mal  durchlaufen  und  so  zu  stehenden  Schwingungen 
in  demselben  Anlass  geben.  Sind  die  Wege  ecal  und 
edb2  gleich,  so  werden  auch  die  reflectirten  Wellen  gleich- 
zeitig in  1  und  2  eintreffen.  Fehlen  aber  die  von  einer  der 
Kugeln  reflectirten  Wellen,  wie  in  dem  letzten  Versuche,  so 
wird  zwar  nicht  die  erste  von  e  kommende  Erschütterung, 
wohl  aber  werden  die  reflectirten  Wellen  zu  Funken  Anlass 
geben.  Wir  würden  uns  also  vorzustellen  haben,  dass  die 
in  e  anlangende  plötzliche  Aenderung  die  Eigenschwingungen 
des  Nebenkreises  anrege,  etwa  wie  der  Schlag  eines  Ham- 
mers die  Eigenschwingungen  eines  elastischen  Stabes  ent- 
stehen lässt.  Ist  diese  Vorstellung  richtig,  so  muss  die  Be- 
dingung für  das  Verschwinden  der  Funken  in  M  wesentlich 
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diese  sein,  dass  die  SchwiDgnngsdaaem  der  beiden  Strecken  el 
und  e2  gleich  werden.  Diese  Schwingungsdauem  sind  be- 
stimmt dnrch  das  Product  des  Selbstpotentials  dieser  Leiter- 
stucke in  die  Capacität  ihrer  Enden,  sie  sind  so  gut  wie 
unabhängig  vom  Widerstände  der  Zweige.  Die  folgenden 
Versuche  können  zur  Prüfung  dieser  Ueberlegung  angestellt 
werden,  sie  zeigen  sich  im  Einklänge  mit  derselben. 

Stellt  man  die  Zuleitung  auf  den  Indifferenzpunkt  ein 
und  berührt  die  eine  Mikrometerkagel  mit  einem  isolirten 
Leiter,  so  treten  sofort  wieder  Fanken  auf,  da  die  Capacität 
des  Zweiges  vergrössert  vdrd.  Schon  eine  isolirte  Kugel  yon 
2—4  cm  Durchmesser  genügt  Je  grösser  indessen  die  hin- 
zugefügte Capacität  ist,  desto  lebhafter  werden  die  Funken.  Ein 
Berühren  im  Indifferenzpunkte  e  hat  keinen  Einfluss,  da  er 
beide  Zweige  gleichmässig  trifft  Die  Wirkung  der  Hinzu- 
fügung einer  Capacität  in  den  einen  Zweig  wird  aufgehoben 
durch  Hinzufügen  der  gleichen  Capacität  in  den  anderen 
Zweig.  Sie  kann  auch  compensirt  werden  durch  Verschie- 
bung des  Zuleitungsdrahtes  gegen  den  belasteten  Zweig  hin, 
d.  h.  durch  Verminderung  der  Selbstinduction  derselben. 
Aehnlich  wie  die  Hinzufügung  einer  Capacität  wirkt  die 
Vergrösserung  des  Selbstpotentials.  Schneidet  man  den  einen 
Zweig  auf  und  fügt  einige  Centimeter  oder  Decimeter  auf- 
gerollten Kupferdrahtes  ein,  so  treten  die  Funken  wieder 
auf.  Die  vorgenommene  Aenderung  kann  compensirt  werden 
durch  Einschaltung  der  gleichen  Länge  Kupferdraht  in 
den  anderen  Zweig  oder  durch  Verschiebung  des  Kupfer- 
drahtes gegen  den  geänderten  Zweig  hin  oder  durch  Hinzu- 
fügung einer  passenden  Capacität  an  den  anderen  Zweig. 
Indessen  muss  bemerkt  werden,  dass,  wenn  die  beiden  Zweige 
ungleichartig  waren,  im  allgemeinen  nur  noch  ein  Minimum 
der  Funkenlänge,  nicht  ein  völliges  Erlöschen  erreicht  wer- 
den konnte. 

Sehr  kleinen  Einfluss  hatte  der  Widerstand  der  Zweige 
auf  die  Erscheinung.  Wurden  in  dem  einen  Zweige  an  Stelle 
des  dicken  Kupferdrahtes  sehr  viel  dünnere  Kupferdrähte 
oder  Neusilber  drahte  gesetzt ,''  so  war  dadurch  das  Grleich- 
gewicht  der  Zweige  nicht  gestört,   obwohl  der  eine  Zweig 
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den  hundertfachen  Widerstand  des  anderen  hatte.  Sehr 
grosse  Flüssigkeitswiderstände  freilich  machten  eine  Ein- 
stellung auf  Funkenlosigkeit  unmöglich,  und  den  gleichen 
Einfluss  hatten  kurze  Luftstrecken ,  welche  in  einen  der 
Zweige  eingeschaltet  wurden. 

Das  Selbstpotential  von  Eisendrähten  ist  für  langsam 
sich  ändernde  Ströme  etwa  8 — 10  mal  grösser  als  dasjenige 
gleich  langer  und  gleich  dicker  Kupferdrähte.  Ich  ver- 
muthete  deshalb,  dass  kurze  Eisendrähte  langen  Kupfer- 
drahten  das  Grleichgewicht  halten  würden.  Diese  Yermuthung 
fand  sich  nicht  bestätigt,  sondern  es  blieb  Gleichgewicht 
zwischen  den  Zweigen  erhalten,  wenn  der  eine  Kupferdraht 
durch  einen  gleich  langen  'Eisendraht  ersetzt  wurde.  Ist 
überhaupt  die  bisherige  Vorstellung  von  dem  beobachteten 
Phänomen  richtig,  so  lässt  dies  sich  nur  so  deuten,  dass  der 
Magnetismus  des  Eisens  so  schnellen  Schwingungen,  wie  sie 
hier  vorliegen,  überhaupt  nicht  zu  folgen  vermag  und  daher 
ausser  Wirksamkeit  bleibt.  Bin  weiter  unten  zu  erwähnen- 
der Versuch  scheint  das  Gleiche  zu  erweisen. 

2.    Inductionswirkungen  angeschlossener  Ströme. 

Die  in  den  vorigen  Versuchen  auftretenden  Funken  ver- 
danken ihr  Entstehen  unserer  Yermuthung  noch  der  Selbst- 
induction.  Bedenkt  man  aber,  dass  die  fragliche  Inductions- 
wirkung  nur  von  äusserst  schwachen  Strömen  in  kurzen 
geraden  Leitern  herrührt,  so  erscheint  der  Zweifel  wohl 
gerechtfertigt,  ob  dieselbe  wirklich  eine  ausreichende  Erklä- 
rung der  Funken  gebe,  um  diesen  Zweifel  zu  beseitigen, 
versuchte  ich,  ob  die  beobachteten  electrischen  Bewegungen 
nicht  auch  in  benachbarten  Leitungen  Wirkungen  von  ent- 
sprechender Girösse  äusserten.  Ich  bog  deshalb  aus  Kupfer* 
draht  rechteckige  Schliessungsbogen  von  10 — 20  cm  Seiten- 
länge, welche  nur  eine  ganz  kurze  Funkenstrecke  einschlössen. 
Dieselben  wurden  isolirt  den  geraden  Leitern,  in  welchen 
die  electrischen  Bewegungen  stattfanden,  genähert,  und  zwar 
so,  dass  eine  Seite  des  Rechteckes  parallel  dem  Leiter  war. 
Es  zeigte  sich  bei  hinreichender  Annäherung  stets  in  dem 
genäherten  Leiter  ein  Funkenstrom,  welcher  die  Entladungen 
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des  laductoriams  begleitete.  Am  lebhaftesten  fielen  diese 
inducirten  Funken  ans  in  der  Nähe  des  Entladers,  aber  auch 
an  der  Zuleitung  zur  Nebenschliessnng.  sowie  an  den  Zweigen 
dieser  letzteren  liessen  sie  sich  wahrnehmen.  Sorgfaltig 
wurde  constatirt,  dass  zwischen  der  inducirenden  und  indu- 
cirten Leitung  keine  Entladung  überging,  auch  wurde  dies 
durch  eingeschobene  feste  Isolatoren  noch  besonders  verhin- 
dert. Hier  ist  nun  ein  Irrthum  in  der  Auffassung  der  !Er- 
scheinung  kaum  möglich.  Dass  freilich  die  Induction  zwischen 
zwei  einfachen  kurzen  Drahtlängen,  in  denen  sich  nur  kleine 
Electricitätsmengen  bewegen,  sich  demnach  bis  zur  Funken- 
bildung steigern  könne,  deutet  von  neuem  auf  die  ausser- 
ordentliche Kürze  der  Zeit,  in  welche  jene  kleinen  Elec- 
tricitätsmengen in  den  Leitungen  hin  und  her  passiren 
müssen. 

um  die  Erscheinungen  näher  zu  studiren,  wurde  das 
früher  als  Nebenschliessung  benutzte  Rechteck  nochmals,  und 
zwar  als  inducirte  Leitung  benutzt.  Wie  Fig.  25  andeutet, 
wurde  längs  der  kurzen  Seite  desselben  in  3  cm  Entfernung 
ein  zweiter  Kupferdraht  gh  ausgespannt,  welche  mit  einem 
beliebigen  Punkte  des  Entladers  in  Verbindung  stand.  So- 
lange das  Ende  h  des  Drahtes  gh  frei  mündete,  traten  nur 
ganz  schwache  Fünkchen  im  Mikrometer  M  auf,  welche  den 
Entladungströmen  des  Drahtes  gh  ihr  Dasein  verdankten. 
Wurde  aber  alsdann  an  h  ein  isolirter  Conductor  C  —  der 
abgetrennte  Conductor  einer  Electrisirmaschine  —  angehängt 
sodass  grössere  Electricitätsmengen  den  Draht  zu  passiren 
hatten,  so  traten  Funken  im  Mikrometer  auf,  welche  ein  bis 
zwei  Millimeter  an  Länge  erreichten.  Ein  electrostatischer 
Einfluss  des  Conductors  war  nicht  die  Ursache,  denn  wurde 
derselbe  in  g  statt  in  A  angehängt,  so  war  er  ohne  Wirkung. 
Es  war  auch  nicht  der  Ladungsstrom  des  Conductors,  sondern 
fdlein  die  durch  den  Funken  veranlasste  plötzliche  Entladung, 
welche  wirkte.  Denn  wurden  die  Kugeln  des  Entladers  so 
weit  auseinander  gezogen,  dass  in  ihm  kein  Funke  mehr 
überging,  so  blieb  auch  der  inducirte  Kreis  völlig  funkenlos. 
Nicht  jede  Art  von  Funken  veranlasste  eine  hinreichend 
wirksame  Entladung,  nur  diejenigen  Funken,  welche  vorher 
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zu  kräftigen  Nebenfunken  Anlass  gaben,  zeigten  sich  hier 
zur  Erregung  der  Inductionswirkung  brauchbar.  Im  secun- 
dären  Kreis  gingen  die  erregten  Funken  nicht  nur  zwischen 
den  Kugeln  des  Mikrometers,  sondern  auch  von  diesen  zu 
anderen  isolirt  genäherten  Leitern  über.  Die  Funken  wurden 
merklich  verkürzt  durch  Verbinden  der  Kugeln  mit  Conduc- 
toren  von  grösserer  Capacität  oder  durch  Berühren  einer 
derselben  mit  der  Hand;  offenbar  waren  die  in  Bewegung 
gesetzten  Electricitätsmengen  zu  klein,  um  Leiter  von  grösserer 
Capacität  auf  die  volle  Spannung  zu  laden.  Hingegen  wurden 
die  Funken  nicht  wesentlich  geschädigt  durch  eine  Ver- 
bindung der  beiden  Mikrometerkugeln  mittelst  eines  kurzen 
nassen  Fadens.  Physiologische  Wirkungen  des  inducirten 
Stromes  waren  nicht  wahrzunehmen,  man  konnte  die  secun- 
däre  Leitung  berühren  oder  durch  den  Körper  schliessen, 
ohne  eine  Erschütterung  zu  empfinden. 

Gewisse  Nebenerscheinungen  liessen  mich  vermuthen, 
dass  die  electrische  Bewegung  in  dem  Draht  gh  deshalb  so 
lebhaft  inducirend  wirkte,  weil  dieselbe  nicht  durch  einen  ein- 
fachen Entladungsstrom  gebildet  werde,  sondern  oscillatorischer 
Natur  sei.  Ich  suchte  deshalb,  die  Induction  dadurch  zu 
verstärken,  dass  ich  die  Bedingungen  für  das  Zustandekommen 
kräftiger  Oscillationen  günstiger  gestaltete.  Insbesondere  die 
folgende  Versuchsanordnung  entsprach  meiner  Absicht.  Ich 
hängte  wie  vorher  den  Conductor  C  an  die  Leitung  ^ä  an  und 
zog  nun  das  Funkenmikrometer  soweit  auseinander,  dass  nur 
noch  vereinzelte  Funken  übergingen.  Ich  hängte  alsdann  an 
den  noch  freien  Pol  des  Ausladers  k  (Fig.  25)  einen  zweiten, 
dem  ersten  ungefähr  gleichen  Conductor  C  Es  ward  dadurch 
der  Funkenstrom  wieder  sehr  lebhaft,  und  es  konnten  bei 
weiterem  Auseinanderziehen  des  Mikrometers  merklich  längere 
Funken  erhalten  werden  als  vorher.  Eine  directe  Einwirkung 
der  Leitung  ik  kann  nicht  die  Ursache  sein,  denn  eine  solche 
musste  die  Wirkung  der  Strombahn  gh  schwächen,  und  es 
muss  also  eine  Einwirkung  des  Condensators  C  auf  den 
Entladungsstrom  von  C  statthaben.  Nehmen  wir  eine  aperio- 
dische Entladung  des  Conductors  C  an,  so  ist  eine  solche 
Einwirkung  nicht  verständlich.    Sie  wird  aber  verständlich, 
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wenn  wir  die  Annahme  machen,  der  inducirende  Strom  in  ^A 
bestehe  in  einer  electrischen  Schwingung,  welche  das  eine 
mal  in  dem  System  C  —  Draht  gh  —  Entlader,  das  andere 
mal  in  dem  System  C  —  Draht  gh  —  Draht  ik  —  C  statt- 
findet Es  ist  klar,  dass  erstens  das  zweitgenannte  System 
eine  kräftigere  Eigenschwingung  besitzt,  und  zweitens,  dass 
der  Funke  in  ihm  in  geeigneterer  Lage  zur  Erregung  der 
Schwingung  angebracht  ist. 

Wir  überlassen  es  dem  Folgenden,  unsere  Auffassung 
weiter  zu  bestätigen.  Schon  jetzt  dürfen  wir  indessen  zu 
ihren  Gunsten  den  Umstand  anführen,  dass  sie  eine  genauere 
Darlegung  der  Bolle  zu  geben  gestattet,  welche  die  Ruhm- 
korffentladung  in  dem  Versuche  spielt  Sind  nämlich  oscilla^ 
torische  Bewegungen  in  der  Leitung  C—  C  für  die  Erzeugung 
einer  kräftigen  Inductionswirkung  nöthig,  so  genügt  es  nicht, 
dass  der  Funke  in  dieser  Leitung  in  ausserordentlich  kurzer 
Zeit  einsetze,  sondern  er  muss  auch  den  Widerstand  der 
Leitung  unter  einen  gewissen  Werth  hinunterbringen,  und 
zu  diesem  Ende  darf  die  Stromdichte  vom  ersten  Augenblick 
an  nicht  unterhalb  einer  bestimmten  Grenze  liegen.  Daher 
erhalten  wir  nur  eine  ausserordentlich  schwache  Inductions- 
wirkung, wenn  wir  die  Conductor en  C  und  C  statt  durch 
den  Buhmkorff  durch  eine  Electrisirmaschine  auf  entgegen- 
gesetztes Potential  laden  und  sich  entladen  lassen;  daher  ist 
die  Wirkung  ebenfalls  sehr  schwach  bei  Anwendung  eines 
kleinen  Inductoriums  oder  bei  Einschaltung  einer  zu  langen 
Funkenstrecke;  in  allen  diesen  Fällen  ist  die  Bewegung 
aperiodisch.  Hingegen  eine  kräfüge  Buhmkorffentladung  führt 
Schwingungen  und  damit  eine  kräftige  Wirkung  nach  aussen 
herbei,  indem  sie  die  folgenden  Functionen  übernimmt:  Erstens 
lädt  sie  die  Enden  C  und  C  der  Leitung  bis  zu  einem  hohen 
Potential,  zweitens  führt  sie  einen  plötzlich  einsetzenden 
Funken  herbei,  drittens  hält  sie  nach  Einleitung  der  Ent- 
ladung den  Widerstand  der  Luftstrecke  auf  einem  so  niedrigen 
Werth,  dass  Schwingungen  entstehen  können.  Ist  die  Capa- 
cität  der  Leitungsenden  sehr  gross,  sind  es  etwa  die  Be- 
legungen einer  Batterie,  so  vermag,  wie  wir  wissen,  der  Ent- 
ladungsstrom dieser  Capacitäten  selber  den  Widerstand  der 
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Fankenstrecke  hinreichend  herabzusetzen;  bei  kleinen  Capa- 
citäten  aber  muss  diese  Function  von  einer  fremden  Entladung 
übernommen  werden,  und  aus  diesem  Ghrunde  ist  unter  den 
Verhältnissen  unserer  Versuche  die  Buhmkorffentladung  als 
Erregerin  der  Schwingungen  unentbehrlich. 

Da  in  dem  letztbesprochenen  Versuch  die  inducirten 
Funken  mehrere  Millimeter  Länge  hatten,  so  zweifelte  ich 
nicht,  dass  auch  bei  weit  grösserem  Abstand  der  wirkenden 
Drahttheile  noch  Funken  sich  würden  erzielen  lassen,  und 
ich  suchte  deshalb  einige  Abänderungen  des  Versuchs,  welche 
Interesse  boten,  herzustellen.  Dem  inducirenden  Strom  gab 
ich  die  O-estalt  einer  geraden  Linie  (Fig.  26).  Seine  Enden 
wurden  durch  die  Gonductoren  C  und  C  gebildet  Dieselben 
hatten  einen  Abstand  yon  3  m  und  waren  verbunden  durch 
einen  2  mm  dicken  Kupferdraht,  welcher  in  seine  Mitte  den 
Entlader  des  Inductoriums  aufnahm.  Der  inducirte  Strom 
war  derselbe  wie  in  den  vorigen  Versuchen,  also  80  cm  breit, 
120  cm  lang.  Wurde  nun  die  kürzeste  Entfernung  zwischen 
beiden  Leitern  gleich  50  cm  gemacht,  so  waren  noch  inducirte 
Funken  von  2  mm  Länge  zu  erhalten;  wurde  die  Entfernung 
grösser,  so  nahm  die  Funkenlänge  schnell  ab,  doch  war  noch 
bei  1,5  m  kürzester  Entfernung  ein  regelmässiger  Funken- 
Strom  wahrnehmbar.  Man  konnte  sich  ohne  Störung  des 
Versuchs  zwischen  der  inducirenden  und  der  inducirten  Lei- 
tung bewegen.  Dass  die  beobachtete  Erscheinung  wirklich 
in  der  geradlinigen  Strombahn  ihre  Ursache  hatte,  wurde 
durch  einige  Controlversuche  wiederum  bestätigt.  Entfernte 
man  die  eine  oder  beide  Hälften  der  geradlinigen  Leitung, 
so  hörten  die  Funken  im  Mikrometer  auf,  wenn  auch  das 
Inductorium  weiter  arbeitete.  Ebenso  hörten  dieselben  auf, 
wenn  die  Kugeln  des  Entladers  bis  zur  Verhinderung  der 
Funken  in  ihm  auseinander  gezogen  wurden.  Da  hierbei  die 
electrostatischen  Spannungen  an  den  Enden  der  Conductoren 
(7  und  C  nur  wachsen,  so  beweist  dies,  dass  diese  Spannungen 
nicht  die  Ursache  der  Funken  im  Mikrometer  sind. 

Die  inducirte  Strombahn  war  bisher  geschlossen,  es  lag 
aber  nahe,  zu  vermuthen,  dass  in  einer  ungeschlossenen  Strom- 
bahn die  Induction  sich  nicht  weniger  würde  geltend  machen. 

Ann.  d.  Phyt.  n.  Ghem.   N.  F.  XXXI.  28 
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Es  wurde  deshalb  parallel  dem  geradlinigen  Drahte  des  Torigen 
Versuchs  in  60  cm  Abstand  ein  zweiter  Kupferdraht  isolirt 
ausgespannt.  Der  letztere  Draht  war  etwas  kürzer  als  der 
erste,  an  seinen  Enden  waren  zwei  isolirte  Kugeln  Ton  10  cm 
Durchmesser  befestigt,  in  seine  Mitte  wurde  das  Funken- 
mikrometer eingefügt.  Wurde  nun  das  Inductorium  in  Gang 
gesetzt,  so  begleitete  ein  Ennkenstrom  in  der  secundären 
Leitung  den  Funkenstrom  des  Inductoriums.  Indessen  ist 
hier  Vorsicht  in  der  Auffassung  des  Versuchs  geboten,  denn 
die  beobachteten  Funken  sind  nicht  lediglich  Folgen'  der 
Induction.  Die  altemirende  Bewegung  in  der  Leitung  CC 
ist  ja  superponirt  der  eigentlichen  Buhmkorfifentladung.  Die 
letztere  aber  bedingt  während  ihres  ganzen  Verlaufs  eine 
Ladmig  des  Conductors  C  in  dem  einen,  des  Conductors  (7 
in  dem  anderen  Sinne.  Diese  Ladungen  hatten  auf  den  ge- 
schlossenen Kreis  der  Torigen  Versuche  keinen  Einfluss,  in 
der  gegenwärtigen  unterbrochenen  Leitung  aber  bedingen  sie 
durch  lediglich  electrostatische  Influenz  entgegengesetzte  La- 
dungen in  den  beiden  Tbeilen  der  Leitung  und  damit  Funken 
im  Mikrometer.  In  der  That,  ^ehen  wir  hier  die  Kugeln 
des  Entladers  bis  zum  Erlöschen  der  Funken  in  ihm  aus- 
einander, so  bleiben  im  Mikrometer,  wenn  auch  schwächere 
Funken  bestehen.  Diese  entsprechen  der  electrostatischen 
Influenz,  sie  überdecken  die  Wirkung,  welche  wir  allein  dar- 
stellen wollen. 

Es  gibt  indessen  ein  einfaches  Mittel,  die  störenden 
Funken  zu  beseitigen.  Dieselben  fallen  fort,  wenn  wir  eine 
schlecht  leitende  Verbindung  zwischen  den  Kugeln  des  Mikro- 
meters herstellen,  am  einfachsten  mit  Hülfe  eines  nassen 
Fadens.  Die  Leitungsf&higkeit  eines  solchen  reicht  offenbar 
hin,  um  die  Strömung  den  relativ  langsamen  Aenderungen 
der  BuhmkorffenÜadung  folgen  zu  lassen,  aber  sie  reicht,  wie 
wir  bereits  sahen,  nicht  hin,  um  bei  den  äusserst  gesch¥rinden 
Oscillationen  der  geradlinigen  Leitung  den  Ausgleich  der 
Electricitäten  zu  vermitteln.  Erzeugen  wir  nach  Anbringung 
des  Fadens  wiederum  in  der  primären  Leitung  den  Funken, 
so  treten  auch  in  der  secundären  Leitung  wieder  lebhafte 
Funken  auf,  dieselben   sind  nun  lediglich  die  Folgen   der 
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schnellen  Schwingungen  in  der  primären  geradlinigen  Leitung. 
Ich  habe  versucht,  in  welchem  Abstand  sich  diese  Wirkung 
noch  würde  geltend  machen.  Bei  1,2  m  Abstand  der  paral- 
lelen Drähte  waren  die  Funken  noch  recht  merklich,  die 
grösste  senkrechte  Entfernung,  in  welcher  noch  Funken  regel- 
mässig beobachtet  werden  konnten,  betrug  3  m.  Da  die 
electrostatische  Einwirkung  schneller  mit  der  Entfernung 
abnimmt,  als  die  Inductionswirkung,  so  war  bei  den  grösseren 
Entfernungen  die  Complication  des  Versuchs  durch  die  Zu- 
hülfenahme  des  nassen  Fadens  überflüssig,  auch  ohne  dieselbe 
hatten  nur  solche  Entladungen,  welche  Schwingungen  im 
primären  Draht  erregen,  Funken  in  der  sekundären  Leitung 
zur  Folge. 

Ich  glaube,  dass  hier  zum  ersten  mal  die  Wirkung  gerad- 
liniger ungeschlossener  Ströme  aufeinander,  welche  in  der 
Theorie  eine  so  grosse  Rolle  spielt,  thatsächlich  in  die  Er- 
scheinung gerufen  ist. 

3.   Kesonanzerscheinungen. 

Das  Vorhandensein  sehr  schnell  sich  ändernder  Ströme 
von  starker  Inductionswirkung  in  den  Leitern,  welche  mit 
dem  Entladungskreise  in  Zusammenhang  stehen,  kann  als 
durch  die  Versuche  bewiesen  angesehen  werden.  Das  Vor- 
handensein regelmässiger  Schwingungen  indessen  wurde  nur 
angenommen,  um  verhältnissmässig  wenige  Erscheinungen  zu 
erklären,  von  welchen  sich  vielleicht  auch  in  anderer  Weise 
Rechenschaft  geben  liesse.  Es  würde  aber  das  Vorhanden- 
sein solcher  Schwingungen,  so  schien  mir,  erwiesen  werden, 
wenn  es  gelänge,  resonanzartige  Beziehungen  zwischen  den 
beiden  aufeinander  wirkenden  Stromkreisen  nachzuweisen. 
Ein  regelmässig  oscillirender  Strom  muss  nach  dem  Princip 
der  Resonanz  unter  übrigens  ähnlichen  Umständen  eine  viel 
grössere  Inductionswirkung  ausüben  auf  einen  Stromkreis  von 
gleicher  Schwingungsdauer,  als  auf  einen  solchen  von  nur 
wenig  abweichender  Periode.^)  Lässt  man  also  zwei  Strom- 
kreise aufeinander  wirken,  von  welchen  man  nahezu  gleiche 
Schwingungsdauer  voraussetzen  darf,  und  ändert  nun  die  Capa- 

l)  Vgl.  Oberbeck,  Wied.  Ann.  26.  p.  245.  1885. 
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cität  oder  das  Selbstpotential  und  damit  die  Schwingungs- 
dauer  eines  derselben  continuirlich  ab,  so  muss  sich  die 
Resonanz  dadurch  äussern,  dass  f&r  bestimmte  Werthe  dieser 
Grössen  die  Inductionswirkung  beträchtlich  stärker  ausfällt, 
als  für  die  beiderseits  benachbarten  Werthe. 

Nach  diesem  Principe  wurden  die  folgenden  Versuche 
angestellt,  welche  nach  einigem  Tasten  vollständig  der  Ab- 
sicht entsprechend  verliefen.  Die  Versuchsanordnung  ist 
^  nahezu  die  durch  Fig.  2)l  dargestellte,  nur  waren  jetzt  für  die 
Leitungen  etwas  andere  Verhältnisse  gewählt.  Als  primärer 
Stromträger  diente  ein  2,6  m  langer,  5  mm  starker,  genau 
gerader  Kupferdraht.  In  seiner  Mitte  war  er  durchschnitten, 
um  die  erregende  Funkenstrecke  aufzunehmen.  Die  beiden 
kleinen  Kugeln,  zwischen  welchen  die  Entladung  stattfand, 
waren  unmittelbar  auf  den  Draht  aufgesetzt  und  mit  den 
Polen  des  Inductoriums  verbunden.  An  seinen  Enden  trug 
der  Draht  zwei  Kugeln  von  30  cm  Durchmesser,  von  starkem 
Zinkblech  gefertigt.  Dieselben  konnten  auf  dem  Drahte  vor- 
schoben werden.  Da  sie  in  electrischem  Sinne  stets  die 
Enden  der  Stromleitung  bildeten,  so  konnte  hierdurch  der 
Strom  leicht  verkürzt  und  verlängert  werden.  Der  secundäre 
Stromträger  war  so  abgemessen,  dass  er  der  Vermuthung 
nach  eine  etwas  kürzere  Schwingungsdauer  als  der  primäre 
hatte;  er  bestand  aus  Kupferdraht  von  2  mm  Durchmesser 
und  hatte  die  Oestalt  eines  Quadrats  von  75  cm  Seitenlänge. 
Es  wurde  nun  der  kürzeste  Abstand  der  beiden  Leitungen 
gleich  30  cm  gewählt  und  dem  primären  Strom  zunächst  seine 
volle  Länge  gelassen.  Die  Länge  der  grössten  Funken  im 
inducirten  Kreise  war  unter  diesen  Umständen  0,9  mm.  Be- 
rührte man  die  beiden  Pole  des  Kreises  mit  zwei  iso- 
lirten  Metallkugeln  von  8  cm  Durchmesser,  so  stieg  die 
Funkenlänge  und  konnte  bei  passender  Annäherung  der 
beiden  Kugeln  aneinander  auf  2,5  mm  gebracht  werden. 
Wurden  hingegen  die  beiden  Pole  mit  zwei  Conductoren  von 
sehr  grosser  Oberfläche  berührt,  so  sank  die  Funkenlänge 
auf  einen  kleinen  Bruchtheil  eines  Millimeters  herab.  Ganz 
analoge  Erscheinungen  traten  ein,  wenn  die  Pole  des  secun- 
dären   Kreises  mit   den   Platten   eines   Kohl  rausch' sehen 
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Condensators  verbunden  wurden.  Bei  grossem  Abstand  der 
Flatten  wirkte  die  Vermehrung  der  Capacität  förderlich  auf 
die  Funkenlänge  ein,  wurden  aber  die  Platten  einander  ge- 
nähert; so  nahm  die  Funkenl&nge  wieder  bis  zu  sehr  kleinen 
Werthen  ab.  Am  bequemsten  konnte  die  Capacität  des 
secundären  Kreises  dadurch  regulirt  werden,  dass  über  seine 
beiden  Enden  zwei  parallele  Stücke  Draht  gehängt  wurden, 
deren  Abstand  und  Länge  geändert  wurden.  Bei  sorgfältigem 
Reguliren  stieg  die  Funkenlänge  auf  8  mm  und  nahm  dann 
ab,  sowohl  wenn  die  Drähte  verlängert,  als  wenn  sie  verkürzt 
wurden.  Dass  Vermehrung  der  Capacität  die  Funkenlänge  ver- 
mindert, erscheint  als  das  Natürliche,  dass  sie  dieselbe  vermehrt, 
dürfte  schwer  anders  als  durch  Resonanz  zu  erklären  sein. 
Waren  die  vorigen  Versuche  richtig  gedeutet,  so  hatte 
der  secundäre  Stromkreis  ohne  hinzugefügte  Capacität  eine 
etwas  kürzere  Periode  als  der  primäre.  Es  musste  daher 
auch  Resonanz  eintreten,  wenn  die  Schwingungen  des  pri- 
mären beschleunigt  wurden.  In  der  That,  als  ich  in  der 
vorhin  angedeuteten  Weise  die  Länge  des  primären  Kreises 
verringerte,  wuchs  die  Funkenlänge,  sie  erreichte  ein  Maxi- 
mum von  wiederum  3  mm,  wenn  die  Entfernung  der  Mittel- 
punkte der  Endkngeln  etwa  1,5  m  betrug,  und  nahm  wieder 
ab  bei  weiterer  Annäherung  der  Kugeln.  Man  könnte  glauben, 
dass  nun  die  Funkenlänge  sich  noch  weiter  würde  steigern 
lassen,  wenn  wieder,  wie  vorhin,  die  Capacität  des  secundären 
Kreises  vermehrt  würde.  Das  ist  nicht  der  Fall,  das  Anhängen 
derselben  Drähte,  welche  vorhin  die  Funkenlänge  vermehrten, 
setzt  dieselbe  jetzt  auf  etwa  1  mm  herunter.  Es  stimmt  dies 
mit  unserer  Auffassung  der  Erscheinung;  was  vorhin  die 
Gleichheit  der  Schwingungsdauem  herbeiführte,  zerstört  jetzt 
die  auf  anderem  Wege  erreichte  Gleichheit  Am  beweis- 
kräftigsten erschien  der  Versuch,  wenn  er  in  folgender  Weise 
angestellt  wurde:  Das  Funkenmikrometer  war  auf  eine  feste 
Funkenlänge  von  2  mm  eingestellt.  War  alsdann  der  secun- 
däre Kreis  in  seiner  ursprünglichen  Verfassung,  und  der 
primäre  Kreis  1,5  m  lang,  so  gingen  die  Funken  regelmässig 
über.  Die  Funken  erloschen  vollständig,  wenn  dem  secun- 
dären Kreis  in  erwähnter  Weise  eine  kleine  Capacität  hinzu- 
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gefügt  wurde;  sie  traten  wieder  auf^  wenn  alsdann  der  primäre 
Strom  auf  2^6  m  Länge  gebracht  wurde;  sie  erloschen  zuna 
zweiten  mal,  wenn  die  dem  secundären  Xreis  hinzugefügte 
Capacität  verdoppelt  wurde,  und  sie  konnten  zum  nochmaligen 
Auftreten  uAd  Verschwinden  durch  fortgesetzte  Vermehrung 
der  Capacität  des  verlängerten  primären  Stromes  gebracht  wer- 
den. Der  Versuch  zeigt  recht  deutlich,  dass  nicht  in  den  Ver- 
hältnissen einer  der  beiden  Strombahnen,  sondern  in  der  Har- 
monie derselben  das  Moment  zu  suchen  ist,  welches  eine  kräf- 
tige Wirkung  bedingt. 

Die  Länge  der  inducirten  Funken  stieg  bei  grösserer 
Annäherung  der  beiden  Leitungen  beträchtlich  über  die  bisher 
genannten  Werthe  hinaus.  Bei  einer  Entfernung  von  7  cm 
zwischen  beiden  Kreisen  und  Einstellung  auf  genaue  Reso- 
nanz gelang  es,  inducirte  Funken  von  7  mm  Länge  zu  erhalten, 
dabei  waren  dann  die  im  inducirten  Leit-er  auftretenden 
electromotorischen  Kräfte  fast  ebenso  gross,  wie  die  im 
inducirenden. 

In  den  bisherigen  Versuchen  wurde  die  Resonanz  her- 
gestellt durch  Aendeioing  des  Selbstpotentials  und  der  Capa- 
cität des  primären  Kreises,  sowie  der  Capacität  des  secun- 
dären Kreises.  Die  folgenden  Versuche  zeigen,  dass  die 
Aenderung  der  Selbstinduction  des  secundären  Kreises  eben- 
falls benutzt  werden  kann.  Es  wurde  eine  Reihe  von  Recht- 
ecken ab  cd  (Fig.  26)  hergestellt,  in  welchen  den  Seiten  ab 
und  cd  ihre  Längen  gelassen  wurden,  in  welchen  aber  für  ac 
und  bd  immer  längere  Drähte,  von  10  cm  anfangend  bis  zu 
260  cm,  eingeschaltet  wurden.  Es  zeigte  sich  ein  ausgesprochenes 
Maximum  der  Funkenlänge  für  eine  Länge  des  Rechtecks  von 
1,8  m.  Um  einen  Anhalt  für  die  Beurtheilung  der  quanti- 
tativen Verhältnisse  zu  geben,  habe  ich  bei  verschiedenen 
Längen  des  inducirten  Kreises  die  grössten  Funken,  welche 
auftraten,  gemessen.  Fig.  27  veranschaulicht  die  Resultate. 
Als  Abscissen  sind  die  Gesammtlängen  der  inducirten  Leitung, 
als  Ordinaten  die  maximalen  Funkenlängen  aufgetragen.  Die 
Punkte  bezeichnen  die  einzelnen  Beobachtungen.  Eine  grosse 
Unsicherheit  wohnt  diesen  wie  allen  Messungen  über  Funken- 
längen bei,  diese  Unsicherheit  vermag  das  Hauptresultat  nicht 
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zu  verdecken.  Bei  einer  anderen  Versuchsreihe  wurde  nicht 
allein  die  Länge  der  Seiten  ab  und  cd^  sondern  auch  ihr 
Abstand,  welcher  gleich  30  cm  war,  und  ihre  Lage  constant 
erhalten,  die  Seiten  ac  und  bd  aber  wurden  aus  Drähten  Yon 
allmählich  wachsender  Länge,  welche  zu  lockeren  Spiralen 
gerollt  waren,  gebildet.  Fig.  28  stellt  die  gewonnenen  Resul- 
tate dar.  Das  Maximum  fällt  hier  auf  eine  etwas  grössere 
Drahtlänge  als  vorher.  Man  darf  vermuthen,  dass  dies  daher 
rühre,  dass  hier  durch  die  Vermehrung  der  Länge  nur  das 
Selbstpotential,  dort  sowohl  das  Selbstpotential  als  die  Capa- 
cität  gesteigert  wurde. 

Einige  Versuche  wurden  angestellt,  um  zu  erfahren,  wie 
sich  die  Erscheinungen  ändern  würden  durch  Aenderung  des 
Widerstandes  der  secundären  Leitung.  Es  wurde  in  dieser 
Absicht  der  Draht  cd  des  Bechtecks  ersetzt  durch  verschie- 
dene dünne  Kupfer-  und  Neusilberdrähte,  wodurch  der  Wider- 
stand des  secundären  Kreises  bis  auf  das  Hundertfache  ge- 
steigert wurde.  Auf  die  Funkenlänge  hatte  diese  Aenderung 
einen  sehr  kleinen,  auf  das  Eintreten  der  Eesonanz,  d.  h.  auf 
die  Schwingungsdauer  gar  keinen  Einfluss. 

Weitere  Versuche  sollten  über  den  Einfluss  vorhandenen 
Eisens  Aufschluss  geben.  Es  wurde  dabei  der  Draht  cd 
theils  umgeben  mit  einer  Eisenröhre,  theils  ersetzt  durch 
einen  Eisendraht.  Keine  dieser  Aenderungen  hatte  einen 
merklichen  Einfluss  nach  irgend  einer  Bichtung.  Auch  hier 
wird  die  Vermuthung  nahegelegt,  dass  der  Magnetismus  des 
Eisens  äusserst  schnellen  Schwingungen  nicht  zu  folgen  ver- 
mag und  sich  denselben  gegenüber  indifferent  verhält.  Leider 
liegen  keine  Erfahrungen  darüber  vor,  welchen  Einfluss  die 
Anwesenheit  des  Eisens  auf  die  oscillirende  Entladung  Leyde- 
ner  Flaschen  hat. 

4.    Schwingungsknoten. 

Die  Schwingungen,  welche  wir  in  der  inducirten  Strombahn 
hervorriefen,  und  welche  durch  die  Funken  im  Mikrometer 
gemessen  werden,  sind  nicht  die  einzigen,  aber  die  einfachsten 
in  der  Strombahn  möglichen.  Während  an  den  Enden  das 
Potential   zwischen    zwei  Grenzen    beständig   hin  und  her 
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oscillirt,  behält  es  in  der  Mitte  der  Strombahn  stets  den 
gleichen  mittleren  Werth  bei.  Es  bildet  daher  diese  Mitte 
einen  Knotenpunkt  der  electrischen  Schwingung,  und  die 
Schwingung  hat  nur  diesen  einen  Knotenpunkt  Es  läBst 
sich  nun  das  Vorhandensein  desselben  auch  experimentell 
nachweisen,  und  zwar  auf  zweierlei  Weisen.  Einmal  kann 
dies  geschehen,  indem  man  eine  isolirte  kleine  Kugel  der 
Drahtleitung  nähert.  Der  mittlere  Werth  des  Potentials  der 
kleinen  Kugel  kann  von  dem  des  benachbarten  Drahtstückes 
nicht  merklich  yerschieden  sein,  Funken  zwischen  der  Kugel 
und  dem  Draht  können  daher  nur  darin  ihren  Ursprung 
haben,  dass  das  Potential  des  benachbarten  Punktes  der 
Leitung  hinreichend  grosse  Oscillationen  um  den  Mittelwerth 
ausführt.  Die  Funken  müssen  daher  lebhaft  auftreten  an 
den  Enden  der  Leitung,  sie  müssen  ausbleiben  hingegen  in 
der  Nähe  des  Knotenpunktes.  Und  so  verhält  es  sich  in  der 
That,  nur  tritt  freilich  ein  völliges  Ausbleiben  der  Funken 
bei  Berührung  des  Knotenpunktes  nicht  ein,  sondern  nur 
eine  Herabminderung  auf  einen  minimalen  Werth.  Die  zweite 
Art,  den  Knotenpunkt  nachzuweisen,  ist  deutlicher.  Man 
regulirt  den  inducirten  Kreis  auf  Resonanz  mit  dem  indu- 
cirenden  und  stellt  das  Funkenmikrometer  auf  eine  Funken- 
länge, welche  ohne  Wirkung  der  Resonanz  nicht  mehr  erreicht 
werden  kann.  Berührt  man  nun  mit  einem  Conductor  von 
einiger  Capacität  irgend  einen  Punkt  der  Leitung,  so  ist  zu 
erwarten,  dass  dadurch  im  allgemeinen  die  Resonanz  gestört 
werde,  und  die  Funken  erlöschen,  nur  eine  Berührung  im 
Ejiotenpunkt  kann  die  Schwingungsdauer  nicht  beeinträch- 
tigen. Li  der  That  entspricht  dem  der  Erfolg  des  Versuchs. 
Die  Mitte  des  Drahtes  cd  kann  man  mit  einer  isolirten 
Kugel  oder  mit  der  Hand  berühren  oder  sie  sogar  metallisch 
mit  der  G-asleitung  verbinden,  ohne  dass  am  Funken  eine 
Aenderung  sich  zeigte,  die  gleichen  Eingriffe  an  den  Seiten- 
zweigen oder  den  Polen  ausgeführt,  haben  Erlöschen  der 
Funken  zur  Folge. 

Nachdem  so  die  Möglichkeit  dargethan  war,  experimen- 
tell einen  Knotenpunkt  nachzuweisen,  schien  mir  der  Versuch 
lohnend,  eine  inducirte  Schwingung  mit  zwei  Knotenpunkten 
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herzustellen.  Ich  verfuhr  dabei  in  folgender  Weise.  Der 
gerade  inducirende  Strom  CC  und  der  rechteckige  inducirte 
ab  cd  wurden  aufgestellt  wie  in  den  früheren  Versuchen  und 
auf  Resonanz  gebracht.  Es  wurde  alsdann  dem  Rechteck  ab  cd 
ein  genau  gleiches  efgh  in  der  Weise ,  wie  Fig.  29  es  an- 
deutet, gegenübergestellt  und  die  benachbarten  Pole  beider 
verbunden,  also  1  mit  8  und  2  mit  4  (Fig.  29).  Das  ganze 
System  bildet  einen  metallisch  geschlossenen  Stromkreis,  und 
die  tiefste  oder  G-rundschwingung ,  welche  in  ihm  mög- 
lich ist,  hat  zwei  Knotenpunkte.  Da  die  Periode  dieser 
Schwingung  mit  der  Periode  jeder  der  beiden  Hälften  und 
so  mit  der  Periode  des  primären  Leiters  nahe  übereinstimmen 
muss,  so  war  die  Vermuthung,  dass  sich  Schwingungen  aus* 
bilden  würden,  welche  in  den  Verbindungsstellen  1,  3  und  2,  4 
zwei  Bäuche,  in  den  Mitten  von  cd  und  gh  aber  zwei  Knoten- 
punkte haben  würden.  Gemessen  wurden  diese  Schwingungen 
immer  noch  durch  die  Funkenlänge  zwischen  den  Polen  1 
und  2,  welche  durch  die  Kugeln  des  Mikrometers  gebildet 
waren.  Die  Resultate  des  Versuches  waren  die  folgenden: 
Zunächst  zeigte  sich  gegen  die  Erwartung,  dass  durch  An- 
hängen des  Rechtecks  efgh  die  Schlagweite  zwischen  1  und  2 
bedeutend  vermindert  wurde.  Von  etwa  3  mm  sank  sie  auf 
1  mm  herab.  Aber  gleichwohl  zeigte  sich,  dass  immer  noch 
eine  Resonanz  zwischen  dem  primären  Kreise  und  dem  secun- 
dären  stattfand.  Denn  jede  Aenderung  an  efgh  setzte  die 
Funkenlänge  noch  weiter  herunter,  mochte  die  Aenderung 
in  einer  Verlängerung  oder  in  einer  Verkürzung  des 
Rechtecks  bestehen.  Femer  ergab  sich,  dass  wirklich  die 
beiden  Knotenpunkte,  welche  erwartet  wurden,  vorhanden 
waren.  Aus  cdxanA  gh  wurden  nur  weit  schwächere  Funken, 
als  aus  ae  und  bf  gegen  eine  genäherte  Kugel  erhalten.  Und 
es  liess  sich  auch  nachweisen,  dass  diese  Knotenpunkte  eben 
derjenigen  Schwingung  angehörten^  welche  durch  Resonanz 
verstärkt  den  Funken  1 — 2  lieferte.  Denn  eine  Berührung 
in  cd  oder  gh  schädigte  die  Funkenlänge  zwischen  1  und  2 
nicht,  wohl  aber  eine  Berührung  an  jeder  anderen  Stelle. 

Der  Versuch  lässt  sich  in  der  Weise  abändern,   dass 
man  eine  der  Verbindungen  1 — 3  oder  2 — 4,  etwa  die  letz- 
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tere  aufhebt  Da  an  diesen  Stellen  für  die  erregte  Schwin- 
gung die  Stromstärke  stets  Null  ist,  so  kann  dieser  Eingriff 
die  Schwingung  nicht  wesentlich  stören.  In  der  That  lässt 
sich  auch  nach  Unterbrechung  der  Verbindung  auf  gleiche 
Weise  wie  vorher  zeigen,  dass  Resonanz  statthat,  und  das« 
die  dieser  Besonanz  entsprechende  Schwingung  zwei  Knoten 
an  denselben  Stellen  wie  vorher  besitzt.  Es  liegt  indessen 
jetzt  die  Sache  insofern  anders,  als  die  Schwingung  mit  zwei 
Knotenpunkten  nicht  mehr  die  tiefste  mögliche  Schwingang 
ist;  vielmehr  wird  die  Schwingung  mit  grösster  Periode  eine 
solche  sein,  welche  nur  einen  Knotenpunkt  zwischen  a  und  e 
besitzt,  und  f(ir  welche  die  grössten  Spannungen  an  den  Polen 
2  und  4  auftreten.  Nähert  man  nun  die  an  diesen  Polen 
befindlichen  Kugeln  einander,  so  findet  man,  dass  auch  zwi* 
sehen  ihnen  eine  schwache  Funkenbildung  statthat,  und 
man  wird  vermuthen,  dass  diese  Funken  einer  wenn  auch 
schwachen  Erregung  der  Qrundschwingung  zuzuschreiben 
sind.  Diese  Vermuthung  kann  durch  die  folgende  Weiter- 
führung des  Versuches  fast  zur  Q-ewissheit  erhoben  werden. 
Wir  unterbrechen  den  Funken  zwischen  1  und  2  und  richten 
unsere  Aufmerksamkeit  auf  die  Länge  des  Funkens  zwischen 
2  und  4,  welcher  die  Intensität  der  Grundschwingung  misst. 
Wir  vermehren  nun  die  Schwingungsdauer  des  primären 
Stromleiters  durch  Ausziehen  auf  die  volle  Länge  und  BUn* 
zufügen  von  Oapacität.  Wir  finden,  dass  dabei  die  beob« 
achteten  Funken  bis  zu  einer  Maximallänge  von  einigen 
Millimetern  wachsen,  um  alsdann  wieder  abzunehmen.  Sie 
haben  offenbar  ihren  grössten  Werth  dann,  wenn  die  Schwin- 
gung des  primären  Stromes  mit  der  Grundschwingung  über- 
einstimmend  geworden  ist.  Und  es  lässt  sich,  während  die 
Funken  zwischen  2  und  4  ihre  grösste  Länge  haben,  leicht 
sseigen,  dass  diesen  Funken  nunmehr  nur  ein  Knotenpunkt 
entspricht.  Denn  aur  zwischen  a  und  e  kann  die  Leitung 
ohne  Schädigung  des  Funkens  berührt  werden,  während  die 
Berührung  der  vorherigen  Knotenpunkte  den  Funkenstrom 
unterbricht.  Auf  diese  Weise  ist  es  also  möglich,  in  dem- 
selben Leiter  einmal  vorzugsweise  die  Grundschwingung,  das 
andere  mal  vorzugsweise  die  erste  Oberschwingung  zu  erregen. 
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Die  Frage,  ob  es  mogUch  sei,  auch  Schwingungen  mit 
mehreren  Knoten  nachzuweisen,  habe  ich  einstweilen  so  wenig 
wie  ein  Reihe  weiterer  Fragen  zu  beantworten  gesucht.  Da 
schon  die  bisherigen  Resultate  nur  bei  genauer  Aufmerksam- 
keit auf  geringfügige  Aenderungen  zu  erhalten  waren,  so 
schien  es  mir  nicht  wahrscheinlich,  dass  die  Antwort  auf 
weitergehende  Fragen  unzweideutig  ausfallen  würde.  Die 
sich  darbietenden  Schwierigkeiten  liegen  sowohl  in  der  Natur 
der  Beobachtungsmethode,  als  auch  in  der  Natur  der  beob* 
achteten  electrischen  Bewegungen.  Wenn  sich  die  letztere 
auch  unzweideutig  als  Schwingungen  offenbarten,  so  tragen 
sie  doch  auf  der  anderen  Seite  den  Charakter  wenig  regel- 
mässiger Schwingungen  zur  Schau.  Ihre  Intensität  wechselt 
von  Entladung  zu  Entladung  beträchtlich,  das  verhältniss- 
mässig  geringe  Hervortreten  der  Resonanz  lässt  auf  eine 
starke  Dämpfung  schliessen;  manche  Nebenerscheinungen 
deuten  an,  dass  sich  den  regelmässigen  Schwingungen  un- 
regelmässige Bewegungen  überlagern,  wie  dies  auch  in  den 
complicirten  Leitersystemen  nicht  anders  zu  erwarten  ist. 
WoUen  wir  unsere  Schwingungen  in  Bezug  auf  ihre  mathe- 
matischen Verhältnisse  mit  einer  besonderen  Form  akusti- 
scher Schwingungen  vergleichen,  so  dürfen  wir  nicht  die  in 
gleichmässiger  Stärke  lang  andauernden  harmonischen  Schwin- 
gungen von  Stimmgabeln  oder  Saiten  wählen,  sondern  etwa 
die  schnell  verklingenden,  mit  unregelmässigen  Bewegungen 
vermischten  Schwingungen,  welche  hölzerne  Stäbe  beim  An- 
schlag mit  einem  Hammer  ergeben.  Auch  in  der  Akustik 
müssen  wir  uns  mit  Andeutungen  der  Resonanz,  der  Knoten- 
bildung u.  s.  w.  begnügen,  sobald  es  sich  um  Schwingungen 
der  letztgenannten  Art  handelt. 

Um  eine  Wiederholung  der  Versuche  mit  gleichem  Er- 
folge zu  ermöglichen,  muss  ich  noch  eine  Bemerkung  hinzu- 
fügen, deren  Bedeutung  zunächst  nicht  klar  erscheinen  dürfte. 
Bei  allen  beschriebenen  Versuchen  war  die  Aufstellung  der 
Apparate  eine  solche,  dass  der  Funke  des  Indactoriums  vom 
Ort  des  Funkens  im  Mikrometer  aus  sichtbar  war.  •  Aendert 
man  diese  Bedingung  ab,  so  erhält  man  wohl  qualitativ  die 
gleichen  Erscheinungen,  aber  die  Funkenlängen   erscheinen 
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yermiodert  Ich  habe  dieser  Erscheinung  eine  besondere 
Untersuchung  gewidmet^  welche  ich  getrennt  von  der  vor- 
liegenden zu  veröffentlichen  beabsichtige. 

5.    Zur  Theorie. 

Es  wäre  in  hohem  Maasse  wünschenswerth,  auf  experi- 
mentellem Wege  Aufschluss  über  die  quantitativen  Verhält- 
nisse der  Schwingungen  zu  erhalten.  Da  sich  jedoch  hierfür 
einstweilen  ein  Weg  nicht  zeigt,  so  rufen  wir  die  Theorie 
an,  um  wenigstens  einen  Anhalt  ftir  diese  Verhältnisse  zu 
gewinnen.  Die  Theorie  der  electrischen  Schwingungen,  welche 
durch  Sir  W.  Thomson,  v.  Helmholtz  und  Kirchhoff 
entwickelt  worden  ist,  hat  sich  bewährt  sowohl  f&r  die  Oscil- 
lationen  offener  Inductionsapparate,  als  für  die  oscillirende 
Flaschenentladung ^);  wir  dürfen  daher  überzeugt  sein,  dass 
sie  auch  in  ihrer  Anwendung  auf  die  vorliegenden  Erschei- 
nungen wenigstens  der  Ordnung  nach  richtige  Resultate 
ergeben  wird. 

Als  das  wichtigste  Element  erscheint  zunächst  die 
Schwingungsdauer.  Als  ein  Beispiel,  welches  der  Rechnung 
zugänglich  ist,  bestimmen  wir  die  (einfache  oder  halbe) 
Schwingungsdauer  T,  welche  dem  von  uns  zu  den  Reso- 
nanzversuchen benutzten  primären  Leiter  eigenthümlich  war. 
Mit  P  sei  bezeichnet  der  SelbstinductionscoSfficient  dieses 
Leiters  in  magnetischem  Maass,  in  Centimetem  gemessen; 
mit  C  die  Capacität  eines  Endes  desselben,  in  electrostati- 
schem  Maass,  also  ebenfalls  in  üentimetern  gemessen ;  endlich 
mit  A  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  in  Centimetern/Se- 
cunde.  Es  ist  alsdann,  wenn  der  Widerstand  als  klein  vor- 
ausgesetzt ist,  T^nVFC/A.  In  unserem  Versuche  bestand 
die  Capacität  der  Leitungsenden  zum  grössten  Theil  in  der- 
jenigen der  daselbst  angebrachten  Kugeln,  wir  werden  keinen 
wesentlichen  Fehler  begehen,  wenn  wir  für  C  den  Radius 
dieser  Kugeln  oder  C=  15  cm  setzen.  Was  das  Selbstpoten- 
tial F  anlangt,  so  war  es  dasjenige  eines  geraden  Drahtes, 
dessen  Durchmesser  d=^l^  cm,  und  dessen  Länge  Z=150  cm 


1)  Lorenz,  Wied.  Ann,  7.  p.  161.  »879. 
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für  den  Fall  der  Besonanz  war.  Nach  der  Neumann'schen 
Formel  F '^^ffcoselrdsds'  berechnet,  wird  für  einen  solchen 
Draht  P  =  2/: {log  nat(4i/rf)  — 0.75}  und  hiernach  für  unse- 
ren Versuch  P  =  1902  cm. 

Allerdings  steht  es  bekanntlich  durchaus  nicht  fest,  ob 
für  ungeschlossene  Ströme  die  Neumann'sche  Formel  dürfe 
angewandt  werden;  vielmehr  schliesst  die  allgemeinste,  mit 
den  bisherigen  Erfahrungen  verträgliche  Formel,  wie  sie 
durch  V.  Helmholtz^)  aufgestellt  ist,  noch  eine  unbekannte 
Constante  k  ein.  Nach  der  allgemeinen  Formel  berechnet, 
wird  für  einen  geradlinigen  cylindrischen  Draht  von  der 
Länge  Z  und  dem  Durchmesser  d:  Fss2L[logikSLt{4L/d) 
—  0,75  +  V2(l  —  *)}•  Setzen  wir  darin  A  «  1,  so  kommen 
wir  zum  Neumann 'sehen  Werthe,  setzen  wir  h  =  0  oder 
A  =  —  1 ,  80  erhalten  wir  diejenigen  Werthe ,  welche  den 
Theorien  von  Maxwell  und  von  Weber  entsprechen. 
Nehmen  wir  an,  dass  wenigstens  einer  dieser  Werthe  der 
richtige  sei,  und  schliessen  demnach  die  Annahme  aus,  dass 
k  einen  sehr  grossen  negativen  oder  positiven  Werth  besitze, 
so  kommt  uns  wenig  auf  den  wahren  Werth  von  k  an.  Denn 
die  mit  den  verschiedenen  Werthen  von  k  berechneten  Po- 
tentiale unterscheiden  sich  um  weniger  als  ein  Sechstel  ihrer 
Grösse,  und  wenn  also  das  Potential  P»  1902  cm  etwa  nicht 
zu  der  Drahtlänge  150  cm  gehört,  so  gehört  es  doch  zu  einer 
wenig  davon  verschiedenen  Länge  unseres  primären  Leiters. 
Aus  den  Werthen  von  F  und  C  ergibt  sich  die  Länge 
nVCF  zu  531  cm.  Dies  ist  diejenige  Strecke,  welche  das 
Licht  während  der  Dauer  einer  Schwingung  zurücklegt,  es 
ist  zugleich  die  Wellenlänge  der  electrodynamischen  Wellen, 
welche  die  Max  well' sehe  Anschauung  als  Wirkung  der 
Schwingungen  nach  aussen  voraussetzt.  Die  Schwingungs- 
dauer T  selbst  ergibt  aus  jener  Länge  gleich  1,77  Hundert- 
millionteln Secunde,  und  damit  ist  die  Angabe  gerechtfertigt, 
welche  wir  im  Eingang  über  die  Grössenordnung  derselben 
machten. 

Wenden   wir  jetzt  unser  Augenmerk  dem  wenigen  zu, 


1)  v.  Helmholtz,  Abhandlungen.  1.  p.  567. 
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was  die  Theorie  über  die  DämpfangsFerhältnisse  der  Schwin- 
gungen auszusagen  vermag.  Damit  überhaupt  in  der  unge- 
schlossenen  Leitung  Schwingungen  möglich  seien,  muss  der 
Widerstand  derselben  kleiner  als  2  ^4  V P/ (7  sein.  Für  unsere 
prim&re  Leitung  ist  Vf/C—  11,25;  da  nun  die  Geschwindig- 
keit ^  gleich  30  Erdquadrant /Secunde,  also  gleich  30  Ohm 
ist,  so  ist  für  unseren  Versuch  die  zulässige  Grenze  für  v 
gleich  676  Ohm.  £s  ist  durchaus  wahrscheinlich,  dass  der 
eigentliche  Widerstand  einer  kräftigen  Entladung  unterhalb 
dieser  Grenze  liegt,  und  es  wird  sich  also  von  Seiten  der 
Theorie  kein  Widerspruch  gegen  die  Annahme  von  Schwin- 
gungen erheben.  Liegt  der  wirkliche  Werth  des  Widerstan- 
des einigermassen  von  jenem  Grenzwerth  entfernt,  so  verhält 
sich  die  Amplitude  einer  Schwingung  zur  Amplitude  einer 
unmittelbar  folgenden  wie  1 :  «-(•2'/2P)^  dj^  Anzahl  der 
Schwingungen,  welche  sich  folgen  bis  zur  Verminderung  der 
Amplitude  auf  ihren  2,71.  Theil  ist  demnach  gleich  2FlwT 
oder  gleich  2AVFjC/nu).  Sie  verhält  sich  also  zu  1  wie 
der  n.  Theil  des  berechneten  Grenzwerthes  zum  wirklichen 
Werth  des  Widerstandes  oder  wie  215  Ohm  zu  to.  Leider 
ist  uns  über  den  wahren  Werth  des  Widerstandes  einer 
Funkenstrecke  nicht  einmal  eine  Schätzung  möglich.  Viel- 
leicht dürfen  mr  als  sicher  betrachten,  dass  dieser  Wider- 
stand nicht  weniger  als  einige  Ohm  betragen  könne,  da  selbst 
der  Widerstand  starker  Lichtbogen  nicht  unter  derartige 
Werthe  hinuntergeht.  Daraus  würde  folgen,  dass  die  Zalü 
der  in  Betracht  kommenden  Wellen  nach  Zehnem,  nicht 
aber  nach  Hunderten  oder  Tausenden  zu  rechnen  ist  Dies 
entspricht  auch  ganz  dem  Charakter  der  Erscheinungen,  wie 
schon  am  Schlüsse  des  vorigen  Abschnittes  angedeutet  wurde. 
Es  entspricht  auch  dem  Verhalten  der  nächstverwandten 
Erscheinung,  der  oscillirenden  Flaschenentladung,  bei  welcher 
wir  ebenfalls  nur  eine  recht  beschränkte  Zahl  von  Schwin- 
gungen in  merklicher  Stärke  sich  folgen  sehen. 

Anders  als  in  dem  bisher  allein  berücksichtigten  primä- 
ren Strome  liegen  die  Verhältnisse  im  rein  metallischen 
secundären  Leiter.  Hier  würde  nach  der  Theorie  die  erregte 
Bewegung  erst  nach  Tausenden  von  Schwingungen  zu  Ruhe 
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kommen.  Es  liegt  kein  Grund  vor,  an  der  Eichtigkeit  dieses 
Ergebnisses  zu  zweifeln,  eine  vollständigere  Theorie  würde 
freilich  noch  die  Rückwirkung  auf  die  primäre  Leitung  zu 
berücksichtigen  haben  und  dabei  yermuthlich  auch  für  den 
secundären  Kreis  zu  grösseren  Werthen  der  Dämpfung  ge- 
langen. 

Zum  Schlüsse  werfen  wir  noch  die  Frage  auf,  ob  die 
von  uns  beobachteten  Inductionswirkungen  der  Schwingungen 
von  der  Ordnung  derjenigen  waren,  welche  die  Theorie  ver- 
muthen  lässt,  oder  ob  sich  hier  etwa  directe  Widersprüche 
zwischen  den  Erscheinungen  und  unserer  Deutung  derselben 
offenbaren?  Wir  können  die  Frage  durch  folgende  Ueber- 
legung  erledigen.  Zunächst  bemerken  wir,  dass  der  Maximal- 
werth  der  electromotorischen  Kraft,  welche  die  Schwingung 
in  ihrer  eigenen  Strombahn  inducirt,  nahezu  gleich  sein 
muss  der  maximalen  Spannungsdifferenz  der  Enden.  Denn 
wenn  die  Schwingungen  ungedämpft  wären,  würde  sogar  voll- 
kommene Gleichheit  zwischen  beiden  Grössen  bestehen,  da 
alsdann  in  jedem  Augenblicke  die  Spannungsdifferenz  der 
Enden  und  die  electromotorische  Kraft  der  Induction  sich 
das  Gleichgewicht  hielten.  Nun  ist  in  unseren  Versuchen 
die  Potentialdifferenz  der  Enden  von  solcher  Grösse,  dass 
ihr  eine  Schlagweite  von  etwa  7 — 8  mm  entspricht,  und  eine 
derartige  Schlagweite  stellt  also  den  Werth  der  grössten 
Inductionswirkung  der  Schwingung  in  ihrer  eigenen  Bahn 
dar.  Wir  bemerken  zweitens,  dass  in  jedem  Augenblicke 
die  im  secundären  Kreis  inducirte  electromotorische  Kraft 
sich  zu  der  im  primären  Kreis  inducirten  verhält,  wie  das 
Potential  p  des  primären  Kreises  auf  den  secundären  zu  dem 
Eigenpotential  P  des  primären.  Für  unsere  Resonanzver- 
suche bietet  eine  angenäherte  Berechnung  von  p  nach  be- 
kannten Formeln  keine  Schwierigkeiten,  es  fand  sich  p  in 
den  verschiedenen  Versuchen  zwischen  dem  neunten  und  dem 
zwölften  Theile  von  P  liegend.  Danach  dürfen  wir  schliessen, 
dass  die  maximale  electromotorische  Kraft,  welche  unsere 
Schwingung  in  dem  secundären  Kreise  hervorruft,  von  sol- 
cher Stärke  ausfallen  werde,  dass  sie  zu  Funken  von  ^2  ^^^ 
^/3  mm  Länge  Veranlassung  gibt.   Und  somit  lässt  die  Theorie 


Digitized  by 


Googk 


448  R.  Nahrwold. 

auf  der  einen  Seite  unter  allen  Umständen  sichtbare  Funken 
im  secundären  Kreise  erwarten,  auf  der  anderen  Seite  aber 
sehen  wir  auch,  dass  wir  für  Funken  von  mehreren  Milli- 
metern Länge  nur  dann  eine  Erklärung  geben  können,  wenn 
wir  annehmen,  dass  mehrere  aufeinander  folgende  Inductions- 
Wirkungen  sich  verstärken.  Wir  werden  also  auch  von  Seiten 
der  Theorie  dazu  gedrängt,  die  von  uns  beobachteten  Erschei- 
nungen als  Besonanzwirkungen  anzusprechen. 

Eine  weitere  Anwendung  der  Theorie  auf  die  vorliegen- 
den Erscheinungen  dürfte  erst  dann  nutzbringend  sein,  wenn 
es  gelingen  sollte,  auf  irgend  eine  Weise  die  Schwingungs- 
dauern direct  zu  messen.  Eine  solche  Messung  würde  mehr 
als  eine  Bestätigung  der  Theorie,  sie  würde  eine  Erweiterung 
derselben  mit  sich  bringen.  Die 'Absicht  der  vorliegenden 
Arbeit  beschränkt  sich  darauf,  zu  zeigen,  dass  und  auf  welche 
Weise  auch  in  kurzen  metallischen  Leitern  die  diesen  Leitern 
eigenthümlichen  Schwingungen  erregt  werden  können. 

Karlsruhe,  im  März  1887. 


VII.    lieber  Luftelectricität;   von  B.  Nahrwold. 

(BlersB  Taf.  lY  Flg.  1^6.) 


In  einer  früheren  Abhandlung^)  habe  ich  nachgewiesen, 
dass  durch  Electricität,  welche  aus  einer  Spitze  in  einen 
nach  der  Erde  abgeleiteten  Behälter  ausströmt,  vornehmlich 
die  in  der  eingeschlossenen  Luft  schwebenden  Staubtheilchen 
electrisirt  werden.  Dieselben  erreichen  dann  schnell  die 
Wände  des  Gefasses  und  bleiben,  wenn  diese  mit  Glycerin 
bestrichen  sind,  an  denselben  kleben,  sodass  ein  solcher  Be- 
hälter durch  das  Ausströmen  von  Electricität  aus  einer  Spitze 
wesentlich  schneller  staubfrei  gemacht  werden  kann,  als  wenn 
man  nach  dem  Vorgange  von  TyndalP)  den  Staub  sich 
allmählich  setzen  lässt. 


1)  K.  Nahrwold,  Wicd.  Ann.  6.  p.  460.  1878. 

2)  Tyndall,  Am.  Joum.  of  Sc.  and  Arts  1876.  p.  805. 
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Diese  Wirkung  der  aus  einer  Spitze  ausströmenden  Elec- 
tricität  auf  fein  vertheilte^  in  der  Luft  schwebende  Materie  ist  — 
soviel  mir  bekannt  —  zuerst  von  mir  in  der  oben  angeführten 
Abhandlung  beschrieben  worden.  Später  ist  sie  auch  von 
anderer  Seite  beobachtet  und  weiter  verfolgt  worden,  doch 
dürfte  ein  Experiment  von  Interesse  sein,  durch  welches 
diese  Erscheinung  in  frappanter  Weise  gezeigt  wird.  Die 
bezuglichen  Versuche  sind  im  Anfange  des  vorigen  Sommer- 
semesters ausgeführt  und  stimmen  in  ihren  Besultaten  mit 
den  kürzlich  von  den  Herren  v.  Obermayer  und  v.  Pichler^) 
veröffentlichten  Beobachtungen  überein. 

Eine  tubulirte  Glasglocke  von  ca.  30  cm  Höhe  und  20  cm 
Durchmesser  wurde  nach  sorgfältiger  Reinigung  inwendig  mit 
Glycerin  bestrichen  und  mit  dem  Tubus  nach  unten  aufgestellt. 
Als  Deckel  für  die  obere  Oeffnung  der  Glocke  diente  eine 
Blechtafel  von  Zink,  welche  zugleich  mit  der  Glycerinschicht 
in  leitende  Verbindung  mit  der  Erde  gesetzt  wurde.  Durch 
eine  kreisförmige  Oeffnung  von  2  cm  Durchmesser  in  der 
Mitte  dieses  Deckels  wurde  isolirt  ein  mit  15  feinen  Steck- 
nadeln versehener  Kupferdraht  in  die  Glocke  gesenkt.  Die- 
ser war  aus  zwei  Drähten  von  etwa  5  mm  Durchmesser 
zusammengedreht,  und  die  Nadeln  waren  in  Abständen  von 
etwa  1  cm  zwischen  die  beiden  Drähte  gesteckt,  sodass  sie, 
zwischen  diese  fest  eingeklemmt,  senkrecht  zur  Bichtung  des 
Drahtes  standen  und  mit  ihren  Spitzen  nach  verschiede- 
nen Richtungen  zeigten.  Der  Kupferdraht  wurde  mit  dem 
einen  Pole  einer  Top  1er 'sehen  Maschine  verbunden,  deren 
anderer  Pol  nach  der  Erde  abgeleitet  war,  sodass,  wenn  die 
Maschine  in  Thätigkeit  gesetzt  wurde,  die  Electricität  aus 
den  Nadeln  in  die  Glocke  ausströmte. 

Mit  Hülfe  einer  Glasröhre  konnte  durch  die  untere  Oeff- 
nung der  Glocke  Tabaksrauch  in  dieselbe  geblasen  werden, 
infolge  dessen  die  Glocke  ganz  undurchsichtig  wurde,  und  auch 
die  in  der  Mitte  befindlichen  Nadeln  nicht  mehr  gesehen  wer- 
den konnten.  War  dies  geschehen,  und  setzte  man  dann  die 
Electrisirmaschine  in  Thätigkeit,  so  verschwand  der  Rauch 

1)  V.  Obermayer  u.   v.  Pichler,    Wien.  Ber.   98.   p.  408.   1886. 
BeibL  10.  p.  641. 

Ann  d.  Phyt.  a.  Ch«m.  N.  f.  XXX I.  29 
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bereits  nach  zwei  bis  drei  langsamen  Umdrehungen  der  gut 
functionirenden  Maschine,  und  'die  Glocke  war  wieder  klar 
und  durchsichtig  wie  vorher.  Wurde  der  Versuch  mehrere 
Male  wiederholt,  so  konnte  man  deutlich  beobachten,  dass 
sich  auf  dem  die  Glockenwand  bedeckenden  Glycerin  eine 
dünne  Schicht  angesetzt  hatte,  welche  ofiPenbar  von  den  an 
die  Wand  der  Glocke  geschleuderten  Rauchtheilchen  ge- 
bildet war. 

Aehnliche  Resultate  erhält  man,  wenn  man  statt  des 
Tabaksrauches  Wasserdampf  in  die  Glocke  einströmen  läast. 
Auch  andere  fein  vertheilte  Materie  —  wie  Salmiak,  Phos- 
phorsäureanhydrid —  zeigt  ein  ähnliches  Verhalten.  Buss, 
welcher  z.  B.  von  einer  rauchenden  Petroleumlampe  aufsteigt, 
ist  weniger  gut  zur  Demonstration  geeignet,  weil  die  schwarzen 
Russtheilchen  die  Wand  der  Glocke  sehr  schnell  undurch- 
sichtig machen,  doch  kann  man  bei  diesen  grösseren  Theil- 
chen  die  Bewegung  und  das  sonstige  Verhalten  derselben 
leichter  beobachten. 

War  das  Innere  der  Glocke  nicht  mit  Glycerin  bestrichen, 
die  Luft  also  nicht  von  einer  leitenden  und  mit  der  Erde 
verbundenen  Hülle  eingeschlossen,  so  waren  die  Resultate 
ähnlich,  doch  dauerte  der  ganze  Vorgang  merklich  länger. 
Die  Anzahl  der  Spitzen  war  in  weiten  Grenzen  ohne  wesent- 
lichen Einfluss,  und  auch  eine  statt  der  Spitzen  in  den  Ballon 
gesenkte  Kugel  brachte  ähnliche,  in  ihrem  Verlaufe  jedoch 
langsamere  Erscheinungen  hervor.  Zwischen  der  Einwirkung 
positiver  und  negativer  Electricität  war  kein  Unterschied  zu 
bemerken. 

Nachdem  nun  (1.  c.)  gezeigt  worden  war,  dass  die  in  dem 
Behälter  befindliche  Luft  durch  eine  Spitze  nicht  mehr  in 
erheblicher  Weise  electrisirt  werden  konnte,  sobald  sie  nach 
Möglichkeit  staubfrei  gemacht  war,'  wurde  statt  der  Spitze 
ein  kurzer  Platindraht  benutzt,  welcher  durch  eine  Batterie 
von  zwei  Bun  sen 'sehen  Elementen  zum  Glühen  gebracht 
war.  Diese  Batterie  war  isolirt  aufgestellt  und  wurde  mit 
verschiedenen  Electricitätsquellen  verbunden,  sodass  die  Elec- 
tricität aus  dem  glühenden  Platindrahte  in  den  Bebälter  aua- 
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strömen  konnte.  Es  zeigte  sich,  dass  die  eingeschlossene 
Luft  selbst  mit  kleinen  Potentialen  geladen  werden  konnte, 
und  es  schien  mir  unzweifelhaft  zu  sein,  dass  die  Lufttheilchen 
selbst  electrisirt  wurden,  eine  Annahme,  die  auch  keinem 
öffentlichen  Widerspruche  begegnet  ist. 

Durch  neuere  Arbeiten  jedoch,  bei  deilen  die  in  der  Luft 
schwebenden  festen  Theilchen  eine  Rolle  spielen,  wurde  diese 
Annahme  erschüttert,  und  besonders  wurde  ich  in  dem  schon 
länger  gehegten  Zweifel  an  der  Richtigkeit  derselben  durch 
noch  nicht  veröffentlichte  Untersuchungen  des  Herrn  Robert 
T.  Helmholtz  bestärkt,  die  derselbe  die  Güte  hatte,  mir  im 
hiesigen  physikalischen  Institute  theilweise  zu  demonstriren. 

Um  die  Frage  der  Entscheidung  näher  zu  führen,  ob  die 
aus  einem  electrisirten,  glühenden  Platindrahte  ausströmende 
Electricität  an  die  Lufttheilchen  selbst  übergeht,  wurde  ein 
dem  früher  benutzten  ähnlicher  Apparat  construirt. 

Als  Behälter  für  die  zu  untersuchende  Luft  diente  eine 
tubulirte  G-lasglocke  A  (Fig.  I)  von  46  cm  Höhe  und  32  cm 
Durchmesser  mit  geschliffenem  Rande,  welche,  den  Tubus 
nach  unten  gerichtet,  aufgestellt  und  oben  mit  einer  Spiegel- 
glasscheibe geschlossen  wurde.  Die  ganze  innere  Wand  dieses 
Behälters  wurde  mit  Glycerin  bestrichen,  und  diese  vollstän- 
dig zusammenhängende  und  das  Glas  bedeckende  Glycerin- 
schicht  mit  Hülfe  eines  Stanniolstreifens  nach  der  Erde 
abgeleitet.  Zum  Messen  des  Potentials  im  Inneren  des  Be- 
hälters wurde,  analog  dem  Thomson'schen  water-dropping 
collector^)  ein  eiserner  Trichter  B  von  115  ccm  Inhalt  benutzt, 
dessen  enger  Theil  in  eine  Löthrohrspitze  aus  Platin  endigte, 
sodass,  wenn  der  Trichter  mit  Quecksilber  gefüllt  war,  dieses 
in  einem  feinen  Strahle  abfloss  und  in  kurzer  Entfernung 
von  der  Ausflussöffnung  in  Tropfen  ausbrach.  Der  Trichter, 
welcher  mit  einem  eingeschliffenen  eisernen  Stöpsel  c  ver- 
schliessbar  war,  wurde  mit  Hülfe  eines  Ringes  d  aus  Hart- 
gummi isolirt  durch  eine  Oeffnung  in  der  Mitte  der  Glas- 
scheibe in  diese  eingefügt,  und  zwar  so,  dass  der  engere  Theil 
in  die  Glocke  hineinragte.  In  den  Tubus  der  Glasglocke  wurde 


1)  W.  Thomson,  Repr.  of  Pap.  Chpt.  262. 
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mittelst  eines  durchbohrten  Korkes  ebenfalls  ein  eiserner 
Trichter  e  fest  eingesetzt  und  an  dem  engeren,  aus  der  Glocke 
hervorragenden  Theile  desselben  ein  kurzer  Gummischlauch 
befestigt,  der  an  seinem  anderen  Ende  mit  einem  eisernen 
Hahne  ^  versehen  war.  Auf  diese  Weise  konnte  das  durch 
den  oberen  Trichter  geflossene  Quecksilber  beliebig  gesammelt 
und  abgelassen  werden.  Es  blieb  stets  so  viel  Queck- 
silber in  der  Glocke,  dass  der  von  oben  kommende  Strahl 
direct  in  das  angesammelte  Quecksilber  floss,  und  ausserdem 
der  Band  des  unteren  Trichters  immer  unter  der  Oberfl&che  h 
des  Quecksilbers  stand.  Letzteres  floss  dann,  ohne  von  Gly- 
cerin verunreinigt  zu  sein,  durch  den  Hahn  ff  ab,  wurde 
trotzdem  aber  vor  jedem  neuen  Gebrauche  filtrirt.  —  Zum 
Electrisiren  der  Luft  wurde,  ähnlich  wie  früher,  ein  Platin- 
draht t  von  0,09  mm  Dicke  und  6 — 10  mm  Länge  benutzt, 
welcher  durch  eine  isolirt  aufgestellte  Batterie  von  zwei 
Bunse naschen  Elementen  zum  Glühen  gebracht  wurde.  Der- 
selbe war  zwischen  die  Enden  zweier  Kupferdrähte  k  geldthet, 
die  durch  enge  Glasröhren  gezogen  waren.  Diese  wurden 
durch  zwei  Siegellackstücke  /  parallel  nebeneinander  in  die 
Blechröhre  m  eingeschlossen  und  mit  dieser  durch  eine  zweite 
Oeffnung  der  Glasscheibe  fest  eingefügt,  sodass  der  Platin- 
draht sich  ungefähr  in  der  mittleren  Höhe  der  Glocke  befand. 
Aus  der  Blechröhre,  welche  in  leitender  Verbindung  mit  der 
Erde  stand,  ragten  dann,  horizontal  umgebogen,  nur  die  bei- 
den Kupferdrähte  mit  dem  Platindrahte  hervor.  Die  Blech- 
röhre m  war  von  dem  unteren  Siegellackstücke  /  vollständig 
geschlossen,  und  auch  die  Oeflhungen  der  beiden  engen  Glas- 
röhren waren  mit  Siegellack  ausgefüllt,  sodass  an  dieser 
Stelle  keine  Luft  von  aussen  in  den  Behälter  eindringen 
konnte.  —  Auf  der  anderen  Seite  des  Trichters  B  ragte 
durch  eine  dritte  Oeffnung  der  Glasscheibe  eine  ebenfalls 
nach  der  Erde  abgeleitete  Blechröhre  n  in  die  Glocke  hinein. 
In  die  Mitte  dieser  Bohre  war  eine  dünne  Glasröhre  mit 
Hülfe  zweier  Siegellackstücke  o  eingesetzt,  von  denen  das 
untere  den  Baum  zwischen  den  beiden  Bohren  vollständig 
ausfüllte,  und  durch  die  Glasröhre  selbst  führte  ein  Kupfer- 
draht p,  welcher  an  seinem  unteren  Ende  mit  acht  horizontal 
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nach  yerschiedenen  Richtungen  zeigenden  Nadeln  besetzt  war. 
Der  Draht p  konnte  nun  so  weit  gesenkt  werden,  dass  der 
mit  den  .Nadeln  besetzte  Theil  desselben  aus  der  Röhre  n 
herausragte,  während  er  andererseits  auch  wieder  vollständig 
in  dieselbe  zurückgezogen  werden  konnte.  In  der  ersten 
Stellung  tauchte  das  äussere  Ende  von  p  in  das  isolirte 
Quecksilbernäpfchen  q,  und  wurde  durch  dieses  mit  einer 
zum  Ausströmen  hinreichend  starken  Electricitätsquelle  ver- 
bunden; in  der  zweiten  Stellung  war  der  Draht  p  an  dem 
kupfernen  Träger  r  aufgehängt  und  stand  durch  diesen  in 
leitender  Verbindung  mit  der  Erde.  —  Die  beiden  Blech- 
röhren 971  und  n  wurden  ebenfalls  mit  Glycerin  bestrichen 
und  hierbei  Sorge  getragen,  dass  die  von  denselben  herab- 
fallenden Tropfen  weder  die  horizontal  gebogenen  Kupfer- 
drähte k^  noch  die  Nadeln  benetzen  konnte.  —  Ueber  den 
Trichter  B  wurde  zum  Schutze  gegen  äussere  Influenz  eine 
abgeleitete  Blechhülle  s  mit  abnehmbarem  Deckel  gesetzt, 
und  auch  die  Leitung  t  zu  dem  ebenfalls  von  einer  solchen 
Hülle  umgebenen  Electrometer  wurde  vollständig  in  abge- 
leitete Metallröhren  eingeschlossen.  Die  Verbindung  aller 
dieser  Blechhüllen  mit  der  Erde  wurde  durch  angelöthete 
Eupferdrähte  bewirkt,  welche  mit  ihren  freien  Enden  in 
Quecksilbernäpfe  tauchten,  die  ihrerseits  mit  der  Gasleitung 
verbunden  waren.  —  Als  Electrometer  diente  ein  Kirch- 
hoff'sches  Quadrantelectrometer.  Dasselbe  ergab  für  den 
einen  Pol  eines  hohen  Da  nie  11' sehen  Elementes,  wenn  der 
andere  Pol  zur  Erde  abgeleitet  war,  und  die  Entfernung  des 
Spiegels  von  der  Scala  220  cm  betrug,  in  den  hier  gegebenen 
Versuchen  eine  Ablenkung  von  34,0  bis  44,0  Scalentheilen. 
Bei  dieser  Stärke  der  Ladung  functionirte  das  Electrometer 
am  besten.  Dieselbe  nahm  langsam  ab  —  etwa  V3  Scalen- 
theil  pro  Tag  — ,  und  daher  ist  im  Folgenden  vor  jeder 
Beobachtungsreihe  die  durch  den  hohen  Daniell  hervorge- 
rufene Ablenkung  als  „Ladung  des  Electrometers^'  ange- 
geben. 

Sollte  durch  die  Spitzen  geladen  werden,  so  wurde 
der  Kupferdraht  p  gesenkt,  bis  sein  äusseres  Ende  in  das 
Quecksilbemäpfchen  q  tauchte,   während  die  Nadeln  in  den 
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Ballon  hineinragten.  Jetzt  wurde  eine  hinter  einem  grossen 
abgeleiteten  Blechschirme  stehende  Reibungselectnsirmaschiney 
deren  Conductor  mit  q  verbunden  war,  die  erforderliche  Zeit 
hindurch  in  Thätigkeit  gesetzt,  und  die  Electricität  strömte 
aus   den  Spitzen   in   den   Ballon.    Darauf  wurde  p  wieder 
gehoben  und  an  r  aufgehängt^  sodass  die  Spitzen  durch  diesen 
Träger  nach  der  Erde  abgeleitet  waren.    Während  der  Beob- 
achtung stand  natürlich  q  ebenfalls  in  leitender  Verbindung 
mit  der  Erde.  —  Wenn  der  Flatindraht  zum  Glühen  gebracht 
werden  sollte,  so  wurde  die  in  Fig.  2  angedeutete  Combina- 
tion hergestellt.  In  derselben  bezeichnen  a  und  b  die  beiden 
Bunsen'schen  Elemente  auf  dem  durch  Paraffinstücke  iso- 
lirten  Glasteller  ^,  ferner  c,  dy  e  und  /  Quecksilbemäpfchen 
auf  Siegellack,  von  denen  e  zur  Erde  abgeleitet  war,  y  eine 
isolirte   Ellemmschraube    und    h    einen    zum  Reguliren    des 
Glühens  dienenden  Neusilberdraht;  x  und  y  stellen  die  beiden 
Klemmschrauben   an    den  Enden    der  Kupferdrähte  k   dar, 
welche  zum  Platindrahte  i  —  auch  Fig.  1  —  führten.     Das 
zwischen  a  und  b  eingefügte  Ansatzstück  z  konnte  zur  Erde 
abgeleitet  oder  auch  mit  der  zum  Laden  benutzten  Electri- 
citatsquelle  verbunden  werden.    Sollte  der  Platindraht  nicht 
glühen,  so  wurde  die  in  Fig.  3  skizzirte  Verbindung  herge- 
stellt Die  Weise  des  Ladens  geht  aus  den  Figuren  2  und  3 
hervor,  wenn  man  beachtet,  dass  für  die  in  Fig.  2  gegebene 
Combination  die  Verbindung  df  mittelst  einer  isolirten  Hand- 
habe zuletzt  geschlossen  und  umgekehrt  zur  Herstellung  der 
in  Fig.  3  gegebenen  Verbindung  ebenso  zuerst  geöffnet  wurde. 
—  Die  Ladung  im  Inneren  des  Behälters  endlich  wurde  auf 
folgende  Weise  constatirt.    Nachdem  alle  Conductoren  abge- 
leitet waren,  wurde  der  Stöpsel  c  aus  dem  Trichter  genom- 
men, der  Deckel  von  s  aufgesetzt  und  der  Nullpunkt  beob- 
achtet;  dann  wurde  die  bis  dahin  abgeleitete  Verbindung  t 
des  Trichters  mit  dem  Electrometer  durch  eine  Wippe  iso- 
lirt,  die  Ablenkung  der  Nadel  festgestellt,  s  wieder  abgeleitet 
und   der   Nullpunkt  zum   zweiten   mal   beobachtet;    endlich 
wurde  der  Deckel  von  r  gehoben  und  der  Trichter  mit  dem 
Stöpsel  wieder  geschlossen. 

Wenn  der  Behälter  mit  frischer  Luft  gefüllt  war,  so 
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betrug  —  analog  den  früheren  Versuchen  —  die  Ablenkung 
bei  fiiessendem  Quecksilber,  wenn  sich  die  Ladung  des  Elec- 
trometers z.  B.  auf  39,5  belief: 


nach 

der 

ersten  Minute 

+  20,3, 

»y 

» 

zweiten 

?» 

+  22,0, 

n 

V 

dritten 

M 

+  22,3, 

?> 

>> 

vierten 

>? 

+  22,3. 

Diese  Ablenkung  blieb  dann  bei  weiterem  Durchfliessen 
des  Quecksilbers  fast  vollständig  constant,  solange  dasselbe 
noch  in  dem  weiteren  Theile  des  Trichters  B  stand;  sie 
schwankte  natürlich  mit  der  Ladung  des  Electrometers  und 
ist  theilweise  zurückzuführen  auf  die  im  Inneren  des  Behäl- 
ters befindlichen  electrischen  Mengen,  im  übrigen  aber  anzu- 
sehen als  eine  constante  Ladung  des  Tropfapparates.  Der 
Kürze  wegen  soll  sie  im  Folgenden  als  „ursprüngliche  La- 
dung^' bezeichnet  werden.  Da  nun  —  wie  im  obigen  Bei- 
spiele, so  auch  sonst  —  das  Maximum  der  Ladung  fast 
erreicht  wurde,  nachdem  der  Trichter  eine  Minute  lang  mit 
dem  Electrometer  isolirt  verbunden  war,  und  sich  andererseits 
der  Nullpunkt  bei  längerer  Ablenkung  um  ein  Geringes 
nach  der  Richtung  der  Ablenkung  verschob,  so  wurden  bei 
den  hier  gegebenen  Beobachtungen  die  in  einer  Minute  er- 
reichten Ablenkungen  als  Zahlen  für  die  Grösse  der  Ladun- 
gen angenommen.  Die  gegebenen  Zahlen  sind  also,  besonders 
bei  grossen  Ablenkungen,  zu  klein,  reichen  aber  für  die  aus 
ihnen  gezogenen  Schlüsse  vollständig  aus. 

Zunächst  wurden  die  früher  (1.  c.)  angestellten  Ver- 
suche wiederholt.  Die  Resultate  waren  im  wesentlichen  den 
früheren  ähnlich,  und  die  sich  zeigenden  Abweichungen  finden 
ihren  Grund  theilweise  in  der  bedeutend  längeren  Leitung 
zum  Electrometer,  besonders  aber  darin,  dass  der  jetzt  be- 
nutzte Luftbehäiter  mehr  als  das  dreifache  Volumen  des 
früheren  hatte^  Die  Ladung  mit  schwachen  Electricitäts- 
quellen  trat  nämlich  langsamer  ein,  als  früher,  und  kam 
auch  der  benutzten  Electricitätsquelle  nicht  so  nahe,  wie  in 
den  früheren  Versuchen;  doch  konnten  auch  jetzt^  wenn  der 
Draht  z.  B.  fünf  Minuten  glühte,  mit  Hülfe  eines  DanielT- 


Digitized  by 


Googk 


456  R.  Naknoold. 

sehen  Elementes  nach  Belieben  entgegengesetzte  Ladungen 
hervorgerufen  werden.  Ferner  war  die  Abnahme  einer  auf 
irgend  eine  Weise  erzielten  Ladung  eine  schnellere  als  in 
den  früheren  Versuchen,  hatte  aber  im  allgemeinen  denselben 
Verlauf. 

Da  in  den  nächsten  Versuchen  nur  durch  die  Spitzen 
geladen  werden  sollten,  wurde  der  überflüssige  Platindraht  i 
mit  der  ßöhre  m  entfernt  und  die  Oeffnung  in  der  Glas- 
scheibe durch  einen  Kork  geschlossen,  der  auf  seiner  Innen- 
seite mit  Glycerin  bestrichen  war.  Durch  diese  Oeffnung 
konnte  dann  auch,  sobald  es  erforderlich  war,  leicht  frische 
Luft  mit  Hülfe  eines  Blasebalges  in  den  Ballon  gebracht 
werden,  ohne  dass  die  Glasscheibe  abgenommen  werden 
musste.  Damit  ein  Anhalt  für  die  Menge  der  Electricität 
gewonnen  würde,  welche  aus  den  Spitzen  in  den  Ballon 
strömte,  wurde  in  die  Leitung  vom  Quecksilbernäpfchen  q 
zum  Conductor  der  Electrisirmaschine  ein  Funkenmikrometer 
eingeschaltet  und  die  Anzahl  der  überspringenden  Funken 
gezählt.  Der  Abstand  der  beiden  Kugeln  des  Funkenmikro- 
meters betrug  bei  den  in  dieser  Arbeit  angegebenen  Ver- 
suchen, wenn'  nichts  anderes  angegeben  ist,  2  mm.  Wenn 
sich  frische  Luft  in  dem  Behälter  befand,  so  konnten, 
wie  früher,  durch  einige  Funken  starke  Ladungen  hervor* 
gebracht  werden.  Diese  wurden  um  so  geringer,  je  häu- 
figer mit  der  gleichnamigen  Electricität  durch  die  Spitzen 
geladen  wurde.  Für  die  folgende  Beobachtungsreihe  war  mit 
Hülfe  des  Blasebalges  frische  Zimmerluft  in  den  Ballon  ge- 
bracht, infolgedessen  die  sofort  darauf  gemessene  Ladung 
4-35,0  betrug.  In  der  ersten  Columne  ist  die  Zeit  der  Beob- 
achtung (Isolation  der  Leitung  zum  Electrometer)  angegeben, 
in  der  zweiten  die  Anzahl  der  Funken  zwischen  den  Kugeln 
des  Funkenmikrometers  und  in  der  dritten  die  beobachtete 
Ablenkung;  hier  bedeutet  das  Zeichen  oo,  dass  das  Bild  der 
Scala  (500  Scalentheile)  aus  dem  Gesichtsfelde  getrieben 
wurde,  und  zwar,  wo  angegeben,  in  der  Zeit,  welche  neben 
das  Zeichen  oo  in  Klammern  gesetzt  ist,  in  den  anderen 
Fällen  in  noch  kürzerer  Zeit. 


Digitized  by 


Googk 


Luftelectricität 

457 

Ladung  des  Electrometers:  44,0. 

Anzahl 
d.  Funken 

Zeit  der 
Beobachtung 

ÄW^«v„«^          Anzahl  I  Zeit  der 
,    Ablenkung        d.  Funken  Beobacht. 

Ablenkung 



7  Uhr  18  Min. 

+  85,0                        50 

8U.  IM. 

+  184,0 

10 

21 

+  00                           50 

3 

+  128,0 

50 

23 

+  00                           50 

6 

+  118,0 

50 

25 

+  00                           50 

9 

+  99,0 

50 

27 

+  00                          50 

12 

+  93,0 

50 

29 

+00(20  See.)           50 

15 

+  84,0 

50 

81 

+  oc(80    »  )            50 

17 

+  75,0 

50 

84 

+  00(60    »  )           50 

21 

+  77,0 

50 

37 

+  402,0                      50 

23 

+  70,0 

50 

40 

+  855,0                       50 

26 

+  68,0 

50 

43 

+  290,0                       50 

29 

+  65,0 

50 

46 

+258,0 

50 

49 

+  217,0                       — 

8Ü.50M. 

+  87,0 

50 

52 

+  187,0                       50 

52 

+  57,0 

50 

55 

+  164,0 

50 

58 

+  152,0 

Schneller  ging  der  ganze  Vorgang  von  statten,  wenn 
die  Kugeln  einander  berührten,  und  die  Electrisirmaschine 
jedesmal  1  Minute  lang  in  Thätigkeit  gesetzt  wurde.  Dies 
geht  aus  folgender  Beobachtungsreihe  hervor,  für  welche 
ebenfalls  der  Ballon  durch  den  Blasebalg  mit  frischer  Zim- 
merluft gefüllt  war. 

Ladung  des  Electrometers:  44,0. 


Zugefahrte  Electricität  |  Zeit  d.  Beob.    Ablenkung 


10  Funken  (2  mm) 

1  Minute  0    » 

1       »»  0    „ 

1         );  0     1} 

1       )>  0    }) 


9  Uhr  25  Min 
27  « 
29  I) 
31  » 
84  n 
37     „ 


+  87,0 

+00(l5Sec.) 
+  oo(80   n   ) 
+  227,0 
+  188,0 
+  95,0 


War  in  dieser  letzten  Weise  die  Ladungsf&higkeit  der 
Luft  schnell  vertrieben,  so  konnte  häufig  nach  einiger  Zeit, 
etwa  10 — 20  Minuten,  durch  einige  Funken  wieder  etwas 
stärker  geladen  werden,  als  der  zuletzt  beobachteten  Zahl 
entsprach,  doch  waren  es  immer  nur  einige  wenige  Scalen- 
theile,  die  hier  in  Betracht  kamen. 

Vollständig  konnte  andererseits  durch  wiederholtes  La- 
den  durch  die  Spitzen   die  Ladungsf&higkeit  der  Luft  im 
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Ballon  nicht  beseitigt  werden.  Es  war  dies  aber  auch,  selbst 
wenn  die  beobachteten  Ladungen  lediglich  auf  electrisirten 
Htaub  zurückzuführen  sind,  nicht  zu  erwarten,  denn  beim 
lieben  und  Senken  des  Kupferdrahtes  mit  den  Spitzen  wurde 
jedenfalls  durch  die  Glasröhre,  in  welcher  sich  derselbe  be- 
wegte, Staub  in  den  Behälter  gebracht,  und  auch  von  den 
Spitzen  konnten  feine  Staubtheilchen,  die  trotz  der  grössten 
Sorgfalt  nicht  entfernt  worden  waren  oder  sich  später  daran 
festgesetzt  hatten,  beim  Ausströmen  der  Electricität  in  den 
Ballon  geschleudert  werden. 

Damit  auch  diese  letzten  Spuren  von  Ladungsf&higkeit 
vertrieben  würden,  wurde  der  Ladungsapparat  mit  den  acht 
Spitzen  durch  einen  ähnlichen  ersetzt,  welcher  in  Fig.  4 
dargestellt  ist.  An  den  Kupferdraht  a  wurde  eine  feine 
Nähnadel  b  gelöthet,  derselbe  durch  eine  enge  Glasröhre 
gezogen,  welche  sich  oben  kugelförmig  erweiterte,  diese 
Kugel  voll  Baumwolle  gestopft  und  bis  auf  eine  kleine 
Oeffnung  für  den  Kupferdraht  mit  Siegellack  verschlossen, 
sodass  dieser  mit  der  Nadel  gehoben  und  gesenkt  werden 
konnte.  Diese  Glasröhre  wurde  mit  den  Siegellackringen 
d  luftdicht  in  die  Blechröhre  e  eingesetzt  und  letztere 
endlich  statt  der  Röhre  n,  Fig.  1,  in  den  Deckel  /  des  Bal- 
lons eingekittet  und  abgeleitet,  g  und  q  bezeichnen  Queck- 
silbernäpfchen, von  denen  q  wie  früher  isolirt  mit  dem  Con- 
ductor der  Electrisirmaschine  verbunden  werden  konnte,  wäh- 
rend g  in  leitender  Verbindung  mit  der  Erde  stand.  Durch 
diese  einzelne  Spitze  wurde  in  ähnlicher  Weise  geladen,  wie 
früher,  und  es  ist  klar,  dass  jetzt  noch  weniger  leicht  Staub 
in  das  Innere  des  Ballons  gelangen  konnte,  als  früher. 

Es  war  mir  ferner  aufgefallen,  dass,  wenn  die  Ladungs- 
f&higkeit der  Luft  bereits  auf  ein  geringes  Maass  reducirt 
war,  die  freilich  kleinen  Ladungen  um  so  grösser  wurden, 
je  weiter  die  Kugeln  des  Funkenmikrometers  voneinander 
entfernt  waren.  Daher  wurde  letzteres  auf  andere  Weise 
eingeschaltet,  und  zwar  so,  dass  die  eine  Kugel  sowohl  mit 
dem  Conductor  der  Electrisirmaschine,  als  auch  mit  der 
Spitze  verbunden  war,  während  die  gegenüberstehende  Kugel 
mit    der   Erde    in    leitender    Verbindung    stand.     Betrug 
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die  Entfernung  der  beiden  Kugeln  1  mm,  so  ging  ein  con- 
tinuirlicher  Eunkenstrom  zwischen  ihnen  über,  trotzdem  fand 
aber  ein  ununterbrochenes  Ausströmen  aus  der  Spitze  statt, 
und  in  staubhaltiger  Luft  ergaben  sich  regelmässige  La- 
dungen. 

Folgende  Beobachtungsreihe  ist  für  Luft  aufgestellt,  die 
am  Tage  Torher  durch  den  Blasebalg  in  den  Ballon  gebracht 
war  und  kurz  vor  den  angegebenen  Beobachtungen  zu  einem 
anderen  Zwecke  zweimal  mit  10  Funken  bei  2  mm  Kugel- 
abstand in  der  früheren  Weise  geladen  war. 

Ladung  des  Electrometers:  36,0. 


Daaer  der 
Ladung 


Zeit  der 


Dauer  der       Zeit  der 


Beobachtung  [Ablenkung  j  Ladung    {Beobachtung 


Ablenkung 


1  Min.  pos. 

1  V  V 

1  »  »> 

2  V  » 

3  »  V 

4  >»  » 

5  ))  )) 
5  V  » 


5  Uhr  3  Min. 


6 
9 

»  14 
„  20 
„  29 
;i  37 
»  45 


+  380,0 
+  330,0 
+  268,0 
+  175,0 
+  101,0 
+  45,0 
+  38,0 
+   29,0 


5  Min.  pos. 

5      M         > 


1 


r    neg. 
7)    pos. 


5  Uhr  56  Min. 

6  „    10    V 


6  Uhr  23  Min. 

n     ii    26     n 
ii     if    29     ii 

ii     ii    32     ii 


+25,0 
+24,0 


+  3,0 
+  4,0 
+  4,0 
+  24,0 


Während  die  früher  beobachteten  kleinsten  Ablenkun- 
gen immer  noch  grösser  waren,  als  die  durch  ein  Da- 
niell'sches  Element  hervorgebrachte  (Ladung  des  Electro- 
meters), sieht  man,  dass  bei  der  jetzigen  Anordnung  das 
Gegentheil  eintrat,  und  dass  ausserdem  die  „ursprüngliche^' 
positive  Ladung  durch  negative  Electricität  nicht  überwunden 
werden  konnte.  Die  Ladungsfähigkeit  verschwand  also  nicht 
absolut,  aber  man  sieht  doch,  dass  sie  umsomehr  abnahm, 
je  sorgfältiger  das  Auftreten  von  Staubtheilchen  vermieden 
wurde. 

Jene  grossen  Ladungen  konnten  aber  in  der  so  behan- 
delten Luft  weder  an  demselben  Tage,  noch  später  wieder 
erreicht  werden,  und  zwar  ebensowenig,  wenn  die  der  zuerst 
benutzten  gleichnamige,  als  wenn  die  entgegengesetzte  Elec- 
tricität  angewendet  wurde.  Kam  jedoch  auf  irgend  eine 
Weise  frische  Zimmerluft  in  den  Ballon,  z.  B.  dadurch,  dass 
das  unten  angesammelte  Quecksilber  abgelassen  wurde,  oder 
wenn  man  absichtlich  frische  Luft  mit  dem  Blasebalg  ein- 
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führte,  so  konnte  sofort  durch  die  Spitze  wieder  geladen 
werden.  Ein  anderes  Kesultat  ergab  sich  dagegen,  wenn 
die  mit  dem  Blasebalg  in  den  Ballon  geführte  Luft  durch 
einen  Baumwollepfropfen  gepresst  und  auf  diese  Weise 
vom  Staube  gereinigt  wurde.  Für  die  hierüber  angestellten 
Versuche  wurde  einer  etwa  20  cm  langen  und  1  cm  weiten 
Glasröhre  die  aus  Fig.  5  ersichtliche  Gestalt  gegeben,  sodass 
der  Durchmesser  der  engen  Mündung  bei  Z  etwa  1  mm 
betrug.  Die  Röhre  wurde  voll  Baumwolle  gestopft  und  mit 
ihrem  kürzeren  Schenkel  durch  einen  Kork  ü  in  die  Oeffiiung 
der  Glasscheibe  V  fest  eingefügt.  An  das  Ende  fV  dieser 
Glasröhre  wurde  mittelst  eines  Gummischlauchs  der  Blasebalg 
angesetzt  und  dann  die  Anzahl  der  Zusammenpressungen  des 
Blasebalges  als  Maass  für  die  Menge  der  in  den  Ballon  ge- 
schafften frischen  Luft  benutzt.  Eine  kleine  Feder,  welche 
vor  und  nach  den  massgebenden  Versuchen  vor  der  Mün- 
dung Z  im  Ballon  angebracht  war,  zeigte  durch  ihre  Be- 
wegung, dass  auch  wirklich  durch  den  Baumwollepfropfen 
Luft  in  den  Behälter  gepresst  wurde.  Zum  Laden  ist  auch 
in  diesen  Versuchen  der  in  Fig.  4  dargestellte  Apparat  be- 
nutzt, durch  welchen  jedoch  staubhaltige  Luft  ebenso  stark 
geladen  werden  konnte,  als  wenn  mehrere  Spitzen  angewen-. 
det  wurden,  und  ausserdem  war  das  Funkenmikrometer  wieder 
wie  gewöhnlich  eingeschaltet.  Die  Luft  war  durch  das  Aus- 
strömen positiver  ElectricitHt  unfähig  gemacht,  grössere  La- 
dungen aufzunehmen,  und  nach  einiger  Zeit  wurde  folgende 
Beobachtungsreihe  aufgestellt. 

Ladung  des  Electrometers:   34,0. 


Anzahl       i        r,..   j^„ 
der  Funken  ■   oi^^i^f^ 
(2  mm)       I   Beobachtung 


Ablenkung 


— 

1  3  Uhr  11  Min 

10 

1 »      n     14      1} 

10 

'»      »     25      „ 

10 

)»      7»     27      » 

I       +22,0 

I       +30,0 

+  27,2 

'      +28,2 

Durch  15  Zusammenpressungen  des  Blasebalgs  wui'de  frische  Luft 
in  den  Ballon  gebracht. 
10  |8  Uhr  38  Min.  |      +27,5 
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Durch  150  Zusammenpressungen  des  Blasebalgs  wurde  eine 
grössere  Menge  frischer  Luft  in  den  Ballon  geführt. 


Anzahl 
der  Funken 

(2  mm) 


Zeit  der 
Beobachtung 


10 
10 


8  Uhr  52  Min. 
i>     >»     54     » 

»      »)     56      » 


Ablenkung 


+  19,0 
+  38,0 
+  39,0 


Man  sieht,  dass  die  Ladungsfähigkeit  der  Luft  erst  zu- 
nahm, wenn  ihr  grosse  Mengen  filtrirter  Luft  zugeführt  wur- 
den und  auch  dann  nur  in  relativ  sehr  geringem  Grade, 
w&hrend  andererseits,  wie  bemerkt,  das  Eintreten  selbst  ge- 
ringer Quantitäten  staubhaltiger  Luft  die  Ladungsfähigkeit 
sofort  erhöhte  und  eine  etwas  grössere,  z.  B.  durch  einen 
Druck  mit  dem  Blasebalg  in  den  Ballon  gepresste  Menge 
einen  wesentlichen  Einfluss  ausübte.  £s  kann  daher  nicht 
mehr  zweifelhaft  sein,  dass  der  Träger  jener  grossen  La- 
dungen der  in  der  Luft  schwebende  Staub  ist.  Nun  scheint 
es  mir  aber  selbstverständlich  zu  sein,  dass  aus  einem  der- 
artigen Baumwollepfropfen  durch  den  oft  wiederholten  Luft- 
zug Spuren  von  Staub  gerissen  werden,  und  wenn  dies  der 
Fall  ist,  so  kann  man  die  beobachtete  geringe  Erhöhung  der 
Ladungsfähigkeit  auf  diese  wenigen  Staubtheilchen  zurück- 
führen. Da  ausserdem  gezeigt  ist,  dass  die  Ladungs- 
fähigkeit um  so  mehr  abnimmt,  je  sorgfältiger  das  Auftreten 
von  Staub  vermieden  wird,  ein  absolut  staubfreier  Kaum 
aber  für  die  vorliegenden  Versuche,  bei  denen  Bewegungen 
nicht  zu  vermeiden  und  trockene  Isolatoren  nothwendig 
waren,  nicht  hergestellt  werden  konnte,  so  glaube  ich  schliessen 
zu  dürfen,  dass  durch  Electricität,  welche  aus  Spitzen,  also 
überhaupt  aus  festen  Conductoren,  bei  gewöhnlicher  Tem- 
peratur ausströmt,  allgemein  nicht  die  Luft  selbst  statisch 
electrisirt  wird,  sondern  der  in  derselben  suspendirte,  aus 
festen  oder  flüssigen  Theilchen  bestehende  Staub.  Anderer- 
seits aber  sieht  man  unter  Berücksichtigung  des  oben  an- 
gegebenen Versuchs  über  die  sichtbaren,  in  der  Luft  schwe- 
benden Theilchen,  dass  durch  das  Ausströmen  von  Electri- 
«ität   aus  festen  Conductoren  die  grosse  Masse  der  Staub- 
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theilchen  sehr  schnell,  die  letzten  Reste  wesentlich  langsamer 
vertrieben  werden. 

Fur  den  folgenden  Versuch  wurde  die  Röhre  m.  Fig.  1, 
mit  dem  Platindrahte  wieder  eingesetzt.  Nachdem  die  Luft 
in  der  angegebenen  Weise  durch  positive  Electricität  staub- 
frei gemacht  war,  und  keine  grösseren  Ladungen  mehr  her- 
vorgebracht werden  konnten,  wurde  der  Flatindraht  zum 
Glühen  gebracht,  während  die  Batterie  aus  den  beiden 
Bunsen'schen  Elementen  bei  z,  Fig.  2,  zur  Erde  abgeleitet 
war.  Darauf  wurde  versucht,  die  so  behandelte  Luft  wieder 
durch  die  Spitze  zu  laden.  Es  ergab  sich  folgende  Beob- 
achtungsreihe. 

Ladung  des  Electrometers:   37,5. 


Anzahl  2eit  der 


der  Fanken 
(2  mm) 


Beobachtung 


Ablenkung 


—  8  Uhr  51  Min.        +24,0 
10           |)}    n     53     »  +49,0 

Jetzt  wurde  der  Platindraht  5  Minuten 
lang  in  helles  Glühen  versetzt. 

—  '  9  Uhr  10  Min.  |      +27,0 

10  1»,      „     12      ))     I      +00  (30  See) 

Man  sieht,  dass  die  Luft,  welche  durch  die  Spitze  nicht 
mehr  erheblich  electrisirt  werden  konnte,  durch  das  Glühen 
des  Platindrahtes  wieder  in  hohem  Grade  ladungsf&hig  ge- 
macht wurde.  Bei  weiteren  Versuchen  hierüber  zeigte  sich, 
dass  die  Ladungsfähigkeit  um  so  mehr  zunahm,  je  länger 
und  heller  der  Draht  glühte,  und  bei  sehr  hellem  Glühen 
schon  eine  Minute  zur  Erhöhung  der  Ladungsfähigkeit  aus- 
reichte. Während  z.  B.  Yor  dem  Glühen  zehn  Funken  (2  mm) 
eine  Ablenkung  von  +51,0  heryorbrachten,  wurde,  nachdem 
der  Draht  eine  Minute  lang  hell  geglüht  hatte,  durch  die- 
selbe Operation  eine  Ablenkung  von  + 136,0  erzeugt.  Scfawa* 
ches  Glühen  hatte  bei  kurzer  Dauer  keinen  bemerkbaren 
EinfluBS,  wurde  dasselbe  aber  längere  Zeit  hindurch  fortge- 
setzt, so  trat  eine  verhältnissmässig  geringe  Erhöhung  der 
Ladungsfähigkeit  ein.  Zehn  Funken  (2  mm)  ergaben  z.  B. 
vor  dem  Glühen  +43,0,  nach  demselben  bei  einer  Dauer 
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von  fünf  Minuten  +47,0;  in  einem  anderen  Falle  wurde 
vorher  durch  zehn  Funken  (2  mm)  eine  Ablenkung  von  +37,0 
hervorgebracht,  nachher,  wenn  der  Draht  eine  Stunde  lang 
geglüht  hatte,  eine  solche  von  + 106,0. 

Eine  auf  diese  Weise  entstandene  Ladung  konnte  durch 
weiteres  Ausströmen  von  gleichnamiger  Electricität  wieder 
vertrieben  werden,  und  es  zeigte  sich  hierbei  ein  ähnlicher 
Verlauf,  als  wenn  frische,  staubhaltige  Luft  durch  Spitzen 
geladen  war  und  durch  weiteres  Ausströmen  gleichnamiger 
Electricität  wieder  ladungsunfähig  gemacht  wurde. 

Damit  die  Zahlen  der  folgenden  Beobachtungsreihen 
mit  den  früher  angegebenen  verglichen  werden  können,  welche 
sich  auf  staubhaltige  Luft  beziehen,  sind  hier  nur  solche 
Beobachtungen  aufgeführt,  bei  denen  die  acht  Spitzen  in  der 
Bohre  n  (Fig.  1)  benutzt  sind.  Im  folgenden  Beispiele  war 
positive  Electricität  so  lange  aus  den  Spitzen  ausgeströmt, 
bis  keine  grösseren  Ladungen  mehr  eintraten.  Nachdem 
darauf  der  Platindraht  eine  Stunde  hindurch  geglüht  hatte, 
wurde  wieder  durch  die  Spitzen  geladen,  und  es  ergab  sich 
folgende  Beobachtungsreihe. 

Ladung  des  Electrometers:  44,0. 


Zugefüfarte  Electricität 

Zeit  d.  Beob. 

Ablenkung 

_ 

7  Uhr  56  Min. 

-23,0 

10  Funken  (2  mm) 

7     »»    58     >7 

+  oo(l0Sec) 

+  00(15  See.)] 

1  Minute     0  mm 

8    j7      3    m 

+  189,0 

+  00(30    V   )] 

1       »          0   » 

8     »      6     )> 

+  111,0 

+  227,0" 

1       »          0   » 

8    )9      9     1} 

+  98,0 

+  138,0 

1        »j          0   „ 

8    „    13    ,, 

+  96,0 

[+  95,0] 

Vergleicht  man  die  Zahlen  der  dritten  Columne  mit  den 
entsprechenden  —  hier  eingeklammerten  —  Zahlen  auf  p.  457, 
welche  sich  bei  Anwendung  derselben  Operationen  auf  staub- 
haltige Luft  ergeben  haben,  so  sieht  man,  dass  erstere  schnel- 
ler auf  kleine  Werthe  herabsinken,  als  letztere.  Dies  tritt 
noch  deutlicher  hervor,  wenn  man  für  jede  Beobachtung  eine 
bestimmte  Anzahl  von  Funken  zwischen  den  Kugeln  des 
Funkenmikrometers  überspringen  lässt,  sodass  auf  diese  Weise 
der  ganze  Vorgang  längere  Zeit  in  Anspruch  nimmt;  auch 
befindet  sich  dieses  Verhalten  in  Einklang  mit  der  jetzt  zu 
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beßprechenden  allmählichea  Abnahme  einer  grösseren  Ladung, 
sobald  keine  Electricität  weiter. durch  die  Spitzen  zugef&hrt 
wurde,  sondern  die  Luft  sich  selbst  überlassen  blieb. 

Diese  Abnahme  wurde  festgestellt,  indem  bei  fliessendem 
Quecksilber  der  Trichter  isolirt  mit  dem  Electrometer  yer- 
bunden  blieb,  und  die  Ablenkung  von  Minute  zu  Minute 
beobachtet  wurde.  Von  den  beiden  folgenden  Tabellen  bezieht 
sich  die  erste  auf  frische  Zimmerluft,  welche  durch  Abnahme 
der  Glasscheibe  in  den  Ballon  gebracht  und  dann  mit  einigen 
Funken  geladen  war;  die  zweite  Tabelle  ist  an  demselben 
Tage  für  dieselbe  Luft  aufgestellt:  nachdem  die  Ladungs- 
fähigkeit  derselben  durch  das  Ausströmen  positiver  Electri- 
cität aus  den  Spitzen  soweit  reducirt  war,  dass  zehn  Funken 
(2  mm)  eine  Ablenkung  von  +  40 fi  ergaben,  wurde  der  Platin- 
draht eine  Minute  lang  in  sehr  helles  Glühen  versetzt^  infolge 
dessen  die  Ladung  auf  +6,9  zurückging,  und  dann  wurde 
durch  fünf  Funken  (2  mm)  geladen. 


Ladung  des  Electrometers:  35,0. 


Zeit      1 

AblenkuDj 

1  Min.  < 

+  176,5 

2     ,, 

+  174,5 

8     >i 

+  171,0 

4      » 

+  167,8 

5     » 

+  164,1 

6     » 

+  161,0 

7     ,, 

+  157,2 

8     » 

+  154,0 

9     » 

+  151,0 

10     » 

+  147,2 

11     » 

+  148,8 

12     V 

+  140,8 

13     „ 

+  186,8 

14     „ 

+  183,2 

15     II     1 

+  130,2 

16     1, 

+  126,4 

n    »    ' 

+  124,5 

18     » 

+  121,5 

19     » 

+  118,4 

20     „ 

+  115,2 

Diff.  der 
Ablenkung 


Zeit       Ablenkung 


Diff.  der 
Ablenkung 


9  n 

1  Min. 

+  207,0 

2     ,, 

+  181,0 

ö,0 

3  2 

8     » 

+  169,0 

0,6 

^  7 

4     )) 

+  161,0 

O,  1 

a  1 

5     » 

+  155,0 

8,8 
S,2 

^  0 

6       yy 

+  148,0 

7      ,, 

+  148,0 

8     ., 

+  186,0 

3,8 
9  A 

9     » 

+  180,0 

10         V 

+  126,0 

^1* 
3  5 

11     » 

+  120,0 

3  5 

12     ,1 

+  116,0 

8,6 
^  0 

13     » 

+  111,0 

14     ), 

+  108,0 

8,8 
1  9 

15     „ 

+  105,0 

16     V 

+  100,0 

4,» 

3  0 

17     „ 

+  97,5 

A  1 

18     » 

+  94,5 

A  2 

19     V 

+  91,5 

OjA 

20     „ 

+  88,5 

26,0 
12,0 
8,0 
6,0 
7,0 
5,0 
7,0 
6,0 
4,0 
6,0 
4,0 
5,0 
8,0 
3,0 
5,0 
2,0 
3,0 
3,0 
8,0 


Wahrend  also  im  ersten  Falle  die  schwächere  Ladung 
von  +  176,5  in  20  Minuten  auf  +  115,2  gesunken  ist,  hat  im 
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zweiten  Falle  bei  stärkerer  Ladung  in  derselben  Zeit  eine 
Abnahme  von  +  207,0  auf  +  88,5  stattgefunden. 

Von  Interesse  ist  es  auch,  dass  sowohl  frische  Zimmer- 
luft als  auch  staubfreie  Luft,  die  durch  das  Glühen  des 
Platindrahtes  wieder  ladungsfähig  gemacht  war,  ihre  Ladungs- 
fähigkeit auch  dann  allmählich  verlor,  wenn  man  sie  längere 
Zeit  ruhig  in  dem  Ballon  stehen  liess.  So  war  z.  B.  mit 
Hülfe  des  Blasebalgs  der  Ballon  mit  frischer  Luft  gefüllt, 
sodass  durch  zehn  Funken  die  Ablenkung  oo  erzielt  worden 
wäre.  Wurde  jedoch  jetzt  nicht  geladen,  sondern  blieb  die 
Luft  24  Stunden  sich  selbst  überlassen,  so  betrug,  wenn  nach 
dieser  Zeit  mit  zehn  Funken  geladen  wurde,  die  Ablenkung 
+  395,0.  War  andererseits  so  lange  durch  die  Spitzen  Elec- 
tricität  zugeführt,  bis  zehn  Funken  eine  Ablenkung  von  +44,0 
ergaben,  und  glühte  dann  der  Draht  30  Minuten  hell,  so 
brachten  22  Stunden  später  zehn  Funken  nur  die  Ablenkung 
+  107,0  hervor,  während  sie  direct  nach  dem  Glühen  eine 
Ladung  erzeugt  haben  würden,  wodurch  das  Bild  der  Scala 
schnell  aus  dem  Gesichtsfelde  bewegt  worden  wäre.  Blieb 
der  Ballon  mit  der  ladungsfähigen  Luft  noch  länger  stehen, 
so  nahm  auch  die  Ladungsfähigkeit  noch  weiter  ab,  und  zwar 
verlor,  wie  in  obigem  Beispiele,  die  durch  den  glühenden 
Platindraht  wieder  ladungsfähig  gemachte  Luft  diese  Eigen- 
schaft schneller  als  staubhaltige  Zimmerluft,  ein  Besultat, 
welches  mit  oben  angegebenen  Beobachtungen  über  die  all- 
mähliche Abnahme  einer  Ladung  in  Einklang  steht. 

Es  bleibt  mir  noch  übrig,  zu  bemerken,  dass  Luft,  welche 
durch  die  aus  den  Spitzen  ausströmende  Electricität  staub- 
frei gemacht  und  dann  durch  den  glühenden  Platindraht 
geladen  war,  sich  ähnlich  verhielt,  wie  staubfreie,  durch  das 
Glühen  des  Drahtes  wieder  ladungsfähig  gemachte  Luft,  wenn 
diese  durch  die  Spitzen  geladen  war:  auch  eine  auf  solche 
Weise  erzielte  Ladung  konnte  durch  das  Ausströmen  von 
gleichnamiger  Electricität  aus  den  Spitzen  wieder  vertrieben 
werden. 

Zwischen  positiver  und  negativer  Electricität  konnte, 
bei  Berücksichtigung  jener  „ursprünglichen"  positiven  Ladung, 
kein  unterschied  bemerkt  werden. 

Ann.  d.  Phyi.  o.  Cham.    N.  F.  XXXL  30 
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Aus  den  angegebenen  Beobachtungen  geht  hervor,  dass 
durch  das  Glühen  des  Platindrahtes  staubfreie  Luft  so  verän- 
dert wird,  dass  sie  sich  in  Bezug  auf  die  aus  Spitzen  in  dieselbe 
einströmende  Electricität  wieder  ebenso  verhält  wie  staub- 
haltige  Luft.  Zur  Entscheidung  der  Frage,  ob  bei  dieser 
Einwirkung  das  zum  Festlöthen  des  Platindrahtes  benutzte 
Metall  einen  wesentlichen  Einfluss  gehabt  hatte,  wurden  zwei 
sorgfältig  gereinigte  Klemmschrauben  zum  Einspannen  des 
Platindrahtes  benutzt:  der  Erfolg  war  derselbe.  Hierbei 
wurde  auch  Sorge  getragen,  dass  die  Einwirkung  sehr  feiner 
Quecksilbertropfen,  welche  an  den  Klemmschrauben  bisweilen 
bemerkt  waren,  ausgeschlossen  wurde:  nachdem  nämlich  der 
Draht  und  die  Klemmschrauben  auf  das  sorgfältigste  ge- 
reinigt und  wieder  eingesetzt  waren,  wurde  der  Luft  so  lange 
durch  die  Spitzen  Electricität  zugeführt,  bis  nach  früheren 
BeobachtUDgen  angenommen  werden  musste,  dass  die  Ladungs- 
fähigkeit auf  ein  Minimum  reducirt  war;  dann  wurde  geglüht 
und,  ohne  dass  eine  Beobachtung  gemacht  worden  wäre,  durch 
die  Spitzen  geladen.  Es  zeigte  sich  auch  jetzt,  wo  vor  dem 
Glühen  kein  Quecksilber  im  Ballon  bewegt  worden  war,  dass 
die  Ladungsfähigkeit  wie  gewöhnlich  wieder  eingetreten  war. 
EUernach  ist  es  üst  überflüssig,  auch  noch  folgenden  Versuch 
zu  erwähnen.  Statt  der  Kupferdrähte  wurden  zwei  dickere 
Platindrähte  benutzt  und  an  die  Enden  derselben  der  dünne 
Platindraht  festgeschweisst;  durch  kurze  Glasröhren  wurden 
die  Platindrähte  in  einen  Kork  isolirt  eingefügt  und  vor  dem 
Einsetzen  in  den  Ballon  in  einer  Bunsenflamme  ausgeglüht, 
sodass  weder  Quecksilber,  noch  irgend  eine  andere  Substanz 
an  dem  glühenden  Platindrahte  oder  in  dessen  Nähe  vor- 
handen sein  konnte.  Auch  hier  trat  die  verschwundene 
Ladungsfähigkeit  wieder  ein.  Eine  Wirkung  des  Glycerins 
dürfte  ebenfalls  ausgeschlossen  sein,  da  in  den  letzten  Gontrol- 
versuchen  die  Drähte,  ohne  von  einer  mit  Glycerin  bestrichenen 
Bohre  eingeschlossen  zu  sein,  frei  in  den  Ballon  hineinragten, 
und  die  Entfernung  des  glühenden  Drahtes  von  dem  an  den 
Wänden  des  Ballons  befindlichen  Glycerin  für  eine  Einwir- 
kung zu  gross  war,  zumal  selbst  bei  längerem  Glühen  die 
erwähnten  Klemmschrauben  nur  wenig  erwärmt  wurden.    Es 
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ist  daher  sehr  wahrscheinlich,  dass  von  dem  glühenden  Platin- 
drahte Theilcben  fortgeschleudert  wurden,  die  sich  als  ein 
feiner  Staub  im  Innern  des  Gefässes  zerstreuten. 

Zum  Beweise  hierfür  wurden  zwei  Platindrähte  von  der- 
selben Sorte  unter  dem  Mikroskope  miteinander  verglichen: 
beide  waren  vollständig  gleichmässig  und  von  gleicher  Dicke. 
Der  eine  von  ihnen,  welcher  6,9  mg  wog,  wurde  dann  mit 
Klemmschrauben  zwischen  zwei  durch  einen  Kork  zusammen- 
gehaltene Kupferdrähte  gespannt  und  in  einen  kleinen  Glas- 
ballon von  6  cm  Durchmesser  eingeschlossen.  Nachdem  er 
etwa  20  Stunden  meistens  sehr  hell  geglüht  hatte,  betrug  sein 
Gewicht  nur  noch  5,8  mg,  hatte  also  um  1,1mg  abgenommen, 
und  unter  dem  Mikroskope  zeigte  sich,  dass  der  Draht  stark 
angegriffen  war  und,  mit  dem  anderen  Stücke  verglichen,  an 
Volumen  verloren  hatte.  Damit  die  Unterschiede  noch  deut- 
licher hervorträten,  und  namentlich  das  verschwundene  Platin 
nachgewiesen  werden  könnte,  wurde  darauf  ein  längeres  Stück 
von  einem  etwas  dickeren  Platindrahte  in  gleicher  Weise 
behandelt.  Der  Draht  wog  vor  dem  Glühen  26,2  mg,  nach 
demselben  nur  noch  21,9  mg,  und  auch  die  Dicke  hatte  auf 
der  Strecke,  wo  das  Glühen  am  intensivsten  gewesen  war, 
abgenommen.  Ausserdem  hatte  sich  an  der  inneren  Wand 
des  Glaskolbens  ein  russartiger  Niederschlag  gebildet,  welcher 
sich  jedoch  wider  Erwarten  nicht  vollständig  in  Königswasser 
löste.  Es  schien,  als  ob  der  an  den  Klemmschrauben  haftende 
Lack  von  Einfluss  gewesen  war.  Daher  wurden  die  Kupfer- 
drähte durch  zwei  dickere  Platindrähte  ersetzt,  welche  in 
Glasröhren  eingeschmolzen  waren  und  an  ihren  Enden  den 
ebenfalls  eingeschmolzenen  dünnen  Platindraht  trugen.  Wie 
Fig.  6  andeutet,  wurde  dann  dieser  Apparat  mit  einem  Korke 
in  ein  Kochfläschchen  von  16  cm  Höhe  eingesetzt  und  dieses 
mit  dem  Halse  nach  unten  aufgestellt.  Nachdem  der  Draht 
eine  Stunde  lang  geglüht  hatte,  zeigte  sich  an  den  Stellen 
a  und  b  des  Kolbens,  welche  vertical  über  den  nach  oben 
gerichteten  Strecken  des  Platindrahtes  lagen  und  daher  am 
stärksten  glühten,  ein  bläulich-weisser,  metallisch  glänzender 
Niederschlag;  nach  zwei  Stunden  hatte  dieser  beiderseits  an 
Ausdehnung  gewonnen,  und  in  der  Mitte  war  je  eine  gelb- 
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braune  Färbung  zu  bemerken ,  welche  bei  weiterem  Glühen 
ebenfalls  an  Grösse  zunahm.  Später  traten  an  den  bezeich- 
neten Stellen  rothviolette,  blaue,  grüne,  dann  wieder  gelbe^ 
rothviolette  etc.  Flecke  auf,  sodass  schöne  farbige  Binge 
entstanden.  Im  durchgehenden  Lichte  war  die  Färbung 
grau-braun.  Auch  an  den  übrigen  Theilen  des  Eochfläsch- 
chens  hatte  sich,  nach  unten  abnehmend,  ein  feiner,  grau* 
brauner  Niederschlag  gebildet,  welcher  in  wiederholten  Ver- 
suchen durch  eine  zwischen  den  beiden  Flecken  a  und  b 
(Fig.  6)  befindliche,  senkrecht  zur  Ebene  des  Drahtes  stehende 
scharfe  Grenzlinie  in  zwei  Theile  geschieden  war.  Dieser 
Buss  konnte  sehr  leicht  von  dem  Glase  entfernt  werden« 
während  jene  Flecke  fest  daran  hafteten.  —  Da  bei  dieser 
Anordnung  der  Flatindraht  nur  mit  Glas  in  Berührung  kam, 
und  der  zum  Yerschliessen  dienende  Kork  bei  seiner  Lage 
und  verhältnissmässig  grossen  Entfernung  von  jenem  keine 
Bolle  spielen  konnte,  so  musste  man  schliessen,  dass  der 
Niederschlag  durch  das  von  dem  glühenden  Drahte  yer- 
schwundene  Platin  entstanden  war.  Zur  VervoUständigang 
des  Beweises  wurde  der  Niederschlag  mit  Königswasser  be- 
handelt. Hierbei  verschwanden  die  Flecke  jedoch  nur  sehr 
langsam,  die  Lösung  aber  ergab,  zur  Trockne  eingedampft, 
eine  gelbe  Masse,  welche,  wenn  Platin  vorhanden  war,  Platin- 
chlorid sein  musste;  wurde  sie  in  Wasser  gelöst,  die  Lösung 
dann  filtrirt  und  bis  auf  eine  geringe  Menge  wieder  ein- 
gedampft, so  entstand  eine  goldgelbe  Flüssigkeit,  und  in 
dieser  zeigte  sich  auf  einen  Zusatz  von  concentrirter  Chlor- 
kaliumlösung ein  schwacher,  aber  deutlicher,  gelber  Nieder- 
schlag, der  unter  dem  Mikroskope  von  Kaliumplatinchlorid 
nicht  zu  unterscheiden  war.  Bei  der  getroffenen  Anordnung 
konnte  aber  nur  Platin  in  Betracht  kommen,  und  daher  ist 
hiermit  der  Nachweis  desselben  als  geführt  anzusehen. 

Da  somit  eine  Abnahme,  sowohl  des  Volumens  als  auch  des 
Gewichtes  eines  glühenden  Platindrahtes  constatirt,  femer 
das  Entstehen  des  erwähnten  Niederschlages  an  der  Glas- 
wand beobachtet  und  endlich  auch  durch  die  chemische 
Untersuchung  des  letzteren  das  Vorhandensein  von  Platin  in 
demselben  nachgewiesen  ist,  so  kann  es  nicht  mehr  zweifei- 
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haft  sein,  dass  jene,  durch  einen  glühenden  Flatindraht  her- 
vorgerufene Aenderung  der  staubfreien  Luft  in  Bezug  auf 
ihre  Ladungsfähigkeit  durch  eine  Spitze  einfach  darin  besteht, 
dass  von  dem  Drahte  Theilchen  in  die  Luft  geschleudert 
werden,  und  letztere  hierdurch  wieder  die  Eigenschaften 
staubhaltiger  Luft  erhält.  Ob  nun  Platin-  oder  Platinoxyd- 
theilchen  fortgeschleudert  werden,  oder  ob  das  Platin  verdampft 
und  sich  in  geringer  Entfernung  vom  Drahte  wieder  zu  festen 
Theilchen  condensirt,  spielt  für  die  vorliegende  Untersuchung 
keine  Rolle;  doch  möchte  ich  bei  dieser  Gelegenheit  erwähnen, 
dass  ich  zweimal  G-elegenheit  hatte,  an  durchgeschmolzenen 
Drähten  einen  kleinen  Krystall  zu  beobachten,  welcher  scharf 
abgegrenzt  am  Drahte  haftete. 

Consequenter  Weise  ist  aus  den  angegebenen  Beobach- 
tungen weiter  zu  schliessen,  dass  auch  die  aus  einem  glühen- 
den Platindrahte  ausströmende  Electricität  nicht  die  ihn 
umgebenden  Lufttheilchen  selbst  statisch  electrisirt,  sondern 
an  den  festen,  d.  h.  nicht  gasförmigen  Theilchen  haftet, 
welche  electrisirt  von  dem  glühenden  Drahte  fortgeschleudert 
werden;  man  muss  annehmen,  dass  die  Beobachtungen,  welche 
sich  auf  die  Electrisirung  von  Luft  durch  einen  electrisirten 
glühenden  Draht  beziehen,  dahin  zu  interpretiren  sind,  dass 
in  denselben  —  wenigstens  vorzugsweise  —  nicht  Electricität 
beobachtet  ist,  die  auf  den  Luftmolecülen  selbst  ihren  Sitz 
hat,  sondern  auf  den  festen,  sich  in  der  Luft  bereits  befind- 
lichen oder  hineingeschleuderten  Theilchen.  Dasselbe  wird 
auch  von  Flammen  gelten,  und  wenn  es  gelänge,  eine  Flamme 
herzustellen,  durch  welche  in  einen  staubfreien  Baum  gar  keine 
festen,  nämlich  nicht  gasförmigen  Theilchen.  gelangten,  so 
dürften  in  der  eingeschlossenen  Luft  auch  nicht  jene  grossen 
Ladungen  durch  die  electrisirte  Flamme  hervorgebracht, 
werden. 

Man  wird  nach  diesen  Beobachtungen  immer  mehr  zu 
der  Vorstellung  gedrängt,  dass  atmosphärische  Luft  —  und 
ebenso  werden  sich  auch  andere  Gase  verhalten  —  weder 
durch  Spitzen,  noch  durch  glühende  Körper  statisch  electri- 
sirt werden  kann.  Nun  findet  aber  auch  in  staubfreier  Luft 
ein  Glimmen  an  den  geladenen  Spitzen  statt,  und  der  Luft- 
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zug  an  dem  stark  geladenen  glühenden  Drahte  ist  so  stark, 
dass  hierdurch  die  Intensität  des  Olühens  yermindert  wird. 
Es  entsteht  daher  die  Frage:  wo  bleibt  die  ausströmende 
Electricität?  Hierüber  will  ich  mich  jedoch  nicht  in  Ver- 
muthungen  ergehen,  es  sind  weitere  Experimente  zur  Auf- 
klärung dieser  Verhältnisse  anzustellen. 

Aus  dem  Umstände  ferner,  dass  ein  glühender  Platin- 
draht  (p.  467)  in  20  Stunden  um  1,1  mg  abnimmt,  und  schon 
das  Glühen  von  einer  Minute  ausreicht,  eine  zum  Nachweise 
von  Electricität  genügende  Menge  von  Theilchen  in  den 
Ballon  zu  bringen,  ist  —  wenn  man  nach  dem  Vorhergehen- 
den von  einer  Einwirkung  des  den  glühenden  Draht  ein- 
schliessenden  Lothes  absieht  —  zu  schliessen,  dass  der  tau- 
sendste Theil  eines  Milligramms  Platin  als  Platin-  oder 
Platinoxydstaub  in  dem  Behälter  vertheilt  durch  die  aus 
einer  Spitze  ausströmende  Electricität  nachgewiesen  werden 
kann;  andererseits  aber  darf  man  daraus  einen  Schluss  ziehen 
auf  die  ausserordentliche  Feinheit  dieser  Theilchen. 


Ich  möchte  nicht  schliessen,  ohne  noch  einen  Versuch 
anzuführen,  der  sich  ebenfalls  auf  das  Ausströmen  von  Elec- 
tricität aus  einer  Spitze  bezieht.  Bei  der  schon  früher  be- 
nutzten Einschaltung  des  Funkenmikrometers,  in  welcher  die 
eine  Eugel  sowohl  mit  der  Electrisirmaschine,  als  auch  mit 
der  Spitze  verbunden  war,  während  die  gegenüberstehende 
nach  der  Erde  abgeleitet  war,  musste  sich  constatiren  lassen, 
bei  welcher  Entfernung  der  beiden  Kugeln  ein  Ausströmen 
stattfand.  In  den  hierüber  angestellten  Versuchen  wurde  der 
in  Fig.  4  skizzirte  Ladungsapparat  benutzt,  und  zum  Laden 
wurde  für  jede  Beobachtung  die  Electrisirmaschine  eine  Mi- 
nute hindurch  in  Thätigkeit  gesetzt,  sodass  zwischen  den 
beiden  Kugeln  des  Funkenmikrometers  ein  continuirlicher 
Funkenstrom  überging.  Der  Platindraht  mit  der  Röhre  m 
(Fig.  1)  war  für  die  beiden  Versuchsreihen  auf  p.  472 
natürlich  entfernt,  und  die  OeflFnung  in  der  Glasscheibe 
durch  einen  Kork  verschlossen. 

Es  schien,  als  ob  das  Ausströmen  von  Electricität  leichter 
stattfand,  wenn  im  Ballon  eine  starke  Ladung  von  entgegen- 
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gesetztem  Vorzeichen  vorhanden  war,  als  wenn  eine  gleich- 
namige angezeigt  wurde.  Da  sich  nun  zeigte,  dass  negative 
Electricität  leichter  ausströmte  als  positive,  so  wurde  Sorge 
getragen,  dass  in  den  entscheidenden  Versuchen  das  Aus- 
strömen negativer  Electricität  jedenfalls  nicht  durch  das  Vor- 
handensein einer  selbst  schwachen  positiven  Ladung  erleichtert 
wurde,  aber  andererseits  für  das  Ausströmen  positiver  Elec- 
tricität unter  Berücksichtigung  jener  „ursprünglichen^^  posi- 
tiven, noch  eine  schwache  negative  Ladung  im  Ballon 
angenommen  werden  musste.  Hierbei  ist  zu  beachten,  dass 
eine  negative  oder  schwache  positive  Ablenkung  sich  all- 
mählich jener  „ursprünglich en^'  Ladung  näherte. 

In  den  beiden  folgenden  Versuchsreihen  ist  staubfreie 
Luft  benutzt,  die  durch  das  Glühen  des  Platindrahtes  wieder 
ladungsfähig  gemacht  war.  In  der  ersten  Verticalreihe  ist 
die  Zeit  der  Beobachtung  angegeben;  in  der  zweiten  der 
Abstand  der  Kugeln  und  in  der  dritten  die  beobachtete 
Ablenkung.  Die  erste  Horizontalreihe  enthält  jedesmal  die 
vor  dem  Versuche  angezeigte  Ladung. 

Ladung  des  Electrometers:  84,5. 
Negative  Electricität  Positive  Electricität. 


Zeit  der 
Beobacht. 


12  Uhr  1 8  M. 

n  ?>  21  n 
n  n  26  7> 
>?  »>  81  >» 
II     n     35  >» 


^'Cln^Ablenkung 


0,1  mm 
0,2    „ 
0,3    „ 
0,4    n 


-12,0 
-10,0 
-10,0 
-16,0 
-^00(35860.) 


Zeit  der 

Beobacht 

2  Uhr  29  M. 

n     n    34    n 

n     »>    38    » 

)i     1»    42    9)    1 

n     n    46    »    ! 

)»     ?»    50    »> 

?»     n    51    ij    1 

Abstand  d. '  Aui^^ir«««. 
Kugek    (Ablenkung 

-  1+     4,5 

0,1  mm  I  +     5,0 

0,2    n  !+     5,0 

0,3    )»  +     5,5 

0,4    ))  1+     6,0 

0,5    „  +282,0 

0,6     n  .+00  (20  See.) 


Die  in  der  Versuchsreihe  für  negative  Electricität  zu- 
erst angegebene  Ablenkung  —12,0  entspricht  einer  Ladung 
im  Ballon,  welche  durch  das  blühen  des  Platindrahtes  her- 
vorgebracht war,  die  Ablenkung  -1-4,5  in  der  anderen  Ver- 
suchsreihe zeigt  den  Best  einer  negativen  Ladung  im  Ballon 
an,  welche  durch  V4' ständiges  G^lühen  des  Platindrahtes 
etwa  ^/^  Stunden  früher  entstanden  war. 

Die  beiden  folgenden  Beobachtungsreihen  sind  in  der- 
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selben  Weise  för  frische  Luft  angestellt,  die  durch  den 
Blasebalg  in  den  Behälter  gebracht  war.  Die  zuerst  ange- 
fahrten Ablenkungen  0,0,  resp.  +lfi  entsprechen  Ladungen, 
die  dadurch  erzeugt  sind,  dass  vor  den  angegebenen  Yer* 
suchen  negativ  durch  die  Spitze  geladen,  und  diese  negative 
Ladung  durch  das  Hinzufügen  frischer  Luft  wieder  vertrie- 
ben worden  ist.  Mit  Berücksichtigung  jener  „ursprünglichen^ 
positiven  Ladung  ist  also  in  beiden  Fällen  negative  Electri- 
cität  im  Ballon  anzunehmen. 

Ladung  des  Electrometers:  34,5. 
Negative  Electricität  !  Positive  Electricität 


B^bÄ  :^'Äi'- Ablenkung 


7  Uhr  45  M.  —  i        0,0 

.,    'j    50  1,         0,1  mm  :+     1,0 

',    »,   55  „         0,2   „  i+     2,0 

8  «,     2  »  I     0,3    ,;  1-124,0 

j»     ji      *?  !>  0,4    n  -00  (16  See.) 


gaS.  rfeSi.'^iAblenkax.g 

8  Uhr  28  mT]        —  +1,0 

y,    j,    81  })  0,1  mm  +1,0 

»    »    85  n  0,2    n  +2,0 

V    >i    89  n  0,8   »  +7,0 

j9     „    44  u  0,4    V  |  +  00(46Sec.) 

I  ii    it    48  »  0,5    ))  |  +  00(iosec.) 


Versuche,  durch  welche  die  kleinste  Entfernung  der 
Kugeln  festgestellt  werden  sollte,  bei  denen  ein  energisches 
Ausströmen  stattfand,  misslangen:  einer  allmählichen  Yer- 
grösserung  des  Abstandes  zwischen  den  beiden  Grenzen,  wo 
einerseits  noch  keine,  andererseits  aber  bereits  eine  grosse 
Ladung  eintrat  —  in  der  ersten  Tabelle  also  zwischen  0,3 
und  0,4  mm  — ,  entsprach  auch  eine  allmähliche  Steigerung 
der  Ladung.  Aus  den  angegebenen  Beobachtungen  aber 
ergibt  sich,  dass  die  negative  Electricität  leichter,  d.  h.  bei 
einem  geringeren  Potentiale  aus  einer  Spitze  ausströmt 
als  positive,  und  zwar  sowohl  in  staubhaltiger,  als  auch  in 
staubfreier  Luft,  die  durch  den  glühenden  Platindraht  wieder 
ladungsfllhig  gemacht  ist;  hierbei  scheint  es  femer,  dass  das 
Ausströmen  beider  Electricit&ten  in  ersterer  leichter  statt- 
findet, als  in  letzterer.  Das  gewonnene  Eesultat  entspricht 
der  —  freilich  auch  angezweifelten  —  Erscheinung,  dass 
ein  Conductor  eine  starke  negative  Ladung  durch  Spitzen 
leichter  verliert,  als  eine  positive,  und  durch  die  hier  an- 
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gewendete  Beobachtungsweise,  in  welcher  die  aasgeströmte 
Electricität  nachgewiesen  ist,  wird  eine  Ergänzung  zu  den 
Beobachtungen  geliefert,  in  denen  die  auf  dem  festen  Leiter 
zurückbleibende  Electricität  untersucht  worden  ist. 


Zum  Schlüsse  mögen  die  Resultate  der  yorliegenden 
Arbeit  y  welche  manche  Beobachtungen  über  das  Verhalten 
der  Electricität  in  G-asen  und  die  electrische  Leitung  der 
letzteren  verständlich  machen,  zusammengestellt  werden. 

1.  Es  ist  ein  zur  Demonstration  yor  einem  grösseren 
Auditorium  geeignetes  Experiment  angegeben,  durch  welches 
die  Wirkung  der  aus  Spitzen  ausströmenden  Electricität  auf 
fein  in  der  Luft  vertheilte  Materie  gezeigt  wird. 

2.  Es  ist  ausführlicher  als  früher  dargethan,  dass  die 
aus  Spitzen  ausströmende  Electricität  nicht  die  Luft  selbst 
statisch  electrisirt,  sondern  den  in  ihr  suspendirten,  aus  festen 
oder  flüssigen  Körpern  bestehenden  Staub. 

8.  Es  ist  nachgewiesen  worden,  dass  tob  einem  glühen- 
den Platindrahte  feine  Theilchen  fortgeschleudert  werden, 
welche  sich  in  der  umgebenden  Luft  zerstreuen  und  auf 
diese  Weise  staubfreie,  für  die  Aufnahme  von  Electricität 
aus  Spitzen  nicht  geeignete  Luft  wieder  ladungsfähig  machen. 

4.  Es  ist  weiter  der  Schluss  gezogen,  dass  auch  die  aus 
einem  glühenden  Platindrahte  ausströmende  Electricität  nicht 
die  Luft  selbst  statisch  electrisirt,  sondern  die  als  Luftelec- 
tricität  beobachteten  Ladungen  ihren  Sitz  auf  den  von  dem 
glühenden  Drahte  fortgeschleuderten  oder  bereits  in  der  Luft 
befindlichen,  nicht  gasförmigen.  Theilchen  haben. 

5.  Es  wird  hiemach  sehr  wahrscheinlich,  dass  atmo- 
sphärische Luft  —  und  ebenso  werden  sich  andere  Gase 
verhalten  —  nicht  statisch  electrisirt  werden  kann. 

6.  Es  ist  endlich  ein  neuer  Versuch  angegeben,  nach 
welchem  bei  gewöhnlicher  Temperatur  negative  Electricität 
von  hohem  Potentiale  leichter  aus  festen  Leitern  in  atmo- 
sphärische Luft  ausströmt,  als  positive. 

Phys.  Inst,  der  Univ.  Berlin,  im  März  1887. 
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ym.    Besti/mmung  der  JEUisUcitätsconstanten 

von  Beryll  und  BergkrystaU; 

von  W.  Voigt. 

(Aus  Nr.  3  des  Jahrgangs  1886  der  Gott.  Nachr.  auszugsweise  mit^theilt 

vom  HriL  Verf.) 
(Hierin  Taf.  lY   Flg.  14-1Ö.) 


Einleitung. 

Die  Beobachtungen,  welche  ich  im  Folgenden  mittheile, 
zerfallen  in  drei  Theile:  die  Bestimmung  der  Dimensionen 
der  benutzten  Erystallstäbchen,  die  Messung  ihrer  Biegun- 
gen und  die  ihrer  Drillungen  bei  bekannter  mechanischer 
Einwirkung. 

Die  Dicken  und  Breiten  wurden  mittelst  eines  Sphäre- 
meters  beobachtet,  welches  analog  den  gewöhnlichen  von 
Hermann  und  Pfister  in  Bern  gefertigten  construirt  war. 
mit  dem  einzigen  Unterschied,  dass  an  Stelle  der  Wasserwage, 
deren  Ausschlag  die  erfolgte  Berührung  des  Messungsobjectes 
anzeigt,  ein  Hebel  angebracht  war,  der  in  einem  bestimmten 
Augenblicke  die  Schliessung  eines  Telephons  unterbrach.  So 
war  es  möglich,  ohne  eine  feste  Aufstellung  zu  arbeiten  und 
die  Beobachtung  sehr  wenig  anstrengend  zu  machen. 

Theoretisch  wird  die  Messung  mit  dem  Sphärometer  von 
dem  Drucke  abhangig,  mit  welchem  der  obere  bewegliche 
Theil  des  Sph&rometers  auf  dem  Messungsobject  in  dem 
Augenblicke  lastet,  wo  die  Wasserwage  oder  das  Telephon 
das  Signal  gibt;  denn  jener  auf  die  äusserst  kleine  Berüh- 
rungsstelle concentrirte  Druck  erzeugt  daselbst  eine  Vertie- 
fung, welche  je  nach  der  Elasticität  der  gedrückten  Substanz 
eine  verschiedene  G-rösse  besitzt  und  einen  Fehler  der  Mes- 
sung verursacht,  wenn  die  Elasticität  der  Substanz  sich  von 
derjenigen  des  stählernen  Tellers  des  Sphärometers  unter- 
scheidet 

Es  wurde  durch  besondere  Beobachtungen  constatirt, 
dass  der  hierdurch  entstehende  Fehler  innerhalb  der  Grenze 
der  Beobachtungsfehler  blieb. 

Bei  den  Messungen  der  Dimensionen  wurden  die  Kry- 
stallstäbchen  längs  eines  auf  dem  Tischchen  des  Sphärometers 


Digitized  by 


Googk 


Elasticität  von  Beryll  und  Bergkrystall.  475 

befestigten,  in  Millimeter  getheilten  Lineals  hingeschoben, 
um  die  Messungen  in  constanten  Entfernungen  von  den 
Kanten  und  in  gleich  weit  voneinander  abstehenden  [n  + 1)- 
Pankten  vorzunehmen.  Bei  den  Dickemessungen  wurden 
zwei  Beobachtungsreihen  bei  feststehendem  Lineal  nächst 
der  Mittellinie  des  Stäbchens  angestellt  und  zwischen  ihnen 
das  Stäbchen  um  die  Längsrichtung  gedreht.  Das  Mittel 
aus  beiden  gibt  dann  sehr  nahe  die  Dicken  in  der  Mittellinie 
selbst;  zwei  andere  Reihen  von  Messungen  wurden  in  ^/g  der 
Breite  Abstand  von  den  Seitenkanten  gemacht. 

Das  Mittel  der  vier  auf  einen  Querschnitt  bezüglichen 
Messungen  ist  als  mittlere  Dicke  des  Querschnittes  selbst 
betrachtet.  Diese  Zahlen  stellen  sich  sehr  genau  durch  die 
Formel  dar: 

(1)  2>  =  z)o  +  A^  +  A^'; 

es  ist  daher  angenommen,  dass  dies  das  wahre  Gesetz  der 
Dicke  ist,  und  die  Berechnung  demgemäss  angestellt. 

Die  Theorie  ergibt,  dass  dann  bei  den  Biegungsbeobach- 
tungen eine  mittlere  Dicke  [D)  in  Rechnung  zu  ziehen  ist, 
gegeben  durch: 

(2)  (i))  =  Z>o  +  §'(A-^^-'). 

hingegen  bei  der  Drillung  der  arithmetische  Mittelwerth  aller 
Messungen. 

Die  Beobachtungen  der  Breiten  sind  auf  den  Mitten  der 
Schmalseiten  angestellt  in  zwei  entgegengesetzten  Lagen  der 
Stäbchen.  Bei  den  Bergkrystallstäbchen  variirten  die  Breiten 
theil weise  erheblich;  sie  sind  daher  für  diese  ebenfalls  nach 
der  Formel: 

(3)  5  =  J9o +  51^  +  ^2^^ 

berechnet  wie  die  Dicken.  Bei  den  Biegungen  ist  dann  die 
in  Rechnung  zu  ziehende  Breite  [B)  gegeben  durch: 

(4)  (5)  =  B,+  g(53_|'), 

bei  der  Drillung  wiederum  durch  den  Mittelwerth. 

Die  Biegungen  der  Stäbchen  habe  ich  mittelst  eines 
neuen   Apparates   beobachtet,   der   hauptsächlich   construirt 
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warde,  am  das  sehr  anstrengende  Messen  Ton  Grössen,  die 
nur  wenige  HnndertelmiUimeter  betragen,  mit  dem  Mikro- 
metermikroskop zu  umgehen,  und  um  Beobachtangen  hm 
wechselnder  Temperatur  anstellen  zu  können.^) 

Das  Stabchen  liegt,  wie  gewöhnlich,  auf  zwei  Schneiden; 
die  Belastung  greift  auf  einem  kleinen  Stahlcylinder  an,  der 
quer  über  die  Mitte  des  Stabchens  hin  weggelegt  wird;  durch 
ein  doppeltes  Gelenk  wird  Termieden,  dass  die  Belastung  ein 
Drehungsmoment  um  die  Ijängsaxe  des  Stäbchens  ausübt. 

Etwa  10  cm  über  dem  Stäbchen  befinden  sich  zwei  sehr 
leicht  gearbeitete,  parallele,  horizontale  Stahlaxen,  die  sich 
zwischen  Spitzen  drehen  und  je  eine  kleine  Bolle  und  einen 
Planspiegel  tragen.  Ein  ganz  feiner  Platindraht  ist  mit  seiner 
Mitte  in  eine  flache  Rinne  des  eben  erwähnten  Stahlcylinders 
gelegt,  sodass  er  fast  genau  auf  dem  Stäbchen  aufliegt,  und 
schlingt  sich  mit  seinen  beiden  Enden  um  jene  Röllchen; 
kleine  Gewichte  von  circa  8  g  an  beiden  Enden  spannen  ihn 
straff.  Bei  einer  Biegung  des  Stabchens  senkt  sich  also  der 
kleine  Stahlcylinder,  der  Platindraht  wird  herabgezogen,  die 
Röllchen  drehen  sich  ein  wenig;  diese  Drehung  wird  an  den 
Spiegeln  mit  Femrohr  und  Scala  abgelesen  und  gibt  das 
Maass  der  erfolgten  Biegung. 

Beide  Spiegel  drehen  sich  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung; dadurch  wird  jede  Verschiebung  oder  Erschütterung 
des  ganzen  Apparates  oder  des  Femrohres  mit  Scala  unschäd- 
lich, wenn  man  die  Summe  der  an  beiden  Spiegeln  beobach- 
teten Drehungen  der  Rechnung  zu  Gründe  legt. 

Die  Reibung  der  Spiegelaxen  in  den  Spitzen  ist  sehr 
gering  und  constant,  da  stets  derselbe  Druck  auf  sie  ausgeübt 
wird.  Man  kann  sie  fast  vollständig  zum  Verschwinden 
bringen,  wenn  man  bei  jeder  Ablesung  den  ganzen  Apparat 
durch  leise  Schläge  an  den  ihn  tragenden  Wandtisch  er- 

1)  Den  sinnreichen  Apparat  von  Koch  (Wied.  Ann.  5.  p.  251.  1S78) 
habe  ich  deshalb  nicht  benutzt,  weil  ich  es  zum  Theil  mit  so  grossen 
Biegungen  zu  thun  hatte,  dass  die  Beobachtung  auf  bequemere  Weise 
möglich  war,  und  weil  für  die  Messung  der  Drillungen  die  Einrichtung 
zur  Ablesung  mit  Femrohr  und  Scala  einmal  getroffen  und  sogleich  zu 
benutzen  war. 
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sc&üttert;  indess  habe  ich  es  praktischer  gefunden,  die  Rei- 
bung dadurch  zu  eliminiren,  dass  ich,  unter  möglichster 
Vermeidung  von  Erschütterungen,  bei  der  Belastung  zunächst 
den  gewünschten  Werth  etwas  überschritt  und  die  definitive 
Stellung  durch  Entlastung  erreichte,  also  die  Einstellung  bei 
Belastung  und  Entlastung  von  höheren  Zahlen  her  vornahm. 
Die  Differenz  beider  Ablesungen  ist  von  der  Reibung  frei, 
wenn  diese  als  constant  an  beiden  Stellen  angesehen  werden 
kann.  Hierfür  ergab  sich  die  Prüfung  dadurch,  dass  man 
eine  beliebige  Einstellung  erst  von  grösseren,  dann  von  klei- 
neren Zahlen  aus  vornahm;  die  dann  stattfindende  Differenz 
ist  direct  die  Wirkung  der  Reibung.  Sie  wechselte  von  Tag 
zu  Tag  etwas  an  Grösse,  vielleicht  infolge  der  Schwankungen 
der  Temperatur,  hielt  sich  aber  während  einer  Beobachtungs- 
reihe merklich  constant. 

Die  Temperatur  wirkt  auf  die  Ablesung  an  dem  Appa- 
rate nicht,  wenn  sie  nur  in  der  Zeit  von  Belastung  bis  Ent- 
lastung constant  bleibt 

Die  Auswerthung  seiner  Angaben  geschah  direct  dadurch, 
dass  zwei  recht  grosse  Biegungen  bei  möglichst  gleichen 
Umständen  an  demselben  Apparate  erst  mit  dem  Mikro- 
metermikroskop, dann  mit  Fernrohr  und  Scala  bestimmt 
wurden. 

Die  Biegungen  17  sind  im  Folgenden  in  Millimetern  (]u) 
der  Beobachtungsscala  angegeben  und  bei  jeder  Reihe  be- 
merkt (da  dieselben  unter  verschiedenen  Umständen  beob- 
achtet sind),  welcher  Bruchtheil  eines  Millimeters  dieser 
Grösse  entspricht. 

Die  direct  beobachteten  Biegungen  sind  noch  mit  einem 
Fehler  behaftet,  der  von  der  Eindrückung  der  messingenen 
Lagerschneiden  durch  die  Belastung  herrührt.  Da  die  Ein- 
richtung des  Apparates  sehr  dicke  Stäbe  aufzulegen  nicht 
gestattete,  bei  welchen  die  Biegung  unmerklich  gewesen  wäre, 
und  die  Beobachtung  jenen  Fehler  fast  rein  ergeben  hätte, 
so  habe  ich  einmal  dasselbe  Stäbchen  in  sehr  verschiedenen 
Längen  beobachtet  und  durch  die  Combination  den  Fehler 
bestimmt,  femer  aber  auch  durch  einen  kleinen  fiülfsapparat 
die  Belastung  nicht  auf  die  Mitte  des  Stäbchens,   sondern 
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direct  auf  seine  unterstützten  Enden  wirken  lassen  und  da- 
durch die  Eindrückung  der  Lager  rein  erhalten.  Hierbei 
ergab  sich,  dass  keine  merkliche  Zusammendrückung  der 
ganzen  Unterlage,  sondern  nur  eine  Eindrückung  des  direct 
unter  den  Stäbchen  liegenden  Theiles  der  Schneide  stattfand. 
Diese  oft  wiederholten  Beobachtungen  ergaben  keine  sehr 
gute  Uebereinstimmung,  sondern  wichen  bis  zu  1^  der  Scala 
voneinander  ab,  was  wahrscheinlich  in  der  Unregelmässigkeit 
der  Lagerschneiden,  sowie  der  Oberfläche  der  Stäbchen  seinen 
Grrund  hat 

Der  jeder  Beobachtung  entsprechende  Werth  der  Ein- 
drückung, der  mit  der  Substanz  der  Stäbchen  und  Lager- 
schneiden, mit  der  Breite  der  Stäbchen  und  der  Grösse  der 
Belastung  yariirte,  ist  in  den  folgenden  Tafeln  unter  tj'  ange- 
geben und  von  der  direct  beobachteten  Biegung  i;  in  Abzug 
zu  bringen. 

Die  Durchdrückung  der  Lagerschneiden  halte  ich  fur 
eine  der  unangenehmsten  Fehlerquellen  bei  den  Biegungs- 
beobachtungen  an  sehr  kurzen  Stäbchen  und  kenne  kein 
Mittel,  sie  mit  voller  Zuverlässigkeit  zu  eliminiren,  da  man 
nicht  sicher  sein  kann,  ob  sie  auf  dasselbe  Stäbchen  nicht 
je  nach  dem  verschiedenen  Auflegen  verschieden  wirken  kann. 

Die  Drillungen  wurden  mittelst  des  an  anderer  Stelle 
beschriebenen^)  Torsionsapparates  beobachtet  Hier  war  die 
Reibung  in  den  Axen  grösser,  mit  der  Belastung  und  auch 
mit  der  Stellung  der  Bollen  variabel;  es  war  also  nicht  an- 
gängig, in  derselben  einfachen  Weise,  wie  bei  den  Biegungen 
zu  verfahren,  sondern  es  musste  das  complicirtere,  früher^ 
beschriebene  Verfahren  zur  Elimination  angewandt  werden, 
darin  bestehend,  dass  die  Stellung  während  der  Belastung 
durch  das  Mittel  aus  zwei  Einstellungen  bestimmt  wurde,  die 
ein  Mal  von  grösseren,  das  andere  Mal  um  ebenso  viel  Ton 
kleineren  Belastungen  her  erreicht  wurden.  Die  Stellung  im 
entlasteten  Zustande  wurde  durch  die  Ablesung  nur  bis  auf 
einen  constanten  Fehler,  die  hier,  als  am  selben  Ort  und  bei 
derselben  Belastung,  constante  Reibung,  bestimmt  und  dieser 

1)  W.  Voigt,  Pogg.  Ann.  Ergbd.  7.  p.  185.  1875. 
t)  W.  Voigt,  1.  c.  p.  189. 
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unbekannte  Fehler  durch  die  Combination  mehrerer  Beob- 
achtungen mit  verschiedenen  Belastungen  eliminirt.  Als 
kleinste  Belastung  wurde  die  je  nach  Umständen  passend 
beschwerte  Wagschale  benutzt;  ihr  Gewicht  G  ist  gleichfalls 
als  unbekannt  beibehalten,  da  es  bei  der  Elimination  des 
genannten  Fehlers  von  selbst  herausfällt.  Die  einer  Be- 
lastung P  entsprechende  Drehung ,  gemessen  durch  die  Dif- 
ferenz der  Bewegungen  der  um  L  voneinander  entfernt  auf 
dem  Stäbchen  befestigten  Spiegel  ist  nach  angebrachter  Re- 
duction von  der  Tangente  auf  den  Bogen  unter  Cp  angegeben; 
p  ist  die  an  dem  beweglichen  Spiegel  beobachtete  Grösse  der 
Reibung,  d.  h.  die  Differenz  der  von  oben  und  von  unten 
erhaltenen  Einstellung.  Die  Scala  befand  sich  in  zwei  Pe- 
rioden um  24=5168,  resp.  5176  mm  von  den  Spiegeln  entfernt; 
ihre  Angaben  mussten  corrigirt  werden,  da  die  Vergleichung 
mit  dem  Normalmeter  die  Scala  als  beim  Aufkleben  zwar 
gleichmässig,  aber  bedeutend  gedehnt  erwies.  1^  der  Scala 
fand  sich  um:  0,00874  mm  zu  lang. 

Die  mittlere  Länge  des  Hebelarmes,  an  welchem  die 
drillende  Kraft  wirkte,  betrug: 

86,79  mm. 

Bei  allen  Beobachtungen  hat  mir  Hr.  Dr.  Hennig  viel- 
fache Hülfe  geleistet 

I.    BerylL 

1.    Formeln  für  das  hezagonale  System. 

Was  die  Berechnung  der  Elasticitätsconstanten  aus  den 
Beobachtungen  betrifft,  so  definiren  wir  dieselben  für  das 
hexagonale  System  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Z- 
Coordinatenaxe  in  die  krystallographische  Hauptaxe,  die  X- 
in  eine  Nebenaxe  fällt,  durch  die  Formeln: 

—  j¥a»  =  c^ix^  +  ci,yy  +  c,3Z.,      —  r.  =  c^4y„ 
(5)  ]    —  ^»  «  Cjjar»  +  Cii^y  +  Ci8^«,       -  Z«  =s  c^z^, 

-  Z.  =  Cjjx,  +  c^^yy  +  Cgjz,,      ~  -Yy  «  ^^Y^^y- 

Bezeichnet  man  mit: 
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^11         ClS        <?!•        0 

«If 

(6)  S  = 


«If 

«11 

«It 

0 

0 

0 

*!• 

«I. 

«•• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

«44 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

«44 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

«11  -  «I« 

die  Determinante  des  Systems  CoSfficienten  Cht  nnd  mit  5^ 
den  Coefficienten  des  h.  Elementes  der  A.  Keihe  dieser  Deter- 
minante (oder  umgekehrt),  so  gelten  die  Relationen: 

^\\^^12J      ^13=^23»       ^^^^UJ      ^66  =  2(5^  — Ajj); 

sämmtliche  Skk  für  die  h^k  und  A  +  A^5  verschwinden  mit 
Ausnahme  von  Sj^. 

In  diesen  Grössen  gibt  sich  der  C!o&fficient  der  linearen 
Dilatation  E  in  einer  durch  die  Bichtungscosinus  Uj  ßj  j 
gegen  dies  Coordinatensystem  gegebenen  Richtung  durch 
die  Formel: 

(7)    SE  =  S„  (1  -  rV  +  «33?^  +  («44  +  2  S,3)y« (1  -  y«); 
derselbe  ist  also  rings  um  die  krystallographische  Hauptaxe 
constant. 

Von  dem  reciproken  Werthe  l/E^E,  den  man  gewöhn- 
lich den  Elasticitätsco^Mcienten  nennt,  hängt  dann  die  Bie- 
gung eines  rechtwinkligen  Prismas  von  der  Länge  L^  Breite  J3, 
Dicke  Z>  nach  der  Formel  ab: 

Ist  das  Stäbchen  nach  den  Gesetzen  (1)  und  (3)  von  der 
prismatischen  Form  abweichend,  so  sind  hier  die  Werthe  (Z>) 
und  {B)  nach  (2)  und  (4)  einzusetzen. 

Die  Driilung  eines  rechteckigen  Prismas  hängt  nicht 
durch  einen  einzigen  Coefficienten  mit  den  Elasticitätscon- 
stanten  zusammen.  Dieselben  üben  ihren  grössten  Einfluss 
auf  jene  indessen  durch  einen  constanten  Factor,  den  man 
als  Coefficienten  der  Drilli^ng  T  bezeichnen  kann,  welcher  wie- 
der durch  die  Relation  1/T=T  mit  dem  gewöhnlichen  Tor- 
sionscoöfficienten  zusammenhängt 

Dieser  Coefficient  der  Drillung  ist  in  den  obigen  Grössen 
bestimmt  durch  die  Relation: 
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(9)ST=5,,+(2(S„-S„)-S^)y,«+4(5,i  +  S33-S,,-2S„)yViS 
worin  y,  y^j  y,,  resp.  die  Cosinus  der  Winkel  bezeichnen, 
welche  die  DriUungsaxe,  die  grössere  und  die  kleinere  Quer- 
dimension mit  der  krystallographischen  Hauptaxe  bilden;  T 
ist  also  wie  E  rings  tun  die  Hauptaxe  constant 

Sind  diese  sämmtlichen  drei  Bichtungen  krystallogra* 
phische  Symmetrieaxen,  d.  h.  Normale  zu  Symmetrieebenen, 
so  bestimmt  sich  der  Drillungswinkel  r,  der  bei  der  Wirkung 
eines  Drehungsmomentes  N  auftritt,  aus  der  Formel: 

Hierin  ist  T'  der  Werth,  welcher  aus  T  wird  durch 
Vertauschung  von  y,  und  /j,  X  eine  complicirte  Function 
des  Argumentes  D/B.yTIT' ,  welche  indess  für  Werthe 
desselben,  die  Vs  nicht  übersteigen,  merklich  constant  gleich 
3,361  ist. 

Ist  der  gedrillte  Körper  nicht  streng  prismatisch,  so  hat 
man  an  Stelle  von  D  und  B  in  der  vorstehenden  Formel  (10) 
einfach  das  arithmetische  Mittel  der  Dicken  und  Breiten  auf 
dem  beobachteten  Längenstück  einzuführen. 

Die  im  Folgenden  beobachteten  Stäbchen  sind  folgender- 
massen  gegen  die  Erystallaxen  orientirt. 

Die  mit  (0^)  bezeichnete  Gattung  f&llt  mit  der  Längs- 
richtung in  die  krystallographische  Hauptaxe.  Die  Lage  der 
Querrichtungen  ist  hier  ohne  Einfiuss.  Es  entspricht  dieser 
Gattung  der  Werth: 

(11)  SEo=S33,        ST.^S,,. 

Die  mit  (45^)  bezeichnete  Gattung  liegt  mit  der  Längs- 
richtung um  45^  gegen  die  Hauptaxe  geneigt,  die  kleinere 
Querdimension  fällt  in  den  Haüptschnitt.    Demgemäss  ist: 

(12)  SE„  - 1  (5„  +  S„  +  S,,  +  2  S,,). 

Die  mit  (90^)  bezeichneten  Stäbchen  liegen  mit  der 
Längsrichtung  normal  zur  Hauptaxe;  je  nachdem  die  Be- 
zeichnung A  oder  B  zugefügt  ist,  liegt  die  kleinere  oder  die 
grössere  Querdimension  parallel  der  Hauptaxe.  Es  gilt  dann 
für  A  und  B: 

Ann.  d.  Phyi.  n.  Cham.    N.  F.  XXXL  81 
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(13) 


'S'Ego  =  S\i  > 

fttr  A: 

STjK,  -  2(5„ 

-  5u), 

for  B: 

6'T'go=  5„. 

Die  Beobachtung  der  Drillung  an  der  Gattung  (90^  B 
gibt  also  keinen  anderen  Coefficienten,  als  die  der  Grattang 
(0^,  indessen  genügen  auch  die  anderen  fünf  Bestimmungen 
zur  Berechnung  aller  Constanten  cjuky  deren  Anzahl  ja  höch- 
stens f&nf  ist  und  sich,  wenn  die  Voraussetzung  zutrifiEt,  dass 
die  Molecule  nach  allen  Richtungen  hin  in  gleicher  Weise 
aufeinander  einwirken,  gar  auf  drei  reducirt. 

In  dem  letzteren  Falle  gelten  nämlich  nach  Fois son's 
Rechnung^)  die  Relationen: 

(14)  ^3=^44»        ^12  = ''"  "2  ''"  ^•^-  ^u  =  3ci2. 

Zur  Berechnung  der  aUgemeinsten  fünf  Blasticitats- 
constanten  c^j,  e^^j  c^^^  c,,,  c^  aus  den  fünf  Determinanten- 
Verhältnissen: 

S     —  *11»  S     "■     12>  ß     —  *13»  "5  *33>  5     —  *44 

hat  man  die  folgenden  fünf  Gleichungen: 

b)    Cij*ii  -h  Cn*i3+  ^13*13  «  0^ 

C)       2Ci8  5i3  +  C33Ä33  =  l, 

<i)      ^12{*ll+*12)  +  C88'l8  =  0, 

Aus  Gleichung  c)  und  d)  folgt: 

1)  Ich  bin  früher  der  Meinung  gewesen  und  habe  mich  in  meiner 
ersten  Arbeit  über  Krystallelastieität  demgemäss  ausgesprochen  (Po^. 
Ann.  Ergbd.  7«  p.  3.  1875),  dass  diese  und  ähnliche  Relationen  Folgen 
der  allgemeinsten  Theorie  seien,  welche  Poisson  für  die  EHasticitfit 
von  Krystallen  gegeben  hat  Auch  die  von  Hm.  0.  £.  Meyer  beaoigte 
Ausgabe  der  Vorlesungen  des  Hm.  Geh.  Rath  F.  £.  Neu  mann  über 
Elasticität  begünstigt  diese  Auffassung  —  wie  ich  erfahren  habe,  gegen 
die  Absicht  des  Herausgebers.  Indessen  hat  Poisson  in  seiner  letzten, 
unvollendeten  Arbeit  (M6m.  de  TAc.  18.  p.  3.  1842)  von  der  Hypothese 
ausgehend,  dass  die  Molecule  nach  verschiedenen  Richtungen  mit  ver- 
schiedener Stärke  wirken,  allgemeinere  Formeln,  wennschon  nicht  für 
alle  Kry Stallsysteme,  entwickelt,  welche  jene  Relationen  zwischen  den 
Ehtsticitätsconstanten  nicht  ergeben. 
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(16) 


^13 


""  *18 


*88(«11    +'l»)-28ij* 


das  erstere  in  a)  nnd  b)  gesetzt,  gestattet  zu  be- 


stimmen: 


*i  1  *aa         *i  1 


(*11   -  'h)  (*88(*ll   +  *1«)  -  2*13*) 

*18  ^18^88 

(*11  ~  *!«)  (*88('ll    +  ^12)  ""   2*18   ) 


endlich  gibt  c)  direct: 


Dabei  ist  nach  Obigem 


(17)     ['^^ 


-"eoj 


»12- 


E90  — JT( 

*33  *^  ^0> 


90' 


*i8=2E«-i{E,o+Eo+To), 


*44  ""    ^0' 


Diese  Determinantenverhältnisse  «%%  bestimmen  nicht  nur 
Dehnung  und  Drillung ,  sondern  auch  andere  elastische  De- 
formation in  viel  einfacherer  Weise  als  die  eigentlichen 
Elasticitätsconstanten. 

Setzt  man  ein  beliebiges  Stück  eines  hexagonalen  Ery- 
stalles  einem  allseitig  gleichen  Drucke  p  aus,  so  nehmen  die 
Dilatationen  parallel  den  Hauptaxen  x^^y^^  z^  und  die  Aende- 
rungen  der  Winkel  zwischen  den  Axen  y«,  r«,  x^  die  folgen- 
den Werthe  an: 

r       ^x  =  -V{h\  +  *i2  +  ^13)  =  Vv^ 

(18)  ^8  =  -;>(2äi3  +  %)> 
l        y,  =  2:«  =  Xy  =  0. 

Die  CoefQcienten  von /?  in  den  Formeln  für  x^^  y^  und  z« 
wird  man  als  Compressionsco^fficienten  bei  allseitigem  Druck 
normal  und  parallel  zur  Hauptaxe  besonders  bezeichnen 
können;  wir  setzen: 

(19)  A^Q  =  «ji  -|-  *i2  +  *18J  A)  =*  2*13  +  %. 

Der  Coefficient  der  cubischen  Compression  ist  dann: 
(20)  M  =  Ao  +  2Ago  =  *83  +  2(^1,  -1-  ^ij)  +  4*13. 

Zwei  Ebenen,  deren  Normalen  die  Eichtungscosinus  a^^ 
/9i,  y^  und  a^,  /Jg?  J'a  gegön  die  Hauptaxen  haben  und  mit- 
einander den  Winkel  %  einschliessen,  erleiden  bei  allseitig 
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gleichem  Drucke  p  eine  Aenderung  dieses  Winkels  Sx^  die 
gegeben  ist  durch: 

(21)  Sx .  8in;r  =  -;? [s^^  +  s^^ -  s^^  -  s^^)  (2y,  y^ - (n*+  ^2*)  ^^^x)- 
Sie  hängt  also  nur  von  dem  einen  Coefficienten: 

B  =  «18  +  »33  —  «11  —  »12      ab. 
War  der  Winkel  x  ^^^  rechter,  so  folgt  einfacher: 

(22)  Sx^-p2hr^r^. 

öx  ist  dann  also  »  0,  wenn  eine  der  beiden  Normalen  senk- 
recht zur  Hauptaxe  liegt,  ein  Maximum  findet  statt,  wenn 
beide  45^  mit  der  Hauptaxe  einschliessen;  dies  Maximum 
ist  =a  — /?B. 

Lässt  man  auf  einen  mit  seiner  Axe  der  Hauptaxe  des 
Krystalls  parallel  gelegten  Cylinder  yon  beliebigem  Quer- 
schnitt auf  die  Grundflächen  den  normalen  Druck  />q,  auf 
die  Mantelfläche  den  normalen  (constanten)  Druck  p^  wirken, 
so  erhält  man: 

(23)  ^.  «-(/>!  2«i3-h;7,*33), 

l     yy  =  Z«  =  iFy  =  0. 

Erwärmt  man  einen  hexagonalen  Krystall  gleichförmig 
um  19"  Grade,  so  gilt: 

r    ^«  =  +  *(?i(*ii  +  *i2)+9o«i8)=yy» 

(24)  ^.   =  +  *(?i2*13  +  ?o*33), 
l      yy  =s  Zfl.  =a  JTy  =  0. 

Hierin  geben  die  q^  und  q^  das  Maass  der  Wärme- 
abstossung  parallel  und  senkrecht  der  Hauptaxe.  Kennt  man 
die  Grösse  der  thermischen  linearen  Dilatation  parallel  und 
senkrecht  zur  Hauptaxe  a^  und  a^j  und  sind  die  s^^  durch 
Elasticitätsbeobachtungen  bestimmt,  so  folgen  aus: 

(25)  flo  =  ?1  2*13  +  ?0*33  >      «1  •=»  ?1  (*11  +  «12)  +  ?0*18 

die  Werthe  q^  und  q^  für  die  betrefifende  Substanz.  Fänden 
sich  dieselben  einander  gleich,  so  würde  die  Wärmeabstossung 
nach  allen  Kichtungen  die  gleiche  und  die  durch  eine  gleich- 
förmige Abkühlung  heryorgebrachte  Deformation  der  durch 
einen  allseitig  gleichen  Druck  erzeugten  yoUständig  gleich  sein. 
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2.    Beobachtungen  am  Beryll. 

Das  Beobachtungsmaterial  lieferte  ein  prachtvolles  säulen- 
förmiges Fragment  eines  grossen  Erystalles  aus  dem  Ural, 
welches  parallel  der  Hauptaxe  circa  50  mm,  parallel  den 
Nebenaxen  circa  20  mm  mass.  Ich  verdanke  dasselbe  meinem 
verehrten  CoUegen  Prof.  C.  Klein  und  benutze  die  Gelegen- 
heit, um  ihm  flir  die  grossartige  Liberalität,  mit  welcher  er 
dies  dem  Mineralogen  höchst  werthvolle  Stück  der  physi- 
kalischen Untersuchung  geopfert  hat,  den  allerwännsten  Dank 
auszusprechen. 

Der  Beryll  ist  ein  so  besonders  günstiges,  ja  unvergleich- 
liches Object  für  Elasticitätsbeobachtungen,  weil  er  nur  in 
holoedrischen  Formen  und  nie  verzwillingt  beobachtet  ist, 
also  mit  Sicherheit  als  Kepräsentant  des  einfachen  hexago- 
nalen  Systems  hingestellt  werden  kann. 

Das  schöne  Krystallfragment,  welches  ich  benutzen  durfte, 
war  von  fast  regelmässig  sechsseitigem  Querschnitt,  auf  den 
Flächen  wie  gewöhnlich  parallel  der  Hauptaxe  gestreift.  Dieser 
Streifung  entsprachen  im  Innern  zahlreiche  röhrenartige  mehr 
oder  weniger  feine  Längsspalten,  welche  bei  der  Zerlegung 
des  Krystalls  in  Stäbchen  sorgfältig  vermieden  werden  muss- 
ten.  Um  dies  leichter  zu  können,  wurden  soviel  als  möglich 
die  Breitseiten  der  Stäbchen  parallel  der  Hauptaxe  gelegt; 
offenbar  war  dadurch  die  Möglichkeit  vergrössert,  störungs- 
freie Präparate  zu  erzielen.  Wie  aus  dem  Vorstehenden  sich 
ergibt,  war  indessen  zur  Bestimmung  aller  Gonstanten  die 
Beobachtung  der  Drillung  von  Stäben,  deren  Längs-  und 
Breitenrichtungen  senkrecht  zur  Hauptaxe  lagen  (Gattung 
90^  A),  nicht  zu  umgehen;  diese  G-attung  zeigte  demgemäss 
die  zahlreichsten  kleinen,  die  Stäbchen  ganz  durchsetzenden 
Sprünge,  und  eine  ziemliche  Anzahl  ist  bei  der  Herstellung, 
bei  der  Einspannung  und  schliesslich  noch  bei  der  Drillung 
bei  massigen  Belastungen  zerbrochen.  Die  erst  bei  den  Be- 
obachtungen gesprungenen  ergaben  unverhältnissmässig  kleine 
Werthe  der  Torsionsconstanten  T  (d.  h.  geringen  Widerstand 
gegen  die  Torsion)  und  durften,  da  offenbar  eben  jene  Sprünge 
die  Ursache  der  Abweichung  waren,  von  der  Schlussberecb- 
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nung  ausgeschlossen  werden.  Bei  dieser  unangenehmen  Eigen- 
schaft jener  Gattung  Stäbchen  mussten  schliesslich  alle  sprung- 
freien kurzen  Stückchen  ausgenutzt  werden,  und  durch  einige 
Vorsicht  sind  noch  bei  Längen  von  nur  etwa  10  mm  gute 
und  sichere  Resultate  erreicht  worden,  wenn  gleich  natürlich 
den  ungünstigeren  Umständen  entsprechend  der  wahrschein- 
liche Fehler  der  Endresultate  hier  grösser  ist,  als  bei  den 
übrigen  G-attungen. 

Da  die  klar  ausgeprägte  Erystallform  des  Berylls  die 
Bestimmung  der  Orientirung  der  Stäbchen  noch  weiter  durch- 
zuführen gestattete,  als  nach  ihrem  optischen  Verhalten  allein 
möglich  gewesen  wäre,  so  habe  ich  die  günstige  Gelegenheit 
benutzt,  um  ausser  der  Bestimmung  der  Constanten  auch 
noch  eine  andere  Aufgabe  zu  lösen. 

Die  Theorie  ergibt,  wie  ich  schon  früher  gezeigt  habe  ^),  das 
Resultat,  dass  bei  holoedrischen  hexagonalen  Erystallen  Rich- 
tungen, die  durch  Drehung  um  die  Hauptaxe  zur  Deckung 
gebracht  werden  können,  elastisch  gleichwerthig  sind.  Dieses 
mit  dem  mineralogischen  Verhalten  des  Systems  in  so  eigen- 
thümlichem  Widerspruch  stehende  Resultat  konnte  am  Beryll 
geprüft  werden.  Die  zunächst  für  die  Biegungsbeobachtungen 
bestimmten  Stäbchen  normal  zur  Hauptaxe,  welche,  wie  oben 
ausgeführt,  ihre  Breitenseiten  parallel  der  Hauptaxe  hatten, 
sind  zum  Theil  so  geschnitten,  dass  die  Längsrichtung  in 
eine  krystallographische  Nebenaxe  (Gattung  90^  B  I)  fäUt, 
zum  Theil  so,  dass  sie  den  Winkel  zwischen  zweien  halbirt 
(Gattung  90^  B  U).  Die  hiermit  angestellten  Beobachtungen 
sind  unten  mitgetheilt. 

Femer  ergibt  die  Theorie  das  Resultat,  dass  die  Torsions- 
coefficienten  der  beiden  Gattungen  90^  B  I  und  II  nicht  nur 
untereinander,  sondern  auch  mit  dem  an  der  Gattung  0^ 
erhaltenen  übereinstimmen  sollen;  auch  dieser  Punkt  liess 
sich  durch  die  Beobachtung  prüfen. 

Im  Folgenden  sind  nur  die  letzten  Beobachtungsresultate 
mitgetheilt;  hinsichtlich  des  Details  der  Messungen  muss  auf 
die  Originalbeobachtungstafeln  verwiesen  werden.    Die  Be- 

l)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  16.  p.  408,  421  u.  427.  1882. 
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Zeichnung  ist  im  wesentlichen  in  der  Einleitung  erklärt;  hier 
sei  nur  wiederholt,  dass  L,  B,  D  die  in  Formel  (8)  und  (10) 
einzusetzende  Länge,  Breite  und  Dicke  des  Stäbchens  be- 
zeichnen. Die  Einheiten  von  L  sind  Millimeter,  die  Yon  B 
und  D  1  /  992,7  mm,  von  17  0,000  249  mm.  P  ist  die  Belastung 
in  Grammen,  &  die  Beobachtungstemperatur  in  Celsius-Graden ; 
A  bezeichnet  bei  den  Drillungsbeobachtungen  den  Abstand 
zwischen  Spiegeln  und  Beobachtungsscala;  E  ist  der  Deh- 
nungscoefficient  nach  Formel  (7).  T  der  Drillungscoöfficient 
nach  (9);  E—  1/E  und  T=a  1/T;  die  Einheiten  sind  Gramm 
und  Millimeter. 

Biegungen. 

00  Nr.  1.     i  =  34,4,     jB  =  4036,     £)  =  516,0,     P=60,    ^  =  16,5,    17' =  3,0. 

ri  =  201,2  JE  =  21  670,000. 

Nr.  2.    i=:34,4,    5=4026,5    2)  =  516,8,     P=60,    ^=17,      7/ =3,0. 

rj  =  200,4  ^  =  21  710  000. 

Nr.  3.    i  =  34,4,    P  =  4033,     D  =  511,6,  P=60,    ^  =  16,1,    J7'  =  3,0. 

71  =  205,1  ^  =  21  820  000. 

Nr.  4.    i  =  84,03,  B  =  3910,     D  =  526,3,  P  =  60,    ^  =  18,      17=  2,4. 

17  =  189,4  £J  =  21  5S0  000. 

Nr.  5.    X  =  34,03,  B  =  3960,      D  =  513,4,     P  =  60,  ^  =  19,       rj' =  2,4. 

71  =  202,3  JS7  =  21  470  000. 

Gesammtmittel    E^  =  21  660  000,  E^  =  4,619 .  lO"«. 

Wahrscheinlicher  Fehler     ±40000,  ±0,0085. 

45«  Nr.  1.    i  =  30,4,     B  =  3912,      I)  =  536,2,    P  =  60,  ^  =  16,5,    rf  =  8,0. 

71  =  153,3  ^  =  17  700  000. 

Nr.  2.    Z  =  30,4,    P=3920,     J)  =  524,5,    P=60,  ^  =  18,      J7'  =  3,0. 

rj  =  160,3  JS7  =  18  020  000. 

Nr. 3.    i  =  30,4,     P  =  3926,4    Z)  =  511,5,     P=60,  ^  =  18,       V  =  3A 

7j  =  171,4  E^\^  180  000. 

Nr.  4.    i  =  30,03,  B  =  3968,     D  =  525,1,    P  =  60,  ^  =  18,      tj' =  2,4. 

71  =  153,6  ^  =  18  010  000. 

Gesammtmittel    E^^  =  17  960  000,    E45  =  5,568 .  10-^ 

Wahrscheinlicher  F^Ier     ±62000,  ±0,019. 

90'^BI.  Nr.l.    i  =  22,35,  P  =  4067,7,  JD=462,0,  P=60,  ^=19,      17=3,0. 

17  =  72,9  J?»  23  300  000. 

Nr. 2.   X«  18,4,    5  =  4076,      X)=457,l,  P=70,  ;>=17,2,   V=3,4. 
17  =  52,2.  ^  =  22  850  000. 

Wegen  der  Belastung  mit  70  g  ist  17'  um  0,4  vergrössert. 
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90<>Bn.Nr.l.  Z  =  22,4,    J5  =  3897,     D = 450,5,  P=  60,  ^=21,5,    i/'^SA 

Ti  »  87,3  iE  «  21 890  000.> 

Nr.2.  i«22,4,    5=3901,     J)=460,4,  P=60,  ^=21,5,    17' =3,0. 
17  =  77,4  £7  =  23210  000. 

Nr.3.  X«20,4,    P  =  3895,      D = 458,7,  P=  60,  ^=21,8,    17=8,0. 
17  a  60,2  £J  =  23 100  000. 

Das  Stäbchen  90®  B  Nr.  1  war  von  der  Seite  her  ein- 
gesprungen; man  bemerkt,  wie  dadurch  der  Werth  Yon  E 
herabgedrückt  ist.  Die  bezügliche  Beobachtung  ist  dem- 
gemäss  von  der  Berechnung  auszuschliessen. 

Die  übrigen  Resultate  zeigen  die  vollständigste  lieber- 
einstimmung  der  DehnungscoSfficienten  E  für  die  Gattungen 
90®  BI  und  II.  Entsinnt  man  sich  dessen,  dass  die  erste 
parallel  einer  krystallographischen  Nebenaxe,  die  letztere 
normal  dazu  (also  in  der  Halbirungslinie  des  Winkels  zweier 
Nebenaxen)  liegt,  so  erweisen  die  vorstehenden  Beobach- 
tungen die  Unterschiedslosigkeit  dieser  Richtungen  in  elasti- 
scher Hinsicht  und  bestätigen  das  bezügliche  oben  ausge- 
sprochene Resultat  der  Theorie. 

Man  erhält  für  alle  Stäbchen  der  Gattung  90^  B  die 
Werthe: 

Gesammtmittel    E^^  =  23 120  000,    E^  =  4,326 .  10~» 
Wahrscheinlicher  Fehler      ±66000  ±0,012. 

Nach  diesem  Zahlenwerth  besitzt  Beryll  in  der  Richtung 
normal  zur  Hauptaxe  den  grössten  bisher  beobachteten  Elasti- 
citätsco^fficienten,  übertrifft  darin  nicht  unerheblich  den 
Stahl,  welcher  bisher  mit  ^  =  21 000000  in  erster  Linie  stand. 

Drillungen. 

O^Nr.  1.    i  =  24,32,    ^  =  4044,8,     jD  =  516,2,    ^=»5163,    ;^=18,5. 
(7,0=78,6  T=  6671  000. 

0<»  Nr.  2.    Z  =  27,53,    B  =  4040,       D «  517,0,    A  =  5163,    ^  =  16,5. 
cr,o=88,3  T»  6  707  000. 

O^»  Nr.  8.    i  =  28,0,      B  «  4044,      D  =  513,4,    A  =  5163,     &  =  17,7. 
(rjo=  91,55  T=  6  710  000. 

0«  Nr.  4.     i  =  80,08,     B  =  3910,      D  =  527,0,    A  =  5168,    &  =  18,0. 
(Tie  =91,55  T»  6  608  000. 
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0«Nr.  5.    Z  =  29,80,    Ä=3960,      2)  =  514,3,  ul  =  5168,     ^  =  17,8. 
(T^o  ==  100,35  T  »  6  032  000. 

Gesammtmittel    To  =  6  666  000,  To  =  16,000 .  10-  \ 
Wahrscheinlicher  Fehler      ±14000  ±0,036. 

900A.  Nr.  1.    Z=  16,94,    J5  =  3907,       D  =  680,8,  ^  =  5163,    V^  =  19. 

(Tio  =  19,32  T  =  8  950  000. 

Da  dieses  Stäbchen  das  beste  dieser  gefährlichen  Gat- 
tung war,  ist  es  noch  einmal  mit  anderer  Belastung  und  in 
anderer  Länge  beobachtet  worden. 

L  =  16,30,    ^  =  18,5. 

cri5  =  27,85  Tgo^SOSOOOO. 

Die  vollkommene  üebereinstimmung  dieses  Werthes  mit 
dem  vorhergehenden  weist  darauf  hin,  dass  die  Unsicherheit 
der  Resultate  nicht  in  den  elastischen  Beobachtungen,  son- 
dern in  den  Dimensionenbestimmungen  und  der  Ungleichheit 
des  Materials  begründet  ist. 

90<>  A.  Nr.  2.    i  =  12,54,    B  =  3950,    JD  =  675,2,    A  =  5163,    ^  =  18,5. 

(rio  =  14,92  T=  8  700  000. 

90<>  A.  Nr.  8.    X  =  16,16,    B  =  3954,    D  =  679,8,    ^  «  5163,    ^  =  16. 

(fjo  =  19,50  (zerbrochen!)  (^=8  400000)^). 
900  A.  Nr.  4.    i  =  10,36,    B  =  3917,    D  «  695,0    A  =  5168,    ^  «  18. 

cTij- 16,98  T»  8  810  000. 

900  A.  Nr.  5.    i  «  14,0,      B  =  3908,    D  =  678,8,    A  =  5163,    ^  «  19. 

cTio  =  17,45  (zerbrochen!)   (T  =  8  280  000)  *). 
900  A,  ^r.  6.    Z  =  11,20,    J?  =  3902,    D  =  687,4,    ^  =  5163,    &  =  18. 

ai5  =  19,25  T=  8  710000. 

Gesammtmittel    T»  8  830  000,    T^o  =  11,825 .  lO"«. 
Wahrscheinlicher  Fehler        ±40000,  ±0,052. 

900  B I.  Nr.  2.  Z  =  14,9,      B  =  4077,     D  =  457,2  A  =  5163,    &  =  17,5. 

cTe  =  40,30.  Too'«  6  705  000. 

900  BII.  Nr.4.  L  =  10,85,    B  =  3898,    JD  =  473,4  A  =  5163,    &  «  18. 

(rio  =  45,7  Too'=6  770  000. 

Wie  oben  erwähnt,  soll  die  Gattung  B  I  und  II  den 
gleichen  Torsionscoefficienten  ergeben,  wie  die  Gattung  0^. 
Die  Beobachtung  bestätigt  dies  auf  das  Vollkommenste.  Man 
könnte  also  mit  Stäbchen  senkrecht  zur  Aze  allein  diese 

1)  Von  der  Berechnung  aus  dem  oben  erörterten  Grande  ausge- 
schloBsen. 
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zwei  Torsionscoefficienten  bestimmen.  Vorstehende  letzte 
Beobachtungen  sind  bei  der  folgenden  Berechnung  nicht 
berücksichtigt,  sie  würden  den  Mittelwerth  T^  nur  um  einige 
Tausendtheile  vergrössern,  also  die  Resultate  nur  unmerklich 
alteriren. 

8.    Resultate. 
Aus  den  oben  gefundenen  Werthen: 
Eo  =  4,619 .  10-8  (-t  0,009),       T«  =  15,000 .  lO-s  (±  0,036), 
E,5  =  5,568 .  10-«  (±  0,019),       Tgo  =  11,325 .  10-»  (±  0,052), 
£,0=4.325. 10-«  (±0,012) 
folgen  nach   den  Formeln  (17)  p.  483  sogleich  die  Determi- 
nantenverhältnisse  SjaI  S  =i  sjot^  nämlich: 
5„  =  4,325 .  10-«,      .^,2  =  -  1,338 .  10"«,     ^^3  =  -  0,836 .  10-«, 
(±0.012)  ^    (±0,029)  (±0,043) 

^33  =  4,619 .  10-«,      s^,  =  15,000 .  10-«. 
(±  0,009)  (±  0,036) 

'  Dabei  ist  der  wahrscheinliche  Fehler  jeder  Zahl  gleich 
der  Wurzel  aus  der  Summe  der  Quadrate  der  wahrschein- 
lichen Fehler  ihrer  Theile  nach  den  Fctfmeln  (17)  gesetzt. 

Durch  Einsetzung  dieser  Werthe  ergibt  sich  der  allge- 
meine Werth  des  Dehnungs-  oder  Biegungscoefficienten  in 
einer  Kichtung,  die  den  Winkel  (p  gegen  die  Hauptaxe  macht 
nach  Formel  (9): 
E^  =  4,325 .  sin*  9  +  4,619 .  cos*  (p  +  13,328 .  sin»qp .  cos^if . 
Ein  Maximum  oder  Minimum  hat  dieser  Coefficient  fur 
Eichtungen  tp,  die  erfüllen: 

dE  -        - ,  - 

—  i?  =  0  =  2  sin  y  cos  y  (8,650  sin*  9^  -  9,238  cos^  y 

+  13,328  (cos  f^«  _  sin*  ^)), 

d.  h.  für  9/  =  0,  qp  =  90^  und  ein  y,  für  welches  gilt: 

tg2y  =  7^'   d.  h.  für  ^  =4305' ca. 

Die  zugehörigen  Werthe  sind: 

Eo  =  4,619 ,      E43  =  5,573,      E^^o  =  4,325. 
Die  für  )L^  aufgestellte  Formel  gestattet  auch,  zu  beur- 
theilen,   wie  gross  der  Einfluss  einer  nicht  vollständig  rich- 
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tigen  Orientirung  auf  den  Werth  des  beobachteten  E  ist. 
Man  erkennt,  dass  ftir  die  Gattungen  (0^)  und  (90^)  der  Ein- 
fluss  mit  aller  Strenge  nur  zweiter  Ordnung  wird  (also 
bei  Fehlern,  welche  innerhalb  2^  bleiben,  etwa  1/1000  beträgt) 
bei  der  Gattung  (45^)  aber  äusserst  nahe  zu,  da  diese  Rich- 
tung fast  genau  mit  derjenigen  des  Maximums  für  E  über- 
einstimmt. Hr.  Hennig  hat  an  einer  grösseren  Zahl  von 
Beryllstäbchen  die  Orientirung  aus  der  Schwingungsebene 
des  durch  die  Schmal-  und  Breitseiten  hindurchgegangenen 
Lichtes  bestimmt  und  die  Abweichungen  von  der  gefor- 
derten Richtung  stets  kleiner  als  2^,  meist  unter  Va^  liegend 
gefunden: 

Die  als  Coefficient  der  Drillung  bezeichnete  Function 
lautet  für  Beryll: 

T^  =  15,000  -  3,675  cos»  y^  -  17,536 .  cos»  9 .  cos»  <p, . 

Hierin  bezeichnen  9,  9i,  9P2  ^^^  Winkel  der  Längs-,  Breiten- 
und  Dickenrichtung  gegen  die  Hauptaxe.  Dieser  Coefficient 
bestimmt  ganz  allein  die  Abhängigkeit  der  Drillung  von  der 
Orientirung,  wenn  die  Dicke  des  Prismas  sehr  klein  gegen 
seine  Breite  ist.  Insofern  ist  seine  Discussion  ebenfalls  von 
Interesse. 

Lässt  man  die  Breitseite  des  Stäbchens  im  Hauptschnitt 
liegen,  so  ist  (p^z=z\n  zu  setzen  q>i=^\n  +  q)^  also: 

T  =  15,00  -  17,536  sin»  9)  co8»a. 

Man  erhält  dann  ein  Minimum  T= 10,616  für  9 =45^.  Liegt 
die  Schmalseite  im  Hauptschnitt,  so  ist:  qpg^  5^  +  9>  9^1  =  J^> 
also : 

T^      ,.  =15,00 -3,675  sin»  y. 

Hier  liegt  das  Minimum  T  ==  11,325  bei  qp  =  J;r. 

Auch  der  Fehler  des  Drillungscoefficienten,  der  durch 
fehlerhafte  Orientirung  der  Stäbchen  entsteht,  ist  hiernach 
zweiter  Ordnung. 

Die  obigen  Werthe  der  t)eterminantenYerhältnisse  Shk 
bestimmen  nach  dem  früher  Gesagten  die  Grössen  jeder  Art 
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von  elastischer  Deformation  bei  gegebenen  E^äften  auf  sehr 
einfache  Weise. 

Bei  allseitig  gleichem  Druck  p  findet  eine  Compression 
parallel  der  Haupiaxe  statt,  welche  nach  Formel  (18)  gegeben 
ist  durch: 

normal  dazu: 

dazu  eine  cubische  Compression: 

^==-p(Ao  +  2A,o)=-;?M. 
Nach  den  obigen  Werthen  ist: 

Ao  =  2,947 .  10-8,     A^^  ^  2,154 .  10-«,     M  =  7,255 .  10-«. 

M  ist  das  Maass  der  cubischen  Compressibilität ;  f&r 
Wasser  findet  sich  dasselbe  in  unseren  Einheiten  (Gramm 
und  Quadratmillimeter)  rund  5.10-®;  der  Werth  für  Beryll 
ist  hiervon  nur  der  70.  Theil. 

Die  Winkeländerung,  die  zwei  Ebenen  innerhalb  des 
Erystalles  durch  allseitig  gleichen  Druck  erleiden,  ist  nach 
(21)  gemessen  durch  die  Constante: 

D  ==  «33  +  «13  —  «11  —  «1, ; 

ihr  Werth  ist  für  Beryll  B  =  0,796. 10-«.  Misst  man  den 
Druck  in  Atmosphären,  so  wird  (B)  =  8,22. 10~®.  Bildeten 
die  Ebenen  ursprünglich  einen  rechten  Winkel,  so  ist  die 
bei  einem  Drucke  von  100  Atmosphären  unter  günstigen  Um- 
ständen eintretende  Winkeländerung  8,22 .  10-®,  d.  h.  immer 
noch  nicht  zwei  Bogensecunden.  Es  ergibt  sich  hieraus,  dass 
Beobachtungen  dieser  Winkeländerung,  um  eine  Gleichung 
für  die  Elasticitätsconstanten  zu  erhalten,  bei  Beryll  £ast 
unmöglich  wären  und  somit  auch  bei  anderen  Substanzen 
desselben  Systems  nicht  sehr  aussichtsvoll  sind. 

Die  thermischen  linearen  Ausdehnungscoefficienten  (pro 
P  C.)  des  Berylls  (Smaragd)  sind  nach  Pizeau: 

ao  «  -  1,06 .  10-«,       öl  =  +  1,87 .  lO-«. 

Setzt  man  diese  Werthe  mit  denen  der  Shjt  in  die  Glei- 
chungen (25)  ein,  so  erhält  man: 
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-  1.06  «  -g'i  .0,0167  +  ^o  0,0462, 
+  1,37  =      q^.  0,0299  —  q^  0,00836, 
und  hieraus: 

jo=-7,10,        yi«+43,9. 

Dies  Resultat,  welches  parallel  der  Axe  keine  Wärme- 
abstossung,  sondern  eine  Wärmeanziehung  ergibt,  ist  im 
hohen  Grade  überraschend  und  folgt  keineswegs  mit  Noth- 
wendigkeit  aus  der  parallel  der  Axe  Stattfindenden  Zusam- 
menziehung bei  einer  Erwärmung,  denn  bei  anderen  Werthen 
der  Elasticitätsconstanten  würde  das  Entgegengesetzte  ein- 
treten können. 

Schliesslich  sind  noch  nach  den  Formeln  (16)  die  Elasti- 
citätsconstanten des  Berylls  wirklich  zu  berechnen;  die  Rech- 
nung ergibt: 

Cii  =  0,2746 .  10+«,      cij  «  0,0980 .  10+«,      c^j  =  0,0674 .  10+S 
C33  =  0,2409 .  10+8,      c^  =  0,0666 .  10+». 

Diese  Werthe  zeigen,  dass  diejenigen  Relationen,  welche 
aus  der  Poisson'schen  Theorie  sich  unter  der  Voraussetzung 
ergeben,  dass  die  Molecularwirkung  nach  allen  Richtungen 
die  gleiche  ist,  für  Beryll  nahezu  erfüllt  sind.  Es  ist  c^^  so 
genau  =  c^^  dass  man  eine  strenge  Gleichheit  annehmen 
kann;  statt  c^^^S.c^g  ^^^^^  ^^^^  ^11*^2,8.0^2,  also  immerhin 
eine  bemerkenswerthe  Annäherung  an  das  theoretische  Yer- 
hältniss.  Man  darf  demnach  den  Schluss  ziehen,  dass  bei 
Beryll  die  Polarität  der  Molecule  nur  schwach  ist,  und  man 
eine  bedeutende  Annäherung  an  die  Wirklichkeit  erhält,  wenn 
man  sie  völlig  ignorirt 

Es  ist  von  Interesse,  zu  untersuchen,  wie  sich  die  Werthe 
der  Constanten  ergeben,  wenn  man  diese  Pols  son 'sehe  Re- 
lationen als  streng  gültig  ansieht.  Die  demgemäss  geänder- 
ten Werthe  s  und  c  seien  durch  den  oberen  Index  '  unter- 
schieden.   Die  Bedingungen: 

drücken  sich  in  den  Grössen  W  aus: 

0  -  %'  (*„' + ^12') + ^is'  k;  -  2^,30, 

0«4.i3'2-(*,,'-|-3OW, 
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oder  auch,  indem  man  ans  beiden  durch  Elimination  von  s^^' 
eine  neue  bildet: 

(26)      V  =  2«i.'f.a:  _  2, ',   , '  ^  *j»;  _  3, '. 

Bezeichnet  man  dann  die  direct  durch  die  Beobachtung 
bestimmten  Werthe  wie  bisher  mit  sjjc,  so  erhSlt  man  zur 
Bestimmung  der  drei  Unbekannten  s^^'j  s^^\  s^^'  die  fOnf 
Grleichungen:  • 

4s   '* 

Dieselben  sind  durch  Einführung  der  Näherungswerthe: 

*12   ~  *12  +  ^11»  *13   =  *13  +  ^18>  *S3   =  '33  +  ^S8 

linear  zu  machen  und  lauten  dann: 

*38  »88  '88 

^,,-2'^» +2.,3  =  25| 5,3-- 2(1 +  '1^)5,3  +  25^*33, 

0  =  5,2.        0«5,3,        0  =  533. 
Die  Auflösung  ergibt  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quad- 
rate: 

5,2  =  +  0,092,         5,3  =  -  0,025,         5,3  =  -  0,017 , 
und  hiemachi   sowie  nach  den  Formeln  (26),  die  folgenden 
Werthe  der  shk' 

Ä„'=  4,382,      ^,2'=- 1,246,      ^,3'=-   0,861, 
^33  = +4,602,      *,;=  + 16,042. 

Stellt  man  hierzu  die  direct  beobachteten  Werthe,  ferner 
ihre  wahrscheinlichen  Fehler  jdhk  iind  die  Abweichungen 
Shk  —  Skjc^  8hk,  so  erhält  man  das  System: 

*„  =      4,325,      «,3  =  -  1,338,      s^^  =  +   0,836, 


.,3  =  +4,619, 

«„  =  +  15,00; 

J„  =  ±0,012, 

Ji2  =  ±  0,029, 

As  =  ±   0,043, 

J,3  =  ±Q,009, 

/f„  =  ±   0,036; 

d„  =  +  0,057, 

d,,  =  +0,092, 

*i3  =  —  0,025, 

d„  = -0,017, 

*44  =  +   0,042. 
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Dasselbe  zeigt,  dass  die  Abweichungen  ö  zweimal  erheblich 
den  wahrscheinlichen  Fehler  überschreiten,  namentlich  ist  d^j 
sehr  bedeutend.  Daher  ist  es  als  unwahrscheinlich  zu 
bezeichnen,  dass  die  Beryllmolecüle  streng  keine  Polarität 
besitzen;  —  ein  Resultat,  das  ja  an  sich  plausibel  ist,  da 
ohne  Polarität  der  Process  des  Aufbaues  eines  Erystalles 
nicht  wohl  zu  erklären  ist. 

Immerhin  ist  die  nahe  Uebereinstimmung  mit  den  theo- 
retischen Resultaten  dieser  Annahme  so  merkwürdig,  dass 
es  lohnt,  auch  die  Werthe  der  Constanten  cial  zu  bestimmen, 
wie  sie  sich  aus  diesen  s^k  nach  (16)  ergeben.  Man  erhält: 
ci/  «  0,2666 .  lO+ö,      C33'  =  0,2422 .  10+«,      c^/  =  0,0665 .  10+«, 

Cjg'  =  Jcn'  =  0,0889  .  10+«,       cjg'  =  c^;  =  0,06651 .  10+«. 

Dagegen  fanden  sich  ohne  Voraussetzung  der  Poisson'- 
schen  Resultate  die  Werthe: 

Cii  =  0,2746 .  10+«,      C33  =  0,2409  .  10+«,      c^^  =  0,0666 .  10+«, 
C12  =  0,0980 .  10+«,      Ci3  =  0,0674 .  10+«^ 

Diese  Zusammenstellung  zeigt  die  grosse  Empfindlichkeit 
der  Constanten  c^  gegenüber  den  Aenderungen  der  G-rössen  sjot, 
welche  ihre  Bestimmung  aus  Beobachtungen  überhaupt  unsicher 
macht.  Indess  ist  dies  für  die  Anwendungen  ohne  Belang, 
da  für  diese  stets  die  genauer  zu  bestimmenden  Shk  benutzt 
werden,  auch  beurtheilt  sich  die  Gültigkeit  der  Relationen  (14) 
ebenso  gut  an  diesen,  wie  an  den  eigentlichen  Elasticitäts- 
Constanten. 

II.    Bergkrystall. 
1.    Formeln  für  das  rhombo^drische  System. 

Wir  definiren  die  Elasticitätsconstanten  cjot  für  das  rhom- 
boedrische  System  durch  die  folgenden  Formeln,  bei  welchen 
vorausgesetzt  ist,  dass  die  Z*Axe  die  krystallographische 
Hauptaxe,  die  FZ-Ebene  die  krystallographische  Symmetrie- 
ebene der  Form  ist;  die  +  F-Axe  trete  aus  einer  der  Rhom- 
boederflächen  +i2  aus,  welche  um  die  +Z- Axe  herum  liegen: 

(27).  -Yy^c^^x^^  +  c^^yy+c^^z^+c^^y^,  -Z^^^c^^z^J^c^^Xy, 
-Z  —c^^Xx+c^^yy+c^^Zj,^ 
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Dabei  sei  wieder  gesetzt  die  Determinante   dieser   Coefiß- 
cienten: 


(28) 


und  bierin  der  Coefficient  des  A.  Elementes  der  k.  Colunme 
(oder  umgekebrt)  gleicb  iSu- 

Es  gelten  dann  die  Relationen: 

ausser  den  bierin  entbaltenen  SKk  ist  nur  nocb  ä',,  von  Null 
yerscbieden;  wir  bebalten  als  voneinander  unabbängig  bei: 

^11  >       ^12  >       ^\Zy       ^14»       ^33  >       "^44  • 

In  diesen  Grössen  gibt  sieb  der  Coefficient  der  linearen 
Dilatation  E  in  einer  durcb  die  Kicbtungscosinus  a^  ßy  y  gegen 
die  Coordinatenaxen  bestimmten  Bicbtung  durcb: 

SE«S„(l-yV  +  533y*  +  (S,,  +  2S,3)y^l-.y«) 
+  2Ä,,/?y(3«»-/?«). 
Durcb  dies  E  oder   das   reciproke  E^s  l/E   bestimmt 
sieb  die  Biegung  eines  recbteckigen  Prismas  von  den  Dimen- 
sionen Lj  By  D  durcb  die  Wirkung  einer  in  der  Mitte  an- 
greifenden Belastung  F  nacb  der  bekannten  Formel: 


(29)  { 


Hinsicbtlicb  der  Drillung  liegen  beim  rbomboSdrischen 
System  die  Verhältnisse  complicirter,  als  bei  dem  hexago- 
nalen,  weil  es  bier  keinerlei  Orientirungen  der  Prismen  gibt, 
bei  welcben  alle  drei  Kanten  in  die  Bicbtungen  Yon  krystallo- 
grapbiscben  Symmetrieaxen  fallen.  Es  kommen  also  bier  die 
allgemeinen  Formeln  zur  Anwendung,  die  icb  fQr  die  Drillang 
eines  recbteckigen  Prismas  aus  beliebiger  krystallinischer 
Substanz  entwickelt  babe.^) 

Nacb  denselben  gibt  sieb   der  Drillungswinkel  r  eines 

1)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  29.  p.  604.  1886. 
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Prismas  von  der  Länge  i,  der  grösseren  Querdimension  JB, 
der  kleineren  D^  durch  ein  Drehungsmoment  N  durch  die 
Formel: 


2>'ä(i+§/) 


(32) 


Hierin  ist  T  der  Drillungs-,  E  der  Dehnungscoöfficient, 
welcher  schon  durch  Formel  (29)  definirt  ist;  6'  und  6"  sind 
zwei  ähnliche  Functionen  der  Richtungscosinus  a,  /?,  y,  a^j 
ßif  y\t  ^3>  Ä»  ^2>  welche  die  Lagen  von  Z,  B  und  Z)  gegen 
die  Krystallaxen  bestimmen.    Es  gilt  nämlich: 

+  4  S,,[{yß,  +  /9yi)  (3a«i -  /?/9i)  -ß,r,l 
5e'=(S„  + 2(5^3- 5j)yyj 

+  2(5„+533-5«-25,3)yVi 

+'S,4[(^2r+y2<^(3«*-/?')+2/9y(3a,a-/?3/9)]. 

Die  Grösse /ist  eine  Function  des  Verhältnisses  5/ X), 
welche  bei  Werthen  desselben,  welche  8  übersteigen,  als 
merklich  constant  angesehen  und  demnach  durch  Combination 
von  Beobachtungen  eliminirt  werden  kann. 

Die  Orientirungen  der  Prismen,  für  welche  6'=  6"=  0 
ist,  sind  für  die  Beobachtung  am  geeignetsten,  einmal  weil 
sie  nach  der  Theorie  eine  Drillung  ohne  Biegung  gestatten, 
was  in  technischer  Hinsicht  erwünscht  ist,  andererseits,  weil 
für  sie  die  obige  Formel  sich  sehr  einfach  auf: 

(38)  t  = -V"^"— T  reducirt. 


i)'5(i  +  J/) 


Diese  ganz  allgemeinen  Formeln  (29)  und  (33)  sollen  nun 

für    die   speciellen  Orientirungen  der  verschiedenen  für  die 

Beobachtung  geeigneten  Prismen  angewandt  werden. 

Fällt  die  Längsrichtung  in  die  krystallographische  Haupt- 
Ann,  d.  Phyi.  n.  Chtm.  N.  F.  XXXL  32 
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V  .  —  >. 


J.I       *-^;    ■     ^i*- 


v.%,    { 


I>at%%  h"  TOD  XuU  TerscLieden  ist.  lässt  die  Formel  far 
Oi^  ThxsvfU  unbequem  complicirt  sein;  m^oi  vird  diese  Gat- 
tuug  FrihTü^m  dsiher  nicht  gem  zn  Drillangsbeobachtangen 
benutzen. 

Dk  Gattung  ^—45'';  nntencbeidet  sich  ron  der  Torigen 
nur  diulurch^  da^s  die  Längsrichtong  im  zweiten  Quadrant 
Jieijt,  y  -  -  /?  =  1  / V2  ist.    Hier  gut: 

Liegt  die  Längsrichtung  des  Prismas  normal  zur  Haupt- 
nxiSf  d.  L  in  der  Ebene  der  Nebenaxen,  so  hat  man  ;'  =  0. 
ftUo  für  die  Gattung  (90^): 

wie  auch  immer  die  Orientirung  im  übrigen  sei  Dies  Be- 
Hultat  iHt  analog  dem  bei  hexagonalen  Erystallen  gefundenen. 
Forner  ist  unter  der  gleichen  Voraussetzung: 

UnterHcheiden  wir  wie  beim  Beryll  zwei  Gattungen  {90®  A) 


Digitized  by 


Googk 


(40) 


Elasticilät  von  Beryll  und  BergkrystalL  499 

und  (90^  B)  jenachdem  die  kleinere  oder  grössere  Querdimen- 
sion in  die  Hanptaxe  fällt,  d.  h.  y^  oder  ^'i  ==  1  ist,  so  erhält 
man  für  die  Gattung  (90®  A): 

(38)  ÄT904  =  2(5n-Si2),  SOgi^^O,  SQ^A^Si^ß[ia^^ß^) 
hingegen  för  die  Gattung  (90  <*  B): 

(39)  ST^B^S^,      Se^B^Si^/3{Sa^-ß^,      SS^I^'b^O. 
Es  sind  hiernach  für  die  beiden  Gattungen  die  Torsions- 

coefficienten  rings  um  die  Hauptaxe  her  constant,  nicht  aber 
die  gleichen  Bedingungen  entsprechenden  Torsionswinkel,  denn 
in  Formel  (31)  variiren  die  9'  und  8"  mit  a  und  ß,  apch 
ist/  wechselnd.  Da  aber  diese  Ausdrücke  in  Gleichung  (81) 
sämmtlich  in  Potenzen  von  DjB  multiplicirt  auftreten,  so 
ist  eine  starke  Abhängigkeit  der  Torsion  von  der  Lage 
der  Prismenaxe  in  der  Ebene  der  Nebenaxen  nicht  zu  er- 
warten; besonders  findet  dies  statt  bei  der  Gattung  (90®  A), 
da  für  diese  9'  =  0  ist^  welches  nach  Formel  (81)  in  das 
grösste  variable  Glied  multiplicirt  ist. 

Die  Orientirung  der  Prismenaxe  normal  zu  der  krystallo- 
graphischen  Symmetrieebene  hat  die  besondere  Wichtigkeit, 
dass  für  sie  die  bisher  als  unbekannt  benutzte  Function/ 
sich  theoretisch  bestimmen  lässt. 

Wir  haben  als  die  Gattung  (90® -4)  oben  diejenige  be- 
zeichnet, für  welche  die  Längsrichtung  und  die  Breitenrich- 
tung normal  zur  Hauptaxe  steht;  wir  wollen  die  Benennung 
(90®u4J)  speciell  für  Stäbchen  normal  zur  Symmetrieebene 
einführen,  wenn  für  sie: 

«  =  A  =  ^2  «  1>      /32  =  ri  =  0  ist. 
Für  diese  Gattung  gibt  die  Theorie^)  neben: 

\  *^44 2 ^*   ' 

Die  Gattung  (90®  S/)  ist  analog  gegeben  durch: 
«  =  Ä  =  ri  =  l,      /?i=;'2  =  0; 


1)  1.  c.  p.  616.    Dort  ist  in  Formel  (35)  einzuführen: 

^56'=  2(Sii  -  S12),     S^^  =  S^^,     S^i'=2S^^. 


32* 
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für  sie  gibt  sich  analog'): 


(41) 


^44   . 

90BI=  -ß-  ' 


Sind  nun  aus  den  Beobachtungen  nach  den  yorstehep 
den  Formeln  die  sechs  unabhängigen  Determinantenverhält- 
nisse : 

^iil^^hii      5jj/S=*i2>       'S'i3/5=*i3, 

<     '  '^14/*=*U>  *33/'S'=«S3,  S^JS^^S^^ 

berechnet,   so   bestimmen  sich  aus  ihnen   die   sechs  Elasti- 
citätsconstanten: 

^11»       ^12  >       ^13  >       ^14»       ^83  >     "^44 

durch  die  folgenden  Gleichungen: 


(42) 


a)  ^11*11   +  ^12*12  +  ^13*13  +  ^14*14  —  ^• 

b)  ^12*11  +  ^1*12  +  ^13*13  "■  ^14*14  —  ^* 
C)  ^^13^13  T"  ^^33*33  ^"  *■' 

d)  Ci3(»Il+«12)  +  C33*13  =  0. 

e)  2cj^*i^  +  c„««  =  1- 
0  Cij(«,i-«is)  +  c^^»,^  =  0. 

Aus  c)  und  d)  folgt: 


(43) 


h%  = 


*n  •^  *ia 


'ssUll  +  ^\l)         2*13  *33  (*ii  +  *,j)        2fj3 


aus  e)  und  f): 


aus  a)  und  b): 

_l-2Ci,*i3                                                  _    1  -  2C^^8^^ 
>  hl~*^12 ;      Z"i  » 


»      c, 


*44 


\  '38^*11  ■r*i2;  —  -'lB  '44\'ll       'liJ       ^*14 

Unter  diesen  Constanten  bestehen  nach  der  Po isso na- 
schen Theorie,  wenn  vorausgesetzt  wird,   dass  die  Molecule 


1)  ibid.    In  Formel  (35)  zu  setzen: 

^'55-544,     «44-  2(5„  -  Ä,.),     Ä«'  =  2S,,. 
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der  Substanz  keine  Polarität  besitzen,  dieselben  beiden  Be- 
lationen.  die  für  das  hexagonale  System  gelten,  nämlich: 
(44)  ^13= ^44»        ^ii  =  3ci2. 

Aus  den  Verhältnissen  S}^  bestimmt  sich  wiederum  die 
Deformation  eines  rhomboedrischen  Krystalles  bei  anderen 
als  den  oben  vorausgesetzten  Umständen. 

Ist  ein  beliebig  gestaltetes  Stuck  einem  allseitig  gleichen 
Druck  ausgesetzt,  so  folgt  genau,  wie  für  das  hexagonale 
System  gefunden:  ' 

:  -  -  P  Kl  +  *i2  +  ^13)  =  yy »      z,=  --p  (2*13  +  «33), 

y«  «  -a:  =  Xy  =  0. 

Die  Compressionscoefficienten  parallel  und  normal  zur 
Hauptaxe  Y^erden  daher  auch: 

IAq    «    2Äj3    +   «33,  AgQ  =    «11   +    5j2  +    *j3, 

der  cubische  Compressionscoefficient: 

Ebenso  folgt  für  die  Aenderung  des  Winkels  x  zwischen 
zwei  Ebenen,  deren  Normale  durch  die  Bichtungscosinus 
«1»  A,  y^  und  «2^  A>  ^2  gegen  die  Krystallaxen  bestimmt 
sind,  dieselbe  Formel: 

(47)  5;fsin;ir=  -p{sn  +  hz-hi-h2){^riy2-^i^ +  r2^)^o^x) 
mit  dem  charakteristischen  Coefficienten: 

ö  =  ^13  +  *33  —  ^\\  —  -Sjg. 

Auch  bei  einseitigem  Druck  auf  die  Basis  oder  Mantel- 
fläche verhält  sich  ein  Cylinder  aus  einem  rhomboedrischen 
Kr}'stall  einem  hexagonalen  gleich,  falls  seine  Axe  in  die 
krystallographische  Hauptaxe  fällt,  nicht  hingegen  bei  ande- 
rer Orientirung.  Man  kann  daher  für  rhomboödrische  Kry- 
stalle  aus  den  thermischen  Ausdehnungsco^fficienten  a^  und  a^ 
parallel  und  normal  zur  Hauptaxe  ebenfalls  die  Grösse  der 
Wärmeabstossung,  gemessen  durch  q^  und  q^ ,  bestimmen  wie 
für  hexagonale  durch  die  Formeln: 

(48)  «0  =  ?i2*i3  +  ?o«33»         «1  =  9i  (*n  +  hi^  +  9ü*i3- 

(Fortsetzung  im  nächsten  Heft.) 
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IX.    Veber  die  AbkuMtmg  der  Kohlensäure 

bei  ihrer  Ausdehnung; 

von  Eduard  Natanson. 

(HieriB  Tftf.  IT  FIf.  7-1«.) 


Ueberall,  wo  von  der  kinetischen  Theorie  der  G-ase  die 
Rede  ist,  wird  der  Beweis,  dass  zwischen  den  Gasmole- 
cülen  nur  schwache  Elräfte  wirken,  aus  den  Versuchen  von 
W.  Thomson  ^nd  Joule  über  die  Ausdehnung  der  Grase 
geführt.  Wenn  also  in  qualitativer  Hinsicht  diese  Unter- 
suchungen Würdigung  gefunden  haben,  blieben  hingegen  ihre 
quantitativen  Resultate,  die  doch  ein  Maass  ftLr  die  von 
inneren  Kräften  geleistete  Arbeit  abgeben,  ohne  wichtigen 
Einäuss  auf  die  kinetische  Theorie.^)  Nun  ist  die  Frage 
über  die  Wirkungsweise  der  Gasmolecüle  aufeinander  als 
grundlegende  in  dieser  Theorie  zu  bezeichnen,  und  keiner 
der  Versuche,  gewisse  Ansichten  darüber  auszubilden,  hat 
zu  einem  allgemein  anerkannten  Resultate  geführt 

Ich  denke,  dass  neue  Messungen  der  inneren  Arbeit  in 
verschiedenen  Gasen  die  Kenntniss  der  Molecularkräfte  be- 
deutend fördern  könnten;  gleichzeitig  würden  sie  möglicher- 
weise dazu  beitragen,  eine  rationelle  Zustandsgieichung  auf- 
zustellen. —  Ich  selbst  habe  mit  der  Kohlensäure,  und  zwar 
zwischen  einer  und  25  Atmosphären  Druck  derartige  Mes- 
sungen ausgeführt,  über  welche  ich  unten  berichten  will. 
Zuvor  sei  es  mir  erlaubt,  Hrn.  Prof.  A.  Kundt,  dem  ich  die 
Möglichkeit,  die  Versuche  anzustellen,  verdanke,  für  seine 
schätzbaren  Rathschläge  meine  aufrichtige  Dankbarkeit  an 
dieser  Stelle  zu  äussern. 

§  1.  Die  Methode,  die  Sir  W.  Thomson  ersonnen  und 
in  Gemeinschaft  mit  Joule  experimentell  ausgeführt  hat^, 
gibt  zwar  nicht  direct  den  Werth  der  inneren  Arbeit,  erlaubt 

1)  Aus  dem  Standpunkte  der  kinetischen  Theorie  wurde  der  Thom> 
son 'sehe  Erkältongseffect,  so  viel  ich  weiss,  von  van  der  Waals  iCan- 
tinuität,  deutsche  Ausgabe,  p.  114  u.  f.)  und  kürzlich,  nachdem  schon  diese 
Abhandlung  geschrieben  war,  von  Sutherland  (Phil.  Mag.  22.  p.  81. 
1886)  behandelt    Die  Versuche  selbst  blieben  unwiederholt 

2)  W.  Thomson  u.  J.  P.  Joule,  Phil.  Trans.  148,  p.  357.  1853: 
144.  p.  321.  1854  u.  152.  p.  579.  1862. 
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aber,  bei  kleinen  Werthen  der  äusseren  Arbeit  die  Summe 
beider  zu  messen;  alsdann  kann  die  erste  mit  genügender 
Genauigkeit  ermittelt  werden.  Die  äussere  Arbeit,  die  in 
dem  Thomson'schen  Ausdehnungsprocess  die  innere  beglei- 
tet,  beträgt  beispielsweise  beim  Kohlensäuregas  fftr  0^  C. 
und  760  mm  Druck  etwa  9  Proc.  dieser  letzteren;  sollte  sich 
dagegen  das  Gas  unter  Ueberwindung  des  atmosphärischen 
Druckes  ausdehnen,  so  würde  die  äussere  Arbeit  etwa 
10000  Proc.  der  inneren  ausmachen.  Aus  diesen  Zahlen 
ersieht  man  sofort  die  Wichtigkeit  dieses  sinnreichen  Ver- 
fahrens. Doch  scheinen  die  von  Thomson  und  Joule  er- 
haltenen Zahlenresultate  nicht  einwurfsfrei  zu  sein. 

Die  Gase,  die  zu  den  Versuchen  dienten,  waren  nicht 
rein.  In  den  Versuchen  von  1854  wurde  z.  B.  die  Kohlen- 
säure direct  aus  einem  Fass  entnommen,  in  welchem  Bier 
gährte.  Der  Procentgehalt  an  Kohlensäure  in  der  Mi- 
schung war  während  des  Versuches  veränderlich  infolge  des 
Zuflusses  äusserer  Luft  in  das  Fass.  Er  betrug  in  vier 
Versuchen:  in  dem  ersten  94,89  bis  65,72  Proc;  in  dem 
zweiten  95,51  bis  70,68  Proc;  in  dem  dritten  95,51  bis 
85,92  Proc  —  Nur  in  dem  vierten,  welcher  kurze  Zeit  ge- 
dauert hat,  war  er  beständig.  Im  Jahre  1862  wurden  die 
Versuche  wiederholt.  Der  Procentgehalt  während  eines  Ver* 
suches  war  constant,  jedoch  war  er  sehr  verschieden  in  ver- 
schiedenen Experimenten  und  grösstentheils  ziemlich  gering: 
31,  10,  96,  37,  11,  2,  98,  43,  22,  99,  32,  12,  98,  98.  Das 
übrige  bildete  Luft  und  in  drei  Fällen  Luft  und  Wasserstoff. 
Deshalb  können  nur  wenige  dieser  Versuche  zur  Berechnung 
der  Abkühlung  der  reinen  Kohlensäure  herangezogen  werden, 
und  in  diesen  waren  noch  merkliche  Mengen  fremder  Gase 
vorhanden,  deren  Einfluss  unbekannt  ist.  Die  übrigen  Ver- 
suche waren,  wie  es  scheint,  zur  Untersuchung  von  Gasge- 
mischen speciell  angestellt. 

Nun  sind  die  Erscheinungen,  die  in  Gasmischungen  zu 
Stande  kommen,  weit  complicirterer  Natur,  als  die  in  homo- 
genen Körpern,  und  können  bis  jetzt  aus  den  letzteren  nicht 
hergeleitet  werden.  Als  feststehend  kann  sogar  betrachtet 
werden,  dass  die  resultirenden  Erscheinungen  in  Mischun- 
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gen  keineswegs  der  ISumme  derselben  Erscheinungen  in  den 
Bestandtheilen  gleichkommen.  Es  soll  hier  nur  an  die  Unter- 
suchungen von  Andrews^)  über  die  kritische  Temperatur 
von  Kohlensäure  und  Luftmischungen  erinnert  werden:  diese 
Temperatur  wurde  bei  sehr  kleinen  Beimengungen  von  Luft 
bedeutend  erniedrigt  gefunden.  Daraus  folgt,  dass  die  mole- 
culare  Anziehung  in  der  Mischung  stark  mit  der  Vergrösse- 
rung  des  Procentgehaltes  eines  fremden  Gases  sinkt;  diese 
Kräfte  sind  es  aber,  welche  in  den  Joule -Thomson 'sehen 
Versuchen  Arbeit  leisten.  Die  Reinheit  des  zu  untersu- 
chenden Gases  ist  demnach  für  unseren  Zweck  eine  Haupt- 
bedingung. 

Die  letzterwähnten  Umstände  treten  deutlich  aus  den 
Resultaten  der  englischen  Forscher  hervor  und  wurden  auch 
von  ihnen  selbst  hervorgehoben.  Die  Abkühlung  des  Stick- 
stoffes unter  ihren  Versuchsbedingungen  ist  kleiner  als  die 
des  Sauerstoffes,  allein  die  der  Luft  ist  kleiner  als  die  des 
Stickstoffes. 

Nimmt  man  an,  dass  jeder  der  Bestandtheile  sich  so 
abkühlt,  wie  wenn  der  andere  nicht  vorhanden  wäre,  und  dass 
dann  eine  Ausgleichung  der  Temperaturen  der  Bestandtheile 
erfolgt,  und  berechnet  man  unter  diesen  Annahmen  aus 
den  Versuchen  über  Gasgemische  die  Abkühlung  der  Koh- 
lensäure allein,  so  müsste  man  unabhängig  von  der  Zusam- 
mensetzung der  Mischung  stets  dieselben  Resultate  erhalten. 
Indessen  sind  die  Resultate  um  über  100  Proc.  verschie- 
den, so  betragen  die  ausgerechneten  Abkühlungen  in  Graden 
Celsius:  3,156;  2,99;  4,367;  3,052;  2,648;  4,215;  1,94  u,  s.  f. 
Om  diese  Zahlen  in  besseren  Einklang  zu  bringen,  versachten 
Thomson  und  Joule  anstatt  des  wirklichen  Verhältnisses 
der  speciiischen  Wärmen  der  Luft  und  der  Kohlensäure 
(1/1,39)  verschiedene  andere  Grössen  einzuführen;  alsdann 
aber  wäre  man  genöthigt,  der  Kohlensäure  eine  0,7  mal 
grössere  specifische  Wärme,  als  der  Luft  zuzuschreiben,  wäh- 
rend sie  in  der  That  1,39  mal  grösser  ist. 

Diese  Umstände  haben  mich  bewogen,  die  Thomson'- 
sehen  Versuche  zu  wiederholen  und  sie  so  weit  auszudehnen, 

1)  Andrews,  Proc.  Roy.  Soc.  28.  p.  514—522.  1876. 
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wie  es  die  Mittel  erlaubten,  über  welche  ich  verfugte.  Die 
angewandte  Methode  war  die  schon  erwähnte  sinnreiche  Me- 
thode von  Thomson;  nur  habe  ich  mich  bemüht,  durch 
passende  Einrichtungen  gewisse  Fehlerquellen  zu  beseitigen. 

§  2.  Die  Versuche  wurden  mit  Kohlensäure  ausgeführt. 
Dieses  Gras  wurde  gewählt,  da  erstens  darin  moleculare 
Kräfte  ziemlich  deutlich  wirken,  und  deshalb  die  innere 
Arbeit  der  Messung  leichter  zugänglich  ist,  andererseits  aber, 
da  die  Kohlensäure  in  vielen  Hinsichten  eingehender  als 
andere  Gase  erforscht  ist,  und  demnach  Daten  zur  Berech- 
nung der  Versuche  vorliegen.  Schliesslich  kann  man  sich 
Kohlensäure  leicht  in  grossen  Mengen  und  ausreichender 
Reinheit  verschaffen.  Es  wurde  die  jetzt  im  Handel  befind- 
liche, in  eisernen  Flaschen  condensirte  Kohlensäure  benutzt. 

Der  benutzte  Apparat  ist  auf  Fig.  7  abgebildet.  —  A 
ist  die  Kohlensäure  haltende  eiserne  Flasche,  250  Atmosphä- 
ren aushaltend,  Im  hoch  und  10cm  im  inneren  Durchmesser. 
Sie  enthält  etwa  8  kg  flüssige  Kohlensäure,  was  ungefähr 
4000  1  gasförmige  Kohlensäure  repräsentirt,  eine  Quantität, 
die  für  vier  bis  zehn  meiner  Versuche  ausreichte.  Der  Druck 
des  Kohlensäuregases  bei  Zimmertemperatur  beträgt  ungefähr 
55  Atmosphären;  eine  solche  Flasche  ist  also  ein  ausgezeich- 
neter Generator  sowohl  in  Betreff  des  Druckes,  als  auch  der 
Menge  des  Gases,  die  sie  enthält.  Ohne  Pumpwerke  kann 
damit  bei  grossen  Drucken  gearbeitet  werden,  was  der  Ein- 
fachheit, sowie  der  Stetigkeit  des  Druckes  halber  von  Wich- 
tigkeit ist. 

Die  Hähne  (£),  die  an  solchen  Flaschen  angebracht  sind, 
haben  die  Eigenschaft,  auf  kleine  Aenderungen  der  Tempe- 
ratur empfindlich  zu  sein;  kleine  Temperaturerhöhungen 
genügen,  um  den  engen  Kanal,  durch  welchen  das  Gas 
durchströmt,  um  eine  gegen  seinen  eigenen  Durchmesser 
merkliche  Grösse  zu  verkleinern,  so  dass  der  Strom  schwächer 
wird  und  sogar  ganz  aufhört.  Zur  Vermeidung  dieser  Er- 
scheinung wurde  der  Blechcylinder  C  angebracht,  in  welchem 
sich  Wasser  befand. 

Mit  der  Zeit  sinkt  die  Stärke  des  Gasstromes  noch  aus 
einem  zweiten  Grunde.  —  Die  flüssige  Kohlensäure  kühlt  sich 
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beträchtlich  bei  ihrer  Verflüchtigung  ab,  der  Sättigungsdruck 
wird  kleiner,  und  der  Strom  des  Gases  bei.  gleichem  Gegen- 
drucke schwächer.  Die  Umgebung  der  Flasche  mit  einem 
grossen  mit  Wasser  gefüllten  Gefässe  half  nur  theilweise  ab, 
d.  h.  der  stationäre  Zustand,  bei  welchem  die  vom  Wasserbad 
zufliessende  Wärmemenge  der  verbrauchten  gleich  wäre,  war 
bei  dem  Versuche  nicht  abzuwarten.  Nach  vielen  unfrucht- 
baren Versuchen  wurde  das  Kugelgefäss  D  eingeschaltet, 
welches  mit  dem  Hahne  E  und  einem  Manometer  F  ver* 
sehen  ist. 

Der  Schraubhahn  E  war  dank  der  Feinheit  der  Nadel, 
die  den  Verschluss  bildet,  und  der  Kleinheit  seines  Schrauben- 
ganges so  ausserordentlich  empfindlich,  dass  bei  Schwankun- 
gen des  Druckes  in  Z>,  die  bis  zehn  Atmosphären  gingen, 
der  Druck  in  den  weiteren  Theilen  des  Apparates  bei  einiger 
Uebung  mittelst  Handregulirung  beinahe  völlig  beständig 
erhalten  werden  konnte.  —  Die  Construction  des  Kugelge- 
fässes,  welchem  man  ein  ziemlich  grosses  Volumen  geben 
wollte,  um  starke  Druckänderungen  in  ihm  während  der  Mani- 
pulation mit  dem  Hahne  B  zu  vermeiden,  musste  wegen  der 
Grösse  der  auf  dasselbe  wirkenden  Kräfte  stark  sein.  In  der 
That  bei  einem  Drucke  von  55  Atmosphären  betrug  die 
Kraft,  welche  die  beiden  Halbkugeln  voneinander  loszu- 
reissen  suchte  34650  kg.  Es  musste  also  jeder  der  zehn 
Bolzen,  welche  die  Halbkugeln  verbanden,  einen  Zug  von 
etwa  3,5  Tausend  Kilogramm  aushalten  können.  Die  Schrau- 
ben waren  aus  Stahl  mit  tiefem  Gewinde  verfertigt  und 
hatten  10  mm  im  Durchmesser.  Aus  D  ging  das  Gas  in 
den  Trockenapparat  6r,  welcher  aus  zwei  je  1  m  langen  Röhren 
bestand,  welche  mit  Chlor  calcium  gefällt  waren.  Von  hier 
aus  führte  das  Eohr  H  in  das  Bad  Z  Das  kupferne  Rohr  H 
war  dazu  bestimmt,  das  Gas  mittelst  einer  Lampe  ungefahi- 
auf  die  Temperatur  des  Bades  zu  bringen.  Das  Thermo- 
meter K  sollte  die  Temperatur  des  Gases  beim  Eintritt  in 
das  Bad  angeben.  Es  stellte  sich  jedoch  heraus,  dass  das 
Gas^  nachdem  es  auf  seinem  Wege  bedeutende  Massen  von 
grosser  Wärmecapacität  getroffen  hatte,  in  K  nahezu  auf 
die  Zimmertemperatur  gekommen  war. 


Digitized  by 


Googk 


Abkühlung  sich  ausdehnender  Kohlensäure,  607 

Das  Kühlrohr  im  Bade  /  besteht  aus  einer  Beihe  von 
kupfernen  Röhren,  welche  30  mm  im  Durchmesser  und  eine 
gemeinsame  Länge  Yon  circa  7  m  hatten.  Um  die  Berüh- 
rungsfläche des  Metalles  zu  vergrössern,  waren  die  Bohren 
mit  Drehspähnen  dicht  gefüllt,  ein  Mittel,  welches  schon  von 
E.  Wiedemann  angewendet  wurde  und  sich  als  vortrefflich 
erwies.  Das  Kühlrohr  befand  sich  in  einem  grossen,  120  cm 
hohen  Gefässe,  welches  etwa  500  1  Wasser  fasste.  Infolge 
dieser  grossen  Wassermenge  wechselte  die  Temperatur  des 
Bades  während  des  Versuches  nur  sehr  wenig.  Am  Ende 
des  letzten  Kühlrohres  ist  der  Theil  L  aufgesetzt,  welcher 
in  Fig.  8  besonders  gezeichnet  ist.  a  ist  ein  poröser 
Pfropfen  von  Baura wolle  oder  von  Schichten  von  Baum- 
wolle und  Filz,  hinter  welchem  die  Ausdehnung  des  Grases 
vor  sich  geht;  er  kann  mittelst  der  Schraube  b  zwischen 
zwei  durchbohrten  Platten  beliebig  fest  zusammengedrückt 
werden.  Von  der  Wand  des  Rohres  ist  er  mittelst 
eines  dicken  Kautschukstückes  k  isolirt.  Mit  dem  Stück  L 
(Fig.  7)  ist  mittelst  conischer  Verbindung  das  Stück  M  ver- 
bunden, in  welches  seinerseits  das  Griasrohr  N  eingesetzt  ist, 
das  mit  dem  Verschraubungshahne  O  versehen  war.  Endlich 
dienen  die  seitlichen  Abzweigungen  zur  Messung  des  Druckes 
vor  dem  Pfropfen  und  der  Druckdifferenz  vor  und  hinter 
dem  Pfropfen. 

Zu  diesem  Ende  ist  die  Oeffnung  ff  mittelst  eines  Blei- 
rohres mit  dem  Manometer  P  verbunden,  die  Oeffnung  e  mit 
dem  Luftmanometer;  im  Punkte  a  verzweigt  sich  noch  das 
Bleirohr  und  mündet  in  einen  Schenkel  eines  U-förmigen 
Kohres  Q,  welches  mit  dem  zweiten  Ende  mittelst  eines 
dritten  Bleirohrs  in  Communication  mit  der  Oeffnung/  steht. 
Auf  diese  Weise  messen  die  Manometer  F  und  Q  den  Druck 
des  Gases  vor  dem  Pfropfen  und  das  Manometer  B  die  Diffe- 
renz des  Druckes  vor  und  hinter  dem  Pfropfen,  eine  Grösse, 
die  fast  in  allen  Versuchen  gleich  war  und  nahezu  80  cm  Queck- 
silberdruck betrug.  Das  Manometer  Q  wurde  mit  einem 
Katheto meter  abgelesen,  das  Differentialmanometer  mittelst 
zweier  festen  Fernrohre  auf  einer  Scala,  die  auf  dem  Stativ 
befestigt  war.    Der  Hahn  b  erlaubte,  das  Differentialmano- 
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meter  auszuschalten.  Die  Construction  des  Manometers  Q 
unterscheidet  sich  von  dem  gewöhnlichen  Luftmanometer 
dadurch,  dass  ausser  der  Erweiterung  cd  vor  dem  Mess- 
rohr de  noch  eine  zweite  Erweiterung  ef  hinter  ihm  ange- 
bracht ist,  die  dann  in  ein  ganz  enges  Capillarrohr/^  über- 
geht. Der  Einfluss  der  kleinen  Kugel  ef  ist  klar;  sie  vergrössert 
die  Empfindlichkeit  des  Instrumentes  im  Verhältniss  (r-h*«*)  ^^ 
wenn  v  das  veränderliche  Volumen  der  Luft  im  Rohr  de 
bezeichnet  und  tr  dasjenige,  welches  in  der  Kugel  ef  ent- 
halten ist  Die  Yerrückungen  der  Quecksilbersäule  werden 
also  nicht  nur  grösser  durch  das  Vorhandensein  der  Kugel  ef 
sondern  auch  gleicher  für  gleiche  Druckzuwachse.  Ein  solches 
Manometer  kann  aber  augenscheinlich  nur  in  den  Grenzen 
der  Volumina  v  +  w  bis  tr  gebraucht  werden,  d.  h.  in  den 
Grenzen  der  Drucke  al(v  +  w)  bis  ajw,  wo  a  eine  Constante 
bezeichnet,  die  von  der  ursprünglichen  Luftmenge  im  Mano- 
meter abhängt.  Um  diese  Constante  ändern  zu  können,  war 
das  Capillarrohr  fff  angebracht.  Das  Ende  ff  wurde  vor- 
sichtig abgebrochen  (infolge  der  Capillarität  des  Rohres 
änderte  sich  dadurch  das  Volumen  tr  nur  um  einen  zu  ver- 
nachlässigenden Betrag),  das  Ende  ff  wurde  durch  das  Rohr  h 
mit  dem  Trockenapparat  i  verbunden,  welcher  von  der  anderen 
Seite  mit  der  Atmosphäre  communicirte,  endlich  der  Hahn  k 
mit  einer  Handluftpumpe  in  Verbindung  gebracht. 

Durch  Zusammendrücken  oder  Ausdehnen  der  Luft  in  kl 
konnte  man  den  Schenkel  de  mit  Quecksilber  füllen  oder 
ihn  davon  freimachen  (das  Volumen  des  Schenkels  kl  ist 
grösser  als  dasjenige  des  Schenkels  cd)  und  durch  Wieder- 
holung dieser  Manipulation  trockene  Luft  in  das  Manometer 
einfuhren;  darauf  wurde  der  Meniscus  im  linken  Schenkel  auf 
die  erforderliche  Höhe  gebracht  und  das  Ende  ff  zugeschmolzen. 

Bevor  das  Manometerrohr  gebogen  worden  war,  wurde 
ein  Glashahn  in  k  angeschmolzen  und  mittelst  Quecksilber- 
wägungen  die  einzelnen  Theile  des  Rohres  sorgfältig  calibrirtl 
Zu  einer  vollen  Druckbestimmung  gehören  folgende  Ele- 
mente: 

L  Bei  geöffnetem  Hahne  k:  a)  der  Barometerstand  b. 
b)  die   Höhendifferenz   der  beiden   Quecksilberkuppen   ±  h^ 
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(das  Zeichen  +,  wenn  das  Quecksilber  im  linken  Schenkel 
höher  steht  als  im  rechten),  c)  die  Entfernung  des  Meniscus 
im  linken  Schenkel  von  einem  Fixpunkt,  woraus  sich  das 
anfängliche  Luftvolumen  [v^  ergibt,  d)  die  Temperatur  der 
Umgebung,  welche  an  dem  Thermometer  r  abgelesen  (r^)  wird. 

2.  Während  des  Versuches  dieselben  Grössen,  b  aus- 
genommen, d.  h.  Vj  hy  r. 

Daraus  ergibt  sich  p: 

p  =  -?-±ii_  Bl  (^  qz  h^)  ±  Ä^,   wo  a  273  bedeutet. 

Die  Dimensionen  des  Apparates  waren  so  gewählt,  dass 
er  Messungen  zwischen  1  und  30  Atmosphären  gestattete. 
Mittelst  dieses  Manometers  wurde  das  Federmanometer  cali- 
brirt,  und  in  einigen  Versuchen  beschränkte  man  sich  auf 
die  Beobachtung  nur  dieses  letzteren.  Ausserdem  diente 
dieses  Federmanometer  zur  schnellen  Orientiruug  während 
des  Versuches. 

Auf  das  Bohr  L  war  ein  Kork  [S)  auf  gekittet  und  auf 
dem  Kork  ein  aus  Theilen  bestehender  Boden  ( V)  angebracht, 
welcher  zusammen  mit  dem  Cylinder  X  ein  Gref&ss  bildete, 
in  welches  Baumwolle  gelegt  oder  Wasser  gegossen  werden 
konnte.  Im  Innern  des  Rohres  N  befand  sich  ein  von 
einem  Schutzrohr  umgebenes  Thermometer  (T^),  das  unten 
aus  Kupfer,  oben  aus  Glas  angefertigt  war.  Das  Schutzrohr 
war  unten  mit  ein  wenig  Quecksilber  zur  besseren  Leitung 
gefüllt.  Zur  Isolirung  von  den  Wänden  des  Rohres  war  das 
Thermometer  mit  einem  Korkcylinder  umgeben,  welcher  weder 
das  Thermometer,  noch  die  Wände  berührte  und  sich  nicht 
direct  auf  die  Platte  c  (Fig.  8),  sondern  auf  eine  Schicht 
Baumwolle  stützte,  die  lose  auf  die  Platte  c  aufgelegt  war. 
Ein  zweites  Thermometer  (Ta)  befand  sich  in  dem  Gefäss- 
chen  Y  (Fig.  7),  welches  ein  Ganzes  mit  der  Fassung  M  bil- 
dete und  ebenfalls  mit  Quecksilber  gefüllt  war,  ein  drittes 
endlich  [Ti)  tauchte  in  das  Bad  /. 

Das  Gas  strömte  noch,  nachdem  es  den  Hahn  O  verlassen 
hatte,  durch  die  Gasuhr  Z,  mittelst  welcher  das  Volumen  des 
während  einer  Minute   hindurchgegangenen  Gases  bestimmt 
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werden  konnte.  Von  hier  aus  wurde  das  Gas  ins  Freie 
geleitet. 

Das  Thermometer  K  war  in  ganze  Grade  getheilt,  das 
Thermometer  t  in  ^20  Grade,  und  die  drei  Thermometer  T^, 
Ta^  T5,  welche  von  Müller  in  Bonn  angefertigt  waren,  in 
V50  Grade.  Man  konnte  also  bequem  0,002^  C.  an  ihnen  ab- 
lesen. Die  Theilung  ging  in  allen  von  —  1  bis  +  1  und  von 
+  13  bis  +  26.  Diese  Thermometer  wurden  sorgfältigst  Grad 
für  Grad  in  einem  grossen  Quecksilberbad  verglichen  und 
die  Correction  eines  von  ihnen  gegen  das  Normalthermometer 
des  Laboratoriums  bestimmt.  Die  sich  ergebenden  Correc- 
tionen  waren  unbedeutend  und  für  die  ganze  Scala  fast  die- 
selben. Indessen  veränderten  sie  sich  in  gewissen  Grenzen 
mit  der  Zeit,  sodass  der  Vergleich  der  Thermometer  öfters 
vorgenommen  werden  musste.  Da  die  Capillaren  eng  waren, 
musste  man  sich  überzeugen,  ob  der  Stand  des  Quecksilber- 
fadens nicht  davon  abhängig  ist,  wie  er  die  Gleichgewichts- 
lage —  im  Steigen  oder  im  Sinken  —  erreicht.  Mehrfache 
Proben  haben  jedoch  in  beiden  Fällen  identische  Resultate 
ergeben. 

§  3.    Ein  Versuch  umfasst  folgende  Manipulationen. 

Das  Manometer  wird  auf  die  oben  besprochene  iSjrt  mit 
der  erforderlichen  Menge  trockener  Luft  gefüllt,  die  Tem- 
peratur des  grossen  Bades  durch  Zugiessen  von  Wasser  von 
geeigneter  Temperatur  auf  ca.  20^  C.  gebracht,  der  Baro- 
meterstand (Ä),  die  DiflFerenz  der  Quecksilbemiveaus  im 
Luftmanometer  (A^),  die  Entfernung  des  Meniscus  vom  Fix- 
punkt im  linken  Schenkel  [v^,  bestimmt  und  die  Temperatur, 
welche  die  vier  Thermometer  t,  Tg^  7\,  T^  zeigen,  abgelesen. 
Nun  werden  die  Hähne  geöffnet. 

Bei  einer  bestimmten  Lage  des  Hahnes  O  wächst  der 
Druck  zwischen  dem  Hahn  E  und  dem  Pfropfen  so  lange,  bis 
er  dem  atmosphärischen  Drucke  gleich  wird,  vermehrt  um 
den  Betrag  der  Widerstände  des  Pfropfens,  des  Hahnes,  der 
Gasuhr  und  der  übrigen  Widerstände,  die  aber  gegen  die 
drei  ersten  zu  vernachlässigen  sind.  Von  diesen  kann  der 
eine,  nämlich  der  des  Hahnes  O,  beliebig  gross  gemacht 
werden  (die   anderen  sind  bei  einer  gegebenen  Strömungs- 
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geschwindigkeit  constant),  sodass  es  für  jede  Lage  des 
Hahnes  E  eine  „correspondirende^^  Lage  des  Hahnes  O 
gibt,  mit  welcher  man  vor  dem  Pfropfen  den  gewünschten 
Druck  (pq)  erzielt.  Dann  ist  aber  auch  der  Druck  hinter 
dem  Propfen  (p^)  ein  ganz  bestimmter,  und  zwar  kleiner, 
als  Pq  um  den  Betrag  des  Widerstandes  des  Pfropfens.  Dieser 
wächst  mit  dem  Wachsen  der  Strömungsgeschwindigkeit. 
Infolgedessen  ist  es  immer  möglich,  ausser  einem  im  voraus 
bestimmten  Drucke  p^  eine  gegebene  Druckdifferenz  p^  —  p^ 
zu  erzielen,  und  zwar  dadurch,  dass  man  die  Einstellungen 
der  beiden  Hähne  E  und  O  gleichzeitig  so  ändert,  dass  sie 
nicht  aufhören  für  den  Druck  p^  „correspondirend"  zu  sein, 
und  dabei  die  Strömungsgeschwindigkeit  verkleinert  oder  ver- 
grössert.  So  findet  man  für  jeden  Druck  p^  eine  entsprechende 
Strömungsgeschwindigkeit,  um  die  gewünschte  Druckdifferenz 
Po  "■  Pi  hervorzubringen. 

Damit  sind  aber  alle  Bestimmungsstücke,  die  man  in 
der  Hand  hat,  gegeben.  Um  bei  ungleichen  anfänglichen 
Drucken  gleiche  Druckdifferenzen  und  gleichzeitig  gleiche 
Mengen  des  in  der  Zeiteinheit  durchfliessenden  Gases  zu 
haben,  muss  man  die  Beschaffenheit  des  Pfropfens  ändern. 
In  der  Praxis  ist  eine  solche  Begulirung  der  Hähne  E  und  O, 
dass  sich  beliebige,  im  voraus  bestimmte  Drucke  und  Druck- 
differenzen herstellen,  sehr  leicht.  Im  Verlaufe  einer  Minute 
erreichten  p^  und  p^  einen  stationären  Werth,  welchen 
sie  bis  zum  Ende  des  Versuches  beibehielten.  Die  ein- 
zige Bedingung  dazu  ist  nur,  dass  die  Strömungsgeschwin- 
digkeit beständig  bleibt.  Da  eine  völlig  exacte  Erfüllung 
dieser  Bedingung  unmöglich  ist,  so  erleiden  p^  und  p^  gewisse 
Schwankungen,  und  zwar  die  Differenz  Pq  —  Pi,  auf  die  es 
hier  ankommt,  Schwankungen  von  im  Maximum  5mm,  gewöhn- 
lich aber  weit  weniger. 

Solche  Schwankungen  haben  keinen  Einfluss  auf  das 
Resultat,  weil  sie  sehr  klein  sind  und  sofort  durch  entgegen- 
gesetzte Aenderungen  gedeckt  werden.  Vor  uncompensirten 
Variationen  des  Druckes  muss  man  sich  hüten,  weil  mit 
'  ihnen  beträchtliche  äussere  Arbeiten  verbunden  sind. 

Wenn  der  gewünschte  Druck  und  die  gewünschte  Druck- 
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differenz  sich  hergestellt  hatten,  notirte  you  Minute  zu 
Minute  folgende  Elemente: 

Ein  Beobachter  die  Temperaturen,  welche  von  T«,  T^ 
und  Tb  angezeigt  wurden  bei  sorgfältigem  Mischen  des  grossen 
Bades  /  und  des  kleinen  X  in  den  Fällen,  wo  dieses  letztere 
mit  Wasser  gefüllt  war; 

Ein  zweiter  die  Quecksilberhöhe  im  Luftmanometer  in 
Bezug  auf  einen  Fixpunkt  (v^),  die  Höhendifferenz  der  Queck* 
Silbersäulen  im  Differentialmanometer  {H  ^  760  .  Jp),  die 
Temperatur  des  Thermometers  r  und  die' Angaben  der  Gas- 
uhr (n). 

Ein  dritter  war  ausschliesslich  mit  der  Begulirung  des 
Hahnes  E  beschäftigt. 

Wenn  das  Thermometer  Tg  7 — 10  Minuten  dieselbe 
Temperatur  unverändert  angab,  brach  man  dem  Versuch  ab. 

Die  Dauer  eines  Versuches  betrug  20 — 30  Minuten. 

Ein  vollständiger  Versuch  schliesst  demnach  die  Er- 
mittelung folgender  Grrössen  in  sich  ein: 


'.     Äo. 

^0' 

^Of 

T,., 

Th^t       l'a^i 

r,     V, 

T,, 

Tt, 

T., 

n  und   H, 

h, 

gemessen  jede  Minute  während  der  Dauer  des  Versuches. 

§  4.  Es  wurden  53  definitive  Versuche  ausgeführt,  welche 
in  drei  Reihen  zerfallen. 

In  die  erste  Reihe  gehören  30  Versuche,  bei  welchen  der 
Druck  Pq  von  2  bis  18  Atmosphären  betragen  hat  In  dem 
Grefäss  X  befand  sich  Baumwolle.  Der  Pfropfen  wurde  zwei- 
mal gewechselt;  bei  dem  einen  hat  man  zwischen  2  und 
9,  bei  dem  anderen  zwischen  5,5  und  18  Atmosphären  ge- 
arbeitet, wobei  die  Quantität  Gas,  welche  in  der  Minute  durch* 
strömt,  von  13  bis  37,  resp.  von  18  bis  44  1  sich  änderte. 

Bei  der  zweiten  Reihe  der  Versuche  hatte  man  in  das 
Bad  X  Wasser  gegossen,  dessen  Temperatur  (durch  Zugiessen 
von  wärmerem  oder  kälterem  Wasser)  möglichst  gleich  der 
des  Thermometers  Tg  gehalten  wurde. 

Diese  Reihe  zerföUt  in  drei  Gruppen,  deren  Grenzen 
2,08  bis  2,83;  8,7  bis  19,1  und  23,7  bis  25  Atmosphären  be- 
tragen. 
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In  diesen  beiden  Reihen  war  die  Quantität  Gas  pro 
Minute  in  verschiedenen  Versuchen  verschieden,  und  die 
Druckdifferenz  constant;  in  der  dritten  Reihe  war  umgekehrt 
die  Strömungsgeschwindigkeit  nahezu  dieselbe  in  allen  vier 
Versuchen,  und  der  ursprüngliche  Druck  und  die  Druck- 
differenz veränderlich. 

In  der  Tab.  I  sind  die  Resultate  dieser  Versuche  zusam- 
mengestellt. Als  Tg,  Ti  und  Ta  ist  die  Endtemperatur 
angegeben;  für  p^  (in  Atmosphären)  und  H=i  Jp.TGO  (in 
Millimetern,  also  Jp  in  Atmosphären)  —  die  Mittelwerthe 
für  die  Zeit,  während  welcher  Tg  constant  war. 


Tabelle  I 

Reihe  I. 

Nr. 

n 

^9 

T, 

1 

|jff=J/).760 

Po 

JT 

4 

13 

18,680 

,  19,840 

19,080 

798 

2,07 

1,160 

5 

13 

19,170 

;  20,390 

19,450 

798 

2,08 

1,220 

2 

14 

19,840 

20,030 

20,260 

800 

2,18 

1,190 

1 

14 

19,650 

1  20,820 

20,050 

799 

2,21 

1,170 

3 

14 

18,900 

'  20,140 

19,250 

801 

2,89 

1,240 

6 

19 

19,200 

20,460 

19,490 

798 

3,07 

1,260 

7 

27 

19,295 

20,545 

19,780 

803 

5,15 

1,250 

8 

27 

19,760 

21,000 

19,280 

SOI 

5,30 

1,270 

13 

30 

20,180 

21,430 

20,730 

799 

6,08 

1,250 

14  1 

31 

20,220 

21,470 

20,700 

798 

7,18 

1,250 

9  i 

32 

18,840 

20,110 

19,310 

800 

7,53 

1,270 

11  1 

34 

19,700 

20,935 

20,325 

801 

8,30 

1,235 

12  1 

34 

19,700 

20,970 

20,300 

800 

8,42 

1,270 

10  1 

37 

19,275 

20,560 

19,720 

802 

9,06 

1,285 

28  ' 

18 

19,080 

20,800 

19,470 

799 

5.48 

1,220 

26  1 

19 

19,480 

20,630 

20,280 

800 

5,97 

1,150 

29 

21 

19,770 

21,020 

20,190 

798 

7,00 

1,250 

22 

25 

19,640 

20,890 

20,060 

800 

8,73 

1,250 

15 

25 

17,780 

19,025 

18,380 

797 

9,48 

1,245 

24 

28 

19,610 

20,855 

20,280 

798 

10,25 

1,245 

21 

30 

18,940 

20,240 

19,490 

799 

11,5 

1,300 

16 

33 

18,890 

19,700 

19,000 

797 

13,4 

1,310 

18 

36 

20,410 

21,710 

20,960 

800 

14,1 

1,300 

27 

34 

19,010 

20,370 

19,340 

801 

14,3 

1,360 

19 

39 

20,600 

21,930 

21,280 

801 

15,9 

1,330 

30 

39 

19,840 

21,230 

20,260 

800 

16,4 

1,390 

17 

41 

19,280 

20,640 

19,930 

798 

17,1 

1,360 

20  , 

43 

18,100 

19,495 

18,750 

801 

17,8 

1,395 

25 

42 

19,720 

21,110 

22,420 

801 

17,9 

1,390 

23 

44 

18,105 

19,550 

18,555 

801    1 

18,1 

1,445 

Ann.  d.  Phyi. 
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(Fortsetzung  von  Tabelle  I.) 

Beihe  IL 

•"• 

n 

^9 

T,      \       T^ 

H=Jp,im 

Po 

JT 

33 

25 

19,825 

20,605 

-^9 

761 

8,7 

1,280 

34 

26 

19,675 

20,935 

760 

9,0 

1,260 

87 

25 

19,550 

20,830 

;   761 

9,8 

1,280 

31 

30 

19,600 

20,915 

1    761 

12,6 

1,315 

32 

30 

19,400 

20,700 

761 

12,6 

1,300 

38 

35 

19,220 

20,575 

759 

16,5 

1,355 

39 

35 

19,215 

20,570 

761 

16,5 

1.355 

40 

35 

19,420 

20,785 

760 

16,7 

1,365 

41 

37 

19,420 

20,800 

760 

17,0 

1,380 

42 

38 

19,660 

21,030 

'         761 

18,0 

i;370 

43 

38 

19,620 

21,010 

761 

19,0 

1,390 

36 

39 

19,600 

21,020 

761 

19,1 

1,420 

44 

35 

19,640 

20,870 

'    760 

2,08 

1,230 

45 

35 

19,560 

20,800  ,           759 

2,70 

1,240 

46 

35 

19,280 

20,570  1        '    760 

2,78 

1,230 

47 

35 

19,285 

20,535  i           761 

2,83 

1,250 

48 

35 

19,390 

20,680 

1    760 

2,83 

1,240 

54 

45 

19,430 

20,900 

i    762 

23,7 

1,470 

53 

45 

19,500 

20,990 

;    760 

25,0 

1,490 

Beibe  III. 

49 

30 

19,280 

20,920           1000 

2,45 

1,540 

50 

30 

19,035 

19,685 

1    395 

5,0 

0,650 

51 

30 

20,560 

20,745 

j    100 

16,8 

0,185 

52 

30 

20,800 

20,930 

66 

19,2   . 

0.130 

§  5.  An  den  Grössen  JT  ist  eine  Reihe  von  Correc- 
tionen  anzubringen,  da  die  Versuchsbedingungen  den  theo- 
retischen nicht  ganz  entsprechen.  Diese  letzteren  fordern, 
dass  von  dem  Momente  an,  in  welchem  das  Gas  in  den 
Pfropfen  gelangt,  kein  Wärmeaustausch  zwischen  dem  Gase 
und  der  Umgebung  stattfinde,  und  femer  dass  das  Thermo- 
meter, welches  die  Temperatur  des  Gases  angeben  soll,  nicht 
unter  dem  Einflüsse  fremder  Wärmequellen  sich  befinde. 

Besondere  Controlversuche  zeigten,  dass  diese  Forde- 
rungen nicht  exact  erflillt  waren;  dieselben  gaben  aber 
gleichzeitig  die  Mittel  an  die  Hand,  geeignete  Oorrectionen 
anzubringen. 

Diese  Controlversuche  wurden  so  ausgeführt,  wie  die  eigent- 
lichen Messungsreihen,  nur  wurde  der  Pfropfen  fortgelassen. 
Es  musste  also,  falls  die  Isolation  des  Thermometers  Tg  eine 
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vollkommene  wäre,  die  von  ihm  angegebene  Temperatur  stets 
dieselbe  sein,  wie  die  des  Thermometers  7^,  unabhängig 
1)  von  der  Temperatur  der  Fassung  (T«),  2)  von  der  Strö- 
mungsgeschwindigkeit des  Oases.  Aus  den  13  Versachen, 
die  unter  diesen  Bedingungen  ausgeführt  worden  sind,  lässt 
sich  schliessen,  dass  der  Einfluss  beider  Umstände  auf  das 
Thermometer  Tg  nicht  verschwindet,  und  zwar  ist: 

1)  die  Differenz  zwischen  der  scheinbaren  {Tg)  und  wirk- 
lichen Temperatur  {T^)  des  Gases,  solange  sie  auf  kleine 
Werthe  beschränkt  bleibt,  proportional  der  Differenz  der 
Temperaturen  Ti — Ta^  also  auch  proportional  der  Differenz 
Ta — Tg  bei  gleicher  Strömungsgeschwindigkeit. 

2)  Diese  Differenz  wird  mit  dem  Wachsen  der  Strö- 
mungsgeschwindigkeit kleiner,  jedoch  um  so  weniger,  je 
grösser  die  Strömungsgeschwindigkeit  ist.  Folgende  empi- 
rische Formel  gibt  die  Versuche  mit  genügender  Genauigkeit 

wieder: 

T  —  T 

WO  n  in  Litern  pro  Minute  ausgedrückt  ist.  Daraus  ergibt 
sich  noch  ein  wichtiges  Resultat,  und  zwar,  dass  das  Gas 
genau  die  Temperatur  des  Bades  annimmt.  Dies  folgt  sowohl 
aus  den  Versuchen,  in  welchen  die  Differenz  der  beiden  Bäder 
verschwindend  klein  war,  als  auch  indirect  aus  denjenigen, 
in  welchen  sie  ziemlich  bedeutende  Werthe  erreichte,  da  bei 
gleichen,  aber  entgegengesetzten  Differenzen  zwischen  T«  und 
T5  gleichfalls  gleiche  und  entgegengesetzte  Unterschiede 
zwischen  Tj,  und  Tg  oder  Ta  und  Tg  beobachtet  wurden. 
Ausser  der  Correction  5 (ra  —  !'^^)/(w+ 5)  müssen  die  Werthe 
von  ATIAtp  auf  eine  gemeinsame  mittlere  Temperatur,  für 
welche  20^0.  gewählt  wurde,  zurückgeführt  werden.  Dies 
wird  nach  Thomson  ausgeführt,  welcher  zwischen  0^  und 
100^  gearbeitet  hat.  Wenn  man  bedenkt,  dass  die  Correction 
höchstens  0,013^  C.  beträgt,  gewöhnlich  aber  viel  weniger, 
wird  man  wohl  gegen  dieses  Verfahren  keine  Bedenken  haben. 
Endlich  werden  diese  Wärmetönungen  auf  eine  constante 
Druckdifferenz  von  einer  Atmosphäre  zurückgeführt,  d.  h. 
durch  7601  Jp  multiplicirt. —  Die  auf  diese  Weise  erhaltenen 
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Grössen  von  ATjAp  finden  sich  in  der  Tab.  II;   graphisch 
sind  sie  in  der  Fig.  9  aufgetragen. 

Die  zweite  oben  erwähnte  Bedingung  (die  Adiabacität 
des  Processes)  kann  direct  nicht  geprüft  werden;  dass  sie 
jedoch  nahezu  erfüllt  ist,  kann  man  sich  aus  der  Zusammen- 
stellung von  Versuchen  überzeugen,  welche  bei  demselben 
Drucke,  derselben  Druckdifferenz  und 
verschiedenen  Tg  —  Ta  ausgeführt  wur- 
I  Jb.  den.  Von  dieser  Differenz  muss  der  be- 
gangene Fehler  abhängig  sein.  In  der 
That  bei  7;  -  7^  =  0  ist  das  Gefälle 
der  Temperatur  auf  dem  Elemente 
der  Länge  der  Fassung  ebenso  gross, 
j^  wie  das  Temperaturgefälle  auf  einem 
Elemente  der  Länge  des  Pfropfens. 
Infolge  dessen  begegnet  das  Gas  auf 
seinem  Wege  durch  den  Pfropfen  nur  Körpern  von  der- 
selben Temperatur,  und  demnach  nimmt  es  weder  Wärme 
an,  noch  gibt  es  welche  ab.  Unterscheidet  sich  hingegen 
Ta  von  Tg  um  eine  merkliche  Grösse,  so  kommt  ein 
Wärmeaustausch  ins  Spiel,  und  er  wird  desto  grösser  sein, 
je  mehr  die  Differenz  T^  —  Tg  beträgt.  Wenn  man  nun  Ver- 
suche zusammenstellt,  in  welchen  T^  —  Tg  ungewöhnlich  grosse 
Werthe  (Nr.  11,  26,  25)  oder  ungewöhnlich  kleine  (Nr.  5,  6, 
28,  30)  erreicht  hatte,  so  lässt  sich  keine  Abhängigkeit  zwi- 
schen der  Grösse  der  Abkühlung  (im  Vergleiche  mit  der 
mittleren  Abkühlung,  welche  dem  gegebenen  Drucke  ent- 
spricht) und  dem  Werthe  der  entsprechenden  Differenz 
Ta—Tg  bemerken.  —  Dieses  ist  auch  a  priori  wahrschein- 
lich. In  der  That  hat  das  Gas  eine  wenig  von  der  Fassung 
verschiedene  Temperatur  und  ist  von  ihr  durch  einen  dicken 
Kautschukring  getrennt;  die  Strömungsgeschwindigkeit  ist 
bedeutend,  und  die  Richtung  des  Stromes  der  Wand  parallel. 
In  der  zweiten  Reihe  wurde  direct  mittelst  Wasser  die 
Temperatur  der  Fassung  gleich  der  Temperatur  des  Thermo- 
meters Tg  erhalten.  Infolge  dessen  verschwinden  die  Correc- 
tionen  von  selbst.  Dies  wurde  durch  Zugiessen  kleiner 
Mengen  Wasser  erzielt,    das    nur  sehr  wenig  kälter  oder 
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wärmer  als  Ta  war.  Auf  beständiges  Mischen  des  kleinen 
Bades  war  besonderes  Grewicht  gelegt.  Auch  aus  der  Zu- 
sammenstellung der  Resultate  der  zweiten  Reihe  mit  den- 
jenigen der  ersten  ersieht  man  sofort,  dass  der  Process  prak- 
tisch adiabatisch  vor  sich  ging;  der  begangene  Fehler  war 
nämlich  in  der  zweiten  Reihe  wegen  der  Gleichheit  von  Ta 
und  Tg  jedenfalls  fast  gänzlich  vermieden,  und  doch  stimmen 
die  Resultate  der  beiden  Reihen  nicht  schlechter  überein,  als 
Beobachtungen  einer  und  derselben  Reihe. 

In  der  dritten  Reihe  war  Jp  veränderlich.  Der  Zweck 
dieser  Versuche  war,  kleine  Differenzen  JT  zu  erhalten. 
Wenn  eine  Fehlerquelle  tibersehen  geblieben  wäre,  so  würde 
sie  das  Resultat  in  dieser  Reihe  weit  mehr  beeinflussen.  Das 
Resultat  ist  ein  befriedigendes. 

Schliesslich  ist  noch  eine  mögliche  Fehlerquelle  zu  er- 
wähnen. 

In  der  ersten  Periode  des  Versuches,  in  welcher  der 
Druck  von  einer  Atmosphäre  bis  auf  p^  wächst,  wird  Wärme 
erzeugt,  und  zwar  bei  grossen  p^  beträchtliche  Wärmequan- 
titäten. Da  der  Pfropfen  aus  schlechten  Wärmeleitern  be- 
steht und  dazu  möglichst  gut  von  der  Fassung  isolirt  ist,  so 
könnte  es  leicht  geschehen,  dass  eine  anfängliche  Erwärmung 
des  Pfropfens  und  der  Thermometer  nicht  ohne  Einfluss  auf 
das  Resultat  bleibt,  um  sich  zu  überzeugen,  ob  dies  der 
Fall  war,  wurden  einige  Versuche  in  der  zweiten  Reihe  so 
ausgeführt,  dass  die  Compression  eine  Stunde  vor  dem  Ver- 
suche erfolgte,  und  auf  diese  Weise  die  Erwärmung  beim 
Anfang  des  Versuchs  gänzlich  ausgeglichen  war.  Es  ergab 
sich,  dass  dieser  Umstand  keinen  Einfluss  hat.  Als  Beispiel 
geben  wir  hier  den  vollen  Gang  der  drei  Thermometer  wäh- 
rend einiger  Experimente  in  graphischer  Form  wieder.  Die 
Linien  mit  dem  Index  (28)  (Fig.  10)  können  als  Typus  der 
ersten  Reihe  betrachtet  werden,  die  mit  (34)  als  Typus  der 
zweiten  Reihe  ohne  Vorcompression,  die  mit  (41)  mit  Vor- 
compression. 

Endlich  muss  hervorgehoben  werden,  dass  in  manchen 
Versuchen  die  Gleichgewichtslage  des  Thermometers  Tg  im 
Steigen,  in  anderen  im  Sinken  erreicht  wurde.     Mehrfache 


Digitized  by 


Googk 


518 


E.  Natanson, 


Analysen  des  Gases,  welches  zu  den  Versuchen  verwendet 
wurde,  zeigten,  dass  es  durch  KOH  unabsorbirbare  Theile 
in  so  kleinem  Maasse  enthält,  wie  es  kaum  erwartet  werden 
konnte.  Als  obere  Grenze  kann  man  wohl  0,07  Proc.  an- 
geben. Der  Wassergehalt  hat  sich  im  Mittel  auf  0,2  Proc. 
herausgestellt. 

Die  auf  die  oben  erläuterte  "Weise  corrigirten  Werthe 
von  /iTjAp  sind  in  Tab.  II  mit  den  zugehörigen  mittleren 
Drucken  p  ^  {2pQ+idp)l2  zusammengestellt  und  in  Fig.  9 
als  Ordinaten  aufgetragen,  während  die  Abscissen  den  mitt- 
leren Drucken  proportional  sind. 


Tabelle  IL 

Nr. 

P 

Ap 

Nr. 

V 

AT     1 

Ap 

Nr. 

? 

Jp 

4 

1,52 

1,20 

14 

6,65 

1,26 

19 

^   15,4 

1,35 

5 

1,53 

1,28 

9 

7,00 

1,26 

'  30 

15,9 

1,37 

44 

1,55 

1,28 

11 

7,77 

1,25 

38 

16,0 

1,35 

2 

1,65 

1,24 

12 

7,89 

1,28 

39 

16,0 

1,35 

1 

1,68 

1,21 

22 

8,20 

1,26  , 

40 

16,2 

1,36 

3 

1,86 

1,25 

83 

8,20 

1,28  1 

41 

16,5 

1,38 

45 

2,20 

1,24 

34 

8,50 

1,26 

17 

16,6 

1,36 

46 

2,25 

1,23 

10 

8,53 

1,27 

20 

17,8 

1,39 

47 

2;30 

1,25 

i  15 

8,95 

1,27 

25 

n,4 

1,39 

48 

2,30 

1,24 

1  37 

9,30 

1,28 

42 

17,5 

i;37 

6 

2,54 

1,26 

;  24 

9,72 

1,28 

23 

17,6 

1,41 

7 

4,62 

1,26 

1  21 

11,0 

1,31   1 

43 

18,5 

1,39 

8 

4,77 

1,25 

i  3^ 

12,1 

1,31   1 

36 

18,6 

1,42 

28 

4,95 

1,24 

'  32 

12,1 

1,31 

54 

23,2 

1,47 

26 

5,44 

1,25 

16 

12,9 

1,32 

53 

24,5 

1,49 

13 

5,55 

1,27 

i  lö 

18,6 

1,31 

29 

6,47 

1,27 

27 

13,8 

1,33 

Aus  den  mitgetheilten  Zahlen  ist  der  nächste  Schluss 
der,  dass  die  Abkühlung,  die  die  Kohlensäure  erleidet,  in 
dem  Thomson' sehen  Ausdehnungsprocess  bei  einer  gege- 
benen Druckdifferenz  von  dem  absoluten  Werthe  des  mitt- 
leren Druckes  nicht  unabhängig  ist,  sondern  mit  wachsendem 
Drucke  zunimmt.  Dieser  Zuwachs  kann  in  erster  Annähe- 
rung dem  Drucke  proportional  gesetzt  werden,  sodass  die 
Gleichung  entsteht: 

(1)  ^=1,18  + 0,0126  ;7, 
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wo  JT  in  Graden  Celsius,  {p  =  2^9^+  z/p)/2  in  Atmosphären 
ausgedrückt  sind. 

Bei  dem  Thomson'schen  Ausdehnungsprocess  nimmt 
das  Gas  weder  Wärme  auf,  noch  gibt  es  welche  ab.  Da  also 
die  Summe  der  Aenderungen  der  inneren  Energie  und  der 
geleisteten  äusseren  Arbeit  gleich  Null  sein  muss,  so  gestaltet 
sich  die  Gleichung  des  Processes  nach  einer  bekannten 
thermodynamischen  FormeP)  folgendermassen: 


(2) 


0  =  c,dt  +  [t{^^-p]  dv  +  d{pv). 


Nun  können  alle  denkbaren  Zustandsgieichungen  in  der  Form' 
gegeben  werden: 

(3)  P  =  :^i-fM' 

Wenn  man  diese  Formel  mit  derjenigen  zusammenstellt,, 
welche  die  Anwendung  des  Satzes  vom  Yirial  in  unserem 
Fall  liefert^),  so  ersieht  man  leicht,  dass  die  Grösse  der 
Function  /(r,  t)  den  Werth  des  Druckes  /  (per  Flächenein- 
heit) angibt,  der  von  der  Molecularwirkung  herrührt.  Die 
übrigen  Bezeichnungen  sind  die  allgemein  gebräuchlichen. 
Aus  (3)  wird  erhalten: 

<fe),-.-/(M -<(«),. 

wodurch  (2)  in: 

(4)  0  =  c,dt  +  (/-  <  (^)  j  dv  +  d[pv) 

übergeht. 

Hätte  man  diese  Gleichung  in  den  Grenzen  Tg  und  Ti, 
Vq  und  Vj  integrirt,  so  könnte  man  einen  Mittel  werth  de» 
Ausdruckes/—  t{dfldt)„  ausrechnen,  der  sich  auf  das  mittlere 
Volumen  und  die  mittlere  Temperatur  beziehen  würde,  wozu 
die  Beobachtungen  von  ßegnault,  Amagat  oder  Andrews 
über  das  Verhalten  der  Kohlensäure  dem  Boyle 'sehen  Ge- 
setze gegenüber  herangezogen  werden  müssten.  Bequemer 
und  auch  genauer  ist  es,  anstatt  einzelne  Versuchsdaten  zu 

1)  Vgl.  Clausius,  Mech.  Wärmetheorie.  2.  Aufl.  !•  p.  234. 

2)  Vgl.  Van  der  Waals,  Continuität  u.  s.  w.  p.  13.  56. 
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Hülfe  zu  nehmen,  eine  Interpolationsformel ,  die  die  Com- 
pressibilität  der  Kohlensäure  gut  wiedergibt,  in  die  Formel 
einzuführen.  In  den  engen  Grenzen  der  Temperatur,  um  die 
es  sich  hierbei  handelt, ist  die  van  der  Waals'sche  Grleichung 
völlig  ausreichend.  Um  MissTerständnissen  vorzubeugen,  soll 
ausdrücklich  hervorgehoben  werden,  dass  dabei  von  dieser 
Gleichung  nur  als  einer  reinen  Interpolationsformel  Gebrauch 
gemacht  wird,  indem  sie  dazu  dient,  eine  leichtere  und  schär- 
fere Berechnung  zu  ermöglichen;  über  die  Natur  der  Func- 
tion /  wird  damit  keineswegs  eine  Hypothese  gemacht. 
Schreibt  man  die  Gleichung  (4): 

60  ist  nur  der  Differentialquotient  dpjdv  aus  der  van   der 
Waals'schen  Formel  p  ^  Rti{v  --b)  —  ajv'^  zu  entnehmen. 
Eine  Differentiation  gibt: 

dp R       dt^  _      Rt  2a 

di  ""  r  -  6  '  dr        (r  -  6)«  "*"  r«  ' 

WO  anstatt  dtjdv . , .  dtldp^dp/dv  geschrieben  werden  darf 

und  daher: 

Rj^       2a 

rfr  ""        j  _     R      dl 
V  —  b  dp 

Indem  man  diesen  Ausdruck  in  die  Formel  (5)  einsetzt  und 
einige  Eeductionen  vornimmt,  erhält  man  die  Formel: 


(7) 


_  |i{<'.^«(Hy:-¥)!*iJ^}-:f«M 


^     M.      dt 
i«  —  0  dp 

welche  wir  in  einer  gleich  zu  besprechenden  Weise  benutzen 
wollen,  um  die  linke  Seite  zu  berechnen.  Es  sei  nur  in- 
zwischen bemerkt,  dass  die  Formel  sich  bei  der  Anwen- 
dung des  Boy le 'sehen  anstatt  des  van  der  Waal s 'sehen 
Gesetzes  auf: 
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dt 


f-m. 


V  —  h  dp 


reducirt.  Diese  Formel  liefert  Werthe,  welche  um  25  ^/^  (bei 
kleinen  Drucken)  bis  45%  (bei  grossen  Drucken)  vermindert 
werden  müssen,  um  mit  denjenigen  zu  stimmen,  zu  welchen 
die  Gleichung  (7)  führt,  also  quantitativ  ändert  sie,  wie  zu 
erwarten  war,  die  Resultate.  Nichtsdestoweniger  ist  daraus 
zu  ersehen,  dass  in  der  Zuhülfenahme  der  van  der  Waals'- 
schen  Formel  keineswegs  eine  „petitio  principii"  lag. 

Wenn  man  auf  Grund  der  beschriebenen  Versuche  dtjdp 
als  Function  von  v  darstellen  und  in  die  Gleichung  (7)  ein- 
setzen würde,  so  wäre  man  zu  einem  Ausdrucke  für  die  Grösse 
f—t{dfjdt)v  gelangt,  der  nur  v  und  Constante  enthielte. 
Indessen  wäre  dieser  Ausdruck  eine  sehr  complicirte  empi- 
rische Formel,  die  zwar  der  Grösse  nach  den  Werth  von 
f  —  tißfjdt)^  richtig  angeben  würde,  jedoch  über  die  that- 
sächliche  Form  der  Function  /  nichts  aussagen  würde.  Des- 
halb wollen  wir  die  Grösse/— /(c(//c?^»  für  jeden  experi- 
mentell gefundenen  Werth  von  dpjdt  einzeln  ausrechnen 
und  erst  dann  die  erhaltenen  Zahlen  miteinander  vergleichen. 

Von  den  in  der  Formel  (7)  vorkommenden  Constanten 
sind  die  Grössen  Ä,  a  und  b  die  van  der  Waals'schen 
Constanten: 

R  =  0,003  686;      a  =  0,00874 ;      b  «  0,0023. 

Der  Werth  von  v  wird  aus  der  Gleichung  p  +alv^  =  RTj  (v—b) 
für  jedesmalige  p  =p  ausgerechnet  und  die  Temperatur  gleich 
293  gesetzt.  Die  specifische  Wärme  <?„,  welche  eigentlich  nur 
bei  atmosphärischem  Drucke  experimentell  bestimmt  ist,  wird 
als  unabhängig  vom  Drucke  angenommen,  was  sicherlich  nur 
angenähert  gilt.  Jedoch  würde  die  eventuelle  Correction, 
welche  aus  diesem  Grunde  anzubringen  wäre,  wahrscheinlich 
ohne  wichtigen  Einfluss  auf  das  Ergebniss  der  Rechnung 
bleiben,  da  nach  den  Regnault'schen  Beobachtungen^)  sogar 
die  specifische  Wärme  bei  constantem  Drucke  Cp,  welche  von 

1)  Regnault,  Rel.  des  exp.  2.  p.  224—226. 
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dem  Drucke  in  stärkerer  Weise  als  c„  abhängen  muss,  in 
den  Grenzen  von  1 — 37  Atmosphären  sich  als  constant  er- 
weist. Was  Zahlenwerthe  betrifft,  so  wurde  das  Verhältniss 
der  specifischen  Wärmen  für  Kohlensäure  in  sorgfältiger 
Weise  von  Röntgen^),  Wüllner*),  P.  A.  Müller«)  be- 
stimmt. Aus  einer  Angabe  von  Kundt*)  lässt  sich  dasselbe 
ebenfalls  berechnen.  Die  Resultate  waren:  1,3052  (R.);  1,311 
bei  0«  (W.);  1,282  bei  100^  (W.);  1,265  (M.);  1,3027  (K.). 
Müll  er 's  Werth  ausgenommen  ist  das  üebereinstimmen  vor- 
trefflich zu  nennen.  Dennoch  können  diese  Werthe  nicht 
ganz  richtig  sein.  In  den  Berechnungsformeln,  die  in  diesen 
Untersuchungen  gedient  haben,  wird  nämlich  durchgehend 
der  Differentialquotient  {dpldv)t,  welcher  in  allen  ähnlichen 
Untersuchungen  in  Betracht  kommt,  aus  dem  ideellen  Ge- 
setze pv^Rt  berechnet,  und  dies  führt  in  dem  Falle  der 
Kohlensäure  und  anderer  Gasarten,  wie  NHg,  SOg  u.  s.  w. 
zu  beträchtlichen  Fehlern.  Dem  wirklichen  Sachverhalt 
kommt  man  jedenfalls  näher,  wenn  man  eine  empirische  For- 
mel zur  Berechnung  von  [djj  /  dv)t  benutzt.  Eine  solche  Rech- 
nung habe  ich  durchgeführt  und  gefunden,  dass  die  betreffende 
Correction  für  CO3  1,7^,0  ausmacht,  während  Wüllner  z.  B., 
ohne  diese  Correction  anzubringen,  den  Werth  von  Cpjc^  genau 
auf  0,001%  angibt.  Für  Cj,;cp  bei  20^  habe  ich  deshalb  den 
Werth  1,3224  angenommen;  für  c^  folgt  aus  den  Beobach- 
tungen von  E.  Wiedemann  und  dessen  Formel  für  die  Ab- 
hängigkeit zwischen  Cp  und  t  der  Werth  1,2003  für  20®  C. 
Daraus  ergibt  sich  c«  s=  0,1515  Calorien.  Als  Einheit  der 
Masse  ist  die  Masse  eines  Cubikmeters  CO,  bei  0®  und 
760  mm  gewählt;  der  Druck  ist  in  Atmosphären  ausgedrückt. 
Daher  wird  c,  =  0,1515.1,293. 1,5197  .424  ,,  10332,6  =  0,0124 
mechanische  Einheiten. 

Mittelst  dieser  Werthe  der  Constanten  ist  nach  Formel  (7) 
die  Grösse  (/—  t{df;dt)v)v'  für  jeden  einzelnen  Versuch  aus- 
gerechnet und  in  die  Tabelle  III.  gebracht. 


1)  Röntgen,  Pogg.  Ann.  148.  p.  606.  1873. 

2)  Wüllner,  Wied.  Ann.  4.  p.  821.  18TS. 

3)  P.  A.  Müller,  Wied.  Ann.  IS.  p.  94.  1883. 

4)  Kundt,  Pogg.  Ann.  135.  p.  337.  1868. 
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Tabelle  III. 


1,52 

0,0141 

1,53 

0,0147 

1,55 

0,0147 

1,65 

0,0148 

1,68 

0,0148 

1,86 

0,0150 

2,20 

0,0148 

2,25 

0,0146 

2,30 

0,0149 

2,80 

0,0148 

2,54 

0,0151 

4,62 

0,0148 

4,77 

0,0146 

,'4,95! 

|'5,55! 

'i  6,651 
'  7,00l 

l|7.77| 
li  7,891 
||8,20' 
„  8,201 

8,50. 

8,58| 
li  8,951 


0,0144 
0,0146 
0,0149 
0,0148 
0,0146 
0,0145 
0,0148 
0,0147 
0,0144 
0,0147 
0,0143 
0,0145 
0,0144 


(/-'©>  ?  if-[^y\  ?  ■Hm  -f  ('-'(i>- 


9,30| 
',  9,»2| 
'11,0  I 
'  12,1  I 

12,1   I 
112,9 
il8,6 

13,8 
',15,4 
,J5,9 

16,0 

16,0 
1.16,2 


0,0146 

0,0145 
0,0148 
0,0148 
0,0147 
0,0147 
0,0145 
0,0148 
0,0149 
0,0151 
0,0149 
0,0149 
0,0151 


16,5 
16,6! 

I  17,81 

17,4! 

II  ^^>^l 

17,6, 

18,51 

'1 18,6; 

23,2; 

24,5 


0,0152 
0,0149 
0,0151 
0,0152 
0,0149 
0,0155 
0,0151 
0,0155 
0,0156 
0,0158 


§  3.  Beachtet  man,  dass  in  den  Werthen  von  v  Varia- 
tionen vorliegen,  die  die  Grösse  v*  in  dem  Verhältnisse  von 
1—700  ändern,  so  wird  man  die  Werthe  von  [f—t[dfjd{)^)v^ 
als  constant  annehmen  dürfen;  sollte  z.  B.  {f—t[dfldt)^^  nicht 
dem  Quadrate,  sondern  der  ersten  oder  dritten  Potenz  von 
V  umgekehrt  proportional  ausfallen,  so  müsste  die  Abkühlung 
bei  den  höchsten  Drucken  20  mal  grösser,  resp.  kleiner  als 
in  der  Wirklichkeit  gewesen  sein.  Bin  schwaches  Ansteigen 
des  Productes  mit  dem  Drucke  bei  den  grössten  Drucken 
lässt  sich  zwar  nicht  leugnen,  jedoch  ist  dieses  Wachsen 
einerseits  zu  gering,  andererseits  sind  die  experimentellen 
Schwierigkeiten  zu  gross  und  die  Art  der  Berechnung  nicht 
streng  genug,  als  dass  ein  allzugrosses  Gewicht  darauf  gelegt 
werden  könnte.  Sieht  man  davon  ab,  so  kann  man  den 
Ausdrück/— ^(rf/'/rf^)»,  als  umgekehrt  proportional  dem  Quad- 
rate des  Volumens  ansehen,  d.  h.  schreiben: 


/- 


•(^"0. 


oder  da  vor  der  Hand  c  als  von  der  Temperatur  abhängig 
anzusehen  ist: 

Die  Integration  dieser  Gleichung  gibt: 
(I)  /=  -  ^tf^dt,    oder:    /=  ^  +  tcp{v). 
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Die  Form  der  Function/,  welche  ran  der  Waals, 
Clansins^)  und  andere*;  gewäiilt  haben,  genügen  der  GL  (I^ 
(die  Ton  Clansins,  wenn  die  kleine  Grösse  ^^  in  dem  Aus- 
drucke/« i:^;(/(r+;?j*j  gleich  Null  gesetzt  wird).  In  beiden 
Fällen  ist  ^^r)  gleich  Null  zu  setzen. 

Jedenfalls  scheint  die  umgekehrte  Proportionalität  zu 
dem  Quadrate  des  Volumens  allein  am  nächsten  der  Wahr- 
heit zu  kommen. 

In  Betreff  der  Function  F{jt),  welche  bei  Clausius 
\\t  ist  und  bei  van  der  Waals  1,  können  diese  Ver- 
suche zwischen  den  Formeln  der  beiden  Forscher  nicht  ent- 
scheiden, da  die  Temperatur  möglicherweise  aus  der  Func- 
tion F{i)  herausfallen  könnte;  alsdann  wäre  df\dt^%  und 
man  wäre  auf  das  van  der  Waals'sche  Gesetz  zurückgeführt. 
Um  die  Function  F[f)  zu  bestimmen,  müsste  man  die  be- 
schriebenen Versuche  bei  mehreren  Temperaturen  wieder- 
holen. Dies  lag  freilich  im  Plane  meiner  Untersuchung; 
wollte  man  jedoch  die  Thomson*sche  Abkühlung  in  analoger 
Weise,  wie  bei  Zimmertemperatur,  auch  bei  höheren  messen, 
so  würde  man  auf  so  grosse  experimentelle  Schwierigkeiten 
stossen,  dass  irgendwie  sichere  Resultate  nicht  zu  erhalten 
wären. 

Was  endlich  die  Zahlen  werthe  betrifft,  so  müsste  der  Pro - 
portionalitätsfactor  a  um  etwa  66  Proc.  grösser  an- 
genommen werden,  als  von  dem  holländischen  Physiker 
geschehen.  Aus  der  Clausius'schen  Formel  ergibt  sich  der 
Werth  von  c^v^{f'-t[dfldt))  für  20^  etwa  0,014,  also 
ziemlich  nahe  dem  experimentell  gefundenen. 

Wenn  nun  die  verallgemeinerte  van  der  Waals'sche 
Formel  / aa /^(^)/v*  sich  durch  das  Experiment  bewährt,  so 
entsteht  die  Frage,  wie  müssen  die  molecularen  Kräfte  be- 
schaffen sein,  damit  der  moleculare  Druck  umgekehrt  propor- 
tional dem  Quadrate  des  Volumens  sich  ändere. 

Bei  van  der  Waals'  Ableitung  des  Gesetzes  wird 
angenommen,  dass  man  bei  der  Berechnung  der  Anziehung, 
dio   ein  Gas  auf  seine  Oberfiächenschicht  ausübt,  nur  die 

1)  Clftusius«  Wied.  Ann.  $>.  p.  348.  ISSO. 

2)  Vgl.  Roth,  Wied.  Ann.  11,  p.  1.  ISSO. 
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allernächsten  Gasschichten  in  Betracht  zu  ziehen  braucht; 
alsdann  fällt  die  Frage  nach  der  Abhängigkeit  der  Molecular- 
kräfte  von  der  Entfernung  ganz  aus  der  üeberlegung  wegy 
und  wird  der  Moleculardruck  dem  Quadrate  der  Dichte  der 
wirkenden  Grasschichten  proportional  gefunden.  Nun  ist  aber 
eine  völlig  andere  Auffassung  möglich,  und  zwar  könnte  die 
moleculare  Anziehung  von  der  Entfernung  in  endlichem 
Maasse  abhängig  sein.  Auf  eine  jede  Gasschicht  würden 
dann  alle  anderen  nicht  im  gleichem,  jedoch  im  vergleich- 
barem Maasse  wirken,  und  die  Form  der  Function  f  =  F[t)jv^ 
wäre  direct  durch  die  Form  der  Function  bestimmt,  welche 
die  Abhängigkeit  der  Anziehung  der  Molecule  von  ihrer 
Entfernung  regelt. 

Von  den  Begründern  der  Theorie  wurde  vorläufig  das 
Verhalten  der  Molecule  demjenigen  vollkommen  elastischer 
Kugeln  gleich  gesetzt.  Sie  betrachteten  jedoch  diese  Ansicht 
als  eine  erste  Annäherung,  die  am  einfachsten,  jedoch  nicht 
am  wahrscheinlichsten  ist.  „Die  wirkliche  gegenseitige  Ein- 
wirkung der  Molecule",  sagt  Clausius^),  „ist  wahrscheinlich 
von  dem  Verhalten  harter  elastischer  Kugeln  sehr  verschie- 
den.^' So  wie  man  die  Molecule  als  complicirte,  aus  beson- 
deren Atomen  zusammengesetzte  Systeme  auffasst,  und  Er- 
scheinungen bekannt  sind,  in  den  Molecularkräfte  zu  Tage 
treten,  dürfte  man  die  Hypothese  elastischer  Kugeln  fallen 
lassen,  insofern  man  darin  eine  physikalische  Vorstellung 
und  nicht  ein  analytisches  Hülfsmittel  darin  erblickt.  Eine 
zweite  Hypothese,  nach  welcher  die  Molecule  sich  im  umge- 
kehrten Verhältnisse  der  fünften  Potenz  ihrer  gegenseitigen 
Entfernung  abstossen  sollen,  hat  bekanntlich  Maxwell  eine 
Zeit  lang  für  richtig  gehalten.  Indessen  hat  der  berühmte 
englische  Forscher  diese  Voraussetzung  kaum  als  die  eines 
Naturgesetzes  selbst  angesehen,  vielmehr  nur  als  eine  Fiction, 
die  auf  mathematisch  interessante  Betrachtungen  führt. 

Ein  Ausbau  der  kinetischen  Theorie  „auf  anziehende 
Kräfte  allein"  wurde  vor  kurzem  von  Boltzmann^  angebahnt, 

1)  Clausius,  Wied.  Ann.  10.  p.  92.  1880. 

2)  Boltzmann,  Wied.  Ann.  24.  p.  421.  1^85. 
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wenigstens  wurde  daselbst  auf  die  Möglichkeit  einer  solchen 
Lösung  des  Problems  hingewiesen.  Von  derartigen  Hypo- 
thesen darf  man  weiteren  Fortschritt  erwarten,  jedenfalls 
wird  man  von  ihnen  mit  Recht  yerlangen  können,  dass  sie 
von  dem  van  der  Waals'schen  Gesetze  (F{t)lv^)  Rechen- 
schaft geben. 

Phys.  Inst,  der  Univ.  Strassburg. 


X.    Bemerkungen  zur  Abhandlung 

des  Hrn.  Mob.  v.  Heimholt»^):  „die  Aenderungen 

des  Grefrierpv/nktes  etc.^^;   von  Fran»  Koläcek. 


Hr. R.  V.  Helmholtz  behandelt  im  Märzhefte  dieses  Jahres 
die  Frage  nach  dem  Zusammenhange  der  Dampfspannungen 
über  Eis  und  Wasser  bei  gleicher  Temperatur,  ein  Problem, 
das  ich  vollständig  allgemein  im  Octoberhefte  1886  dieser 
Annalen  gelöst  habe.  Die  von  Hrn.  R.  v.  Helmholtz  gege- 
bene Formel  ist  blos  das  erste  Glied  der  Reihe,  in  welche 
man  meine  allgemein  giltige  Formel  nach  Einsetzen  der 
Wasserconstanten  entwickeln  kann.     Es  ist  nämlich*): 

log^  =  4,503  log ?^V  L869  ^ 

=  -<.  0,009  65  (l  +  <.  0,000531  ...), 
während  Hr.  K.  t.  Helmholtz  findet: 

log^=  -<.  0,0096. 

Auf  einzelne  Bemerkungen  des  Hrn.  R.  v.  Helmholtz 
über  meine  ^)  vor  fünf  Jahren  veröffentlichte  Theorie  des 
Gefrierpunktes  von  Salzlösungen  hätte  ich  Folgendes  zu  er- 
widern. 

Das  Gesetz  der  Gleichheit  der  Dampfspannungen  über 


1)  R.  V.  Helmholtz,  Wied.  Ann.  80.  p.  401.  1887. 

2)  Koldcek,  Wied.  Ann.  29.  p.  349.  1886. 

3)  Koldöek,  Wied.  Ann.  15.  p.  88.  1882. 
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Eis  (pe)  und  Salzlösung  (p)  bei  der  Gefriertemperatur  habe 
ich  nicht  verniuthungsweise  ausgesprochen,  wie  Hr.  R.  t. 
Helmholtz  meint,  sondern  als  Schluss  hingestellt.  Meine 
diesbezügliche  Aeusserung  lautet  nämlich:  „Die  stabile  Co- 
existenz  von  festem  Eis  und  der  Salzlösung  bei  der  Erstar- 
rungstemperatur führt  zu  dem  Schlüsse,  dass  der  Gefrier- 
punkt einer  Salzlösung  derjenige  Punkt  ist,  wo  Eis  und 
Lösung  dieselbe  Dampfspannkraft  besitzen."  Die  damals 
weggelassenen,  indess  auf  der  Hand  liegenden  Zwischen- 
glieder des  Schlusses  können  doch  offenbar  nichts  anderes 
besagen,  als,  dass  bei  Verschiedenheit  beider  Dampfspan- 
nungen entweder  die  Menge  des  Eises  zunehmen  und  der 
Wassergehalt  der  Lösung  abnehmen  müsste,  oder  umgekehrt. 
Stets  würde  dies  eine  Verletzung  der  Prämisse  bedeuten, 
dass  stabile  Coexistenz  von  Eis  und  Lösung,  also  Gefrier- 
punkte überhaupt  möglich  sind.  Die  Prämisse  selbst  ist 
eine  namentlich  durch  Rüdorff's  Arbeiten  feststehende 
Thatsache.  Hr.  ß.  v.  Helmholtz  bemerkt  ferner,  ich  hätte 
mir  den  mathematischen  Ausdruck  des  Gesetzes  dadurch 
erschwert,  dass  ich  die  Spannung  des  überkühlten  Wassers 
nicht  in  Betracht  zog. 

Dies  hat  darin  seinen  Grund,  dass  in  der  von  mir  ge- 
gebenen Gefrierpunktsdefinition  nichts  vorliegt,  was  darauf 
hinweisen  würde,  davon  abgesehen,  dass  man  erst  gegen- 
wärtig mit  Sicherheit  von  der  verschiedenen  Dampfspannung 
des  Eises  und  Wassers  sprechen  kann,  während  man  dies 
vor  fünf  Jahren  nicht  thun  konnte.  Um  dem  unter  dem 
Gefrierpunkte  des  reinen  Wassers  unsicheren,  jedoch  in  der 
Wülln  er 'sehen  Formel  bei  höheren  Temperaturen  vorkom- 
menden p„  auszuweichen,  beschloss  ich,  die  Dampfcurve  der 
Salzlösungen  theoretisch  zu  verlängern,  und  habe  dies  soweit 
durchgeführt,  dass  man  für  jede  Concentration  die  Lage 
des  Gefrierpunktes  angeben  kann,  wenn  Daten  über  speci- 
fische  Wärmen  des  Dampfes,  resp.  der  Salzlösungen  in  ihrer 
Abhängigkeit  von  Concentration  und  Temperatur,  sowie  eine 
empirische  Formel  für  die  Eisdampfcurve  vorliegen.  Weil 
mir  die  zugehörigen  empirischen  Daten  nicht  zur  Hand  waren, 
und  dieselben,  wie  ich  gegenwärtig  sagen  darf,  in  wünschens- 
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werther  Vollständigkeit  überhaupt  noch  nicht  vorliegen,  so 
specialisirte  ich  die  Formel  für  den  Fall  kleiner,  theoretisch 
gesprochen  unendlich  kleiner  Concentrationen,  und  erst 
hier  benutzte  ich  Kirchhoffs  bekannte  Relation 
zur  Darstellung  der  Eisdampfcurve. 

Hr.  ß.  V.  Helmholtz  verlängert,  mitunter  ohne  Rück- 
sicht darauf,  dass  die  von  Hrn.  Tarn  mann  ^)  gegebenen  Werthe 
u  =  (pt9~p)lpw  deutlich  ausgesprochene  Maxima  und  Minima 
zeigen,  die  ]w-Curve  nach  einem  nicht  allgemein  richtigen 
Verfahren  und  kommt  infolgedessen  zu  grossen,  selbst  GQ^Jq 
betragenden  Differenzen  zwischen  Beobachtung  und  Rech- 
nung. Da  hierbei  Verdünnungswärmen  ins  Spiel  kommen, 
so  mögen  dieselben  auch  in  die  früher  von  mir  abgeleiteten 
Formeln  eingeführt  werden. 

Es  mögen  T,  T^  zwei  beliebige  Temperaturen,  A,  A^, 
/,  /j  zugehörige,  auf  die  Gewichtseinheit  des  Dampfes  be- 
zogene Verdampfungswärmen  der  Salzlösung  und  des  reinen 
Wassers  bedeuten. 

Es  sei  ferner: 

T 

die  mittlere  specifische  Wärme  der  Salzlösung,  C  jene  des 
Dampfes  bei  constantem  Volum  in  gleichem  Sinne,  Cq  die 
des  Wassers,  s  die  Salz-,  w  die  Wassermenge;  dann  ergibt 
der  von  mir  gegebene  Kreisprocess^: 

l^X,+{T,-T)[±{cs  +  cw)-c]. 

so  folgt: 


Setzt  man: 

s =  0,        /"  - 

•-0,      c 

=  Co. 

/-^  +  (2\- 

T)[c,- 

-C] 

und  durch 

Elimination  des  C: 

A  -  /==  A,  -  /i+  (T;-  T)  [£{cs  +  cw)  -  cj. 

Der  Dampf  befolge  bei  der  Temperatur  Tdas  Mariotte- 
sche Gesetz,   sodass  pv  ^ pu,v„  =  ET,  wo  pv,  pu,v„  Druck 

1)  Tammann,  Wied.  Ann,  24.  p.  528.  1885. 

2)  Kold^ek,  Wicd.  Ann.  15.  p.  40.  1882. 


Digitized  by 


Googk 


Aenderungen  des  Gefrierpunktes,  529 

und  specifisches  Volumen  des  über  der  Lösung,  resp.  Wassers 
▼orhandenen  Dampfes  bedeuten. 

Die  Clap eyr on' sehe  Relation  gibt: 

A  =  ^rr|j;        l^Av^^T  und  damit: 

Aj  —  l^  können  wir  ebenfalls  durch  die  Dampfeurve  aus- 
drücken, wollen  es  aber,  sowie  auch  den  zweiten  Summanden, 
auf  Lösungs-,  resp.  Verdünnungswärmen  zurückführen. 

(Aj  — /i)dtr  bedeutet  die  Wärmemenge,  die  gewonnen 
wird,  wenn  die  Lösung  von  s  Salz  und  w  Wasser  mit  dw 
Wasser  verdünnt  wird.  Wir  definiren  {X^  —  /J/5  =  Fals  rela- 
tive Verdünnungswärme. 

Sie  hängt  mit  Lösungswärmen  so  zusammen: 

Es  werde  s  Salz  in  {w  —  dw)  Wasser  mit  Wärmeaufwand 

s  Zrj  (5,  w  —  dw)  gelöst  und  die  Lösung  unter  Wärmegewinn 

(Aj  — /Jdtr  mit  dw  Wasser  verdünnt.    Andererseits  werde  s 

in  ti7  Wasser  mit  Aufwand  sL^{s,w)  direct  gelöst.     Hieraus: 

*Zj {s,  w  —  dw)  —  (Aj  —  l^)dw  ^  sL^{Sf  w) 

oder:  bJlA^  v=^ -i^. 

Die  relativen  Verdünnungswärmen  sind  somit  negative 
Differentialquotienten  von  Lösungswärmen  oder  positive 
Differentialquotienten  der  Thomsen 'sehen  Verdünnungs- 
wärmen, wenn  beide  auf  die  Gewichtseinheit  des  Salzes  be- 
zogen sind. 

Sind  femer  sL,  sL^  Lösungswärmen  für  s  Salz  in  w 
Wasser  bei  T,  resp.  2\,  so  ergibt  die  von  Person  gefun- 
dene, aus  dem  ersten  Hauptsatz  von  selbst  fliessende  Relation 
die  Gleichung: 

sL  +  (Tj  -  T)c{s  +  w)^{c..s  +  c^w){T^  -  T)  +  A*. 

Darin  ist  c,  die  specifische  Wärme  des  festen  Salzes. 
Durch  Differentiation  nach  „tr^'  folgt: 


▲nn.  d.  Pliyt.  «.  Chenu    N.  F.   XITT.  34 
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Damit:    RA  T^  ^\,logj-^-s  %'^-  +  *  ^  -  *  f^    oder: 

(1)  log^^=   iog'^  +  ^/r.^;       V=-^- 

T  Ti  T 

Insofern  die  Anwendung  des  Mariotte'schen  Gesetzes 
auf  wenig  überhitzte  Dämpfe  gestattet  ist,  darf  diese  Formel 
als  strenger  Ausdruck  der  Dampfcurve  über  Salzlösungen 
angesehen  werden.  Für  sehr  kleine  s  ergibt  sich  \ogp^p 
oder  {pv}—p)lPto  von  T unabhängig,  wie  Hr.  Wüllner  gefunden 
hat.  Ohne  genaue  Kenntniss  des  V  lässt  sich  kein  einfaches 
Gesetz  aufstellen,  und  ist  die  Wüllner 'sehe  Relation  noch 
immer  der  beste,  allerdings  nicht  genau  gültige  empirische 
Ausdruck  für  die  Spannkräfte  über  Salzlösungen.  Aus(l)  folgt; 

Für  dLjdto  =  0  =  F  hat  logp„/^  Maxima,  Minima  oder 
wird  stationär.  Daselbst  ist  die  relative  Verdünnungs- 
wärme NulP);  logprojp  wächst,  wo  die  relative  Verdün- 
nungswärme  negativ  ist,  nimmt  ab,  wo  sie  positiv  ist. 

Lässt  man  2"=  273  —  t  die  Gefriertemperatur  bedeuten, 
so  wird  nach  der  von  mir  gegebenen  Gefrierpunktsdefinition 
p  gleich  pi.    Somit  folgt,  wenn  man  setzt: 

log  ^  =  4,503  log  ^^  +  1,869  ^^ 

"^  =  -  ^  0,009  65  (1  +  ^  0,000  531 ) 

das  Gefrierpunktsgesetz: 

(2)  0,00965^(1  +  ^000531)  =  log^  |  +  -—j^  V. 

Ti  T 

Die  Temperatur  T^  ist  arbiträr  wählbar.  Für  r=  T, 
ergibt  sich  die  sehr  einfache  Formel: 

0,009  65  ^  (1  +  ^  0,000  531)  =  log  ^,  , 

T 

bringt  aber  wenig  Nutzen,  weil  man  den  Verlauf  von  log  p^/p 
unter  Null  noch  nicht  kennt,  und  deshalb  aufs  Gerathewohl 
extrapoliren  muss. 

Will  man  ausden  Tammann'schen*)  oder  Wüllner'schen 

1)  Vgl.  kirchhoff,  Pogg.  Ann.  103,  p.200.  1858. 

2)  Tammann,  Wied.  Ann.  24«  p.  52S.  1884. 
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SpanDkraftstabellen  die  Gefrierpunkte  genau  berechnen,  so 
müssen  Daten  über  relative  Yerdünnungswärmen  und 
ihre  Veränderlichkeit  mit  der  Temperatur  Torliegen. 
Thomsen  hat  bei  etwa  18^0.  Verdünnungswärmen  gemessen, 
die  jedoch,  weil  sie  Integrale  relativer  Yerdünnungswärmen 
sind,  für  unsere  Zwecke  nur  insofern  verwerthet  werden 
können,  als  sie  den  Gang  der  Curve  log  (/>„  jp)  bei  niedrigeren 
Temperaturen  angeben.  Um  ohne  Eenntniss  der  Grösse  V 
den  wahrscheinlichsten  Werth  des  Gefrierpunktes  aus  den 
Spannkraftstabellen  zu  gewinnen,  muss  man  sich  die  Frage 
vorlegen,  bei  welcher  Temperatur  T^  das  Weglassen  des 
Gliedes: 

m 

1' 

T 

den  kleinsten  procentischen  Fehler  bedingt.  Nennt  man 
dieses  Glied: 

y,      log^,«a:,      <(1  + 0,000 53 W)   kurz   t, 

so  hat,  wenn  t=^x  +  y=ix[\+  yjx)  besteht,  {yjxY  oder 
{yl[t  —  y)y  ein  Minimum  zu  sein. 

Dies  fordert:     ^  «  0  und  y-|J^  <  0. 

Aus  x^t^y  folgt,  dass  dort,  wo  dy\d Tj  =s  0  ist,  gleich- 
falls dx\d  7\  «  0  ist. 

Die  zu  benutzenden  Temperaturen  haben  also  die  Eigen- 
schaft, dass  in  ihnen  die  Curve  log  p^lp  Minima  oder  Maxima 
besitzt 

Ist  y  positiv,  d.  h.  ist  der  Werth  x^logp^jp  bei  höheren 
Temperaturen  kleiner  als  beim  Gefrierpunkte  der  Salzlösung, 
80  muss,  weil  d^xjdT^^^-d^yldT^^htj  \xni  y{d^yldT^^)<0 
sein  soll,  ö*a?/ö2\*<0  sein.  Es  müssen  also  Maxima  be- 
nutzt werden,  und  zwar  in  Anbetracht  der  Formel  für  den 
procentischen  Fehler  (yl(t  —  y)y  die  kleinsten  Maxima 
von  \ogp„/p.  Dies  tritt  bei  jenen  Salzen  ein,  die  in  niedri- 
gen Temperaturen  positive  Verdünnungswärmen  besitzen,  so 
bei  Chlorcalcium,  Bromnatrium,  Kupfersulfat,  Zinksulfat, 
Chlorbarium. 

34* 
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Ist  die  Verdünnuiigswärine  in  niedrigeren  Temperaturen 
negativ,  wächst  also  log  puj/p,  wenn  man  zu  höheren  Tem- 
peraturen aufsteigt,  wird  also  y  negativ,  so  hat  man  aus 
ähnlichen  Gründen  die  kleinsten  Minima  zu  wählen. 

Die  Richtigkeit  dieser  Berechnung  setzt  allerdings  vor- 
aus, dass  in  diesen  Minimis  die  Curve  log  p^/p  nicht  unter 
ihren  Werth  beim  Gefrierpunkte  sinkt,  und  ähnlich,  wenn 
Maxima  benutzt  werden.  Die  in  dieser  Weise  berechneten 
Gefrierpunkte  sind  somit  nur  dann  als  die  wahrscheinlichsten 
zu  betrachten,  wenn  in  diesem  Falle  die  Differenz  zwischen 
beobachteten  und  berechneten  Gefrierpunkten  negativ  wird 
und  ähnlich  im  anderen  Falle  positiv;  werden  sie  positiv,  so 
ist  dies  ein  Beweis  dafür,  dass  die  Curve  log pv,lp  bei  ihrem 
kleinsten  Minimum  unter  den  Werth  des  Gefrierpunktes 
gesunken  ist.  Dann  wäre  das  zweitnächste  Minimum  zu  be- 
nutzen. Doch  gehe  ich  darauf  nicht  weiter  ein,  nachdem 
leicht  eingewendet  werden  könnte,  dass  man  in  dieser  Weise 
die  Minima  so  lange  zu  suchen  hätte,  bis  man  das  richtigste 
findet,  was  aber  nur  bei  Kenntniss  des  richtigen  Gefrier- 
punktes möglich  ist.  Deshalb  stelle  ich  die  Werthe  der 
Gefrierpunkte,  wie  sie  die  kleinsten  Maxima  und  Minima 
ergeben  haben,  nur  einfach  zusammen.  Die  Minima  und 
Maxima  las  ich  aus  den  Spannkraftstabellen  so  ab,  wie  sie 
dort  stehen,  ohne  Kritik  zu  üben,  ob  manche  von  ihnen  es 
nur  durch  Beobachtungsfehler  sein  könnten. 

Die  im  Kopfe  der  Tabelle  I  vorkommende  Grösse  m, 
von  Tammann  relative  Spannkraftsemiedrigung  benannt,  ist 
definirt  durch  fjL  =  (j»«,  — ;>)/;>«.  1000/ ä,  wobei  s  die  Gewichts- 
theile  Salz  auf  u?  =  100  Theile  Wasser  bedeuten.    So  folgt: 


'"^^  p         1000  V*^  2000 j 


und   die  irelative  Gefrierpunktserniedrigung,   auf  «=10  be- 
zogen, folgt  aus: 


t  = 


1  4-  0,000  531 


i(i  +  Ä)- 1.045. 
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Tabelli 

B   I. 

Salz 

^±'m.^"'      Ber-         Beob.    ßeob..Ber. 
von^        (Koldiek)  Rüdorff      (Kol.)      | 

ßeob.- 
[v.  Hell 

Chlor  kalium 

4,32 

4,61 
«»13,82 

4,46               -3% 
«=12      [corrig.  0«,o] 

O'U 

Jodkalium 

1,92 

2,14 
«=66,61 

2,11 
«=58,15 

-2^ 

300,0 

Bromkalium 

2,84 

8,08 
«=85,40 

2,90 
«=31,1 

-60/o       . 

-  8^0 

Kalinitrat 

2,50 

2,68 
«=12,68 

2,42 

«=12 

-9%       • 
[corrig.  0%] 

-  1% 

Chroms.  Kali 

(r<0?) 

1,85 

1,97 
«=25,35 

1,90 
«=24 

-4%       ■ 

-210/, 

Chrom.  Kali 

(r<o?) 

2,05 

2,23 
«=48,9 

2,00 
«=50 

-n,5% 

-350/, 

Chloniatrium 

6,17 

6,79 
«=21,94 

6,40 
«=20 

-  6«'o             0<»/o 
corrig.  —  3% 

» 

5,81 

6,33 
«=14,28 

6,10 
«=14,78 

-  3,7%      +3% 
[corrig.  0%] 

Bromnatrium 

r>o 

8,78 

4,11 
«-81,93 

3,80 
«=26,31 

+  80/o 

-40/, 

V 

3,21 

8,44 

«=18,24 

8,54 
«=12,0 

-3% 

7% 

Schwefeb.  Natron 

2,11 

2,24 
««18,81 

2,50 
«=12,22 
Coppet 

+  100/, 

12% 

»>             » 

2,20 

2,34 

««20,22 

2,25 

«=20 

-  40/. 

400/, 

Salpeters.  Natron 

3,30 

3,61 
«=15,20 

3,45             -  4%         200/, 
«=16      [corrig.  +7»/o] 

V                        V 

8,23 

8,58 
«=52,47 

3,07            -14,5% 
««40     [corrig.  0%] 

-30/, 

Chlorammonium 

5,78 

6,48 
««28,32 

6,50 
««12 

0 

+  90/, 

Schwefels.  Ammos 

i.      2,83 

2,48 
«=13,93 

2,63 
««30 

+  6^ 

+  40/, 

ßhodankalium 

2,91 

3,12 
«=20,48 

3,25 
«=20 

+  40/, 

— 

Chlorstrontium 

1,77 

1,91 
«=44,72 

2,04 
«=44 

+  1'U 

— 

CaClj  +  6H^0 

r>o 

2,21 

2,40 
«=39,71 

2,31 
«  =  45,05 

-  ÖO/o 

-400/, 

CaCl,  +  6H,0 

r>o 

1,93 

2,04 
«  =  17,24 

2,26 
««17,20 

+n'/o 

-690/, 
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Salz 


CuSO^  +  5H,0 
F>0 

Schwefels.  Kali 
(r>0?) 

Jodnatrium 


Chlorbarium 
F>0 


Kleinste  Min. 
oder  Max. 


Ber. 


Beob.    Beob.-Ber.    Beob.-Ber. 


von  fi 
0,69 

1,61 
1,98 
2,54 
1,97 
1,73 


(Koldcek)  Rüdorff      (Kol.)        (v.Helmh.) 


0,782  0,78 

*=51,2  Coppet 
^=50 

1,70  2,06 

*=ll,68  *=8 

2,05  2,42 

*=  13,22  (interp.) 

2,78  2,70 

Ä  =  49,37 

2,14  2,23 

*  =  39,10  *=38 

1,88  1,88 

*=  13,27  «=14 


+  170/0  -19*0 

+  15%  -39% 

-  2%  0^0 

+4%  1% 

+  3%  +49  /o 


Für  einige  der  Salze,  wie  Natriumnitrat,  Ealinitrat^ 
Chlorkalium  und  Chlornatrium,  hat  Hr.  Winkelmann^)  die 
Lösungswärmen  bei  0  und  50^  C.  als  Function  der  Concen- 
tration durch  empirische  Formeln  dargestellt.  So  gut  nun 
auch  diese  Formeln  die  beobachteten  Werthe  der  Lö- 
sungswärmen wiedergeben,  so  ungenau  können  sie  werden, 
wenn  man  aus  ihnen  durch  Differentiation  die  Verdünnungs- 
wärmen berechnet.  Die  mit  Hülfe  derselben  berechneten 
Werthe  dL;dw  weichen  von  denen,  die  man  durch  Inter- 
polation der  direct  beobachteten  Werthe  findet,  oftmals  um 
10  bis  20  Proc.  ab.  Immerhin  habe  ich  sie  benutzen  können, 
da  sie  ohne,  dies  nur  in  einem  Correctionsgliede  vorkommen. 
Extrapolationen  aus  rfi/ö?/?j-5o  und  dLjdwt^  habe  ich  ver- 
mieden und  das  Integral: 


T, 

n 


dZdT 

dw  r« 


nur  für  das  Intervall  0 50®  C.  benutzt. 


273+50 


Dabei  setzte  ich:    1   5— ^=^  einfach  mit  ^        (i^^  —  sHö' gleich. 

273  ^     ' 


Damit  ergibt  sich  Tab.  II. 


l)  Winkelmann,  Pogg.  Ann.  U».  p.  1.  1873. 
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Tabelle  IL 

Salz           8 

dB 

dL 

dL 

^«'(26) 

^[Rüd.]  ^^"• 

Ber.      \ 
[KoL]  Fehler 

Natriamnitrat  15,20 

0,111 1) 

0,046 

0,078 

3,45 

0,413 

3,20     +7% 

»             52,47 

0,128 

0,064 

0,096 

3,07 

0,51 

3,07       0% 

Chlornatrium    14,78 

0,089 

0,010 

0,05 

6,10 

0,26  . 

6,07       O^'o 

„             21,94 

0,111 

0,015 

0,053 

6,40 

0,27 

6,52    -2ö'o 

Kalinitrat         12,68 

0,099 

0,05 

0,052 

2,42 

0,27 

2,41        0^0 

Chlorkai.    *  =  18,82 

0,047 

0,013 

0,030 

4,46 

0,17 

4,44       0^'« 

Beim  Anblick  beider  Tabellen  wird  man  das  Gefrier- 
punktsgesetz  als  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  bestätigt 
bezeichnen  können.  Die  grössten  Differenzen  zeigen  schwefel- 
saures Kall,  Jodnatrium  (^=sl3,2)y  chromsaures  Kali,  schwefel- 
saures Natron  und  Chlorcaicium. 

Betrachtet  man  aber  die  Spannkraftscurven  dieser  Lö- 
sungen, so  wird  man  über  den  geringen  Grad  der  Ueberein- 
stimmung  sich  nicht  zu  wundern  brauchen.  Ich  verweise 
deswegen  nur  auf  einige  derselben. 

Jodnatrium  (Diff.  +18Proc.)  zeigt,  wenn  man  /i  als 
Ordinate  und  p,c  als  Abscisse  auf  Millimeterpapier  aufträgt, 
folgendes  Verhalten:  Die  Curve  fällt  convex  gegen  die  /?«,- 
Axe,  lehnt  sich  an  dieselbe  von  p^,  =s  300  mm  asymptotisch 
an,  wird  also  nahezu  stationär  mit  /i  =  2,08.  Dagegen  ist 
nach  Thomsen  F^g  negativ,  sodass  ^  bei  18^  C.  steigt.  Es 
existirt  also  hinter  18^  ein  Maximum  von  u,  und  man  kann 
gar  nicht  vermuthen,  wie  die  Curve  gegen  den  Gefrierpunkt 
zu  läuft.  Um  so  weniger  ist  es  erlaubt,  von  den  stationären 
Werthen  des  jii=2,08  die  Curve  über  den  Kopf  des  Maximums 
hinaus  zu  verlängern. 

Am  nächsten  liegt  es,  eine  Symmetrie  der  Curve  um 
den  Kopf  des  Maximums  anzunehmen;  dann  dürfte  die  Curve 
bei  der  Gefriertemperatur  auf  fi  =  2,08  zurückkommen.  In 
dieser  Weise  ergibt  sich: 

t  =  2,23  ber.,     t  =  2;48  (Rüdd.),     t  =  3,44  (R.  v.  H.). 

1)  Der  durch  directe  Interpolation  gefundene  Werth  ist  um  16  Proc. 
kleiner.  Hiermit  wäre  dLjdw.^^  0,05  statt  0,078,  und  die  Correctur  0,26, 
das  berechnete  t  =  3,19.  Aehnlich  für  Natriumnitrat  *  =  52,47.  Umge- 
kehrt bei  Kaliumnitrat.  Alle  oberen  Werthe  sind  indess  nach  der  empi- 
rischen Formel  Winkelmann's  berechnet  und  nicht  interpolirt. 


Digitized  by 


Googk 


536  F.  Dvoi-ak. 

Chlor  calcium;  V^^>0.  Die  Curve  fällt  bei  t^\&^  C, 
während  sie  innerhalb  des  von  Tarn  mann  gemessenen  Ge- 
bietes bis  zu  einem  Maximum  ansteigt;  von  da  ab  wird  sie 
convex  gegen  die  ;>«-Axe  verlaufen,  nahezu  stationär  mit 
iu=l,92,  (5=17.24)  und  |M  =  2,21  (j?=:39,71).  Es  folgt  hieraus, 
dass  in  ziemlich  ausgedehnten  Gebieten  positive  und  negative 
Verdünnungswärmen  vorkommen,  wodurch  sich  der  Werth  des 

fV^idTjT^)   bedeutend  reducirt.     Verlegt  man  Tj  in  jene 

T 

Temperaturen,  wo  die  u  stationär  werden,  so  muss  man  aus 
dem  Umstände,  dass  die  Curve  gegen  den  Gefrierpunkt  zu 
steigt,  nur  schliessen,  dass  fi  beim  Gefrierpunkte  grösser  ist 
als  1,92,  resp.  2,21.    Hieraus  findet  man: 

8  =  17,24,     t  >  2,04,     2,26  (Rüd.),     3,83  (R.  v.  H.), 
*  =  39,7 1 ,     t>  2,32 ,     2,39  (Rüd.),     3,22  (R.  v.  H.) . 
Brunn,  den  24.  März  1887. 


XL    Bemerkungen  zu  der  Mittheilung 

"von  F.  Seesen  ^,JJcu8ti8che  Beobachtungen^); 

van  F.  Dvorak. 

(HteriM  TAf.  IV    Fig.  11— IS.) 


I.  „lieber  die  Ursache  der  Rippenbildung  bei 
den  Staubfiguren  von  Kundt/<  Neesen  verkürzt  den 
•erregenden  Glasstab  in  der  Kundt'schen  Röhre  immer  mehr 
und  findet,  dass  der  Rippenabstand  mit  der  Wellenlänge  nicht 
proportional  abnimmt,  was  als  Beweis  gegen  die  Bourget'- 
sche  Theorie  der  Rippenbildung  dienen  soll.  Diese  Schluss- 
folgerung beruht  auf  der  Voraussetzung,  dass  lange  und  kurze 
Stäbe  gleich  grosse  Schwingungsamplituden  besitzen,  während 
doch  lange  Stäbe  grössere  Excursionen  machen,  selbst  wenn 
die  tönenden  Stäbe  immer  in  derselben  Weise  gestrichen 
werden,  ebenso  wie  tiefe  Stimmgabeln  im  allgemeinen  grössere 
Excursionen   machen   wie   hohe.     Es  werden   daher  längere 

1)  F.  Neesen,  Wied.  Ann.  30,  p.  432.  1887. 
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Stäbe  schon  der  grösseren  Amplitude  wegen  breitere  Rippen- 
abstände geben.  ^) 

IL  „Ueber  eine  eigenthümliche  Strömungs- 
erscheinung bei  Schallschwingungen,  über  die  so- 
genannte akustische  Anziehung  und  über  das  Schall- 
radiometer." In  diesem  Abschnitt  sucht  Nee  sen  eine  neue 
Theorie  der  akustischen  Bewegungserscheinungen  herzuleiten. 

Zuerst  stellt  Nee  sen  über  die  von  mir  schon  mehrfach 
untersuchten  Luftströme  (bei  kleiner  runder  OeflFnung  in  einer 
ebenen  Platte)  neuerdings  Versuche  an.  Nun  ist  aber  be- 
kannt, dass  die  Länge  eines  cylindrischen,  an  einer  Seite 
geschlossenen,  auf  der  anderen  theilweise  gedeckten  Reso- 
nators kleiner  ist,  als  eine  Viertelwellenlänge  des  erregen- 
den Tones;  nebstdem  ist  es  selbstverständlich,  das  in  einem 
Resonator  stärkere  Luftschwingungen  auftreten,  als  in  einem 
Nichtresonator;  diese  Thatsachen  erklären  das  Ergebniss  der 
Versuche  Neesen's  vollständig;  dass  auch  nebstdem  die 
Grösse  der  kreisförmigen  Oeffnung  in  der  Platte,  womit  das 
eine  Ende  des  Resonators  bedeckt  war,  auf  die  Stärke  des 
Luftstromes  von  Einfluss  ist,  folgt  schon  aus  meinen  früheren 
Versuchen,  und  habe  ich  aus  eben  diesem  Grunde  überall 
den  OefiFnungsdurchmesser  genau  angegeben. 

Zur  Erklärung  der  akustischen  Anziehung  greift 
Nee  sen    auf   die    schon    längst    verlassene    Analogie    mit 

1)  Die  Ursache  der  Rippenbildung  dürfte  wohl  einfach  sein;  in  jeder 
mit  Wasser  gefüllten  Schüssel,  wo  sich  auf  dem  Boden  Staub  und  dergl. 
abgesetzt  hat,  bUden  sich  die  Rippen  sofort,  nachdem  das  Wasser  durch 
«inen  Anstoss  der  Schtissel  in  Schwingungen  geräth.  Auch  in  freier  Luft 
entstehen  durch  Knallgasexplosionen  oder  electrische  Funken  Rippen. 
Nach  meiner  Ansicht  wird  der  Staub,  dort  wo  er  lockerer  ist  und  nicht 
so  fest  aufliegt,  durch  die  Bewegung  des  schwingenden  Mittels  mit- 
genommen und  so  an  die  cdmpacteren,  in  Ruhe  gebliebenen  Partien  des 
Staubes  geworfen,  wo  er  sich  verfängt  und  hängen  bleibt.  (Siehe  darüber 
meine  Mittheilung  „Ueber  die  Entstehungsweise  der  Kundt*  sehen 
Staubfiguren"  Pogg.  Ann.  151.  p.  634.  1874).  Das  Aufrichten  der 
Rippen  habe  ich  durch  eine  Stauung  des  schwingenden  Mediums  an 
beiden  Seiten  der  Rippe  zu  erklären  gesucht.  Die  in  Run  dt 'sehen  Röhren 
zuweilen  an  den  Knoten  auftretende  Ringfigur  ist  ebenfalls  in  der  eben 
erwähnten  Mittheilung  erklärt. 
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dem  Versuche  Ton  Clement  und  Desormes  zurück;  dieser 
Versuch  gelingt  bekanntlich  nur  mit  zwei  parallelen,  in  ge- 
ringer Entfernung  befindlichen  Platten,  während  der  Schall 
auch  kleine  Kügelchen,  Fäden,  selbst  einen  dünnen  Kohlen- 
säurestrom anzieht.  Uebrigens  existirt  der  Luftstrom,  auf 
welchem  Neesen  seine  Erklärung  gründet,  in  den  meisten 
Fällen,  z.  B.  beim  Resonanzkasten  einer  Stimmgabel  gar 
nicht ^),  und  gibt  dort,  wo  er  auftritt,  keine  Anziehung,  son- 
dern nimmt  einfach  die  in  denselben  gebrachten  Körper  mit 
sich.  Neesen  hat  ja  demzufolge  die  Stärke  des  Luftstromes 
durch  den  Ausschlag  einer  Papierscheibe  gemessen,  welche 
nicht  angezogen,  sondern  fortgeblasen  wurde. 

Die  Erklärung  des  Schallradiometers  ^]  gibt  Neesen 
wörtlich,  wie  folgt:  „Diese  sich  drehenden  Kreuze  sind  nichts 
anderes,  wie  kleine  Rob  in  son 'sehe  Anemometer,  deren  Dre- 
hungssinn bekanntlich  von  der  Richtung  des  Windes  unab- 
hängig ist.  Bringt  man  daher  ein  solches  Anemometer  in 
eine  schwingende  Luftsäule,  so  muss  dasselbe  sich,  voraus- 
gesetzt, dass  es  empfindlich  genug  ist,  fortwährend  drehen, 
da  es  ja  durch  die  aufeinander  folgenden  Bewegungen  der 
Luft  immer  in  gleichem  Sinne  bewegt  wird.  Dieselbe  Er- 
klärung trifft  bei  den  Dvoi'äk 'sehen  Radiometern  zu.  Es  ist 
gewiss  auf  den  ersten  Blick  befremdlich,  dass  die  in  äusserst 
rascher  Folge  wiederkehrenden  entgegengesetzten  Bewegungen 
in  einer  schwingenden  Luftsäule  ein  solches  Anemometer  in 
continuirliche  Drehung  versetzen  sollen.  Doch  wüsste  ich 
keinen  Einwand  gegen  die  vorgebrachte  Erklärung.-* 

Dazu  will  ich  nur  soviel  bemerken,  dass  sich  ein  Ro- 
binson'sches  Anemometer,  in  eine  schwingende  Luftsäule 
gebracht,  nicht  dreht,  wenn  es  auch  noch  so  empfindlich  ist. 
(Es  pendelt  vor  dem  Resonanzkasten  einer  Stimmgabel  zu- 
folge der  akustischen  Anziehung  wie  eine  Magnetnadel  um 
eine  bestimmte  Gleichgewichtslage.) 

1)  Es  wird  zwar  eine  Kerze  vor  dem  Resonanzkasten  zufolge  der 
starken  akustischen  Abstossung  der  erhitzten  Flammengase  aasgelöscht, 
aber  ein  nicht  erhitzter  Rauchstreifen,  der  vor  dem  Kasten  aufsteigt 
zeigt  keinen  Luftstrom  an.  Nur  in  nächster  Nähe  der  Ränder  der  Kasten- 
Öffnung  wirbelt  der  Rauch  auf. 

2)  Siehe  darüber  meine  Mittheilung  in  den  Wien.  Ber.  »4.  p,  702.  1881. 
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Bei  dem  von  Neesen  erwähnten  Versuch  über  die  Um - 
kehrung  der  Botationsrichtung  eines  Kreuzes  mit  vier  coni- 
schen Papptrichtern  fehlt  jede  nähere  Angabe;  ebenso  bei 
dem  Versuch  betreffs  der  Rotation  einer  Papierscheibe  in 
einer  schwingenden  Luftsäule^),  sodass  mir  eine  Wiederholung 
dieser  Versuche  nicht  möglich  war. 

Zum  Schlüsse  noch  eine  Bemerkung.  Ich  habe  theore- 
tisch bewiesen^),  dass  bei  endlicher  Amplitude  in  einem 
Schwingungsknoten  ein  kleiner  Ueberdruck  bestehen  muss, 
und  dieser  Ueberdruck  wurde  mittelst  eines  kleinen  Mano- 
meters beobachtet  Neesen  konnte  keinen  solchen  Ueber- 
druck constatiren.  Ich  machte  schon  früher  darauf  auf- 
merksam, dass  die  im  Manometerrohre  enthaltene  Luft  eine 
Störung  herbeiführen  könnte,  führte  auch  als  Beleg  dafür 
einen  Versuch  an  und  rieth,  die  Manometerröhre  so  eng  zu 
machen,  dass  die  Luftschwingungen  in  ihr  durch  Reibung 
aufgezehrt  würden.^) 

Neesen's  Bemerkung  hat  mich  veranlasst,  diesen  Ver- 
such in  eine  einwurfsfreie  Form  zu  bringen:  Man  nehme  einen  . 
cylindrischen  (oder  kugelförmigen)  Resonator  (Fig.  11),  ver- 
binde ihn  durch  einen  starkwandigen  dünnen  Kautschuk- 
schlauch mit  einer  schiefgestellten  dünnen  Glasröhre  und 
giesse  etwas  Wasser  hinein.  Bringt  man  oberhalb  c  den 
Resonanzkasten  einer  starktönenden  (am  besten  electrisch 
erregten)  Stimmgabel  an  (mit  der  Oeffnung  nach  unten  zu- 
gekehrt), so  zeigt  sich  ein  kleiner  Ueberdruck  im  Resonator. 
Verstimmt    man    den   Resonator    durch    eine   verschiebbare 


1)  Neesen  gibt  seine  Versuchsobjecte  in  eine  blos  4  cm  weite  Glas- 
röhre, in  welcher  durch  eine  Stimmgabel  (von  beiläufig  90  Schwingungen) 
stehende  Wellen  erregt  werden.  Dieses  ist  eine  Complication  der  Ver- 
suchsbedingungen, indem  in  einer  solchen  Röhre  ausser  besonderen  akusti- 
schen Anziehungs-  und  Abstossungseracheinungen  noch  Luftströme  ent- 
stehen können.  (Näheres  in  meiner  Mittheilung  Pogg.  Ann.  157.  p.  42. 
1876.)  Ob  Neesen  auch  seine  Drehkreuze  in  diese  Röhre  brachte,  ist 
aus  der  Mittheilung  nicht  ersichtlich.  Nebstdem  haben  diese  Drehkreuze 
mit  meinem  Schallradiometer  nichts  gemein. 

2)  Siehe  die  schon  erwähnte  Mittheilung  in  Pogg.  Ann.  157,  p.  42. 
1876. 

3)  Ebendaselbst. 
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Pappröhre,  so  verschwindet  dieser  üeberdruck;  derselbe  rührt 
also  nicht  etwa  von  Liiftströmen  her,  die  von  aussen  in  den 
Resonator  eindringen  könnten.  Oder  man  nehme  das  in 
Fig.  12  dargestellte  Manometer,  bringe  c  vor  die  Oeffnung 
des  Stimmgabelkastens  und  mache  durch  Neigen  der  Glas- 
röhre die  Länge  der  Luftsäule  ac  fast  gleich  einer  V^iertel- 
wellenlänge  des  erregenden  Tones,  so  zeigt  sich  sofort  ein 
üeberdruck.  (Die  Schwingungszahl  der  Stimmgabel  war  gleich 
392,  der  Eöhrendurchmesser  war  bei  Fig.  12  3  bis  4  mm.  ^) 
Nach  diesem  Versuche  kann  man  die  Wirkung  eines  kleinen 
gewöhnlichen  Manometers,  das  man  z.  B  mit  einer  Kundt*- 
sehen  Röhre  in  Verbindung  bringt,  beurtheilen:  Bei  a 
bildet  sich  in  der  Luftsäule  ac  des  Manometers  ein  Knoten, 
welcher  daselbst  einen  Üeberdruck  ergibt;  zugleich  wirkt  auf 
das  Manometer  der  bei  c  vorhandene  Druck;  in  der  Eundt'- 
sehen  Röhre  können  nebstdem  die  starken  in  ihr  rorhandenen 
Luftströmungen  das  Resultat  wesentlich  beeinilussen,  was 
näher  zu  untersuchen  ich  bisher  nicht  in  der  Lage  war. 
Agram,  26.  März  1887. 


XII.  lieber  dtis  MoleciU  des  kryatcillisirten  Benzols; 
von  A.  8  ehr  auf. 

Die  bekannte  Arbeit  von  Thomsen^)  über  die  Atom- 
gruppirung  von  C,  H  im  Molecül  des  Benzols  veranlasst 
mich,  eine  denselben  Gegenstand  betreffende  Studie  zu  Ter- 
öffentlichen.  Doch  bemerke  ich  ausdrücklich,  dass  ich  nur 
versuchte,  die  Constitution  des  krystallisirten,  nicht  aber 
jene  des  flüssigen  Benzols  zu  ermitteln. 

1)  Dieser  Üeberdruck  muss  natürlich  eine  Abstossung  des  Resonators 
in  der  Richtung  seiner  Axe  ergeben.  Die  Mach 'sehe,  auf  dem  Flächen- 
princip  beruhende  Erklärung  ist  damit  nicht  im  Widerspruche.  Mach 
hat  auch  die  von  mir  beobachtete  Abstossung  einer  beiderseits  ofteuen 
cylindrischen  Resonanzröhre  nach  seinem  Piincipe  erklärt  (Siehe  die 
neueste  Auflage  des  Müller •Pouille tischen  Lehrbuches  von  Pfaundler, 
1.  Theil.  p.  874.  1886.) 

2)  J.  Thomsen,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  19.  p.  2944.  1886. 
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J.  Thomsen  schlägt  für  CgH«  eine  Atomgruppirung 
vor,  nach  welcher  die  KohlenstoflFatome  in  die  Eckpunkte 
des  Octaöders^)  zu  liegen  kämen.  Um  dies  zu  versinnlichen^ 
kann  man  aus  typographischen  Gründen  statt  des  Octaeders 
blos  die  positiven  Halbaxen  zeichnen,  weshalb  dann  statt 
CgHg  nur  C3H3  zu  berücksichtigen  ist.  Es  gelten  nämlich 
auf  den  negativen  —  nicht  gezeichneten  —  Halbaxen  diesel- 
ben Verhältnisse.  Man  erhält  dadurch  das  einfache  Schema  1. 
Von  der  Frage,  ob  diese  Anordnung  allen  chemischen  For* 
derungen  genügt,  ob  sie  im  Stande  ist, 
Kekule*s  Benzolring  zu  ersetzen,  ist  hier  j-^ 

abzusehen.     Hier  ist  blos  auf  die  mor- 
phologische Bedeutung  dieses  Schema  1  ,  q^ 


zu  achten.  Dieses  Schema  stellt  nun  jeden- 
falls einen  Körper  dar,  der  nach  allen 
Seiten  des  Raumes  gleich  ist  und  daher 
isotrop,  tesseral  oder  flüssig  sein  muss.  Fig.  1. 

Beim  Festwerden  und  Krystallisiren 
könnte  aus  „solchen^'  Molecülen,  selbst  durch  die  willkür- 
lichste Art  der  Agglomerirung  zahlloser  Einzelpartikeln, 
höchstens  ein  tesseraler  Körper  mit  willkürlicher  Begrenzung, 
aber  nie  ein  doppelbrechender  Körper  entstehen.  Dies  ist 
unmittelbar  klar,  denm  sonst  müsste  auch  ein  prismatisch 
geschliffenes  G-lasstück  dem  prismatischen  Krystallsystem 
angehören.  In  keiner  Weise  genügt  das  Schema  1  der  That- 
sache,  dass  Groth^)  die  Krystalle  von  Benzol  als  doppel- 
brechend, trimetrisch  mit  den  Coordinatenwerthen: 

ac«  0,891: 1:0,799 
bestimmte.  Diese  Messungen  verlangen  eine  innere  Ungleich- 
heit der  Halbaxen,  während  im  Schema  1  deren  morphotro- 
pischer  TVerth  gleich  ist.  Beim  üebergang  des  Benzols  aus 
dem  flüssigen  in  den  krystallisirten  Aggregatzustand  muss 
also  im  Atomhaufen  eine  axiale  Diflerenzirung  eintreten. 
Die  einfachste  und  verständlichste  Hypothese  in  Bezug  auf 
die  Veränderung  des  Schema  1  wäre  wohl  diejenige,  welche 
die  Verschiebung   eines   i7- Atoms   von   einer   Axe   auf  die 

1)  J.  Thomsen,  1.  c.  Fig.  8.  p.  2947. 

2)  Groth,  Pogg.  Ann.  141.  p.  33.  1870. 
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iLii?   £i2S  d:irca  äe  ü*  üi-*s«  Art  d«  gegen- 

seCLTEB.  di-faiuci-fa  VirrLnixar  i-fr  «xKlats.  Atone  geä&- 

iti«  w^ri*.    El*  FrM*  xi^  cr»a  erii^äoL  cder  doppehen 

3ti«rii2»!i    ifiT  Kv?rl*a55.:£iMzi«*   ist  c-esiLilr   kierniciit  zn 

,^  er3rt<^rv.     E'i-fser  12  «Lea  Sefiztea  Zeilea 

C  «inri;i*-hi*2.  HTT-rii«*  eBtspricfat  das 

^ S:i*ii:A  -  für^  siailiÄ  g^ea^ia  n  den 

r  =iss«  v<^2J&  mA2  Ssk^ksute   :i=.d   scboB 

,^  i^««r  c^*wi-»$ei«*  Hllf>sitz>»  zar  Rech- 

r^rar  Le>«r  ci-f^er  AürAJrMi  durfte 
ö  ^Zfihz  A=.»kii:i^  «eis.  cjkas  i:i  seta  1:?<?I  bestrebt  bin.  dk 
LizL-fasi^roem  der  Kr]r?*ille  aus  i^m  a-^rt•:I:^is^cft-T*:I^«e^ri- 
3C2l»L  W.»r:ber  c«r  rx  Yircjii:iz^a  ^xial  sejLCcrien  Grvad- 
sc:  ät  ^x^e^tes.  *  Im  d-fa  aeaerea  Arteiiem  -  dii^sier  Ricfatimc 
±ii  ist  Amor  ;&:ick  die  axiäLe  WirnzLs  tv-s  Rjüeasroii  und 
WAüK&'ücfl  d-  IL  die  Arozie^er  vca  C  ^s.d  Ä  >»sszii<:eilem  ge- 
Kl  :il*  soTne  aaek  gpay:n  *" .  iaÄ^  d:e  acrrii  j^rociscie  Wirkst»- 
k*ii  ier  Ato Bieter  ia  «=.er  rewissea  Ac t.tryifkgii  r i  des  Aeqvi- 
▼^ileaig^^wi^iea  stehe.  D:e«  r^^erscci^isäre«.  fauteA  — 
xaA£2.kn.f:g^  tox  der  hier  ixs  Axre  zeiisstea  Sa.b<c^iaz  —  zi 
dea  Aio=ae«era  fc»: 

Li  iez. Suite siz.Tercizi:iz.zei  ed^rrwi  dis  S^czi^tipls» 
fir  H  ren^a  des  Ae^TiiTilear^^eriilizisse.  diher  aadi  üer 
T^r  iil-rzi  der  Wer±  des  A:.:se:ers  tcs  ^=il  ^"^l-'  ^ 
«eizei  wire.     I>ie  Ei=ilJir:i=-r  die^r  Zaü  Iierers  ber»»it?  e::: 

Ax-rz^Ter'.l.Tr-sg  i  =  \ .^ .  :  :  ■: ,> ,   wrl:ies   des    G  r  0  :  L ' seien 
Bes^inx^ixrc.  sehr  rx'r^  scehi.    Leirtcre  werden,  ater  toH- 

:    S:irA:Lf.  P  zz.  Aza.  1».  j.  4>J4-  IS^T. 
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kommen  genau  dargestellt  durch  die  Annahme,  dass  der  form- 
gebenden Wirksamkeit  des  Wasserstoffatoms  hier  die  Zahl: 

i?«=i(3410)  =  426 
entspreche.    Dies   besagt:    die   morphotropische   Kraft,  mit 
welcher  in  unserer  Verbindung  H  wirksam  auftritt,  ist  dop- 
pelt so  stark  als  jene,  welche  in  der  Santoningruppe  von  H 
ausgeübt  wird. 

Aus   diesen  Prämissen   erhält  man   folgende   Resultate 

(vgl.  Schema  2): 

X                Y  Z 

beob.  a^             =  0,891  :          1         :  0,799 

Atometer  von      C  +  H"     C  4-  2  J?"  C 

„                  =    8759  :       4185       :  8383 

berechn.  a^       =  0,898  :         1         :  0,796 

Die  Winkel  von  Finakoid  zu  Prisma   und  Doma  sind: 

beob.         410  42'      sgo  38' 
berechn.      41  56      38  82 

Die  XJebereinstimmung  der  beobachteten  und  der  berech- 
neten Zahlenwerthe  ist  eine  vollkommene.  Sie  beweist^  dass 
die  oben  entwickelte  Hypothese  über  die  Constitution  des 
krystallisirten  Benzols  eine  Berechtigung  bat  Ich  muss  jedoch 
hervorheben,  dass  diese  Structur  blos  für  die  krystallisirte 
Modification  gelten  kann  und  keineswegs  die  bekannte  Struc- 
turformel  des  flüssigen  Benzols  ersetzen  soll.  Ebenso  wenig 
beabsichtige  ich,  durch  diese  Notiz  in  die  von  Baeyer,  La- 
denburg, Thomsen,  Lothar  Meyer  und  anderen  geführte 
Discussion  über  die  Gruppirung  oder  Bindung  der  Kohlen- 
stoffatome in  Eekul6's  Benzolring  einzutreten. 

Min.  Mus.  Univ.  Wien,  31.  März  1887. 


XIII.   Nachtrag  zu  der  Ahhanillung 

über  sehr  schnelle  electrische  Schtvingungen; 

van  H.  Hertz. 


Bei  einer  mündlichen  Besprechung  der  p.  448  dieses 
Heftes  beschriebenen  Versuche  im  April  dieses  Jahres  machte 
mich  Hr.  v.  Bezold  aufmerksam  auf  eine  Arbeit  mit  ver- 
wandtem Gegenstand,  welche  von  ihm  im  Jahre  1870  unter 
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dem  Titel:  »yUntersuchungen  über  die  electrische  Entladung^ 
in  diesen  Annalen  veröffentlicht  worden  ist.^)  Dieselbe  war 
mir  entgangen,  da  ich  sie  in  der  Literatur  in  Verbindung 
mit  electrischen  Schwingungen  nicht  erwähnt  fand.  Thai- 
sächlich aber  steht  ein  Theil  jener  Arbeit  mit  einem  Theile 
der  gegenwärtigen  in  engem  Zusammenhange.  Ausgehend 
von  der  Beobachtung  der  Staubfiguren  in  verzweigten  Lei- 
tungen gelangt  Hr.  v.  Bezold  bei  etwas  anderer  Versuchs- 
anordnung  zur  Beobachtung  derselben  Erscheinungen,  welche 
den  Ausgangspunkt  der  gegenwärtigen  Untersuchungen  bil- 
deten und  als  einleitende  Versuche  oben  beschrieben  sind, 
und  er  deutet  diese  Erscheinungen  bereits  als  die  Aeusserun- 
gen  electrischer  Schwingungen  in  den  kurzen  Drahtleitungen. 
Sowohl  in  Bezug  auf  die  Beobachtungen,  als  auch  in  Bezug 
auf  die  Deutung  derselben  findet  sich  erfreuliche  üeberein- 
stimmung  zwischen  der  gegenwärtigen  und  jener  so  viel 
älteren  Arbeit. 


XIV.    Berichtigung  von  W.  Voigt. 


In  meinem  letzten  Artikel  „Ueber  die  Einwände  von 
Hrn.  R.  T.  Glazebrook"  etc.  ist  im  vorletzten  Satz  ein 
sinnentstellender  Druckfehler  stehen  geblieben.  Der  Satz 
muss  lauten: 

Er  übersieht  dabei,  dass  das  Princip  der  Energie  gar 
nicht  auf  solche  Formen  führt,  sondern  neben  den  aus  den 
oben  erörterten  Grründen  fortgelassenen  Formen: 

"i     auf       «'^ 


dt  didz^^ 

und  ferner  auch,  dass  jene  Werthe,  die  nach  Rayleigh 
unmöglich  werden,  von  mir  in  zahlreichen  Fällen  berechnet 
und  immer  reell  gefunden  sind." 


1)  von  Bezold,  Pogg.  Ann.  140.  p.  541.  1870. 


Droek  Ton  Metcger  &  Witt! ff  in  Ldpsiff. 
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1887.  ANNALEN  JWS? 

DER  PHYSIK  uro  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.    BAND  XXXI. 


I.    tfeber  das  Kathodetigefälle  bei  der  Gli/mni- 
entladung;   von  E,  Warburg. 

(Hlerii  Taf.  Y  Flg.  1—5.) 


§  1.  Zu  den  im  Nachstehenden  beschriebenen  Ver- 
suchen über  die  Glimmentladung  benutzte  ich  nach  dem 
Vorgange  Ton  H.  Hertz  ^)  einen  PI  ante 'sehen  Accumulator 
Ton  1000  Elementen,  im  allgemeinen  in  der  Anordnung  von 
Hertz.  Die  Batterie  des  letzteren  wurde  nach  3—4  Wochen 
schadhaft  und  ging  in  4—5  Monaten  zu  Grunde.  Es  ist 
nicht  schwer,  indem  man  sich  die  Erfahrungen  von  Hertz 
zu  Nutze  macht,  den  Apparat  dauerhaft  zu  construiren. 
Meine  Batterie  fungirt  jetzt  2 V4  Jahr,  ohne  dass  eine  Repa- 
r^rtur,  nöthig  gewesen  wäre.  Erst  wenn  der  Accumulator 
längere  Zeit  in  Gebrauch  war,  tritt  seine  eigentliche  Lei- 
stangsfahigkeit  recht  hervor,  indem  er  sich,  wie  bekannt,  mit 
der  Zeit  mehr  und  mehr  verbessert.  Bei  Hertz  war  die 
Ladung  nach  12.-14  Stunden  zerstört;  meine  Batterie  kann 
in  ihrem  jetzigen  Zustand,  einmal  durch  10  Bunsen  geladen, 
8 — 10  Tage  hindurch  zu  Versuchen  über  die  Glimment- 
ladulig  benutzt  werden.  Die  vergrösserte  Capacität  des  Ap- 
parates bedingt  eine  längere  Zeit  für  die  Ladung  bis  zur 
Sättigung,  ungefähr  3  Stunden. 

Die  electromotorische  Kraft  der  2  Jahre  alten  Batterie 
ergab  sich  am  Quadrantelectrometer  (§4  —  5),  als  nach  der 
Ladung : 

Ol  3  7  11  Tage  verflossen  waren, 

zu    1900     1770     1700     1600     1500  Volt; 
bei  dieser  Versuchsreihe  lieferte  die  Batterie  keinen  gtrom. 


1)  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  19.  p.  783.  1883. 
Ann.  d.  Phyt.  u.  Chem.  N.  F.  XXXI.  35 
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Durch  den  Stromschluss  nimmt  die  electromotorische  Kraft 
ab,  um  80  beträchtlicher,  je  längere  Zeit  seit  der  Ladung 
verflossen  ist;  nach  Oeffnen  des  Stromes  stellt  sich  die  Kraft 
langsam  wieder  her. 

Um  daher  den  praktischen  Werth  der  Batterie  zu  prüfen, 
musste  die  electromotorische  Kraft  bei  geschlossenem  Strome 
gemessen  werden,  und  zwar  für  eine  Stromstärke,  wie  sie 
bei  den  Versuchen  über  die  Glimmentladung  gewöhnlich 
vorkam.  Zu  dem  Ende  beobachtete  ich  am  Galvanometer 
die  Stromintensitäten  i  und  i\  welche  die  Batterie  lieferte, 
wenn  in  den  Schliessungskreis  einmal  ein  electrolytischer 
Widerstand  von  passender  Grösse  (§  3),  das  andere  mal 
ausserdem  ein  Gasrohr  aufgenommen  war,  dessen  Electroden 
die  Potentialdifferenz  e  zeigten.  Man  hat  dann,  wenn  die 
electromotorische  Ki*aft  der  Batterie  E  innerhalb  der  hier 
vorkommenden  Grenzen  der  Stromintensität  von  dieser  unab- 
hängig  gesetzt  wird^): 


E=e^ 


ili'  -  l 


So  ergab  sich  bei  einem  Versuch  £"14  Stunden  nach 
Ladung  zu  1740,  6  Tage  nach  Ladung  zu  1170  Volt,  wobei 
die  Batterie  zu  Versuchen  gebraucht  worden  war  und  8  Stun- 
den hindurch  einen  Strom  von  ungefähr  1100  Mikroampöre 
geliefert  hatte. 

Der  innere  Widerstand  der  Batterie  wächst  nach  der 
Ladung  fortwährend  an,  bleibt  aber  beim  Gebrauch  doch 
stets  so  klein,  dass  bei  den  Versuchen  noch  ein  Widerstand 
von  V»  —  1  Million  S.-E.  in  den  Stromkreis  aufgenommen 
wurde. 

Bei  einer  vielgliedrigen  Batterie  aus  gewöhnlichen  Ele- 
menten dürfte  die  Erneuerung  der  Zinke  ziemlich  umständ- 
lich sein;  der  Accumulator  hat  in  dieser  Beziehung  einen 
grossen  praktischen  Vortheil:  die  positiven  Bleistreifen  sind 
noch  gut  erhalten,  auf  '/g  der  Dicke  bis  jetzt  unverändert 


1)  Diese  VorauBsetzung  wird  einigermassen  gerechtfertigt  dadurch, 
dass  JE  nach  umstehender  Formel  sich  gleich  ergab,  mochte  e  574  oder 
855  Volt  sein. 
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Einige  Details  über  den  durch  jahrelangen  Gebrauch 
bewährten  Apparat  dürften  daher  am  Platze  sein. 

§  2.  Die  ganze  Batterie  ist  untergebracht  in  zehn  mit 
Asphaltlack  gestrichenen  Holzgestellen  JT  zu  je  100  Elemen- 
ten; eines  dieser  Gestelle  zeigt  Fig.  1. 

Beim  Laden  sind  wie  bei  Hertz  je  5  Elemente  hin- 
tereinander und  200  solcher  f&nfgliedriger  Ketten  nebenein- 
ander verbunden.^)  Die  Bleistreifen  sind  0,14  cm  dick,  ihre 
Dimensionen  sonst  wie  bei  Hertz,  ebenso  die  Dimensionen  der 
Gl&ser.  An  die  Endplatten  E  sind  die  23  cm  langen,  0,26  cm 
dicken  Kupferdrähte  k  angelöthet,  welche  in  die  Queoksilber- 
näpfe  Q  tauchen.  Um  das  üeberkriechen  der  Säure  von  den 
Bleistreifen  zu  den  Kupferdrähten  zu  verhüten,  wurden  die 
Löthstellen  X  und  die  Kupferdrähte  unter  ihnen  auf  10  cm 
zuerst  mit  Schellackfirniss  überzogen  und  dann  die  Löth- 
stellen gefettet,  indem  sie  in  eine  Mischung  von  geschmol- 
zenem Wachs  und  Vaseline  getaucht  wurden.^)  Von  den 
schädlichen  Aus  Wucherungen  von  Kupfervitriol  ^)  wurde  unter 
diesen  Umständen  in  den  ersten  12  Monaten  gar  nichts  be- 
merkt. Nach  16  Monaten  zeigten  sich  solche  Auswucherun- 
gen an  86  Stellen,  in  zwei  Fällen  waren  sie  11  cm  am  Kupfer- 
draht hinabgewandert,  konnten  indess  ohne  Schaden  entfernt 
werden. 

Die  20  fünfgliedrigen  Ketten  eines  Gestelles  werden 
durch  Commutatoren  C^  nebeneinander,  durch  Oommutato- 
ren  C^  hintereinander  verbunden  (Fig.  1).  C^  besteht  aus 
einem  Kupferband  mit  starken  eingenieteten  Kupferdrähten, 
welche  in  die  Näpfe  Q  tauchen;  C^  aus  zwei  Holzleisten, 
welche  durch  mit  Siegellack  eingekittete  Kupferbügel  ver- 
bunden sind. 

Fig.  2  zeigt  im  Grundriss  200  Elemente  auf  Spannung 
verbunden.  Bei  der  Schaltung  auf  Quantität  ist  der  Bügel  b 
abgenommen,  und  sind  die  schrägen  Commutatoren  C^  aus 
den  Näpfen  herausgehoben,  ohne  in  dieser  Buhestellung  aus 
dem  Gestell  K  entfernt  zu  werden.    Die  Commutatoren  <^, 

1)  In  der  Figur  ist  nur  eine  Reihe  von  5  Elementen  gezeichnet 

2)  Das  Einfetten  ist  vielleicht  überflüssig. 

3)  Hertz,  1.  c.  p.  785. 

35* 
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welche  je  20  Quecksilbemäpfe  Q  einer  Beihe  verbinden,  sind 
dann  eingelegt.  In  beiden  Fällen  sind  bei  +  und  —  (s.  Fig.2) 
die  Pole  der  Batterie.  Von  der  vollständigen  lOOOgliedrigen 
Batterie  können,  indem  die  Bügel  v  immer  an  ihrem  Platze 
bleiben,  durch  Verlegen  eines  der  Bügel  d  statt  der  1000  Ele- 
mente bequem  2,  4,  6,  800  in  Thätigkeit  gesetzt  werden. 

Die  10  Gestelle  K  werden  in  einen  225  cm  langen, 
70  cm  breiten,  80  cm  hohen  Schrank  geschoben,  dessen  Deck- 
platte als  Experimentirtisch  dient,  und  dessen  Seitenwände 
abnehmbare  Fenster  sind. 

Ungefähr  alle  Vierteljahr  werden  die  Batteriegläser  zur 
Erneuerung  des  verdampften  Wassers  mittelst  einer  Bürette 
mit  destillirtem  Wasser  aufgefüllt 

Für  den  Gebrauch  ist  zu  bemerken,  dass  es  nach 
B.  Drake  und  J.  Marshall  Gorham^)  für  die  Erhaltung 
eines  Accumulators  zweckmässig  sein  soll,  denselben  nicht 
über  den  Punkt  hinaus  zu  entladen,  an  welchem  die  electro- 
motorische  Kraft  stark  zu  sinken  anfängt.') 

§  3.  Zur  Regulirung  der  Stromstärke  war  in  den  Strom- 
kreis ein  veränderlicher  Widerstand  aufgenommen,  gebildet 
nach  Hittorfs')  Vorgang  aus  einer  Lösung  von  Jodcad- 
mium  in  Amylalkohol  mit  Cadmiumelectroden  eingeschlossen 
in  2  cm  weite  verticale  Glasröhren,  die  in  einem  Wasserbade 
standen.  Die  Befestigung  der  unteren  (negativen)  Electrode 
ist  aus  Fig.  3  zu  ersehen.  An  die  Kathode  ist  eine  drei- 
drähtige  biegsame  Cadmiumschnur  C  geniethet,  an  diese  bei 
X  ein  kurzer  Platindraht  p  gelöthet  und  letzterer  bei  b  in  das 
Glasrohr  g  eingeschmolzen.  An  p  ist  bei  l'  ein  Knpfer- 
draht  k  gelöthet,  welcher  durch  das  Glasrohr  g'  hindurchgeht 
und  oben  durch  einen  Kork  festgehalten  wird.  Die  Bohren  g 
und  g  sind  durch  einen  dicken  Kautschukschlauch  s  verbun- 
den. Giesst  man  die  Flüssigkeit  in  das  Hauptrohr  G  ein,  so 
sperrt  diese  in  g  Luft  ab,  sodass  die  Löthstelle  k  nicht  mit 
der  Flüssigkeit  in  Berührung  kommt.  Es  waren  zwei  Wider- 
standsröhren in  den  Stromkreis  aufgenommen,  welche,  wenn 

1)  B.  Drake  u.  J.  Marshall  Gorham,   Lum.  dlectr.   21.   p.  598. 

1886. 

2)  W.  Hittorf,  Wied.  Ann.  7.  p.  559.  1879. 
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die  ganzen  Säulen  eingeschaltet  waren,  einen  Widerstand  von 
ungefähr  1  Million  S.-E.  repräsentirten« 

Die  Stromintensität  wurde  durch  ein  in  den  Kreis  ein- 
geführtes Braun'sches  Galvanometer  mit  Glockenmagnet 
bestimmt,  die  Rolle  war  aus  kautschukisolirtem,  dickem  Kupfer- 
draht gewickelt. 

§  4.  Die  hauptsächlichen  Messungen  dieses  Aufsatzes 
betreffen  Potentialdifferenzen,  welche  durch  ein  zu  diesem 
Zwecke  construirtes  Thomson'sches  Quadrantelectrometer 
bestimmt  wurden.  Das  Electrometer  wurde  nach  J.  Jou- 
bert^)  immer  so  gebraucht,  dass  die  Nadel  mit  einem  der 
Quadrantenpaare  leitend  verbunden  war;  diese  Schaltungsweise 
ist  neuerdings  von  W.  Hallwachs*)  eingehend  untersucht 
worden.  Bei  meinen  Versuchen  war  von  den  beiden  Punkten, 
deren  Potentialdifferenz  gemessen  werden  sollte,  der  eine  mit 
dem  einen  Quadrantenpaar  Q^,  der  andere  mit  dem  anderen 
Quadrantenpaar  Q^\  die  Nadel  das  eine  mal  mit  Q^,  das  andere 
mal  mit  Q^  verbunden.  Aus  den  beiden  nach  entgegenge- 
setzten Seiten  gerichteten  Nadelablenkungen  wurde  das  Mittel 
genommen,  dessen  Quadratwurzel  der  zu  messenden  Potential- 
differenz proportional  ist.  Schon  wenn  diese  eine  massige 
Grösse  hat,  geht  auf  diese  Weise  die  Potentialdifferenz  zwi- 
schen Nadel  und  Quadranten  nach  Hallwachs  merklich  aus 
dem  Resultate  des  Versuches  heraus;  bei  den  hier  in  Frage 
kommenden  Potentialdifferenzen  von  160 — 500  Volt  kann  die 
Differenz  zwischen  Nadel  und  Quadrant  in  jedem  Fall  ver- 
nachlässigt werden. 

Das  Electrometer  war  in  ein  Holzgehäuse  eingeschlossen, 
das  innen  mit  Stanniol  beklebt  war.  Wurde  das  Gehäuse  zur 
Erde  abgeleitet,  die  Nadel  und  die  beiden  Quadrantenpaare 
zu  einem  leitenden  Systeme  verbunden  und  dieses  electrisirt, 
so  trat  eine  Ablenkung  der  Nadel  ein;  es  wirkte  also  eine 
Potentialdifferenz  zwischen  Nadel  und  Gehäuse  auf  jene  ein. 
Zur  Beseitigung  dieses  Fehlers  wurde  das  Gehäuse  immer 
mit  dem  einen  Quadrantenpaar  Q^  in  leitender  Verbindung 


1)  J.  Joubert,  Jonrn.  de  Phys.  (l)  9.  p.  297.  1880. 

2)  W.  Hallwachs,  Wied.  Ann.  29.  p.  1.  1886. 
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,^^^  oLm  Eni£c9i  uf  den  Scaad  der  XadeL 
<>«^«  FaII#>  di«  Pot<^tüJci5cz«nxeft  bei  6em 
ft^rtm  (i^hnnche  ie%  Ekccroneters  dc 
d^ro  Xad^lahlenkimgeii  bis  zn-  Grean  der  Sal»  proportiiMiml 
wäireB«  warde  durch  besondere  Vemiche  festgotellL  Bei  de» 
b^Botzteo  Electrometer  ent^rach  eine  Ablenkmig  tob  unge- 
fähr 27  Scalimtheilen  einer  PotentiAidiferenz  Ton  150  Volt» 
eine  Ablenkong  bis  nr  Grenze  der  SaJbk  6M  Volt;  ziriachen 
dieMn  Groizen  lagen  aach  die  zn  messenden  Potentialdif- 
fexenzen. 

{  5.  Die  Empfindlichkeit  des  Electrometers  mit  bifilar 
angehängter  Nadel  ergab  sich  wegen  der  nnglttchen  nnd 
Teränderlichen  Spannung  der  Cooonfadentheile  yeränderlich 
nnd  erforderte  eine  tigliche  Controle.  Es  wurde  daher  der 
Keductionsfactor  des  Electrometers  auf  Volts  täglich  bestimmt» 
und  zwar  geschah  dies  durch  eine  Beetz'sche  Batterie  Ton 
144  TrockendanieUs.  Im  Verlauf  der  Untersuchung  habe 
ich  zwei  solcher  Batterien  benutzt,  die  eine  war  von  mir 
selbst  angefertigt,  die  zweite  aus  München  bezogen.  Um  die 
electromotorische  Kraft  der  Batterie  in  Volts  zu  bestimmen, 
wurde  die  Kraft  von  je  24  Elementen  mit  der  Potential- 
differenz I.W  an  den  Enden  eines  vom  Strom  t  durchflossenen 
Widerstandes  w  durch  ein  Mascart'sches  Quadrantelectro- 
meter  verglichen;  dasselbe  wurde  auch  in  der  §  4  geschilderten 
Weise  benutzt,  i,  0,0178  Amp^es  bei  den  Bestimmungen 
nahe  liegend,  wurde  durch  zwei  hintereinander  geschaltete, 
genau  übereinstimmende  Silbervoltameter  ermittelt,  die  Con- 
stanz  des  von  10  Bunsen  gelieferten  Stromes  während  des 
2Vs  Stunden  dauernden  Versuchs  durch  ein  eingeschaltetes 
(^Galvanometer  controlirt  io  wurde  einem  Widerstandssatz 
entnommen,  betrug  nominell  1000  S.-K  und  wurde  durch 
einen  von  Hm.  Himstedt  untersuchten  Satz  genau  bestimmt; 
die  Widerstandsänderung  durch  die  Stromwärme  wurde  zu 
ungefähr  3  S.-E.  ermittelt 

Ich  fand  so  die  electromotorische  Kraft  B^  der  von  mir 
im  November  1884  angefertigten  Batterie,  welche  einige  Zeit 
lang  als  Intensitätsbatterie  für  sehr  schwache  Ströme  gedient 


Digitized  by 


Googk 


Kathodenffefalle,  561 

hatte,  im  December  1885  durch  zwei  genau  übereinstimmende 
Versuche  zu  148,5  Volts;  die  Kraft  B2  der  Müncbener  Bat- 
terie, welche  im  August  1886  kurz  nach  ihrer  Anfertigung 
bezogen  war,  im  Januar  1887  in  zwei  Versuchen  zu  151,5 
und  150,7,  im  Mittel  zu  151,1  Volts.  Die  Abweichung  in 
den  beiden  Bestimmungen  rührt  dayon  her,  dass  die  einzebien 
Reihen  der  Trockenbatterie  etwas  schwankende  und,  wie  es 
schien,  durch  Erschütterungen  beeinflusste  Ablenkungen  am 
Electrometer  gaben.  Die  Ursache  dieser  Schwankimgen, 
welche  ich  an  der  Batterie  B^  durchaus  nicht  gefunden  habe, 
weiss  ich  nicht  anzugeben.  Im  Januar  1887  wurden  noch 
die  einzelnen  Reihen  der  Batterie  B^  gemessen  und  mit  den 
Resultaten  vom  December  1885  verglichen.    Es  ergab  sich: 

December  1885        Januar  1887 


1.  Eeihe 

24,6 

23,8 

2.      „    ' 

24,2 

20,7 

3.      „ 

24,6 

0 

4.      „ 

25,2 

24,8 

5.      „ 

25,0 

24,5 

Aus  diesen  Angaben  ist  zu  entnehmen,  dass  eine  Batterie 
aus  Trockendaniells  nur  mit  Vorsicht  als  Normale  verwerthet 
werden  kann;  die  Batterie  ist  ja  auch  ursprünglich  nur  als 
Ladungsbatterie  construirt. 

Fast  alle  im  Folgenden  mitgetheilten  Messungen  fassen 
auf  der  Batterie  B^,  deren  electromotorische  E^raft  nach  Be- 
endigung des  grössten  Theils  der  Versuche  ausgewerthet 
wurde.  Da  femer  nach  Beetz  die  electromotorische  Kraft 
152,6  Volts  beträgt,  und  die  an  dem  stets  ungeänderten  Electro- 
meter durch  die  Batterie  hervorgebrachten  Ablenkungen  stets 
um  denselben  Werth  herum  schwankten,  so  kann  die  Reduc- 
tion auf  absolutes  Maass  mittelst  dieser  Batterie  als  ziemlich 
zuverlässig  angesehen  werden.  Wenn  Angaben  auf  B^  fussen, 
so  ist  dies  besonders  vermerkt. 

§6.  Die  Einrichtung  der  den  Hittorf'schen  ähnlichen 
Versuchsröhren  ist  aus  Fig.  4  zu  ersehen.  Dieselben  sind 
unge^iir  28  cm  lang  und  endigen  in  0,8  cm  weite  Röhrchen, 
welche  an  den  freien  Enden  etwas  aufgeblasen  sind.  Die 
Kathodendrähte  K^  und  K^  werden  in  diese  Röhrchen  mittelst 
Siegellack  vollkommen  luftdicht  eingekittet.  Weiter  sind  die 
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4r^  -Via  sm  ^&jk7*AS&  riAiiaiirLiA  Jl  -■*. .  -S,  3 

<r*&()(i6)vu^^&/A2!ea''    tiaI  ne-»  x-tt  uf  ecv»  «U^  cm  der  Axe 

b4»t  nun  ^ieik  h^:axAZio^  *&  d-er  Axe  iiss  Scfei«.  Der 
m>ul^e  lyniiX  A  c^^&t  aL«  A»>ift.  &  x=ri  S^  ^  Sonden  zur 
Bfr^timnniig  toa  Povs^ti^iiftfcszat  §  7 .  Bd  den  meisten 
d^r  foUj^eiuieft  Vo^^'iLe  nrden  9  Rohren  I — \  Tenruidt, 
^i^ren  AbmeMraoget.  in  (jtt.*lmt\en.  idersziter  folgen.  1/ bedeutet 
4i«;  LkbtweiU;: 

L  IL  IIL  IV.  V. 

d  %J1  4.T  4.<  4^  4^ 

AH^  ->.T  5^  0.4  5.T  5,7 

Ah^  hA  5.4  5.4  5-"?  5,4 

Geht  die  Glimmentladang  durch  das  Bohr  von  A  za 
';inem  der  Drähte  K  hindurch,  so  ist  die  Kathode  Ton  ne- 
gHtirem  Glimmlicht  bedeckt,  dessen  lAnge  Ton  der  Strom- 
»tärke  abhängt,  auf  der  Anode  liegt  eine  dünne  Ldchthaut, 
alles  übrige  blieb  in  der  Begel  bei  meinen  Versuchen  dunkel 

Hittorf^  hat  entdeckt,  und  Hertz ^  bestätigt,  dass 
durch  Anwendung  einer  galyanischen  Batterie  und  eines  hin- 
reichend kleinen  Widerstandes  im  Stromkreis  die  Glimin- 
entladung  als  constanter  Strom  oder  jedenfalls  als  ein  solcher 
erhalten  wird,  an  dem  experimentell  keine  Discontinuität  bis 
jetzt  nachgewiesen  werden  kann.  Bei  allen  meinen  Messungen 
zeigte  der  Strom  die  von  Hittorf  angegebenen  Kriterien 
der  Constanz,  u.  a.  schwieg  stets  das  angehängte  Telephon. 

Die  Versuchsröhren  waren  an  eine  Töpler-Hagen'sche 
Quecksilberluftpumpe  angeschmolzen,  bei  sämmtlicben  Gas- 
leitungen sowie  auch  bei  den  Gasbereitungsapparaten  waren 
Kautschukschläuche  vermieden,  Luftpumpenfett  aber  (1  Tfaeil 

t)  Dafs  Platindrtthte,  die  nur  auf  kurzer  Strecke  eingeschmolien  sii4 
kc«inon  siohorou  SchluB0  geben,  haben  auch  die  Herren  Thomson  ond 
ThrolfftU  (Proc.  Roy.  Soc.  40.  p.  881.  1886)  bemerkt  Bringt  maa  one 
iolcho  undichte  Löthstelle  unter  Wasser,  so  wird  sie  dicht 

a)  W.  Hlttorf,  Wied.  Ann.  7.  p.  558.  1879. 

8)  H.  Horts»  Wied.  Ann.  19.  p.  788.  1888. 
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Wachs,  8  Theile  Schweinefett)  war  zugegen.  Höhere  Drucke 
Würden  an  einem  Quecksübermanometer  von  1  cm  Schenkel- 
weite, Drucke  unter  0,2  cm  durch  die  vorzügliche  Druck- 
messungsmethode an  der  Top  1er- Hagen 'sehen  Pumpe  be- 
stimmt. 

§  7.  Die  ganze  Untersuchung  wurde  gerichtet  auf  die 
Messung  der  Potentialdifferenz  zwischen  der  Kathode  K  und 
einem  Punkt  P  an  der  Grenze  des  negativen  Glimmlichts. 
Um  solche  Potentialdifferenzen  zu  bestimmen,  bringen  Warren 
de  la  Eue  und  Müller^)  und  Hittorf ^)  an  dem  Punkt  P 
eine  metallische  Sonde  an  und  machen  stillschweigend  die 
Voraussetzung,  dass  die  Sonde  das  Potential  von  P  annimmt. 
Die  Potentialdifferenz  zwischen  P  und  K  wird  dann  bei 
W.  de  la  Rue  und  Müller  durch  das  Electrometer,  bei 
Hittorf  durch  den  Condensator  gemessen. 

Dieser  Methode  liegen  mithin  die  Voraussetzungen  zu 
Grunde:  1.  dass  das  von  der  Glimmentladung  durchflossene 
Gas  die  Electricität  wie  ein  Metall  oder  ein  Electrolyt  leitet, 
2.  dass  zwischen  dem  Metall  der  Sonde  und  dem  Gase  keine 
electromotorische  Kraft  vorhanden  ist.  Die  erste  Voraus- 
setzung scheint  durch  die  Entdeckung  Hi t tor f 's,  nach  wel- 
cher in  dem  von  der  Glimmentladung  durchsetzten  Gas  schon 
wenige  galvanische  Elemente  einen  Strom  hervorbringen,  hin- 
reichend bewiesen.  Die  zweite  Voraussetzung  habe  ich  ge- 
prüft, indem  ich  zwei  Metalldrähte  aus  verschiedenem  Ma- 
terial in  demselben  Böhrenquerschnitt  einander  nahe  gegen- 
überstellte; ich  konnte  niemals,  wenn  die  Glimmentladung 
durch  das  Kohr  hindurchging  und  die  Drähte  umspülte,  eine 
Potentialdifferenz  zwischen  ihnen  nachweisen.  Man  kann 
danach  annehmen,  dass  die  fraglichen  electromotorischen 
Kräfte,  auch  wenn  sie  vorhanden  sind,  doch  von  der  Natur 
des  Metalls  nicht  merklich  abhängen  und  daher  auf  das 
Resultat  der  Messung  ohne  Einfluss  sind. 

§  8.  Für  die  praktische  Ausführung  ergibt  sich  die  Be- 
dingung, dass  auch  bei  einer  sehr  kleinen  Potentialdifferenz 


1)  Warren  de  la  Rue  u.  Müller,  Phil.  Trans.  160.  p.  165.  1878. 

2)  W.  Hittorf,  Wied.  Ann.  20.  p.  712.  1888. 
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zwischen  der  Sonde  und  dem  Gas  die  fileciricitätsmenge, 
welche  der  Sonde  durch  unvollkommene  Isolirung  des  Eilectro- 
meters  entführt  wird,  verschwindet  gegen  die  ihr  vom  G-as 
in  derselben  Zeit  zugeführten«  Es  ist  also  zunächst  der  mit 
der  Sonde  verbundene  Electrometertheil  sorgfältig  zu  isoliren, 
auch  deshalb,  damit  kein  Zweigstrom  von  der  Sonde  abflieast. 
Die  Glasfüsse  welche  welche  die  Quadranten  tragen,  wurden 
daher  mit  geschmolzenem  Schellack  überzogen,  zwischen  die 
Nadel  und  die  bifilare  Aufhängung  ein  Schellackstäbchen 
eingeschoben  und  endlich  die  Sonde  immer  mit  dem  Yom 
Electrometergehäuse  isolirten  Quadrantenpaur  Q^  (§  4)  yer- 
bunden.  Die  Isolirung  des  Electrometers  war  der  Art,  dass 
wenn  Q^  zur  Erde  abgeleitet  und  Q,  mit  der  Nadel  ein  Po- 
tential von  422  Volts  ertheilt  wurde,  dieses  erst  in  einer 
Minute  auf  380  Volts  vermindert  war. 

Ob  die  Isolirung  des  Electrometers  genügend  ist,  dafür 
gibt  es  ein  sehr  einfaches  Prüfungsmittel:  die  Electrometer- 
angabe  ist  dann,  wie  es  sein  muss,  unabhängig  von  dem 
absoluten  Werth  des  Sondenpotentials,  welches  durch  Ab- 
leitung einer  Electrode  leicht  geändert  wird.  Sei,  um  dies 
an  einem  Beispiel  zu  erläutern,  das  Potential  der  Kathode 
Ä*  =a  0,  die  Potentialdiflferenz  zwischen  K  und  der  Sonde  5 
280  Volts,  die  zwischen  der  Sonde  und  Anode  A  90  Volts. 
Leitet  man  nun  A  ab,  so  wird  der  absolute  Werth  des  Son- 
denpotentials von  280  auf  90  Volts  herabgesetzt,  und  das 
ungenügend  isolirte  Electrometer  gibt  jetzt  wegen  kleineren 
Verlustes  eine  grössere  Potentialdiflferenz  als  früher  an.  Für 
die  Messung  der  Potentialdiflferenz  zwischen  den  Electroden 
KmtlA.A  ist  eine  besonders  gute  Isolirung  selbstverständlich 
nicht  erforderlich. 

Selbst  bei  sehr  guter  Electrometerisolirung  erhält  man 
unter  gewissen  umständen  eine  kleine  Aenderung  in  dar 
Electrometerangabe  durch  Ableiten  der  Anode.  Dies  findet 
niemals  statt,  wenn  das  Gasrohr  nur  mit  Wasserstoff  gefbUt 
gebraucht  wird;  in  diesem  Fall  hat  selbst  Berührung  des 
Sondendrahtes  mit  dem  Finger  keinen  Einfluss  auf  die  Electro- 
meterangabe, während  bei  Stickstoflf  ein  grosser  Einfluss  da- 
bei sich  zeigt;  dies  beweist  beiläufig,  dass  das  metallische  Lei- 
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tungSTermögen  des  stromdurchfiossenen  Wasserstoffs  grösser 
als  das  des  Stickstoffs  ist. .  Die  erwähnte  Erscheinung  findet 
auch  im  Stickstoff  nicht  statt,  wenn  eine  Aluminiumkathode 
gebraucht  wird.  Bei  Anwendung  einer  Platinkathode  in 
Stickstoff  erhält  man  in  einem  Bohr  mit  frischen  Sonden 
die  Erscheinung  auch  nicht,  solange  der  Strom  nur  wenig 
an  der  Platinkathode  gewirkt  hat.  Bei  längerer  Wirkung 
des  Stromes  stellt  sich  aber  hier  und  bei  anderen  stark  zer- 
stäubenden Metallkathoden  die  Erscheinung  ein:  Ableiten  der 
Anode  hat  einen  kleinen  Einfluss  auf  die  Electrometerangabe. 
Der  Grund  ist  wahrscheinlich  der,  dass  durch  das  Zerstäuben 
der  Kathode  in  dem  nicht  ganz  sauerstofffreien  Stickstoff  die 
Sonde  einen  üeberzug  von  schlecht  leitendem  Material  er- 
hält, welcher  den  Zufluss  der  Electricität  von  dem  Gas  zur 
Sonde  hemmt. 

§  9.  Die  auf  die  angegebene  Weise  gemessene  Potential- 
differenz zwischen  der  Kathode  und  einem  Punkt  der  Grenze 
des  negativen  Glimmlichts  ergibt  sich  merklich  unabhängig 
Yon  der  Lage  dieses  Punktes.  Ich  habe  mich  davon  durch 
«inen  besonderen  Versuch  überzeugt,  indem  ich  ausser  einer 
wie  in  Fig.  4  gestellten  Sonde  zwei  andere  an  der  Seiten- 
fläche des  Glimmlichts  anbrachte.  Bei  solchen  Versuchen 
ergab  sich,  dass  man  ohne  merklichen  Fehler  bei  der  Be- 
stimmung der  fraglichen  Potentialdifferenz  die  vor  der  Ka- 
thode K  angebrachte  Sonde  S  (Fig.  4)  bis  zu  1  cm  von  jener 
entfernen  kann.  Man  gewinnt  dadurch  den  Vortheil,  dass  man 
mit  derselben  Sonde  bei  verschiedenen  Drucken  beobachten 
kann,  obgleich  mit  abnehmendem  Druck  die  Dicke  des  ne- 
gativen Glimmlichts  wächst.  Bei  allen  folgenden  Versuchen 
war  die  Sonde  in  der  erwähnten  Weise  0,6—1  cm  vor  der 
Kathode  gegen  die  Anode  hin  angebracht. 

Die  Potentialdifferenz  zwischen  der  Elathode  und  einem 
Punkt  der  Grenze  des  Glimmlichts  nenne  ich  das  Kathoden- 
gefälle. ^)  Wächst  die  Stromstärke,  so  wächst  die  Länge 
des  Glimmlichts,  während  seine  Dicke  so  lange  ungeändert 

1)  Obgleich  die  sichtbare  Grenze  des  GlimmlichtB  nicht  scharf  ist, 
so  erweist  sich  diese  Definition  praktisch  doch  ab  hinlauglich  bestimmt 
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bleibt,  als  der  Draht  noch  nicht  ganz  mit  Grlimmlicht  bedeckt 
ist,  und  solange  bleibt  auch,  wie  Hittorf  gezeigt  hat,  das 
Eathodengefille  ungeändert  Der  Werth,  den  das  Kathoden. 
geftUe  zeigt,  solange  der  Draht  noch  nicht  ganz  mit  G-limm- 
licht  bedeckt  ist,  heisse  das  normale  Eathodengef&lle.  Hat 
das  Glimmlicht  sich  über  die  ganze  Kathode  yerbreitet,  so 
wächst  nun  bei  weiter  gesteigerter  Stromintensit&t  die  Dicke 
des  Glimmlichts  und  gleichzeitig  das  Kathodengefälle. 

Das  normale  Kathodengefälle  ist  die  Grösse,  um  deren 
Untersuchung  es  sich  in  diesem  Aufsatz  handelt;  es  ist  offen- 
bar das  unendlich  langer  Kathode  entsprechende  und  soll  im 
Folgenden  kurz  als  Kathodengefälle  bezeichnet  werden. 

§  10.  Die  Kathodendrähte  waren  im  allgemeinen  etwa 
0,2  cm  dick,  sie  wurden  mit  feinstem  Schmirgelpapier  blank 
geputzt,  alsdann  durch  den  Polierstahl,  zuweilen  auch  mit 
Anwendung  von  Englischroth  möglichst  gut  polirt  und 
mit  einem  Leinwandlappen  gut  abgerieben.  Bei  den  Ver- 
suchen ist  die  Vorsicht  zu  beobachten,  dass  niemals  in  den 
Röhren  Fig.  4  der  Strom  in  verkehrter  Richtung,  also  von 
KzviA  geleitet  wird;  schon  durch  einen  kurze  Zeit  dauern- 
den Strom  dieser  Richtung  ist  gewöhnlich  der  Draht  K  ver- 
ändert, indem  durch  das  Zerstäuben  von  A  Theile  an  die 
Oberfläche  von  K  hingeführt  werden. 

Nur  wenige  gasförmige  Körper  sind  für  die  Untersuchung 
geeignet.  CO  setzt  nach  kurzer  Dauer  des  Stromes  Kohle 
auf  der  Kathode  ab.  *)  Auch  CO^  wird  zersetzt,  wie  schon 
aus  der  allmählichen  Farben  Veränderung  des  Glimmlichts  und 
der  eintretenden  Druckänderung  erkannt  ¥drd.  Desgleichen 
Wasser-  und  Terpentinöldampf,  Ich  habe  die  Untersuchung 
im  wesentlichen  auf  Stickstoff  und  Wasserstoff  beschränkt 

Stickstoff  wurde  nach  Hittor f's  Vorgang  dargestellt 
durch  Erhitzen  trockener  staubfreier  Luft  über  weissem 
Phosphor.  Das  Gas  passirt  sodann  einen  Liebig'schen 
Kugelapparat,  gefüllt  mit  Kaliumpermanganatlösung ,  eine 
50  cm  lange  Schicht  von  Stücken  kaustischen  Kalis  und  end- 

1)  Vgl.  Kraut-Gmelin,  6.  Aufl.  1.  (2)  p.  72. 
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lieh  ein  ebenso  langes  Trockenrohr,  gefüllt  mit  abwechselnden 
Schichten  von  Glasperlen  und  Phosphorsäureanhydrid. 

Ich  beginne  mit  dem  Verhalten  des  £athodengeftlles  in 
dem  so  bereiteten  Gase. 

§  11.  An  das  Versuchsrohr  Fig.  4  ist  eine  durch  den 
Hahn  H^  absperrbare  mit  Fhosphorsäureanhydrid  gefüllte 
Trockenkugel  angesetzt;  die  Kathoden  sind  0,2  cm  dicke 
Platindrähte  P^  und  P^.  Nach  der  Füllung  mit  Stickstoff 
Ton  1 — 2  mm  Druck  wird  das  Kohr  durch  den  Hahn  H^  von 
der  Pumpe  abgesperrt,  während  es  mit  der  Trockenkugel  in 
Communication  bleibt.  Man  findet  unter  diesen  Umständen 
das  Kathodengefälle  mit  der  Zeit  bis  zu  einer  gewissen 
Grösse  wachsend.  Dies  ist  aus  den  ersten  beiden  Horizontal- 
reihen der  folgenden  Tabelle  zu  ersehen,  p  ist  der  Druck 
des  Gases  in  Millimetern  Quecksilber;  D  der  Durchmesser 
des  Drahtes  in  Centimetern;  i  die  Stromstärke  in  Mikro- 
amperes;  e  das  Kathodengefälle,  E  die  jedesmal  mit  bestimmte 
Potentialdifferenz  der  Electroden  in  Volts. 
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Nachdem  die  Drähte  16  Stunden  lang  stromlos  (J?)  in 
dem  Bohr  verweilt  haben,  ist  das  Kathodengefälle  bei  P^ 
um  28^  bei  P^  um  \b  Volts  gestiegen. 

Schliesst   man    nach    der  Füllung  das   Eohr  Ton    der 
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Trockenkugel  ab,  so  beobachtet  man  die  umgekehrte  Er- 
scheinung, es  tritt  Abnahme  des  KathodengefUles  mit 
der  Zeit  ein.  äo  wurden  bei  den  Versuchen  der  folgenden 
Tabelle  zwei  Köhren  an  die  Pumpe  angesetzt,  beide  gemein- 
schaftlich gef&llt,  die  Eathodengefälle  genommen,  dann  Bohrl 
Ton  der  Trookenkugel  und  der  Pumpe  abgeschlossen,  Rohr  H 
mit  der  Trockenkugel  in  Verbindung  gelassen.  /  ist  immer 
die  roh  gemessene  Länge  des  Glimmlichts  in  Millimetern. 

Tabelle  IL 
Stickstoff  p  =  1,15.    Platin  D  =  0,2. 


Rohr  I 


li 


E  \E^e\    l    I    » 


Rohrn 


Gleich  nach  Ffillimg,  Indem 
beide  Bohren  miteinander 
und  Phoephora.  Kogel  rer- 
bnnden  sind 

Bohr  1  Ton  Bohr  S  nnd 
Phoephors.  Kufel  abye- 
•perrt;  nach  14  Stdn.    B 

Nach  70'  S. 


I 


I 


278  416  138  I  41 

I    '     I 


260  368 
257  '  380 


108 
123 


20 
21 


948  1  288 

609  !•  803 
508  i  339 


I    ; 
I 
t    i 
342  54  I  47 


948 


358,  55 
4061  67 


27  '609 
29  609 


Nach  den  beiden  ersten  Horizontalreihen  der  vorstehen- 
den Tabelle  ist  das  Kathodengefälle  nach  14  Stunden  in 
Rohr  II  um  15  Volts  gestiegen,  in  Bohr  I  um  18  Volts  ge- 
sunken. Das  grosse  positive  Gefälle  E—e  bei  Rohr  I  rührt 
von  der  geringeren  Lichtweite  desselben  her  (§  6). 

Endlich  wurden  beide  Röhren  nach  der  Füllung  Ton- 
einander  und  von  der  Trockenkugel  abgeschlossen.  Wie  die 
beiden  ersten  Horizontalreihen  der  folgenden  Tabelle  zeigen, 
ist  jetzt  in  beiden  Röhren  nach  16  Stunden  das  Eathoden- 
gefälle um  26 — 27  Volts  gesunken. 


Tabelle  IIL 

Stickstoff  p  =  1,70.    Platin  D  =  0,2. 

Rohr  I                1               Bohr  II 

!   e       E    J?-«     / 

i    ^'    e    \  E   E^e\   l       i 

Gl«iah  DMh  FflUnag,  b«lde  , 
™iP1.c-pho^Kn,,,^.,^g^ 

884 

1 
149     16,5 

\ 
542  1 

! 

286   281     45 

17    542 

Nach  16  Standen        l259 

859 

100  1 16     661 

259   808'    49 

16  .661 

Nach  71'  8.                 '258 

373 

115  1  16 

627  ' 

259  1  809  j    50 

15    627 

Digitized  by 


Googk 


Kat/iodenffefälle,  559 

Das  Verhalten  von  Kathoden  ans  anderem  Material  ist 
dem  der  Platinkathoden  ähnlich  (§  25). 

§  12.  Es  ist  bekannt,  dass  an  Glaswänden  Wasser  hart- 
näckig festgehalten  wird  und  langsam  in'  das  Vacuum  ab- 
dampft. Es  ist  daher  aus  den  yorstehenden  Angaben  zu 
schliessen^  dass  das  Kathodengef&lle  in  schwach  feuchtem 
Stickstoff  kleiner  ist,  als  in  trockenem.  Um  dies  direct  nach- 
zuweisen, verband  ich  mit  dem  von  Trockenmitteln  abgesperr- 
ten Yersuchsrohr  einen  Ballon,  gefüllt  mit  dem  Gemisch  von 
Schwefelsäure  und  Wasser,  welches  der  Formel  S03-t-2H20 
entspricht  und  nach  Regnault  ^) bei  8<> 0,110,  bei  30<» 0,225  mm 
Wasserdampfdruck  zeigt.  Ich  fand  hier  denselben  Werth  des 
Kathodengefällos  von  260  Volts,  welcher  sich  ohne  Anwendung 
von  Trockenmitteln  nach  hinlänglicher  Zeit  durch  das  von 
den  Wänden  abdampfende  Wasser  herstellt;  man  kann  da- 
raus schliessen,  dass  das  Kathodengef&lle  in  schwach  feuchtem 
Stickstoff  innerhalb  gewisser  Grenzen  merklich  unabhängig 
ist  Yon  der  Quantität  des  beigemengten  Wasserdampfes. 

Wendet  man  endlich  anstatt  des  Phosphorsäureanhydrids 
andere  Trockenmittel  an,  so  erhält  man  ähnliche  Resultate. 
Als  bei  dem  Versuch  der  Tab.  11  anstatt  des  Phosphorsäure- 
anhydrids concentrirte  Schwefelsäure  angewandt  wurde,  ergab 
sich  bei  1,18  mm  Druck  in  dem  mit  der  Schwefelsäure  ver- 
bundenen Rohr  e  zu  328,  in  dem  von  ihr  abgeschlossenen 
zu  296.  Der  letztere,  etwas  grosse  Werth  scheint  von  der  Gegen- 
wart der  Schwefelsäuredämpfe  herzurühren.  Bei  Anwendung 
von  Chlorcalcium  ergab  sich  für  das  mit  demselben  verbun* 
dene  Rohr  e  zu  301,  für  das  abgeschlossene  zu  262. 

Atmosphärische,  von  COj  befreite  Luft  verhält  sich  in 
dieser  Beziehung  wie  N:  bei  schwacher  Durchfeuchtung 
mittelst  des  beschriebenen  Gemisches  von  Schwefelsäure  und 
Wasser  wurde  das  Kathodengefälle  hier  bei  1,1  mm  Druck 
zu  340 — 350,  nach  dem  Trocknen  durch  Phosphorsäure- 
anhydrid zu  388  Volts  gefunden. 

Wasserstoff  zeigt  das  entgegengesetzte  Verhalten  (§  28). 

Die  Quantität  des  Wasserdampfes,  um  welche  es  sich 
da  handelt,  wo  derselbe  von  den  Glaswänden  abdampft,  ist 

1)  Regnault,  Ann.  de  chim.  et  de  phjs.  (3)  15.  p.  173.  1845. 
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jedenfalls  eine  sehr  kleine.  Vergleicht  man  nun  den  Werth  des 
Eathodengefälles  in  sehr  gut  getrocknetem  N  (343  Volts)  mit 
dem  in  schwach  feuchtem  N  erhaltenen  (260  Volts),  so  findet 
man  einen  Unterschied  yon  83  Volts,  d.  h.  durch  Entfernung 
einer  Spur  Wasserdampfes  ist  das  Eathodengefftlle  um  ^.3 
seines  An&ngswerthes  gesteigert 

§  13.  Zur  Beurtheilung  dieses  Resultats  war  es  zunächst 
wünschenswerth,  das  KathodengefUle  in  Wasserdampf  zn  be- 
stimmen. Zu  dem  Ende  wurde  an  die  Böhrenleitung  ein 
durch  Hahn  yerschliessbarer  Kolben  angesetzt,  welcher  ein 
mit  Wasser  gef&Utes  Böhrchen  enthielt  Dieses  war  durch 
Auskochen  von  Luft  befreit  und  an  der  ausgezogenen  Spitze 
durch  Siegellack  verschlossen;  mit  dem  SiegeUackverscbluss 
lehnte  sich  das  Röhrchen  gegen  die  Kolbenwand.  Zuerst 
wurde  alles  in  Gemeinschaft  evacuirt  (bis  auf  einige  Tausend- 
stel Millimeter),  hierauf  der  Kolben  mit  dem  Wasserrohr 
abgeschlossen  und  der  Siegellackyerschluss  durch  Erw&rmen 
gelöst  Es  konnte  nun  Wasserdampf  in  das  Versucharohr 
eingelassen  und  der  Dampfdruck  am  Manometer  bestimmt 
werden;  durch  einen  verschliessbaren,  mit  Phosphors&urean- 
anhydrid  gefällten  Kolben  wurde  nach  dem  Versuch  der 
Wasserdampf  aus  dem  Apparat  entfernt 

Beim  ersten  Schluss  der  Batterie  erhielt  ich  einen,  wie 
es  schien,  lichtlosen  Uebergang  des  Stromes  in  getrennten 
Stössen,  das  Telephon  knatterte;  plötzlich  stellte  sich  dann 
die  Glimmentladung  ein,  allein  solange  ich  den  Draht  A^ 
Fig.  4,  als  Anode  benutzte,  konnte  ich  den  Strom  durch 
meine  Batterie  nicht  continuirlich  erhalten,  wie  ich  auch  den 
Druck  des  Wasserdampfes  und  die  Stromstärke  reguliren 
mochte.  Continuirlichen  Strom  erhielt  ich  erst,  als  ich  den 
Sondendraht  S  zur  Anode  machte,  welcher  nur  0,5  cm  Yon 
der  Kathode  entfernt  war. 

Es  zeigte  sich  aber,  dass  der  Strom  zwischen  A  und  K 
continuirlich  erhalten  wurde,  wenn  man  dem  Wasserdampf 
Stickstoff  beimengte.  Ich  habe  mich  deshalb  darauf  beschränkt, 
das  Kathodengef&lle  für  solche  Mischungen  zu  untersuchen, 
was  f&r  den  vorstehenden  Zweck  genügt. 

Ich  fand  so  für  trockenen  Stickstoff  von  3,9  mm  Druck 
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ftir  eine  Platinkathode  e  zu  289  Volts;  übrigens  ist  das 
Kathodengefälle  mit  dem  Druck  nur  wenig  variabel  (§§  24 
und  34).  Als  diesem  Stickstoff  2,3  mm  Wasserdampf  hinzu- 
gefügt wurden,  ergab  sich  e  zu  896  Volts.  Das  Gefälle  der 
positiven  Bahnstrecke  wurde  gefunden: 

für  trockenen  StickstoflF   p  =  2,6  mm  67,4  Volts 

„  „  „  p  =  8,4  mm  158         „ 

2,6  mm  N  +  2,1  mm  H,0  850         „ 

2,6  mm  N  +  6,1  mm  H,0  zu  gross,  um  durch 

das  benutzte  Electrometer  gemessen  zu  werden. 

Alle  diese  Angaben  fussen  auf  der  Batterie  B^  (§  5). 

Aus  diesen  Versuchen  geht  hervor,  dass  Beimengung 
einer  grösseren  Quantität  Wasserdampfes  zum  Stickstoff  das 
Kathodengefälle  stark  erhöht;  beiläufig  zeigt  sich,  dass  das 
Gefälle  der  positiven  Bahnstrecke  durch  Beimengung  des 
Wasserdampfes  in  noch  viel  höherem  Maasse  gesteigert 
wird. 

Der  Wasserdampf  wird  durch  die  Glimmentladung  zer- 
setzt^): hat  der  Strom  ursprünglich  reinen  Wasserdampf 
durchflössen,  und  wird  darauf  der  Wasserdampf  aus  dem 
Apparat  entfernt,  so  findet  man  Gas  in  demselben  vor.  Z.  B. 
wurde  die  Pumpe  und  alles  mit  ihr  verbundene  auf  0,006  mm 
evacuirt,  hierauf  Wasserdampf  bis  zu  6  mm  Druck  zugelassen 
und  ein  Strom  von  1290  Mikorampferes  10  Minuten  lang  durch 
den  Wasserdampf  hindurchgeschickt  £]ach  Fortschaffung 
des  übrig  gebliebenen  Wasserdampfes  zeigte  die  Pumpe 
einen  Druck  von  0,113  mm  an,  wenn  A  Anode  war,  also  bei 
einer  positiven  Bahnstrecke  von  5,7  cm,  einen  Druck  von 
0,07 — 0,08  mm,  wenn  8  Anode  war,  also  bei  einer  positiven 
Bahnstrecke  von  0,5  cm.  Bei  der  dreifachen  Stromstärke 
fand  ich  im  letzteren  Falle  die  zersetzte  Wassermenge  bei 
derselben  Stromdauer  nicht  grösser;  mit  der  Stromdauer 
wuchs  die  zersetzte  Wassermenge  nur  langsam  und  näherte 
sich  einem  Grenzwerth. 


Ij  Man  vgl.  über  chemische  Zersetzung  durch  die  Glimmentladung 
W.  Hittorff,  Wied.  Ann.  7.  p.  618.  1879  u.  0.  Lehmann,  Wied.  Ann. 
22.  p.  325.  18S4. 

Ann.  d.  PhTS.  n.  Cham.   N.  F.    XXXI.  SS 
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§  14.  Obwohl  nun  nach  dem  vorigen  Paragraphen  Bei* 
mengung  einer  bedeutenden  Menge  Wasserdampfes  zum  Stick- 
stoff das  Kathodengefälle  erhöht,  so  wird  doch  die  Herab- 
setzung desselben  durch  Hinzuftigung  einer  Spur  Wasser- 
dampfes zum  Stickstoff  dem  Verständniss  näher  gebracht, 
wenn  man  als  Ursache  des  Eathodengefälles  mit  A.  Schuster^] 
eine  chemische  Eeaction  an  der  Kathode  voraussetzt  (§  45*48) 
und  sich  dabei  erinnert,  dass  Spuren  fremder  G-ase,  insbe- 
sondere auch  des  Wasserdampfes,  als  sogenannte  „Contact- 
Substanzen'^*)  auf  die  chemische  Reaction  in  einem  Gas- 
gemisch von  dem  allergrössten  Einfluss  sind.  So  verschwindet 
nach  Pringsheim  die  Verbindungsrähigkeit  des  Ghlorknall- 
gases  bei  Abwesenheit  des  Wasserdampfes  fast  vollständig^; 
durch  Beimengung  von  '^Jiqqq  O  wird  die  Wirkung  des  Lidits 
auf  das  Ghlorknallgas  im  Verhältniss  von  10 : 9,2  geschwächt^) 
Die  chemische  Reaction  in  einem  Gemenge  von  H,,  CO 
und  O,  wird  durch  Gegenwart  von  H^O- Dampf  wesentlich 
beeinflusst^);  das  Gemenge  von  CO  +  O  wird  nach  Dixon^ 
erst  nach  Zufügung  von  etwas  Feuchtigkeit  durch  den  elec- 
trischen  Funken  zur  Explosion  gebracht  In  noch  engerer 
Beziehung  zum  Kathodengef&Ue,  als  diese  Thatsachen,  scheinen 
die  von  Faraday  in  der  sechsten  Reihe  der  Experim. 
Researches  §  688 — 655  beschriebenen  zu  stehen  (vgl.  §  46). 

Was  die  Natur  der  vorausgesetzten  chemischen  Reaction 
an  der  Kathode  anlangt,  so  mag  schon  hier  hervorgehoben 
werden,  dass  das  angewandte  Gas  keineswegs  reiner  Stick- 
stoff war,  sondern  unzweifelhaft  Beimengungen  von  Sauer- 
stoff^, Kohlenwasserstoffen  u.  a.  Gasen  enthielt;  es  liegt  also 
zunächst  kein  Grund  vor,  an  eine  Dissociation  des  so  sehr 
beständigen  N^-Molecüls  zu  denken. 

§  15.    Das  Verhalten  des  Kathodengefälles  in  trockenem 

1)  A.  Schuster,  Proc.  Roy.  Soc.  p.  329.  1884. 

2)  OBtwald,  Allg.  Chemie,  2.  p.  432.  1887. 

3)  Pringsheim,  Tagebl.  d.  59.  Naturforschervers.  Berlin  p.  408.  1886. 
4;  R.  Bunsen  u.  H.  E.  Roscoe,  Pogg.  Ann.  100.  p.  481.  1857. 

5)  Horstmann,  Berl.  Ber.  32«  p.  805.  1876;  Bunsen,  Gasom.  Meth. 
p.  349. 

6)  Dixon,  Beibl.  6.  p.  267.  1882. 

7)  Deslandres,  Compt.  rend.  10«  p.  1256.  1885. 
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Stickstoff  unterscheidet  sich  noch  in  einer  weiteren  merk- 
würdigen Beziehung  von  dem  Verhalten  in  Stickstoff,  dem 
eine  Spur  Wasserdampf  beigemengt  ist.  In  trockenem  Stick- 
stoff geht  an  Platinkathoden  das  Kathodengefälle  durch  die 
Wirkung  des  Stroms  bis  zu  einem  gewissen  Werth  in  die 
Höhe,  in  schwach  feuchtem  Stickstoff  bleibt  es  constant,  mag 
die  E^athode  stromlos  oder  unter  Strom  in  dem  Gase  ver- 
weilen. 

Das  Verhalten  Ton  Platinkathoden  in  trockenem  Stickstoff 
zeigt  Tab.  I.  p.  557.  Die  dritte  Horizontalreihe  dieser  Tabelle 
giebt  z.  B.  an,  dass  nach  92'  Strom  an  der  Elathode  i\  das 
Kathodengefälle  an  ihr  von  343  auf  366  Volts  in  die  Höhe 
gegangen  ist.  Lässt  man  nach  längerer  Wirkung  des  Stromes 
eine  Euhepause  eintreten  {R  in  der  Tabelle),  so  bringt  nun 
erneuter  Strom  eine  weitere  Steigerung  des  Kathodengefälles 
hervor.  In  dem  Fall  der  Tab.  I  ist,  nachdem  zu  wieder- 
holten malen  der  Strom  nach  längeren  Ruhepausen  an  J\ 
als  Kathode  gewirkt  hat,  das  Kathodengefälle  an  J\  von 
343  auf  410,  also  um  67  Volts  in  die  Höhe  getrieben. 

Die  Ursache  davon  ist  nicht  eine  Veränderung  der 
Platinkathode  durch  den  Strom;  denn  an  der  Kathode  P^, 
welche  jedesmal  nur  so  lange  benutzt  wurde,  als  zu  den  Be- 
stimmungen nothwendig  war,  ist  das  Kathodengefälle  mit  in 
die  Höhe  gegangen,  nämlich  von  335  auf  390,  also  um 
55  Volts. 

Erneut  man  ferner  das  Gas,  so  geht  das  Kathoden- 
gefälle auf  den  alten  Werth  zurück. 

Es  wird  also  durch  den  Strom  der  Gasinhalt  des  Bohres 
geändert,  und  diese  Veränderung  pilanzt  sich  durch  Diffusion 
auch  zu  der  anderen  Kathode  fort;  daher  treten  hier  die 
Aenderungen  immer  etwas  später  ein. 

An  der  Kathode,  an  welcher  der  Strom  gewirkt  hat, 
geht  durch  längere  Buhe  das  Kathodengefälle  oft  wieder 
etwas  hinunter,  ebenfalls  durch  Diffusion,  indem  das  an  ihr 
veränderte  Gas  gegen  anderes  ausgetauscht  wird.  Bei  den 
Versuchen  der  Tab.  I  war  ein  Phosphor  säure  ballon  von  etwa 
Vs  1  Inhalt  mit  dem  Versuchsrohr  in  Verbindung,  dasselbe 
aber  mit  dem  Ballon  von  der  Pumpe  abgeschlossen,     Lässt 

86* 
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man,  wie  in  den  Versuchen  der  folgenden  Tabelle,  das  Rohr 
mit  der  Pumpe  in  Verbindung,  so  geht  durch  längere  Ruhe- 
pause nach  der  Wirkung  des  Stromes  das  Kathodengef&Ue 
stärker  zurück,  indem  jetzt  Diffusion  des  geänderten  Gases 
gegen  unverändertes  in  ausgiebigerer  Weise  stattfinden  kann. 

Tabelle  IV. ^) 

StickstoflF  p  =  1,01.    Platin  D  =*  0,2. 

Bohr  ni. 


Px 


P. 


Gleich  nach  Füllung  I  805   387 
Nach  18»»  B  i  298  i  398 

1^  S.  an  P. 
4^  B 

40'  S.  an  P, 
30'  S.  an  Pi 
16»»  B 


340 
318 
353 
361 
821 


434 
419 
451 
463 
436 


E^e 

l 

% 

82 

81 

542 

100 

28 

508, 

94 

26 

542 

106 

25 

576 

98 

. 

881 

102 

36 

1150' 

115 

26 

542 1 

€ 

E 

E^e\    l    ^  ; 

297 

385 

88 

28  610 

305 

406 

101 

26  542 

336 

427 

91 

27  576 

816 

415 

99 

27  560 

351  452 
819  445' 


101 
126 


I  27 

28 


576 
542 


Die  Schwankungen  der  Werthe  E  —  e  m  Tab.  I  und  IV 
sind  nicht  Versuchsfehlern  zuzuschreiben;  das  positive  Ge- 
fälle wächst  nämlich  nicht  unbedeutend,  wenn,  wie  zuweilen 
ohne  bemerkbare  Veranlassung  geschieht,  die  Lichthaut  an 
der  Anode  sich  etwas  vergrössert  und  Ansatz  zur  Bttschel- 
bildung  zeigt 

Bei  höherem  Grasdruck  tritt  die  Wirkung  des  Stromes 
weniger  hervor,  ist  indessen  auch  hier  nach  der  folgenden 
Tabelle  bemerkbar. 

Tabelle  V. 

Stickstoff  p  »  0,70.    Platin  D  »  0,2. 

Rohr  III. 


Gleich  nach  Füllung 

\%^  B 

84'  S. 
AD  der  swtiton  Kathode  P'  dei  Bohra 

52'  S.  an  P 

17»»  B 


285 


301 
804 


I  E 

416 
411 

419 
426 
431 


E-e 

181 
125 

126 
125 
127 


6,3  1476 

6,5  I  1459 

—  !  1186 

6,5  I  1355 

7,0  ,  1459 


Das  Verhalten  des  schwach  feuchten  Stickstoffs  zeigen  die 
Tabellen  II  und  lU.  p.  558.  Tab.  II  ist  das  Bohr  I  mit  schwach 

1)  Die  Zahlen  dieser  Tabelle  wie  der  folgenden  fassen  Kai  B^  (§  5). 
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feuchtem,  Rohr  II  mit  trockenem  Stickstoff  gefüllt  derselbe 
Strom  wird  durch  beide  Röhren  hintereinander  geleitet.  In  dem 
trockenen  Rohr  II  wird  durch  70'  Strom  das  Eathodengefälle 
um  36  Volts  gesteigert,  in  dem  schwach  feuchten  Rohr  I  durch 
denselben  Strom  kaum  geändert.  In  Tab.  UI  sind  beide  Röhren 
mit  schwach  feuchtem  Stickstoff  gefüllt;  IV  Strom  lassen  das 
Kathodengefälle  hier  in  beiden  Röhren  völlig  ungeändert 

An  Aluminiumelectroden  habe  ich  auch  Vergrösserung 
des  EathodengefSlles  durch  den  Strom  in  trockenem  Stick- 
stoff erhalten,  aber  an  yerschiedenen  Electroden  in  ver- 
schiedener Stärke  und  im  allgemeinen  schwächer,  als  bei 
Platin.  In  einem  Fall  erhielt  ich  Steigerung  von  277  auf 
330  Volts. 

§  17.  Es  fragt  sich,  durch  welche  Wirkung  der  Strom 
den  Gasinhalt  in  trocknem  Stickstoff  ändert  Dies  könnte 
dadurch  geschehen,  dass  der  Strom  occludirte  Gase  aus  den 
Electroden  frei  macht,  und  zweitens  dadurch,  dass  er  in  dem 
vorhandenen  Gasinhalt  direct  eine  chemische  Veränderung 
hervorbringt.  Dass  occludirte  Gase  durch  den  Strom  frei 
gemacht  werden,  lässt  sich  direct  beweisen;  gleichwohl  scheint 
in  unserem  Fall  eine  directe  chemische  Wirkung  des  Stromes 
mitzuspielen.  Anderenfalls  wäre  nicht  gut  zu  verstehen,  dass 
durch  Gegenwart  einer  Spur  Wasserdampfs  die  Wirkung 
gänzlich  aufgehoben  wird,  und  weiter  scheint  durch  längere 
Einwirkung  des  Stromes  eine  kleine  Druckverminderung  ein- 
zutreten (§  18). 

Dass  in  Stickstoff  bei  Gegenwart  von  Sauerstoff  und 
anderen  Substanzen  durch  den  Strom  chemische  Verände- 
rungen hervorgebracht  werden,  beweisen  die  Erscheinungen 
des  Nachleuchtens^);  und  es  ist  bekannt,  dass  diese  Erschei- 
nungen auch  nur  in  gut  getrocknetem  Gase  auftreten.  ^ 

1)  A.  Morren,  Ann.  de  chim.  et  phys.  (4)  4.  p.  293.  1865;  Warburg, 
Beibl.  9.  p.  190.  1885.  Als  ich  die  continuirliche  Glimmentladung  in 
Gegenwart  von  Schwefelsäure  an  einer  Platinkathode  in  Sauerstoff  her- 
vorbrachte, trat  das  Phänomen  des  Nachleuchtens  sehr  schön  auf;  dabei 
erfolgte  eine  schnelle  Druckabnahme  des  Sauerstoffs,  in  28'  von  6  auf 
1,5  mm. 

2)  E.  Galdstein,  Sitzber.  d.  physik.  Ges.  2.  Febr.  1883;  s.  auch 
H.  Hertz,  Wied.  Ann.  19,  p.  83.  1883. 
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Für  die  fraglichen  chemischen  Wirkungen  spricht  auch 
ein  Beobachtung  A.  Schuster's.^) 

Wendet  man  nach  diesem  ein  mit  Stickstoff  geAlltes. 
aus  zwei  durch  einen  capillaren  Theil  getrennten  Abtheilungen 
bestehendes  Entladungsgefäss  an.  von  denen  die  eine  die 
Anode,  die  andere  die  Kathode  enthalt,  so  wird  zun&chst 
nach  einiger  Zeit  das  Spectrum  des  negativen  Pols  allein 
in  der  negativen  Hälfte  und  im  capillaren  Theil  gesehen. 
Kehrt  man  dann  den  Strom  um,  so  sieht  man  zuerst  das 
negative  Spectrum  im  ganzen  Rohr,  es  verschwindet  dann 
allmählich  aus  der  positiven  Hälfte,  und  derselbe  stationäre 
Zustand,  wie  zuvor,  stellt  sich  ein. 

Welche  Substanzen  übrigens  als  Verunreinigungen  bei 
meinen  Versuchen  die  Wirkung  bedingen,  lasse  ich  gänzlich 
unentschieden. 

§  18.  Ueber  Druckänderungen,  welche  die  durch  den 
Strom  hervorgebrachten  chemischen  Veränderungen  des  Gas- 
inhalts etwa  begleiten  mögen,  ist  durch  die  Topler-Hagen'- 
sehe  Pumpe  nichts  Sicheres  zu  ermitteln.  So  konnte  ftlr  die 
Tab.  I  verzeichnete  Versuchsreihe,  welche  sich  über  einen 
Zeitraum  von  vier  Tagen  erstreckte,  gar  keine  Druckänderung 
nachgewiesen  werden.  Ich  habe  bei  anderen  Versuchen  mit 
trocknem  Stickstoff  gewöhnlich  eine  Druckverminderung  be- 
obachtet, wenn  der  Strom  längere  Zeit  gewirkt  hatte,  z.  B.  von 
1,153  auf  1,189,  von  1,291  auf  1,274  mm  und  ähnliche  Werthe. 
Für  schwach  feuchten  Stickstoff  habe  ich  nie  eine  Druck- 
verminderung erhalten.  Diese  Angaben  sind  indessen  eher 
als  ein  Beleg  für  die  Dichtigkeit  des  Apparats  zu  betrachten, 
als  dass  man  aus  ihnen  etwas  Sicheres  über  die  fraglichen 
Druckänderungen  entnehmen  könnte.  Jedenfalls  sprechen 
jene  Angaben  dafür,  dass  die  chemischen  Veränderungen  des 
Gasinhalts  nur  einen  sehr  kleinen  Theil  desselben  betreffen. 

§  19.  Nun  ist  das  Kathodengefälle  für  Platin  in  schwach 
feuchtem  Stickstoff  zu  260  Volts,  in  trocknem  Stickstoff  nach 
längerer  Einwirkung  des  Stroms  zu  410  Volts  gefunden.  Man 
kann  daher  behaupten,  dass  je  nachdem  dem  Stickstoff  diese 


1)  A.  Schuster,  Phil.  Trans.  170.  p.  41.  1879. 
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oder  jene  Sparen  fremder  Gase  beigemengt  sind,  das  Ka- 
thodengefäUe  zwischen  den  obigen  Zahlen  variirt,  d.  h.  um 
54  Proc.  des  kleineren  Werthes.  Für  Aluminiumkathoden  er- 
gaben sich  unter  gleichen  Bedingungen  die  Werthe  230  und 
330;  also  ein  Unterschied  um  44  Proc.  des  kleineren  Werthes. 

Dieses  Sesultat  scheint  mir  von  Bedeutung  zu  sein;  es 
zeigt,  dass  weder  aus  den  vorliegenden,  noch  auch,  wie  wohl 
hinzugef&gt  werden  darf,  aus  irgend  welchen  anderen  bis  jetzt 
angestellten  Versuchen  auf  das  Kathodengefälle  in  einem 
absolut  reinen  Gase  auch  nur  ein  approximativer  Schluss 
geführt  werden  kann;  dass  also  die  Frage  nach  dieser  Grösse 
noch  eine  gänzlich  offene  ist. 

Die  hier  in  Frage  kommenden  Beimengungen  fremder 
Gase  sind  freilich  in  Bezug  auf  ihre  Messbarkeit  sehr  klein 
zu  nennen;  man  darf  aber  nicht  vergessen,  dass  sie  bei  den 
kleinen  angewandten  Gasdrucken  von  1 — 2  mm  Quecksilber 
einen  nicht  unerheblichen  Bruchtheil  des  Gasgemisches  bilden 
können.  Betrüge  z.  B.  der  Partialdruck  einer  fremden  Bei- 
mengung 0,001  mm  Quecksilber,  so  machte  sie  7a — 1  P^^ 
Mille  des  ganzen  Gasinhaltes  aus.  Erinnert  man  sich  nun, 
wie  bedeutend  durch  procentisch  noch  viel  kleinere  Bei- 
mengungen das  electrische  Verhalten  eines  Electrolyten  ¥de 
des  Wassers  geändert  wird,  so  erscheinen  die  erhaltenen 
Kesultate  weniger  auffällig. 

§  20.  Im  §  15  wurde  gezeigt,  dass  in  schwach  feuchtem 
Stickstoff  das  KathodengeflUle  durch  Anwendung  des  Stromes 
keine  oder  nur  unbedeutende  Aenderungen  erleidet. 

Lässt  man  ferner  Röhren  mit  schwach  feuchtem  Stick- 
stoff —  d.  h.  ohne  Verbindung  mit  einem  Trockenmittel  — 
abgeschlossen  stehen,  so  erfährt  in  ihnen  das  Eathodengefälle 
auch  in  längeren  Zeiträumen  nur  sehr  unbedeutende  Aende- 
rungen. So  wurden  am  8.  November  von  zwei  Bohren,  4,2  cm 
lichtweit  und  15  cm  lang,  die  eine  mit  einer  0,2  cm  starken 
Platin-,  die  andere  mit  einer  ebenso  starken  Aluminiumkathode, 
beide  femer  mit  den  entsprechenden  Anoden  und  Sonden- 
drähten versehen,  mit  Stickstoff  von  1,2  mm  Druck  gefüllt, 
von  der  Pumpe  abgeschmolzen  und  nun  vier  Monate  lang 
beobachtet.   Etwa  am  14.  November  war  das  Kathodengefälle 
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in  beiden  Bohren  constant  geworden  und  zeigte  am  Alumi- 
nium den  Werth  230,  am  Platin  den  Werth  260  Volts.  Im 
Mittel  aus  Tielen  kaum  um  1^/^  Toneinander  abweichenden 
Bestimmungen  ergab  sich  das  Kathodengef&lle: 


am  A  i^^twjTmiffH 

am  Platin 

14.  November 

280 

2eo 

Zweite  Hälfte  November     . 

228 

256 

December 

231 

256 

Januar  

283 

260 

Februar 

233 

261 

Die  Stromintensität  bei  diesen  Bestimmungen  betrug 
700—1200  Mikroamperes. 

Die  Angaben  für  Aluminium  sind  völlig  geüau  und  nicht 
mit  der  am  Platin  etwas  hervortretenden,  im  §  8  besprochenen 
Unsicherheit  behaftet. 

Wegen  dieser  Constanz  des  Kathodengefälles  in  schwach 
feuchtem  Stickstoff  eignen  sich  Versuche  mit  diesem  Gras- 
inhalt zur  Beantwortung  einiger  das  Kathodengefälle  betref- 
fenden Fragen. 

§  21.  Solange  das  Glimmlicht  hinreichend  weit  von  der 
Böbrenwand  entfernt  bleibt,  ist  das  Kathodengef&lle  unabhän- 
gig von  der  Böhrenweite.  Dies  zeigt  Tab.  III.  p.  558,  in  welcher 
Bohr  I  3,1  cm.  Bohr  II  4,7  cm  lichtweit  ist  KathodengefMle  e 
und  Länge  l  des  Glimmlichts  sind  in  beiden  Bohren  gleich, 
dabei  ist  das  positive  Gefälle  E—  e  in  dem  engeren  Bohr 
grösser,  als  in  dem  weiteren.  Die  Dicke  des  Glimmlichts 
betrug  etwa  0,8  cm. 

§  22.  Das  Kathodengefälle  ist  weiter  unabhängig  von 
der  Drahtdicke.    Dies  zeigt  die  folgende  Tabelle: 

Tabelle  VI. 

Stickstoff  p  «  1,80.     Platin  1  ^\  '^Z  o'l3. 


I  Pi 

'   e  ''JS-€\ 


Rohr  II                                    Rohr  UI 

\          Pi          ii          P,          ,          ft          1 

l  '    e     E-e    l   '   e     E-€\  l 

e     E-^ 

l 

i 

Gleich  xkMh  Fül-  i        '  ' 

loDff  308  45  123,306  40  33,322,  55  32  804    55  42  711 

17^  B  298  !  40  ,  21    295  40  30    294  '  49  28  290  !  52  1 34  678 

2^^  R  288  40  ;  22    290  40  24    282  i  55  26  282 1  52  88  627 
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In  die  Bohren  II  und  III  sind  je  zwei  Platinkathoden 
P  und  p  von  bezüglich  0,2  und  0,18  cm  Dicke  eingesetzt. 
Gleich  nach  der  Füllung  mit  trocknem  Stickstoff  sind  in 
Rohr  III  die  Werthe  von  e  bei  i\  und  p,  allerdings  erheb- 
lich yerschieden.  Solche  Verschiedenheiten  trifft  man  oft 
auch  an  Diähten  gleicher  Dicke  an,  sie  gleichen  sich  aber 
in  der  Regel  aus,  wenn  die  Drähte  hinreichend  lange  in  dem 
Gase  verweilen.  Es  scheint  sich  mit  der  Zeit  ein  Gleich < 
gewichtszustand  zwischen  Gas  und  Metall  herzustellen.  41  Stun- 
den nach  Abschluss  der  Röhren  von  den  Trockenapparaten 
ist  e  für  Pg  und  ft  genau  gleich,  für  P^  und  ft  nicht  um  l^o 
verschieden  gefunden.  Unterschiede  in  der  Länge  des  Glimm- 
lichts, wie  sie  sich  hier  an  den  Drähten  J\  und  P^  ohne 
angebbaren  Grund  zeigen,  kommen  öfter  vor.  Das  Kathoden- 
gefalle  ist  in  diesem  Fall  noch  nicht  auf  den  Werth  von 
ungefähr  260  Volts  gesunken,  welcher  als  der  schwach  feuch- 
tem Stickstoff  entsprechende  bezeichnet  wurde.  Je  nachdem 
zu  Anfang  des  Versuchs  das  Rohr  mehr  oder  weniger  trocken 
ist,  dauert  es  nämlich  längere  oder  kürzere  Zeit,  bis  jener 
Werth  sich  herstellt.  So  ergab  sich  bei  einem  anderen  Ver- 
such für  einen  Druck  von  1,6  mm  das  Kathodengefälle: 

18^  nach  Abschluss  vom  Trockenapparat .     .      284 

nach  weiteren  24^ 280 

„  „        12  Tagen 263 

Anders  als  drahtförmig  gestaltete  Kathoden  habe  ich 
nicht  untersucht. 

§  23.  Es  wurde  schon  §  9  erinnert,  dass  nach  Hittorf 
das  normale  Kathodengefälle  unabhängig  von  der  Stromstärke 
ist  Zuweilen  findet  man  allerdings  bei  Vergrösserung  der 
Stromstärke  und  damit  der  Länge  des  G-limmlichts  das  Ka- 
thodengefalle zuerst  wachsend;  nach  einigen  Minuten  geht 
es  aber  in  der  Regel  auf  den  anfänglichen  Werth  zurück. 
Die  anfängliche  Steigerung  rührt  wohl  daher,  dass  neue  Par- 
tien der  Kathode  in  das  Glimmlicht  hineingezogen  wurden, 
und  das  Gleichgewicht  zwischen  diesen  Partien  und  dem 
Gase  noch  nicht  erreicht  war  (§  22).  Die  kleinen  bleibenden 
Unterschiede  von  einigen  Procenteo,  die  man  zuweilen  bei 
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verschiedenen  Stromstärken  erhält,  dürften  secundären  Ur- 
sachen,  insbesondere  Teraperaturänderungen  bezüglich  durch 
solche  bedingten  Aenderungen  in  dem  Oleichgewicht  zwischen 
Metall  und  Gas  zuzuschreiben  sein. 

§  24.  Zur  Untersuchung  der  Abhängigkeit  des  Kathoden- 
gefälles vom  Druck  des  Gases  eignet  sich  schwach  feuchter 
oder  trockener  Stickstoff  begreiflicherweise  schlecht.  Indem 
ich  bei  trockenem  Stickstoff  gleich  nach  Einfüllen  des  Gases 
möglichst  schnell  von  grösseren  zu  kleineren  Drucken  über- 
ging, fand  ich  an  einer  Aluminiumkathode,  als  der  Druck 
von  6,8  auf  1,1  mm  erniedrigt  wurde,  das  Kathodengefälle 
stufenweise  von  257  auf  250  Volts  abnehmend.  Zur  Unter- 
suchung  dieses  Punktes  eignen  sich  besser  Versuche  in  trocke- 
nem Wasserstoff,  welche  für  Aluminiumkathoden  sehr  nahe 
Unabhängigkeit  des  Kathodengefälles  vom  Druck  ergaben 
(§  84).  Für  Kathoden  aus  anderem  Material  fand  ich  das 
Kathodengeialle  mit  abnehmendem  Druck  etwas  zunehmend« 
aber  auch  nur  wenig  variabel. 

Das  Kathodengefälle  ist  nun  die  Arbeit,  welche  im  ne- 
gativen Glimmlicht  für  jede  Einheit  übergehender  Electri- 
citätsmenge  von  den  electrischen  Kräften  geleistet  wird.  Diese 
Arbeit  ist  nach  Vorstehendem  bei  unendlich  langer  Kathode 
(§  9)  unabhängig  von  der  Stromstärke,  bei  hinreichend  grosser 
Bohren  weite  unabhängig  von  dieser,  unabhängig  von  der 
Drahtdicke  und  mit  dem  Druck  des  Gases  in  einigen  Fällen 
gamicht,  in  anderen  nur  wenig  variabel. 

§  25.  Ueber  die  Beziehung  des  Kathodengefälles  zu  der 
chemischen  Natur  der  Kathode  habe  ich  einige  Versuche  in 
schwach  feuchtem  Stickstoff  gemacht.  Es  wurden  die  beiden 
Bohren  II  und  III  (§  6)  benutzt,  die  gemeinschaftlich  gefüllt 
und  sodann  voneinander  und  von  den  Trockenapparaten  ab- 
geschlossen wurden.  Jede  enthielt  als  Kathoden  einen  Platin* 
draht  [P,  P")  und  einen  Draht  aus  dem  anderen  mit  dem 
Platin  zu  vergleichenden  Material  (Af,  itf ').  Der  Strom  wurde 
jedesmal  durch  beide  Bohren  hintereinander  geleitet,  also 
zuerst  etwa  durch  P,  M\  sodann  durch  P'^  M  als  Kathoden, 
und  es  wurden  jedesmal  die  Werthe  e,  E,  l  gemessen.  Auf 
diese  Weise  gewinnt  man  zugleich  ein  Urtheil  darüber,  in- 
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wieweit  zufällige,  d.  h.  nicht  controlirbare  Unterschiede  ver- 
schiedener Drahtstücke  einer  Sorte  das  Kathodengefälle  be- 
einflussen. Es  wurden  Pt,  AI,  Zn,  Cu,  Fe  geprüft.  Ich  setze 
die  Versuche  in  der  Reihenfolge,  in  welcher  ich  sie  anstellte, 
hierher.  Jede  Versuchsreihe  wurde  über  mehrere  Tage  er- 
streckt, damit  der  stationäre  Zustand  sich  herstellte.  Nach 
jeder  Reihe  constatirte  ich,  dass  der  Apparat  dicht  gehalten 
hatte.  Der  Druck  betrug  überall  1,2—1,3  mm.  Sichtbare 
Veränderungen  der  Kathoden  durch  den  Strom  traten 
kaum  ein;  nur  die  Kupferkathoden  zeigten  sich  hinter  der 
Stelle,  an  welcher  das  Glimmlicht  gewirkt  hatte,  etwas  an- 
gelaufen. 

Tabelle  VIL 

Stickstoff  p  =  1,19.    Platin  2>  =  0,2.    Zink  D  =  0,21. 


1- 


Bohr  II 


Pi 


^E-e\  l 


Z»i 


BohrUI 


7-'l^Vp.zny 


E-e\  l  \    e  'E-e\  l 


OleJchnachFül-!    ^    I   ^^  ^^ 

lang               ,811:   58  80 

Z^  B               282'  49  31 

89'S.anP,Z,'i286|  51  33 

18*»  B            i  268;  59  28 

32'S.anZ,P,!  264;  40  ,25 


288t  50  .32|  780 
275,  48    29'  780 


294 
290 


20^  jB 


2721  40  271  711  ,  264 

265|  87  i25|  745  l|267 

2661  37  24  265  33  21  671  |  265 


70'S.anZiPj!  259'  38  23 
3>»Ä      2611  38  27 


52 
52 


33 

35 


54 
56 
44 

48 


262,  35  I19|  644  1  268  __  , 
262|  34  |25  678  1  263;  42  '28 


-1^:*Zn,P, 


281  61 
275i  60 
268  63 
263;  59 
263  61 
260|  58 
258  56 
257  53 


.r 


130  796 


780 

762 
745 
678 
644 
678 


Tabelle  VIII. 

Stickstoff  p  =  1,34.     Platin  D  =  0,2.     Aluminium  D  =  0,2. 


Rohr  II       '        Rohr  lU 

AI,          1    P, 

/  1  e    \E-e\   l   !  t 

e 

E-e   l   , 

e     E—e 

l^'S.  an  P,^Z, 
24^  B 
\h^B 

40'  S.  an  A  .P, 
22^  B 
70'S.an^Z,P, 

262  39  '  21 
265  40  122 
258  45  '25 

258  42  ,  24 
254  41  — 

259  ]  42  22 
256  '  41  . 19 

233 
232 
224 
225 
221 
223 
221 

85  16 

35  Il6i 

35  ,20 
33  118 
33  -18 

36  |17 
88  :  16 

279'  44 
267  ,  48 
265  1  51 
259  42 
261  ,  47 

259  42 

260  '  48 

25  ,235  -  1  17 

25  236  47  121 
30  230  42  1  26 

26  1  225  40  '  21 
30  226  41  ;  — 

27  '  225  38  1  21 
27  , 226  1  39  1  20 

598 
627 
942 
914 

908 
861 

857 

Digitized  by 


Googk 


572 


E.   Warburg. 


Tabelle  IX. 

Stickstoff />  =  1,17.  Platin  D  =  0,2.  Kupfer  D  =  0,2. 


Rohr  II 


Rohr  UI 


i'i 


Cu^ 


A 


E-^e   l 


£-e  l 


E-e   l 


Cu, 


lE-e   l 


316  55  '  33 

A^B  292;  51  32 

20^  Ä        283  I  45  30 

24^  B  ,  267  1  44  I  28 

70'S.anPia«,:;268  50  128 

22^  B  ,264  53  128 

l»»S.anPiOM2'265  59  29 

3»>  B  261  61  — 

18^  Ä        263,  60  25 


288  62 

278  66 

272  53 

259  I  49 

253!  56 

255;  56 


254 
252 
254 


62 

60 
6ü 


47 
44 
42 
41 

48 
48 
50 

28  I 263!  50 
2411 263  j  51 


292 
286 
271 
267 
263 


30  263 
26  1 262 


I 279  i  66  [32  ;  661 
273  :  55  '  31  I  678 
260  49  27!  711 
257  i  48  '  27  '  711 
257  53  27  j  678 

255  53  '  28  881 
253  55  28 1  755 
249  I  62  —  ;  762 

256  55  23  ;  668 


Tabelle  X. 
Stickstoff  p  =  1,32.    Platin  D  =  0,2.    Stahl  D  ^  0,2. 


Rohr  II 


Jl. 


Rohr  in 


^x 


E-e\  l 


Fe, 


P. 


Fe, 


E-e\  l 


E-e   l 


E-e\  l 


22»»  Ä 
24»»  Ä 
24»»  Ä 


1 305  i  66  33  '  290  I  60 
:  268  62  28  273  |  53 
263  60  i  26  ,  262  !  57 


260 


68'S.  anPjÄ,  261 
24»»  B  257 


55  1  —  '  263  I  50 
66  25  263  1  53 

49     —  ;  262  I  41 


38 1'  275  I 
28 1|  272  ! 
24 1  266  1 
—  265  ' 
24  264  I 
22    263  I 


86 

'36 

280 

85 

71 

,81 

273 

65 

75 

I24 

266 

53 

74 

— 

267 

65 

67 

25 

270 

49 

72 

i25 

266 

59 

796 
892 
872 
892 
897 
892 


Man  sieht  aus  den  Tabellen: 

1.  dass,  wie  schon  früher  erwähnt,  die  besonders  bei 
Platin  beobachteten  anfänglichen  Unterschiede  in  den  Wer- 
then  von  e  für  verschiedene  Exemplare  einer  Drahtsorte  sich 
mit  der  Zeit  mehr  und  mehr  ausgleichen  und  schliesslich 
fast  ganz  verschwinden, 

2.  dass  nennenswerthe  Unterschiede  in  den  Werthen  von 
e  für  Pt,  Zn,  Fe  sich  nicht  ergeben, 

3.  dass  in  schwach  feuchtem  Stickstoff  e  für  Kupfer  etwa 
um  3  ProCy  für  Aluminium  etwa  um  15  Proc.  kleiner  als  f&r 
Platin  gefunden  wurde. 

Die  Aenderungen  in  den  Werthen  von  e,  welche  durch 
längere  Einwirkung  des  Stromes  zuweilen  eintreten,  sind, 
obwohl  von  einer  gewissen  Regelmässigkeit,  doch  überall  so 


Digitized  by 


Googk 


KathadengefdUe.  578 

klein,  dass  eine  Discussion  derselben  vorläufig  nicht  am  Platze 
zu  sein  scheint. 

§  26.  Ich  habe  auch  einige  Versuche  mit  Graphit- 
kathoden,  nämlich  runden  0,2  cm  dicken  Faber'schen  Blei- 
stiften gemacht.  Zur  Vermeidung  der  Diffusion  der  atmo- 
sphärischen Luft  durch  den  Graphit  darf  kein  Theil  desselben 
in  die  Luft  hineinragen;  der  Stift  ist  an  einer  Auskehlung 
mit  Platindraht  umwickelt,  welcher  durch  die  Siegellack- 
kittung  hindurchgeht  und  die  Leitung  vermittelt.  Gebraucht 
man  harte  Stifte  (Faber  Nr.  5)  als  Kathoden,  so  blitzen  Licht- 
pünktchen an  ihnen  auf,  man  sieht  glühende  Kohletheilchen 
nach  vielen  Eichtungen  hin  fortgeschleudert  und  hie  und  da 
an  der  Glaswand  reflectirt^);  das  Telephon  kommt  dabei  nicht 
zur  Buhe.  Bei  weichen  Stiften  (Faber  Nr.  2)  sieht  man  kein 
Fortschleudern  von  glühenden  Kohletheilchen  und  erhält  den 
Strom  continuirlich.  Nach  längerer  Einwirkung  desselben 
ändert  sich  aber  die  Farbe  des  Glimmlichts  in  ein  bläuliches 
Weiss  um,  und  werden  im  Spectroskop  die  Felder  des  CO 
sichtbar;  die  Pumpe  zeigt  dann  einen  erheblichen  Druck- 
zuwachs an.  Die  Resultate  der  folgenden  Tabelle  haben 
daher  nur  eine  geringe  Bedeutung.  Es  sind  nur  die  Werthe 
des  Kathodengef&Ues  verzeichnet. 

Tabelle  XI. 
Stickstoff  p  =  1,17.    Platin  2>  =  0,2.    Graphit  D  =  0,2. 


Kohr  n 

Kohr  m   1 

1  A 

Kl 

i!  i^  !  ^  1 

i 

1  825 

259 

1  287    270  1 

711 

45'  S.         1  274 

— 

711 

24»»  R                          272 

254 

>  268    250 

711 

24 »»  R                         265  1  256 

278    256 

678 

90'  S.  an  P^K^         268 

256 

1  270    271  1 

610 

Der  ursprüngliche  Druck  betrug  1,17  mm.  Als  nach 
Beendigung  des  Versuchs  Rohr  II  gegen  die  Pumpe  geöfibet 
wurde,  zeigte  jene  einen  Druck  von  1,22  mm  an;  als  auch 
Rohr  III,  in  welchem  der  Strom  längere  Zeit  an  der  Kohle 
gewirkt  hatte,  geöfihet  wurde,  einen  Druck  von  1,28. 

1)  Man  vgl.  eine  ähnliche  Beobachtung  von  Crookes  an  Erbinerde, 
Beibl.  6,  p.  512.  1881. 
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Dort,  wo  das  GiimmliGlit  an  den  Graphitkaihoden  ge- 
wirkt hat,  sind  diese  matt  geworden. 

Grössere  ond  interessantere  Unterschiede  des  Kathoden- 
gefiUles,  als  im  Stickstoff^  ergeben  sich  for  Kathoden  ans  Ter- 
schiedenem  Material  in  Wasserstoff';  ich  gehe  nnn  zn  dos 
Verhalten  dieses  Gases  über. 

§  27.  Wasserstoff  worde  ans  dem  Zink,  welches  im 
Handel  ak  chemisch  reines  Torkommt,  und  aagesäaertem 
Wasser  bereitet,  das  aof  1  1  destillirtes  Wasser  80  ccm  rme 
Schwefelsäure  enthielt  Die  Flössigkeit  wurde  durch  Ifingo^ 
Auskochen  Ton  Luft  möglichst  befreit;  femer  wurde  im  obe- 
ren Behälter  des  Kipp' sehen  Apparates  zur  Yenneidnag 
der  Diffusion  der  Luft  eine  Wasserstoffiatmosphäre  hergestellt 
und  diese  von  der  Luft  abgeschlossen.  Trotz  diesex  und 
anderer  Yorsichtsmaassregeln  kam  dasStickstoffiqpectrum  erster 
Ordnung  in  dem  Gase  nicht  zum  Verschwinden.  Das  Gas 
passirte  zunächst  zur  Beseitigung  von  Phosphor  und  Arsen 
zwei  Liebig' sehe  Kugelapparate  mit  Kaliumpermanganat- 
lösung  gefällt,  sodann  zwei  ungefähr  50  cm  lange  Röhren, 
Ton  denen  die  eine  Stttcke  kaustischen  Kalis,  die  andere 
abwechselnde  Schichten  von  Phosphorsäureanhydrid  und  Glas- 
perlen enthielt  Ohne  Einschaltung  des  Kaliumpermanganats 
bildete  sich  durch  die  Einwirkung  des  Stromes  auf  den  Ka- 
thoden ein  wohl  von  P  oder  As  herrührender  Anflug,  welcher 
die  Versuche  störte.  Das  Kaliumpermanganat  wird  nach 
einigen  Tagen  durch  den  Wasserstoff  gänzlich  entfärbt;  nichts- 
destoweniger zeigte  sich  auch  dann  noch  die  Vorlage  aus- 
reichend, um  die  störenden  Substanzen  abzuhalten. 

§  28.  Es  ergab  sich  zunächst,  dass  beim  Wasserstoff 
Beimengung  einer  sehr  kleinen  Menge  Wasserdampfes  — 
Entgegen  dem  beim  Stickstoff  beobachteten  Verhalten  —  das 
Kathodengefälle  in  die  Höhe  treibt  Am  einfachsten  weist 
man  dies  nach,  indem  man  mit  den  Versuchsröhren  zwei 
durch  Hähne  verschliessbare  Ballons  verbindet,  von  denen 
der  eine  das  nach  der  Formel  SO3+  2H2O  hergestellte  Ge- 
misch von  Schwefelsäure  und  Wasser  (§  12),  der  andere  Phos- 
phorsäureanhydrid enthält.  Je  nachdem  alsdann  der  schwache 
Wasserdampfdruck  hergestellt  oder  fortgenommen  wird,  erhält 
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man  grösseres  oder  kleineres  Kathodengefalle.  Die  folgende 
Tabelle  zeigt  dies  für  Pt,  AI,  Mg;  bis  zur  gehörigen  Trock- 
nung, resp.  Durchfeuchtung  des  Grases  musste,  wie  man  sieht, 
längere  Zeit  gewartet  werden. 

Tabelle  XII. 

Wasserstoff  p  =  2,3. 
Platin  D  =  0,2.    Aluminium  D  =  0,2.    Magnesium  JD  =  0,17. 


ii              Rohr  11                i;                  Rohr  UI 

ij         Pi         1         P.         1;         AI         1        Mg 

l!   e  \E\E-e\  e  ^E\E-e\   e  \£:  E-e    e  \E\E-€ 

Gleich  nach  FüUang ,;         ,        ,  ' 

▼on  Phosphors,  ab-  I 

ffesperrt.    mit    SO«  '         I  I 

+  2H„0wbnnd(m '1341 1382,  41   :330 


!i 


i»»  B 


15»»  B 
Von  S0,+  H,0  abge. 
sperrt,    mit   Phos- 
phors. Terbanden 
n.  1^  B 

5»»  B 


•  344)387  >  43  i351 
I352I4OO'  48  356 


338  381  43  340 


372»  42 
391!  40 


401 


381 


32913701  41  3301370 


45 

41 
40 


220 
221 


254 
255 


236  — 


34  1195  281 1  36 
84  |207'243|  36 


1088 
993 
—  i  — ,  —  11045 


1211244  33 


I  —  ,  —  1067 


|206|239  33  '200233;  33  |1146 


L&sst  man  daher  ein  mit  Wasserstoff  gefälltes,  von 
Trockenmitteln  abgesperrtes  Rohr  stehen,  so  wächst  das 
Kathodengefälle  mit  der  Zeit  durch  den  von  den  Wänden 
sich  ablösenden  Wasserdampf  mehr  oder  weniger,  je  nachdem 
das  Rohr  mehr  oder  weniger  gut  getrocknet  war. 

In  trockenem  Wasserstoff  findet  eine  Steigerung  des 
Kathodengefalles  durch  den  Strom  anscheinend  nur  dann 
statt,  wenn  durch  denselben  occludirte  Gase  aus  den  Blec- 
troden  freigemacht  werden  (§  33  u.  f.). 

§  29.  Nachdem  dieses  festgestellt  war,  wurde  der  Wasser- 
stoff in  möglichst  trockenem  Zustande  angewandt,  indem  stets 
ein  Phosphorsäure  ballon  mit  dem  Versuchsrohr  in  Verbin- 
dung blieb. 

Es  ergab  sich  nun,  dass,  wenn  der  Wasserstoff  auf  einen 
gewissen  Grad  der  Reinheit  gebracht  wird,  dann  dem  röth- 
lichen  negativen  Glimmlicht  a  ein  ähnlich  gestaltetes  ß  sich 
superponirt,  das  aber  kürzer,  dicker  und  von  grüner  Farbe 
ist  (Fig.  5).    Dasselbe   tritt  bei  höheren  (10  mm),   wie   bei 
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tieferen  Drucken  auf,  dehnt  sich  bei  fortschreitender  Ver- 
dünnung bei  constanter  Stromstärke  in  die  Dicke  und  L&nge 
aus,  bleibt  aber  dabei  immer  kürzer  und  dicker,  als  das 
andere.  Im  Spectralapparat  konnte  ich  in  diesem  Licht  nur 
die  zwei  Linien  der  Wellenlängen  546  und  436  erkennen, 
welche  dem  Quecksilber  angehören.  Es  ist  schon  hiernach 
sehr  wahrscheinlich,  dass  jenes  grüne  superponirte  Glimm- 
licht vom  Hg- Dampf  herrührt;  zur  Gewissheit  wird  dies 
dadurch,  dass,  wenn  die  Gegenwart  des  Hg -Dampfes  ausge 
schlössen  wird,  das  grüne  Licht  fehlt.  Den  Hg-Dampf  hielt 
ich  nach'Cornu^)  von  dem  Versuchsrohr  ab,  indem  ich 
zwischen  dasselbe  und  die  Pumpe  zwei  2,2  cm  weite  verticale 
U-Röhren  einschaltete,  welche  in  den  inneren  einander  zuge- 
kehrten Schenkeln  auf  etwa  30  cm  Länge  mit  Stücken  mög- 
lichst reinen  Schwefels,  in  den  äusseren  voneinander  abgekehr- 
ten Schenkeln  mit  gereinigten  Kupferdrehspähnen  angefüllt 
waren.  Der  Schwefel  hält  das  Hg,  das  Kupfer  den  Schwe- 
feldampf ab.  Nach  Einschaltung  dieser  Röhren  fiel  jenee 
grüne  Licht  fort,  und  war  die  Hg -Linie  in  dem  Spectrum 
des  negativen  Glimmlichtes  nur  sehr  schwach  erkennbar. 

§  31.  Auf  das  Kathodengefälle  hat  die  Gegenwart  des 
Hg-Dampfes  und  das  grüne  Licht  keinen  merklichen  Einflusa 
obgleich  dann  die  Hg -Linien  bei  weitem  die  hellsten  im 
Spectrum  sind. 

Dagegen  wird  die  Oberfläche  der  Aluminiumkathode, 
besonders  bei  starker  Verdünnung  des  Gases,  in  Gegenwart 
von  Hg-Dampf  verändert. 

Bei  den  zahlreichen  Versuchen,  welche  ich  in  nahezu 
Hg -freiem  Wasserstoffgas  mit  polirten  Aluminiumkathoden 
anstellte,  habe  ich  niemals  eine  Veränderung  derselben  durch 
den  Strom  bemerken  können.  Wenn  aber  solche  Aluminiam- 
kathoden  in  Gegenwart  von  Hg-Dampf  längere  Zeit  den 
Strom  geleitet  haben,  so  zeigen  sie  in  der  Regel,  an  die 
feuchte  Luft  gebracht,  zunächst  einen  gelblich  weissen  An- 
flug, und  nach  einiger  Zeit  sieht  man  hier  und  da  weissliche 
Haarwülste  aus  dem  Draht  hervorwachsen. 

1)  A.  Cornu,  Journ.  de  phys.  (2)  5.  p.  100.  1S86. 
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Dieselbe  Erscheinung  erhält  man  in  yerstärktem  Maasse, 
wenn  man  einen  amalgamirten  Alumininmdraht  —  amalga- 
mirt  etwa  durch  Eintauchen  in  Quecksilber  unter  Kalilauge 
und  darauf  folgendes  Abreiben  —  der  Luft  aussetzt.^)  Es 
scheint  daraus  zu  folgen,  dass  Aluminiumkathoden  unter  Ein- 
¥drkung  des  Stromes  Quecksilberdampf  aufnehmen. 

Ich  habe  in  einem  besonderen  Versuche  zwei  Bohren 
mit  Aluminiumkathoden  versehen  und  dem  Inhalt  der  einen 
Röhre  Quecksilberdampf  beigemengt,  indem  ich  in  den  Phos- 
phorsäureballon derselben  ein  Fläschchen  mit  Quecksilber 
hängte;  der  Inhalt  der  anderen  Röhre  wurde  quecksilberfrei 
gehalten.  Die  Kathoden  beider  Röhren  wurden  demselben 
Strome  unter  denselben  Verhältnissen  ausgesetzt.  Nur  in 
dem  Hg-haltigen  Gase  zeigten  sich  die  Drähte  in  der  be- 
schriebenen Weise  verändert.  Die  Aufnahme  des  Hg-Dampfes 
erfolgt  besonders  energisch  bei  kleineren  Drucken  (etwa 
0,25  mm)  und  wurde  sowohl  im  H-,  wie  im  N- Vacuum  beob- 
achtet. 

Nach  Hittorf  wird  die  Oberfläche  des  Aluminiiuns 
durch  das  negative  Glimmlicht  aufgelockert.  „Fast  immer 
bedecken  sich  Drähte  dieses  Metalls,  welche  in  verdünnten 
Medien  längere  Zeit  als  Kathode  gedient  haben,  auf  grösse- 
ren oder  kleineren  Strecken  der  Oberfläche  mit  weissen  Haaren 
von  Thonerde,  wenn  die  Luft  zugelassen  wird.  Diese  Oxy- 
dirbarkeit  bei  niederer  Temperatur  besitzt  bekanntlich  das 
fein  zertheilte  Metall."^)  Bei  den  HittorTschen  Versuchen 
war  der  Hg -Dampf  nicht  abgehalten;  es  ist  daher  möglich, 
dass  die  von  Hittorf  beobachtete  Erscheinung  vomELg-Dampf 
herrührt. 

§  32.  Man  könnte  meinen,  dass  das  §  29  beschriebene 
grüne  Glimmlicht  zum  Theil  von  Hg  herrührt,  das  an  der 
Aluminiumoberfläche  aufgenommen  ist.  Dies  ist  indessen 
nicht  der  Fall;  denn  wenn  das  Gas  auf  den  erforderlichen 
Grad  der  Reinheit  gebracht  ist,  tritt  das  grüne  Licht  an 
Kathoden  auf,  an  welchen  vorher  noch  gar  kein  Strom  ge- 


1)  A.  P.  Laurie,  Phil.  Mag.  (5)  22.  p.  214.  1886. 

2)  W.  Hittorf,  Pogg.  Ann.  136.  p.  23.  1869. 

Ann.  d.  Phji.  o.  Cham.  N.  F.  XXXL  37 


Digitized  by 


Googk 


578  R   Warburg. 

wirkt  hat,  die  also  noch  kein  Hg  aufgenommen  haben.  Femer 
wird  das  grüne  Licht  bedeutend  abgeschwächt,  wenn  man  die 
Phosphors&urekugel  in  Kältemischung  stellt,  und  tritt  wieder 
stärker  herror,  wenn  nach  Entfernung  der  Mischung  die 
Kugel  wieder  Zimmertemperatur  angenommen  hat 

In  welcher  Beziehung  das  in  mehrfacher  Hinsicht  rätii- 
selhafte  grüne  Licht  zu  dem  electrischen  Strome  steht,  moss 
hier  gänzlich  unentschieden  bleiben. 

Sämmtliche  im  Folgenden  beschriebenen  Versuche  wurden 
in  nahezu  Hg-freiem  Wasserstoff  angestellt 

§  33.  Ein  mit  Aluminiumkathoden  yersehenes  Versuchs- 
röhr  wurde  mit  trockenem  Wasserstoff  gefüllt,  auf  einen 
kleinen  Druck  evacuirt  und  das  Kathodengefälle  genommen. 
Dann  wurde  bis  zu  einem  sehr  kleinen  Druck  ausgepumpt, 
indem  dabei  zur  Befreiung  der  Kathode  yon  occludirten 
Gasen  der  Strom  fortwährend  an  derselben  wirkte.  Das 
Freiwerden  occludirten  Gases,  das,  durch  den  Strom  leuch- 
tend gemacht,  Felder  des  CO  im  Spectralapparat  zeigte, 
konnte  durch  Druckmessung  an  der  Pumpe  verfolgt  werden. 
Es  wurde  hierauf  frischer  Wasserstoff  eingeleitet,  ausge- 
pumpt, wieder  das  Kathodengefälle  genommen  und  dabei  auch 
die  Veränderung  desselben  mit  der  Zeit  beobachtet  Die 
folgende  Tabelle  enthält  die  Resultate  einer  solchen  Ver- 
suchsreihe. 


Tabelle  Xni. 

Wasserstoff. 

Rohr  IV.    Aluminium  D  =  0,2 

'• 

P      ' 

e 

_^ 

i 

FüllUDg  l 

3,8      1 

201 

247 

1    46 

— 

2           ; 

3,6 

186 

230 

i    44     ' 

1250 

18»»  B 

»> 

197 

239 

1     42 

1150 

FüUung  3                 , 

3,8 

188 

233 

45     , 

1420 

4»»  B    -1 

»> 

190 

236 

■     46     1 

n 

1»»  S.    . 

»> 

200 

246 

.     46     1 

» 

18»»  B    , 

>>       1 

201 

244 

.     43 

1390 

Füllung  5 

1,85    1 

191 

231 

I     40     1 

1360 

W  B 

» 

191 

230 

39     1 

1290 

Füllung  6 

6,6 

18ö 

268 

80     1 

8220 

16»»  B 

» 

189 

268 

,  79  ; 

8620 

Aus  diesen  und  ähnlichen  Versuchen  geht  hervor: 
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1.  Dass  bei  den  ersten  Füllungen  auch  ohne  längere 
Einwirkung  des  Stromes  Zunahme  des  Kathodengef&lles  mit 
der  Zeit  erfolgt,  und  dass  diese  Zunahme  durch  die  Ein- 
wirkung  des   Stromes  auf  die  Kathode   beschleunigt  wird. 

2.  Dass  aber,  je  öfter  die  Füllung  erneut,  und  je  mehr 
die  Kathode  von  occludirten  Gasen  befreit  wird,  desto  ge- 
ringer jene  Veränderungen  des  KathodengefäUes  mit  der  Zeit 
werden. 

Bei  der  fünften  Füllung  der  obigen  Versuchsreihe,  ist 
bei  1,85  nun  Druck  in  14  Stunden  gar  keine  Veränderung 
eingetreten.  Es  ist  kein  Zweifel  und  wird  weiter  unten  durch 
andere  Versuchsreihen  bestätigt,  dass  die  Steigerung  des 
Kathodengefälles  ihren  Grund  in  kleinen  Mengen  frei  wer- 
dender fremder  Gase  hat,  die  hauptsächlich  aus  den  Elec- 
troden  stammen,  und  deren  Freiwerden  durch  den  Strom 
befordert  wird. 

§  34.  Da  es  nun  nach  dem  Vorstehenden  durch  das 
beschriebene  Eeinigungsverfahren  gelingt,  das  Kathoden- 
gefälle längere  Zeit  hindurch  constant  zu  erhalten,  so  kann 
man  für  diesen  Fall  den  Einfluss  des  Druckes  auf  das 
Kathodengefälle  ziemlich  sicher  untersuchen,  wenn  man  die 
Versuche  bei  verschiedenen  Drucken  möglichst  schirell  hinter- 
einander macht  Das  Kathodengefälle  ergibt  sich  dann  nach 
der  folgenden  Tabelle  nahe  unabhängig  vom  Druck. 


Tabelle  XTV. 

Wasserstoff.    Rohr  17.    D  =  0,2. 

Vierte  FtÜlung. 

P 

e             E-e 

i 

9,5 

191       1        139 

6140 

6,4 

190 

103 

4740 

4,4 

190 

70 

4810 

3,0 

189 

50 

2640 

1,79 

191 

40 

1730 

1,20 

192 

39 

1860 

0,80 

191 

39 

508 

Je  reiner  das  WasserstojGTgas  wird,  destomehr  geht  nach 
§  33  das  Kathodengefälle  hinunter;  bei  dem  höchsten  Grad 
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der  Reinheit,  den  ich  in  meinem  Apparat  erreichen  konnte, 
zeigt  Aluminium  hier  ungefähr  den  Werth  190  Volts  des  Katho- 
dengefälles. Bei  anderen  Metallen  scheint  das  KathodengeMe 
mit  abnehmendem  Druck  etwas  zuzunehmen,  wie  aus  den 
folgenden  Paragraphen  hervorgeht;  es  werden  indess  hier  die 
Versuche  durch  verschiedene  Nebenumstände  mehr  als  bei 
Aluminium  gestört. 

§  35.  Wichtiger  für  den  Ursprung  des  Kathoden- 
gefälles als  die  Beziehung  zum  Druck  scheint  mir  die  Ver- 
änderung des  Kathodengefälles  zu  sein,  welche  der  Strom,  im 
Wasserstoff  längere  Zeit  angewandt,  bei  gewissen  Metallen 
dadurch  hervorbringt,  dass  er  die  Oberfläche  der  Metalle 
verändert. 

Nachdem  ich  durch  vorläufige  Versuche  diese  Verände- 
rung erkannt  hatte,  habe  ich  zu  möglichst  sicherer  Fest- 
stellung dieses  Verhaltens  im  allgemeinen  in  demselben  Bohr 
zwei  Kathoden  aus  demselben  Metall  angewandt  und  eine 
derselben  der  Einwirkung  des  Stromes  unterworfen,  während 
an  der  anderen  der  Strom  nur  so  lange  wirkte,  als  für  die 
Messung  nothwendig  war.  Es  waren  also  beide  Katboden 
stets  von  demselben  Gase  umgeben,  und  die  Vergleichung 
der  beiden  ergab  die  Wirkung  längerer  Stromdauer  auf  die 
Oberfläche. 

Bezüglich  dieser  Wirkung  lassen  sich  die  Metalle  in 
drei  Gruppen  theilen,  von  denen  die  erste  die  edlen  Metalle 
(Pt,  Ag)  umfasst,  die  zweite  Gruppe  bilden  die  Metalle  mit 
massiger  Verwandtschaft  zum  Sauerstoff  (Zn,  Fe,  Cu),  welche 
durch  den  Strom  leicht  zerstäubt  werden,  in  die  dritte  ge- 
hören  die  Metalle  mit  grosser  Verwandtschaft  zum  Sauerstoff 
(AI,  Mg),  welche  durch  Ströme  massiger  Stärke,  wie  sie  hier 
angewandt  wurden,  nicht  merklich  zerstäubt  werden. 

§  36.  Die  folgende  Tabelle  enthält  die  mit  Pt  ange- 
stellten Versuche, 
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Tabelle  XV. 

Wasserstoff.    Bohr  V.    Platin  D  =  0,2. 
Erste  Füllung. 


_    ._  _. 

f"~ 

•P. 

1 

JPi 

P      II       e 

E-e 

i 

e 

£-e 

i 

9,8 

317 

116 

3940   l|      - 





6,3 

319 

71 

2070   , 

1      — 

— 

— 

4,2 

322 

51 

1860 

— 

— 

— 

2,8     , 

829 

43 

1290   , 

— 

— 

— 

1 

1,8     1 

331 

42 

644   , 

329 

— 

— 

Zweite  Füllung,  beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  an  P,  geschlossen. 


9,2     i| 

6,0 

4,0 

2,6 

16»»  B 

j> 

xuieh  knmm  starken. 

Strom  an  P^          1 

>» 

nach  35'  S.  an  Pj 

}» 

„     15'  B 

»> 

ETMoirt  ohne  Strom 

n.  fHechat  Qm  in- 

gelmasen 

2,3 

22»»  B 

n 

297 
299 
301 
303 
318 

321 
326 
328 

314 
315 


98 
71 
49 
39 

38 

42 
41 
42 

37 
38 


3360   1 

— 



3890 

— 

— 

2170 

— 



1390 

— 

- 

1290 

— 

— 

1390 

321 

43 

1320 

825 

45 

— 

327 

^ 

1320 

314 

42 

1220 

315 

40 

1390 
1290 


1290 
1220 


Dritte  Füllung,  beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  an  P,  geschlossen. 


9,5 

1    297 

106 

3620 

'    295 

113 

6,2 

1    298 

80 

3760 

1    299 

77 

4,1 

'    298 

53 

2000 

1    299 

51 

1 

2,8 

i    304 

44 

2000 

307 

43 

1,72   , 

308 

38 

1320 

308 

42 

U^  B 

)) 

316 

88 

1250 

313- 

43 

39'  S.  an  P. 

» 

320 

40 

1190 

323 

40 

12   B            1 

" 

821 

39 

1190 

822 

40 

3620 
3720 
2030 
2000 
1290 
1220 
1190 
1190 


Vierte  Füllung,  beim  Auspumpen  wurde  kein  Strom  angewendet 


14^»  B 
38»»  B 
72»»  B 


2,7 
9,3 


316 
297 
297 
300 
303 


41 
91 
93 

92 
89 


313 
294 


1220 
3390 
3120  1  296 

3360  ll  297 
2400  II  301 


37 
97 
92 
97 
91 


I  1220 

3360 

I  3120 

I  3360 

2440 


Diese  Tabelle  zeigt,  dass  die  Platinoberfläche  durch  die 
Anwendung  des  Stromes  in  Bezug  auf  das  Kathodengefälle 
nicht  verändert  wird.  Denn  die  Kathode  P^,  an  welcher 
der  Strom  nur  äusserst  wenig  gewirkt  hat,  ergibt  dasselbe 
Kathodengefälle  als  die  Kathode  P^.   Die  Reihe  zeigt  ferner 
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die  Erhöhung  des  Kathodengefälles  durch  Freiwerden  occln- 
dirter  Gase  (zweite  und  dritte  Füllung)  und  scheint  endlich 
zu  lehren,  dass  das  Kathodengefälle  hier  mit  abnehmendem 
Druck  etwas  zunimmt.  Wo  die  Angaben  über  e  fehlen,  war 
der  Strom  nicht  continuirlich  oder  das  Grlimmlicht  nicht 
normal« 

§  37.    Folgende  Tabelle  enthält  die  Resultate  für  Silber. 
Tabelle  XVL 


Wasflerstoff.    Rohr  IV.    Silber.    . 

B  =  0,22. 

Erste  Füllung. 

• 

1                     «                      1 
ög                     1 

Sr_ 

e       1  E-e 

1      V 

e 

E-e 

i       1 

t 

9,4 

'    271 

__ 

8050 

274 

^ 

3050 

6,2 

'    295 

— 

8020 

307 



7020 

4,1 

308 

-^ 

3180 

308 

— 

2920 

2,8 

310 

1490 

306          41 

1560 

1,9 

314 

— 

~~     1 

804 

— 

— 

Zweite  Füllung,  beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  an 

geschlossen. 

279 
286 


10,7 

286 

159 

7280 

7,1 

290 

92 

3010 

4,8 

294 

82 

4270 

3,2 

301 

50 

1730 

1,98 

308 

51 

1150 

"       1 

309 

56 

1050 

8^  als 
;    127 


Kathode 
3520 


14»»  B 

Dritte  Füllung,  beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  an  ^  als  Kathode 

geschlossen. 


70'  B 


Dftoh  starkem  kurz. 
Strom  an  S^ 
18»»  B 


10,5 
»» 

6,9 
4,7 
3,1 


287 
288 
291 
296 
301 

808 
808 


142 

6140 

140 

■    6000 

86 

1    8160 

62 

j    2370 

51 

2070 

47 

;    1460 

47 

1630 

299 


300 


r  I 


45 


44 


1520 
1630 


Auch  hier  zeigt  die  Kathode  S^,  nachdem  sie  längere 
Zeit  hindurch  der  Wirkung  des  Stromes  unterworfen  war, 
dasselbe  Kathodengefälle,  wie  die  nur  wenig  gebrauchte 
Kathode  Sy 

§  38.  Das  charakteristische  Verhalten  der  Metalle  der 
zweiten  Gruppen  tritt  beim  Zink  hervor. 
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Tabelle  XVII. 

Wasserstoff.    Bohr  IV.    Zink. 
Erste  Füllung. 


D  =  0,21 


ll      1 

Zn, 

Zrn 

1  p  \ 

' 

E-e 

* 

i 

E-e 

i 

1  8,2 

224 



4060 







,  5,6 

226 

— 

4370  1 

244 

— 

4330 

'  8,8 

234 

— 

""" 

— 

— 

1'  2,4 

284 

— 

2200  , 
1290  1 

_ 

— 

— 

i!  1,69 

282 

— 







'  1,06 

241 

— 

914 

- 

— 

— 

Zweite  Füllung,  beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  an  Zn,  geschlossen. 


10,2 

271  1 

6,9 

271 

4,'? 

271 

3,2 

274 

1,98 

279  1 

1,32 

—   1 

148 
87 
75 

73 


I  6900  1;  — 

8010  I  - 

1  2920  ,  — 

i  1490  11  — 

I   881  'I  207 

—  228 


89 
84 


982 
982 


Dritte  Füllung,  beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  an  Zn^  geschlossen. 


12»»  B 


9,4 
6,1 

2,7 

1,77 

1,18 


280 
282 
284 


I      - 


117 

3590 

<  218 



97 

8890 

1   



71 

1890 

218 

—   1 

— 

— 

218 

—   ' 

— 

209 

— 

— 

217 



—   1 

— 

212 

40 

4910 

2540 

1020 

780 

576 


An  der  Kathode  Zn,  ergibt  sich  das  Eathodengefälle  bei 
der  ersten  Füllung  zu  etwa  230.  •  Nachdem  diese  Kathode 
im  Vacuum  längere  Zeit  dem  Strom  ausgesetzt  war,  ist  bei 
der  zweiten  Füllung  das  Kathodengef&lle  zu  etwa  270  ge- 
funden; die  andere  Kathode  Zn^,  welche  dem  Strom  nicht 
ausgesetzt  war,  hat  das  kleinere  Kathodengefälle  207—223 
beibehalten.  Nochmalige  Wirkung  des  Stromes  im  Vacuum 
an  Zn,  hat  das  Kathodengefälle  an  ihr  auf  280  gesteigert, 
während  es  bei  Zn^  auf  dem  Werth  213  geblieben  ist. 

Die  Ursache  dieses  Verhaltens  scheint  folgende  zu  sein. 
Es  ist  kaum  zweifelhaft,  dass  ein  Draht  aus  dem  an  der 
Luft  oxydirbaren  Zink,  auch  nach  dem  Poliren  und  Abreiben, 
mit  einer  dünnen  Oxydschicht  bedeckt  ist.  Indem  nun  der 
Strom  die  Zinkkathode  zerstäubt,  wird  diese  Oxydschicht 
fortgeschaflFt,  im  Wasserstoff  nicht  wieder  erneuert  und  so 
eine  reine  Zinkoberfläche  hergestellt;  an  dieser  ist  nach  dem 
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Obigen  das  Eathodengefalle  grösser ,   als  an  der   ozydirten 
Oberfläche. 

Mit  dem  Druck  ist  das  Kathodengef&lle  bei  Zink  nur 
wenig  variabel. 

§  39.  Bei  den  folgenden  Versuchen  war  in  das  Ver- 
suchsrohr eine  Stahl-  und  eine  Aluminiumkathode  eingesetzt; 
die  Beobachtung  des  EathodengefäUes  an  der  letzteren  sollte 
dazu  dienen,  die  Reinheit  des  Gases  zu  beurtheilen  (§  35). 


Tabelle  XVIII. 


Wasserstoff.    Eohr  IV. 

Aluminium  D  =  0,2.     Stahl  D  =  0,17. 

Erste  PüUung. 

';        i           ^^• 

AI 
E-e 

\      p      '!       e       \  E  -  e\       i       '      e 

i 

'i     4,9          228           51 

1120         201 

55 

1220 

3,5          286     ,      43 

1120        202 

45 

1190 

2,1      1 

256     !      40 

1120    1     200 

44 

1120 

1     1,39    ! 

266     .      40 

1080   ,     205 

43 

1120 

Zweite  FtilluDg,  beim  AuBpumpen  blieb  der  Strom  am  i 

§t.  geschlossen. 

':    4,5      !     284     =      47      1    1220        200 

50 

1290 

,    3,1           287           41          1220         199 

44 

1290 

28'  B             1 

„      1     286 

— 



_ 



1,98    1     297 

35 

1190   ,     202 

39 

1220 

5'  R             '      »      ':    295 

— 

—        !       — 

— 

— 

18'  S.             !      »      ,1    290 

41      1    1190         — 

— 

— 

;     1,31    ;     805           43          1190   ,;     199 

47 

1220 

20'  R              i      »       1    306          —           _     i|     — 

— 



Dritte  FtÜlung,  beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  am 

St  und 

auch 

theilweise  am  AI  geschlossen. 

'  12,1      1     285         152      1    4810   ,      — 

— 

— 

7,9           276     ,      87          2270        194 

— 

2510 

5,6           279     '      64          2640    '    193 

— 

2710 

3,7           278          45      >    1680    1     198 

— 

1700 

2,4          283          38          1290    ,     194 

89 

1390 

1,5      1     284           41            881    i     193 

39 

914 

Vierte  Füllung,  beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  am 

St.  und 

koise 

1  11,1           302         129         6170   .      — 

— 

— 

,     7,5      .     308           96      ,    7310         195 



— 

5,0     '     294     j      60      '    3900          — 



— 

i    3,5     !     286     1      43      ,    1930    '     - 

— 

2,2     ,     286     ,      38          1190         194 

— 

1290 

II     1,39        287     '      41            847          — 

_ 

15»»  Ä 

1      »» 

292 

42 

780    ,     198 

— 

1250 
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Das  KathodengeföUe  am  Stahl,  ursprünglich  230,  geht 
schon  bei  der  ersten  Füllung  ziemlich  rasch  durch  kurze 
Einwirkung  des  Stromes  in  die  Höhe  und  erreicht  bei  der 
vierten  Füllung  und  fortgesetzter  Wirkung  des  Stromes  den 
Werth  280—290. 

Um  die  §  38  aufgestellte  Ansicht  über  den  Einfluss  einer 
Oxydschicht  zu  prüfen,  ersetzte  ich  die  blanke  Stahlkathode 
durch  eine,  welche  ich  durch  vorsichtiges  Erhitzen  im  Sand- 
bade möglichst  gleichförmig  gelb  anlaufen  Hess.  Das  Glimm- 
licht war  an  dieser  Kathode  völlig  normal,  und  der  Strom 
constant 

Tabelle  XIX. 


WaaserstoflF.    Rohr  IV.    Stahl,  gelb  D  ■• 
Erste  Fflllung. 


:  0,17. 


18»»  R 


2,1 
1,3 

3,8 

I» 

4,7 
3,3 
1,95 
1,32 


|l  256  38  I   847  , 

249  I  40  1220 

234  i  43  1220 

242  i  44  i  1190  ,1 

Zweite  Füllung. 

240  I  49  I  1250  " 

238  1  50  I  2000 

244  43 

249  >  41 


1'  195 

-w.,w  195 

1150  I  195 

847  I'  193 


50 
48 
40 
43 


1250 

2070 

1220 

914 


Das  Kathodengefälle  hält  sich  hier  auf  dem  tieferen 
Werth  240  Volts.  Nach  dem  Versuch  war  die  Oxydschicht 
gegen  das  Ende  der  Kathode  hin  durch  Zerstäubung  zum 
Theil  entfernt 

Eine  blau  angelaufene  Stahlkathode  zeigte  ungefähr  das- 
selbe Kathodengefälle. 

Tabelle  XX. 

Wasserstoff.    Rohr  IV.    Stahl,  blau  D  =  0,2. 

Erste  FOllnng. 


St.,  blau  angelaufen 


Äl 


W  B 


1,9 
5,5 


256 
243 

248 


39      ' 

54 

51 


847 
1490 
1420 


200 
197 
198 


E-€  i 

35 
57 
55 


881 
1490 
1460 
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§  40.    Es  folgen  die  Resultate  für  Kupfer. 
Tabelle  XXI. 

Wasserstoff.    Rohr  IV.    Kupfer  D  =  0,2. 
Erste  Füllung. 


:      i         ou. 

h-            ^"* 

p      1       e       \F^e 

i 

e         £  —  e 

i 

~  ~  " '"  \ 

2,2     i     270         122          1290        286          46 

1290 

10,7      „    260           —      1      —           281           — 

2400 

Zweite  Füllung 

beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  an  Qu,  geschloeaen. 

'    6,4      1    306          91 

4780        281     1      — 

— 

! 

4,3           309          59 

2270        284           - 

— 

1 

8,0     1     814     1      46 

1420         280           — 



,     1,85    :     819     '      48 

1190    !     284          — 

— 

1     1,24    '     328     '      96 

644    '     289          — 

— 

15»»  B 

;       -     '     337     .      89 

575          —           — 

— 

Dritte  Füllung, 

beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  an  Cu,  geschloBsen. 

, 

9,0      ;    304 

118      ;    4710    '      —            — 



1    6,0 

306 

79 

8150         -            - 

— 

.    3,9 

'     309 

67 

2710   1      -      !      ~ 

1 
1 

1    2,7 

815 

49 

1520   II      —           — 

1       

1,68 

319           63 

1150         -            — 

— 

,     1,13        331         116      1      -     ;      -      ;      — 

— 

Vierte  Füllung, 

beim  Aaspumpen  blieb  der  Strom  theils  an  Cu^ 
und  weniger  an  Cuj  geschlossen. 

,  theils 

1 

2,6      '    315 

43           949    li    817     1      38 

!      982 

1 

9,9      1    308 

118         8220   ,     308     |    118 

■    3220 

20'  S.  an  du,. 

i> 

1    305 

118 

3080 

,     302     i    116 

j    8080 

Solange  die  Kathode  Cu^  dem  Strom  im  Vacuum  l&ngere 
Zeit  hindurch  nicht  ausgesetzt  wurde,  hält  sich  an  ihr  das 
Kathodenge^le  auf  280 ,  während  die  der  Wirkung  des 
Stromes  unterworfene  Kathode  Cu^  den  Werth  300 — 330 
zeigt.  Auf  denselben  Werth  steigt  das  Kathodengef&Ue  an 
Cu^  y  nachdem  auch  diese  Electrode  der  Wirkung  des  Stromes 
ausgesetzt  wurde  (vierte  Füllung). 

§  41.  An  allen  Metallkathoden,  an  welchen  der  Strom 
die  Oxydschicht  durch  Zerstäuben  entfernt  und  dadurch  das 
Kathodengefalle  steigert,  wird  eine  damit  zusammenhängende 
Erscheinung  beobachtet.  Die  normale  Gestalt,  welche  das 
Glimmlicht  an  einer  Kathode  von  gleichförmiger  Oberfl&chen- 
beschaffenheit,  z.  B.  einer  Platinkathode  dauernd  zeigt,  ist 
die  der  Fig.  6a.  Diese  Gestalt  beobachtet  man  auch  an  Katho- 
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den  aus  Fe,  Cu,  Zn,  wenn  der  Strom  zuerst  an  ihnen  ge- 
schlossen wird.  Bei  längerem  Stromschluss  fängt  dann  das 
Glimmlicht  an,  sich  an  der  Spitze  mehr  und  mehr  zu  ver- 
dicken (Fig.  6  b)  und  zieht  sich  schliesslich  ganz  von  der- 
selben zurück  (Fig.  6  c).  Es  wird  nun  §  44  gezeigt ,  dass 
grösserem  Kathodengefälle  auch  grössere  Dicke  des  Glimm- 
lichts entspricht;  die  beschriebene  Erscheinung  rührt  mithin 
daher,  dass  die  Oxydschicht  zuerst  an  der  Spitze,  an  welcher 
die  Stromdichtigkeit  am  grössten  ist,  entfernt  wird.  Wenn 
sodann  die  Kathode  im  Vacuum  auf  ihrer  ganzen  Länge  dem 
Strom  ausgesetzt,  dadurch  von  der  Oxydschicht  durchweg 
befreit  und  wieder  gleichförmig  geworden  ist,  so  zeigt  das 
Glimmlicht  wieder  die  normale  Gestalt  Fig.  6  a  mit  nunmehr 
gesteigertem  Kathodengefälle. 

§  42.  Die  Metalle  der  dritten  Gruppe,  AI  und  Mg,  ver- 
halten sich  insofern  wie  die  edlen  Metalle,  als  auch  bei  jenen 
die  Kathodenoberfläche  durch  Anwendung  des  Stromes  nicht 
verändert  wird. 


Tabelle  XXII. 

Wasserstoff.    Rohr  IV.    Magnesium  D  =  0,17. 
Ei-ste  FüUung. 


II 
-li-- 


E—  e  i 


^E-eJ 


9,0 
6,0 
4,0 
2,8 
1,8 
1,11 


178 
178 
185 
191 
197 
205 


8.H 
44 
45 
86 
33 


8120  j  188 

3050  ,  190 

2000  I'  195 

1250  I  198 

1020  1  " 


78 
58 
42 
85 
31 


1    3010 

1    3010 

,    1960 

1250 

I      982 


Zweite  Füllung,  beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  an  Mg,  als  Kathode 

geschlossen. 


8,0 


171 


5,4 

171 

3,6      ' 

173 

2,5 

176 

5   S. 

"       1 

172 

1,48 

175 

3'  S. 

,» 

177 

4>  R 

» 

183 

nach  kurzem  Strom 

1 

•n  Mg,                   1 

" 

I8'i 

116 
79 
49 
40 


35 
38 

34 


3790  ,  — 

4000  ,  — 

1860  — 

1900  1  - 


1150  ,   —   '   — 


—   ,   195 


30 


1120 
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Dritte  Fällung,  beim  Auspumpen  blieb  der  Strom  an  Mg,  als  Katode 

geschlossen. 


Mg^ 


1 


3f«7i 


15'  R 
9'  S.  durch  Mg, 
24^  E 


9,7 
6,2 
4,2 

2,8 
1,78 


e  \^'-€\       %  l| 

161  142  !  5420  1| 

164  88  1  4130  'I 

168  56  2240  , 

170  44  I  1960  ' 

171  36  I  1150  ' 
171  36  I  1220  II 
189  34  I  1150  I 
184  34  I  1250  „ 


1^-* 


184 
181 
184 


80      '    1220 
35  1190 

32  1250 


Man  sieht,  dass  bei  fortgesetzter  Einwirkung  des  Stromes 
und  Erneuerung  des  Gases  das  Kathodengefälle  an  Mg^  bis 
auf  einen  gewissen  kleinen  Werth  hinuntergebracht  wird, 
Dass  aber  die  Ursache  hiervon  nicht  an  einer  Veränderung 
der  Magnesiumoberääche^  sondern  daran  liegt,  dass  durch 
die  Wirkung  der  Stromes  die  Electrode  von  occludirten 
Gasen  befreit  wird,  zeigen  die  Versuche  am  Schluss  der 
Tabelle.  Ein  kurz  dauernder  Strom  an  der  noch  wenig  ge- 
brauchten, also  noch  viel  Gas  occludirt  haltenden  Electrode 
Mg^y  bringt  das  Kathodengefälle  sjiMg^  von  171  auf  189  Volts 
in  die  Höhe.  Nachdem  durch  Diffusion  die  Beschaffenheit 
des  Gases  in  dem  Rohr  gleichförmig  geworden  ist,  zeigen 
beide  Kathoden  das  gleiche  Kathodengefälle  184. 

Ebenso  verhalten  sich  Aluminiumkathoden.  Zugleich 
sind  die  Kathodengefälle,  welche  diese  Metalle  im  Wasser- 
stoff zeigen,  die  kleinsten,  welche  ich  beobachtet  habe,  fttr 
Aluminium  190,  für  Magnesium  170.  Kleinere  Werthe,  die 
gelegentlich  beobachtet  wurden,  186  für  Aluminium,  161  für 
Magnesium,  halten  sich  gewöhnlich  nur  kurze  Zeit,  indem 
der  Gasinhalt  aus  den  verschiedenen  vorhandenen  Quellen 
fremder  Gase  bald  verunreinigt  wird. 

§  48.  Von  den  Metallen  der  dritten  Gruppe,  AI  und  Mg, 
wird  man  ihrer  hohen  Verwandtschaft  zum  Sauerstoff  halber 
ebenfalls  annehmen  müssen,  dass  sie  in  der  Luft  mit  einer 
sehr  dünnen  Oxydschicht  bedeckt  sind.^)    Da  nun  durch  die 

1)  A.  P.  Laurie,  Phil.  Mag.  (5)  22.  p.  214.  1886. 
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angewandten  Ströme  diese  Metalle  nicht  merklich  zerstäubt 
werden,  so  bleibt  jene  Oxydschicht  haften,  und  wird  das 
KathodengeßLlle  durch  den  Strom  nicht  geändert.  Letzteres 
findet  nach  §  36— -37  auch  bei  den  edlen  Metallen  Pt  und  Ag, 
aber  hier  aus  anderem  Grunde,  und  zwar  deshalb  statt,  weil 
diese  Metalle  von  Anfang  an  eine  oxydfreie  Oberfläche  dar- 
bieten und  eine  solche  bei  der  Zerstäubung  durch  den  Strom 
beibehalten. 

Wahrscheinlich  hängt  mit  jener  durch  den  Strom  hier 
nicht  entfernten  Oxydschicht  das  kleine  KathodengefaJle  des 
AI  und  Mg  zusammen;  ich  glaube  daher,  dass  wenn  man 
bei  diesen  Metallen  eine  Zerstäubung  herbeiführte,  dann  auch 
hier  eine  Steigerung  des  EathodengefäUes  eintreten  würde. 
Ich  suchte  dies  zu  erreichen,  indem  ich  soweit  evacuirte, 
dass  bei  schwachem  Strom  die  ganze  Kathode  von  Glimm- 
licht bedeckt  war,  und  nun  durch  Ausschaltung  von  Wider- 
stand die  Stromintensität  möglichst  und  soweit  steigerte,  als 
es  ohne  Erweichung  des  Siegellacks  geschehen  konnte  (bis 
zu  0,02  Amperes).  Allein  wenn  nach  solcher  Behandlung 
das  verunreinigte  Gas  fortgeschafft  und  durch  reines  ersetzt 
wurde,  zeigte  sich  das  Kathodengefälle  am  AI  und  Mg  un- 
geändert.  Auch  waren  Spuren  von  Zerstäubung  nicht  sichtbar. 

§  44.  Wenn  zwei  Kathoden  gleicher  Gestalt  aus  ver- 
schiedenem Material  in  demselben  Gase  den  Strom  leiten, 
so  ist  das  normal  gestaltete  Glimmlicht  an  dem  Draht  dicker, 
welcher  das  grössere  Kathodengefalle  zeigt.  Diese  Begel 
habe  ich  durchgängig  bestätigt  gefunden;  da  indessen  das 
Glimmlicht  nicht  scharf  gegen  den  umgebenden  dunkeln  Raum 
abschneidet,  so  sind  kleine  Unterschiede  in  der  Dicke  nicht 
mit  Sicherheit  festzustellen.  Bei  den  Metallen  Pt  und  Mg 
aber,  die  im  Wasserstoff  eine  sehr  grosse  Verschiedenheit 
des  Kathodengefalles  zeigen,  ist  auch  der  Dickenunterschied 
sehr  in  die  Augen  fallend.  Die  folgende  Versuchsreihe  gibt 
hiervon  eine  Vorstellung.  Derselbe  Strom  durchfloss  zwei 
miteinander  communicirende  Köhren,  von  welchen  die  eine 
Pt-,  die  andere  Mg-Kathoden  enthielt.  Die  in  Centimetern 
verzeichneten  Werthe  der  Dicke  d  und  Länge  /  des  Glimm- 
lichts sind  durch  rohe  Schätzung  erhalten.    Auch  die  Länge 
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des  Glimmlichts  ist  am  Mg  kleiner  als  am  Platin,  obgleich 
der  Mg-Draht  etwas  schwächer  als  der  Pt-Draht  ist 

Tabelle  XXHI, 
Wasserstoff.    Platin  D  =  0,2.    Magnesium  D  «  0,17. 


Rohr  IV    Magnesium      ,  Bohr  V    Platin 

€      \J£  —  e       l  d  e     '  E  —  e       l 


4,3 

4540 

169 

64 

2,5 

0,5 

303  , 

65 

1  8,8 

0,85 

3,1 

,  2310 

;  167 

44 

i  2,5 

0,7 

;  306 

47 

1  3,3 

1,0 

2,3 

.  1320 

166  ' 

37 

2,6 

0,85 

,  309 

40 

3,4 

M 

1,61 

1  1120 

1  170  , 

33 

1  3,2 

0,9  . 

316 

39 

(  4,2 

IJ 

Dem  kleineren  Kathodengefälle  entspricht  also  ein  klei- 
neres Volumen  des  Glimmlichts,  mithin  ein  geringerer  Grad 
der  Unsymmetrie  der  Entladungserscheinung  an  beiden 
Polen;  es  ¥rürde  sich  wahrscheinlich  die  Unsymmetrie  mit 
dem  Kathodengefälle  zusammen  noch  weiter  vermindern. 

§  46.  Schon  im  §12  ist  zur  Erklärung  gewisser  Er- 
scheinungen als  Ursache  des  grossen  Kathodengef&lles  eine 
chemische  Beaction  an  der  Kathode  Torausgesetzt  worden. 
Ich  will  nunmehr  diese  Voraussetzung,  welche  auch  andere 
in  diesem  Aufsatz  beschriebene  Thatsachen  dem  Verständniss 
näher  zu  bringen  scheint,  etwas  mehr  zu  begründen  suchen. 

Wie  man  auch  bei  der  Glimmentladung  die  Idcht- 
entwickelung  durch  Anwendung  weiter  Entladungsgef&sse 
einschränken  mag,  so  kommt  dabei  die  Lichterscheinung  an 
den  Blectroden  doch  niemals  zum  Verschwinden;  stets  bleibt 
die  Lichthaut  auf  der  Anode  und  das  mit  zunehmender 
Stromstärke  regelmässig  sich  verlängernde  Glimmlicht  übrig. 
Lichtentwickelung  aber  zeigt  meiner  Ansicht  nach  einen 
intramolecularen  Vorgang  an,  d.  h.  einen  Vorgang,  welcher 
entweder  ein  chemischer  ist  oder  einem  solchen  nahe  steht, 
und  ich  nehme  einen  chemischen  Vorgang  an.  In  dem 
negativen  Glimmlicht  wird  nun  von  den  electrischen  Kräften 
eine  Arbeit  geleistet,  welche  in  der  Zeiteinheit  dem  Product 
aus  der  Stromstärke  in  das  Kathodengefälle  gleich  kommt; 
und  da  der  Kegel  nach  mit  einem  Arbeits  verbrauch  eine 
chemische    Zersetzung    verbunden    ist,    so    nehme    ich   mit 
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A.  Schuster^)  eine  solche  an  der  Kathode  an.  Dabei 
können  die  gebildeten  Zersetzungsproducte  sich  fortwährend 
wieder  vereinigen,  und  es  kann  so,  ohne  dass  eine  permanente 
chemische  Veränderang  des  Gasinhalts  eintritt,  fortgesetzte 
Arbeitsleistung  stattfinden. 

§  46.  Die  supponirte  chemische  Zersetzung  eines  gas* 
förmigen  Körpers  findet  an  oder  in  der  Nähe  der  Ober- 
fläche der  Kathode  statt,  und  es  wird  dieser  Zersetzung  die 
Contactwirkung  der  Kathode  widerstehen.  Faraday^)  hat 
gezeigt,  dass  Knallgas  durch  eine  reine  Platinoberfläche  zur 
chemischen  Verbindung  gebracht  wird,  und  dass  die  gas- 
verbindende oder  Contactkraft  des  Platins  um  so  grösser  ist, 
je  reiner  die  Platinoberfläche.  Auch  Grold  und  Palladium 
besitzen  nach  Faraday  diese  Contactkraft;  an  Silber  und 
Kupfer  konnte  er  sie  für  den  Fall  des  Knallgases  nicht 
nachweisen,  allein  er  spricht  die  Ansicht  aus^),  dass  die 
meisten,  wenn  nicht  alle  festen  Körper  die  fragliche  Wirkung 
äussern,  wenn  auch  die  verschiedenen  in  sehr  verschiedenem 
Grade.  Eine  Kathode  im  Glimmstrom  ist  nun  in  einer  sehr 
günstigen  Lage  in  Bezug  auf  diese  Wirkung,  indem  durch 
den  Vorgang  des  Zerstäubens  fortwährend  eine  reine  Ober- 
fläche hergestellt  wird.  Ich  glaube,  dass  der  Ursprung  des 
grossen  Kathodengefälles,  bez.  der  grossen  Arbeit,  welche 
an  der  Kathode  geleistet  wird,  darin  zu  suchen  ist,  dass  an 
ihrer  Oberfläche,  entgegen  der  Contactwirkung,  eine  chemische 
Zersetzung  vor  sich  geht.  Es  scheinen  mir  daher  keine  be- 
kannten Thatsachen  in  engerer  Beziehung  zu  dem  Kathoden- 
gefälle zu  stehen,  als  die  von  Faraday  in  der  sechsten  Beihe 
seiner  Experimental  Researches  beschriebenen;  dabei  scheinen 
mir  die  unter  dem  Titel  interferences  (§  638 — 655)  dargelegten 
Einflüsse,  welche  fremde  Beimengungen  zum  Knallgas  auf 
die  fragliche  Wirkung  äussern,  mit  den  §§  11 — 19  dieses 
Aufsatzes  beschriebenen  Erscheinungen  zusammenzuhängen. 

Die  Versuche  im  Wasserstoff  (§  38 — 40)  zeigen  nach 
dieser  Auffassung,  dass  die  Contactkraft  an  einer  oxydirten 

1)  A.  Schuster,  Proc.  Roy.  Soc.  1884.  p.  329. 

2)  Faraday,  Exp.  Researches.  (6)  §  484.  1834. 

3)  Faraday,  1.  c.  §  618. 
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Metalloberfläche  in  dem  benutzten  Wasserstoff  kleiner,  ab 
an  einer  reinen  ist.  Da  auch  an  der  Oberfläche  von  Electro- 
lyten  (z.  B.  Schwefelsäure)  ein  grosses  Eathodengef&Ue  be- 
obachtet wird,  so  muss  man  auch  für  diese  eine  solche  Con- 
tactkraft  annehmen,  was  bekannten  Thatsachen  wenigstens 
nicht  widerspricht. 

§  47.  Hittorf^)  hat  entdeckt,  dass  das  grosse  Eatho- 
dengef&lle  yerschwindet,  wenn  die  Kathode  hinlänglich  stark 
erhitzt  wird.  Der  Grund  dafür  liegt  meiner  Ansicht  nach 
darin,  dass  bei  der  hohen  Temperatur  die  Contactkraft  der 
Kathode  verschwindet,  und  ich  werde  in  dieser  Ansicht  be- 
stärkt durch  eine  Beobachtung,  welche  sich  mir  bei  der 
Wiederholung  des  Hittorf 'sehen  Versuches  ergab. 

Ich  brachte  nach  Hittorf  einen  als  Kathode  dienenden 
Platindraht  durch  eine  besondere  Batterie  zum  Glühen  und 
fand,  wie  schon  E.  Goldstein^  bemerkt  hat,  dass  bei  fort- 
gesetztem Glühen  die  Verkleinerung  des  E^athodengefUles 
durch  das  Glühen  in  abnehmender  Stärke  und  schliesslich 
gar  nicht  mehr  auftrat.  Wenn  aber  ein  solcher  Draht,  durch 
das  Glühen  erweicht,  die  von  Hittorf  beobachtete  Erschei- 
nung nicht  mehr  zeigt,  so  tritt  sie  sogleich  wieder  in  der 
ursprünglichen  Stärke  hervor,  wenn  man  den  Draht  mittelst 
des  Drahtzuges  hart  macht  Dieser  Versuch,  den  ich  oft 
wiederholt  habe,  zeigt  jedenfalls,  dass  die  hohe  Temperatnr 
allein  das  Phänomen  nicht  bestimmt,  sondern  dass  die  phy- 
sikalische Natur  des  Drahtes  mit  in  Betracht  kommt;  und 
ich  nehme  an,  dass  die  Contactkraft  eines  harten  Drahtes 
in  der  Glühhitze  grösser,  als  die  eines  weichen  ist. 

§  48.  Es  entsteht  nun  weiter  die  Frage,  welches  der 
gasf&rmige  Stoff  ist,  dessen  Zersetzung  an  der  Kathode 
unserer  Voraussetzung  zufolge  das  grosse  Kathodengef&Ue 
mit  sich  bringt  Wenn  das  letztere  auch  in  einem  absolut 
reinen  Ga«e  und  an  Electroden  beobachtet  würde,  die  tod 
fremden  occludirten  Gasen  völlig  befreit  wären,  dann  müsste 
man  eine  chemische  Zersetzung  des  H,-  oder  N^-Molecflls 

1)  W.  Hittorf,  Wied.  Ann.  «!•  p.  133.  1884. 

2)  E.  Goldstein,  Wied.  Ann.  24.  p.  91.  1885. 
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annehmen,  eine  Anjiahme,  die  man  von  vornherein  nicht  für 
unmöglich  erklären  kann. 

Es  scheint  aber  nach  den  gemachten  Erfahrungen  ge- 
stattet, die  Frage  aufzuwerfen:  ob  das  grosse  Eathodenge* 
fälle  in  einem  absolut  reinen  Qase  überhaupt  vorhanden  ist? 
Auf  diese  Frage  führt  die  Thatsache,  dass  das  Kathoden- 
gefälle in  Stickstoff,  je  nachdem  derselbe  durch  diese  oder 
jene  fremde  Beimengungen  verunreinigt  ist,  um  50  Proc. 
seines  Werthes  variiren  kann  (§  19);  und  die  Bemerkung, 
dass  bei  allen  bis  jetzt  über  das  KathodengefiLlle  gemachten 
Beobachtungen  die  verwandten  Gase  nicht  chemisch  rein 
waren,  wie  aus  den  angebbaren  Quellen  der  Verunreinigung 
und  aus  der  spectroskopischen  Beobachtung  hervorgeht 

Es  hat  sich  weiter  das  Kathodengefälle  in  Wasserstoff 
bei  allen  untersuchten  Kathoden  um  so  kleiner  ergeben,  je 
reiner  das  angewandte  Gas  war,  und  je  mehr  die  Electroden 
von  fremden  ocdudirten  Gasen  befreit  wurden.  Für  Mag- 
nesium und  Aluminium  wurde  so  das  Kathodengefälle  bezüg- 
lich auf  170  und  190  Volts  hinabgedrückt,  und  es  wurden 
bei  verschiedenen  Drahtstücken  und  verschiedenen  Füllungen 
dur^ch  fortgesetzte  Reinigung  des  Gases  immer  Werthe  er- 
halten, welche  den  genannten  nahe  lagen.  Es  scheint  nun 
sehr  fraglich,  ob  diese  Werthe  sich  denen  nähern,  welche 
reinem  Wasserstoff  zukommen.  Stickstoff,  in  einem  Glasrohr 
ohne  Trockenmittel  aufbewahrt,  nimmt  von  den  Glaswänden 
Wasserdampf  auf,  und  durch  diese  Quelle  der  Verunreinigung 
wird  das  Kathodengefälle  nach  einigen  Tagen  auf  einen 
Monat  hindurch  constant  bleibenden  Werth  gebracht  (§  20), 
welcher  schwach  feuchtem  Stickstoff  entspricht  und  bei  ver- 
schiedenen Electroden  desselben  Materials  und  in  verschie- 
denen Bohren  sehr  nahe  gleich  gefunden  wird. 

In  gleicher  Weise  wsuren  in  den  untersuchten  Wasser- 
stoffröhren verschiedene  Quellen  der  Verunreinigung  zugegen: 
1.  die  Wasserhaut  mit  ihren  absorbirten  Gasen;  2.  das  Fett 
der  Hähne;  3.  die  in  den  Electroden  ocdudirten  Gase.  Indem 
bei  verschiedenen  Versuchen  dieselben  Quellen  der  Verun- 
reinigung wirken,  kann  sich  jedesmal  ein  Gasgemisch  her- 

▲an.  d.  Phyi.  o.  Chtm.  N.  F.   XXXI.  88 


Digitized  by 


Googk 


594  F.  Kohlrausch. 

stellen  y  welchem  die  beobachteten,  nahe  constanten  Werthe 
des  Kathodengefälles  entsprechen. 

Die  Frage,  auf  welche  diese  Betrachtungen  hinffthren: 
ob  in  einem  chemisch  reinen  Gase  überhaupt  das  grosse 
Eathodengefälle  und  mit  ihm  die  Entladungsform  eintritt, 
welche  man  als  Glimmentladung  ihrem  äusseren  Ansehen 
nach  bezeichnet,  scheint  mir  für  die  electrischen  Eigenschaf- 
ten der  Gase  von  Bedeutung  zu  sein.  Es  ist  nun  möglich, 
die  Yorhin  genannten  Quellen  der  Verunreinigung  erhebhch 
zu  reduciren  und,  wie  u.  a.  Paalzow  und  VogeP)  und 
Cornu^  gezeigt  haben,  das  Gas  auf  einen  höheren  Grad  der 
Reinheit  zu  bringen,  als  es  in  meinem  Apparate  möglich  war. 

Anwendung  von  Fett  lässt  sich  yermeiden,  durch  starkes 
Erhitzen  der  Glasgefässe  kann  man  die  Wasserhaut  zam 
Theil  entfernen,  und  yielleicht  mag  es  dann  gelingen,  durch 
fortgesetzte  Anwendung  des  Stromes  die  Electroden  von 
fremden  occludirten  Oasen  zum  grossen  Theil  zu  befreien. 

Ich  bin  damit  beschäftigt,  derartige  Reinigungsmethoden 
zur  Anwendung  zu  bringen,  zu  untersuchen,  ob  durch  die- 
selben eine  weitere  Reduction  des  Eathodengef&lles  in  Was- 
serstoff erzielt  wird,  und  so  die  angeregte  Frage  der  Ent- 
scheidung näher  zu  bringen. 

Freiburg  i./B.,  im  April  1887. 


IL   Bestimnuaiff  der  Selbstitiduction  eines  Leiters 

mittelst  inducirter  Ströme; 

von  Friedrich  KohlrauscJi» 

(Aus  den  Sitzangsber.  der  math.-phys.  Classe  d.  k.  ba/r.  Acad.  d.  Wiss. 
1887.  Heft  1;  milgetheilt  vom  Hrn.  Verf.) 


Bei  Gelegenheit  einer  Widerstandsbestimmung  mit  indo- 
cirten  Strömen  habe  ich  früher  eine  Erscheinung  erw&hnt'), 
welche  bei  geeigneter  Stromverzweigung  eintritt,  wenn  in 

1)  A.  Paalzow  u.  H.  W.  Vogel,  Wied.  Ann.  13.  p.  336.  1831. 

2)  A.  Cornu,  Joarn.  de  Phys.  (2)  5.  p.  100.  1886. 

3)  F.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  142.  p.  418.  1871. 
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einem  der  Zweige  Selbstinduction  stattfindet  Eine  Galvano- 
meternadel macht  während  des  Inductionsstosses  eine  Zuckung, 
welche,  als  Wirkung  der  beiden  entgegengesetzt  gleichen 
Extraströme,  des  anwachsenden  und  abfallenden  induoirten 
Stromes,  keine  Endgeschwindigkeit  hat  und  sich  deswegen 
scharf  beobachten  lässt.  Die  Grösse  dieses  „Extraweges^ 
lässt  sich,  wie  man  leicht  sieht,  zur  Bestimmung  der  Selbst- 
inductionsconstante  verwerthen.  Das  Verfahren  ist  in  man- 
cher Hinsicht  bequemer  als  die  Anwendung  des  Schliessungs- 
oder  Oeffnungsextrastromes  einer  Säule,  bei  welcher  die 
Grösse  des  Nadelausschlags  im  allgemeinen  von  einem  Beste 
des  Constanten  Stroms  mit  bedingt  wird.  Der  letztere  aber 
lässt  sich  nur  sehr  schwer  ganz  beseitigen,  da  Thermoströme, 
Widerstandsänderung  durch  die  Wärme  und  der  Extrastrom 
selbst  eine  genaue  Re^ulirung  erschweren. 

Man  kann  natürlich  hier  wie  dort  Differentialgalvano- 
meter oder  Wheatstone'sche  Brücke  verwenden. 

Bestimmung  mit  dem  Differentialgalvanometer. 
Der  Stromstoss  eines  We  her 'sehen  Magnetinductors  — 
Drahtspule  mit  verschiebbarem  Magnet  —  oder  auch  eines 
Inductionsapparates  mit  Unterbrechung  des  primären  Stromes 
wird  verzweigt:  einerseits  durch  den  Widerstand  w,  dessen 
Selbstinductionscoefficient  II  gemessen  werden  soll  und  durch 
die  eine  Hälfte  eines  Differentialmultiplicators,  andererseits 
durch  einen  ebenso  grossen  Widerstand  ohne  Selbstinduction 
und  durch  die  andere  Hälfte  des  Multiplicators  in  entgegen- 
gesetzter Richtung.  Dass  die  Widerstände  gleich  sind,  ist 
vorher  mit  einer  constanten  Stromquelle  an  dem  Platze  des 
Inductors  daran  erkannt  worden,  dass  der  constante  Strom 
die  Nadel  nicht  ablenkte. 

Geht  der  Inductionsstoss  durch  die  Leitung,  so  erfolgt 
eine  plötzliche  Verschiebung  der  Nadel.  Wir  nehmen  an, 
dass  der  Inductionsstoss  in  einer  gegen  die  Schwingungs- 
dauer der  Nadel  sehr  kurzen  Zeit  ausgeführt  wird;  dann  ist 
die  Grösse  dieser  Verschiebung  von  der  Dauer  des  Stosses 
unabhängig  und  l&sst  sich  scharf  von  den  langsamen  gewöhn- 
lichen Schwingungen  trennen.  Besonders  wenn  man  die 
Stösse  rasch  nacheinander  in  entgegengesetzter  Richtung  aus- 

38  • 
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f&hrt,  wobei  entgegengesetzte  Zuckungen  der  Nadel  erfolgen, 
ist  dies  der  Fall. 

Das  Gesetz  dieser  Bewegung  findet  sich  folgendermassen. 
fV  sei  der  Widerstand,  E  die  electromotorische  Kraft  des  In- 
ductors zu  irgend  einer  Zeit  ty  y  der  Widerstand  jeder  Mul- 
tiplicatorh&lfte.  Wenn  weiter  i^  die  Stromstärke  in  dem 
Zweige  mit  Selbstinduction,  \  diejenige  in  dem  anderen  Zweige 
bedeutet,  so  ist: 

^^^  'l     ^     fo  +  y  rf^ 

Dieser  Stromüberschuss  in  der  einen  Multiplicatorhälfte 
gibt  der  Nadel  eine  Beschleunigung: 

wo  C  eine  Constante  des  Galvanometers  bedeutet.    War  die 
Nadel  bei  dem  Beginne  des  Stosses  in  Ruhe,  so  folgt  weiter: 

dt        w  +  Y 
Also  zu  Ende  des  Inductionsstosses  ist  diese  Geschwin- 
digkeit s=  0,  weil  dann  «0  =  0  wird;  während  des  Stosses  aber 
findet  eine  Gesammtverschiebung  x  statt: 

(2)  x^-^Cfi^di. 

Nun  ist  Iq  «  E/{2fr+  w?  +  y),  also: 

^  ^  2W  +  10  +  Y 

Man  erhält  also^): 

1)  Die  strenge  Entwicklung  dieser  Formeln  muss  auf  die  Inductionan 
in  den  anderen  Zweigen  Rücksicht  nehmen. 

Es  seien  J/q  bez.  H'  die  Selbstindnctionsco^fficienten  der  Inductor^ 
rolle,  bez.  jeder  Multiplicatorhälfte,  JI"  der  Coefficient  der  einen  Hftlfte 
auf  die  andere.   Wenn  J  die  Stromstärke  zur  Zeit  t  im  Inductor,  go  ist: 
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Um  CfEdt  zu  bestimmen,  sendet  man  unter  Einschaltung 
eines  hinreichend  grossen  bekannten  Widerstandes  R  einen 
vollen  InductionsstosB  durch  die  eine  Galvanometerhälfte. 
Die  Stromstärke  zur  Zeit  t  ist  i  «  J?/(Ä  +  W^+ y),  woraus 
die  Nadelbeschleunigung: 

und  die  durch  den  ganzen  Stoss  ertheilte  Geschwindigkeit: 

Vermöge  dieser  Geschwindigkeit  erfolge  der  Ausschlag  x, 


Subtraction  ergibt: 

(v,  +  r){i,-H)==M^-(n-  +  Il-)^^-^.    also: 

^   ^  «^      ^  tu  +  y 

Wenn  zur  Zeit  t  die  Verschiebung  der  Nadel  aus  der  Ruhelage  »  x 
ist,  und  wenn  p  und  q  Constanten  der  Nadelbewegung  sind,  so  hat  man : 
d^x         dx  ^,, 

Integration  ergibt: 
^  +  i?«  +  q^xdt  =  c/(ti  -i^)dt  =  ^—  , 

Nochmals  integrirend  erhält  man: 
X  +  pfxdt  +  gfdtfxde  =  ^  J-  [nji^dt  -  (TT'  +  iZ")/(»,  -  io)rf^]  • 

Die  Integrale  mit  dt  links  verschwinden,  wenn  der  Inductionsstoss 
in  sehr  kurzer  Zeit  ausgeführt  wird.  Zum  Schluss  des  Stosses  ist  femer 
nach  [1]  auchyc»!  —  •o)i^  =  0,  weil  dann  tp  und  »|  =»  0  werden,  sodass 
als  die  ganze  Verschiebung  x  während  des  Inductionsstosses  herauskommt, 
so,  wie  im  Texte  angegeben: 

H 


^  +i?*  +  qfxdt=^cf{i,  -io)dt  =  ^  [Hio-  (i7'+il")(t\-  io)]. 


[21  x'^^cfi^dL 

«0  selbst  setzt  sich  zusammen  aus  den  drei  Theilen  £I(2W+  w  +  /), 
£fidioldt  imd  Kidiijdt,  wo  JE^  und  £^  die  Inductionsco^fficienten  und 
die  Widerstände  enthalten.    Es  ist  also: 

Die  beiden  letzten  Glieder  aber  sind  zum  Schlüsse  des  Stosses  wieder 
gleich  Null,  womit  Gleichung  (8)  bewiesen  ist. 


Digitized  by 


Googk 


598  F,  KohlranscL 

während  k  das  Dämpfungsverhältniss  and  ^^lognatA  das 
natürliche  log.  Decrement  bei  diesem  Versuche  und  r  die 
Schwingungsdauer  der  ungedämpften  Nadel  bedeute.  Setzt  man: 

(5)  k-^^'^^S, 
so  ist  bekanntlich: 

(6)  cfEdt  =  x'^(R  +  fV+Y).S. 
Dies  endlich  in  (3)  eingesetzt,  erhält  man: 

Man  braucht  also,  um  den  Selbstinductionscoefficienten  II 
zu  bestimmen,  ausser  den  Ausschlägen  x  und  x  und  den 
Widerständen  fFundw+y  die  Schwingungsdauer  r  und  die  au« 
einigen  Schwingungen  hinreichend  genau  abzuleitende  Grösse  S. 
Von  nicht  vollkommener  Gleichheit  der  Galvanometer- 
hälften  wird  man  unabhängig,  wenn  man  eine  zweite  Be- 
stimmung von  n  mit  vertauschten  Multiplicatoren  ausführt 
und  das  Mittel  nimmt. 

Anstatt  des  Differentialmultiplicators  und  einfachen  In- 
ductors kann  man  auch  einen  einfachen  Multiplicator  und 
einen  Differentialinductor  anwenden.  Verfahren  und 
Gleichungen  bleiben  ungeändert;  W  bedeutet  aber  jetzt  den 
Widerstand  des  Multiplicators,  w?  denjenigen  eines  Inductor- 
Zweiges. 

ßrückenverbindung.  Der  Strom  des  Inductors  vom 
Widerstände    W   werde    durch    die  Widerstände   tr^iOjiCjic, 

verzweigt.     Man   hat  vorher  die 

Widerstände  so  abgeglichen,  dass 

ein  constantes  Element  an  Stelle 

-    des   Inductors   am   Galvanometer 

;'  keinen  Ausschlag  gibt,   sodass 

Tr^jMJj  =  töjiTg  ist.    xcq  sei  derjenige 

^^  *'"  Leiter,    dessen    Selbstinductions- 

coefficient  11  gesucht  wird;  to^w^w^  seien  frei  von  Selbst- 

induction. 
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Die  electromotorische  Kraft  E  erzeugt  in  to^  einen 
Strom  Iq,  der  mit  Bücksicht  auf  die  Beziehung  to^to^^^w^tc^ 
gefunden  wird: 

Die  electromotorische  Kraft  der  Selbstinduction  in  Wq 
ist,  ohne  Rücksicht  auf  das  Vorzeichen,  =  ndi^jät  Da 
der  Inductorzweig  W  als  correspondirender  Zweig  zu  der 
Brücke  keinen  Einfluss  auf  die  Stromstärke  im  G-alyano- 
meter  hat,  so  kann  man  die  letztere  gleich  hinschreiben: 

dt  («'o  +  Vi)  (tt?4  +  tt',)  +  T'  («?o  +  «^i  +  «^2  +  «^a) 

Mit  Rücksicht  auf  w^w^^w^w^  und  unter  Einsetzung 
des  Werthes  für  i^  aus  Gleichung  (8),  wenn  man  zugleich: 

setzt,  kann  man  hierfür  schreiben: 

*  ""   Q    dt' 
Gerade    wie    früher    findet    sich    hieraus,    wenn    man 
d^x  I  dfi  =  Ct"  setzt,   dass   die   Nadel   während  eines  rasch 
ausgeführten  Inductionsstosses  eine  Zuckung  x    ohne  End- 
geschwindigkeit macht*): 

(10)  x^^CfEdt. 

CfEdt  wird  wie  vorhin  (p.  597)  bestimmt,  indem  man  den 
Inductionsstoss  unter  Einschaltung  eines  hinlänglich  grossen 
bekannten  Widerstandes  R  ungetheilt  durch  das  Galvano- 
meter sendet.  Die  vorher  ruhende  Nadel  macht  hierdurch 
den  Ausschlag  x.  Dann  gilt  Gleichung  (5)  und  (6),  und  man 
erhält  aus  (10): 

^^^  ^^        X  71  B+w  +  Y  ^ 

Wurde  to^^^w^  gemacht,  so  erhält  Q  den  einfacheren 
Werth: 


1)  Die  vollständige  EntwickluDg  mit  Rücksicht  auf  die  anderen  Selbst- 
induetionen  lässt  sieb  ähnlich  wie  p.  596  ausfahren  und  zeigt,  dass  diese 
Umstände  keinen  £iuflu8B  ausüben. 
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Dis  AttBSchläge  x  und  x  werden  einfach  in  Scalentheilen 
an  derselben  Scala  ausgedrückt.  An  grösseren  Ausschlägen  x 
bringt  man,  durch  Subtraction  von  ll/32.ar'/^*  (-4  =  Scalen- 
abstand)  die  bekannte  Correction  auf  den  Sinus  des  halben 
Ausschiagswinkels  an. 

Soll  die  Selbstinductionsconstante  mit  grosser  Genauig- 
keit gemessen  werden,  so  werden  die  von  Maxwell,  Lord 
Rayleigh  und  Schuster,  H,  Weber,  Dorn,  Herwig 
gebrauchten  Methoden  der  Unterbrechung  und  Schliessung 
eines  constanten  Stromes  in  geübter  Hand  wohl  der  hier 
beschriebenen  überlegen  sein,  aber  nur  wenn  man  ausser 
grosser  Geduld  noch  über  sehr  günstige  Verhältnisse  ver- 
fügt. Zu  den  letzteren  gehören  constante  Zimmertemperatur. 
Widerstände,  die  sich  nicht  durch  den  Strom  erwärmen, 
widerstandsfreie  verschiebbare  Contacte  und  constante  Ele- 
mente. 

Kommt  es,  wie  hier  ja  häufig,  nur  auf  eine  Genauigkeit 
von  einem  oder  einigen  Procenten  an,  so  wird  man  die  An- 
wendung des  Inductors  weit  bequemer  und  auch  einwurfs- 
freier finden,  als  diejenige  von  constanten  Elementen;  denn 
die  Widerstände  brauchen  bei  uns  nicht  mit  einer  so  pein- 
lichen Sorgfalt  abgeglichen  zu  werden,  wie  dort. 


in.    Ueber  die  Herstellung  seüir  grosser,  genau 

bekannter    electrischer     WiderstandsverhMtnisse 

und  über  ef/ne  Anordnung  van  Mheostatenwtder» 

stä/nden;   von  Friedrich  Kohlrausch. 

(Aas  den  Sitzungsber.  der  math.-phj8.  Classe  d.  k.  bayr.  Acad.  d.  Wibs. 
1887.  Heft  1 ;  mitgctheilt  vom  Hrn.  Verf.) 


In  der  Galvanometrie  liegt  oft  die  Aufgabe  vor,  einen 
Strom  in  zwei  sehr  verschiedene  Theile  zu  verzweigen.  Ins- 
besondere wird  dies  z.  B.  oft  bei  der  Zurückführung  der 
Constante  eines  empfindlichen  MultipUcators  auf  diejenige 
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eines  Normalgalyanometers  verlangt,  welche  von  Dorn  auch 
für  die  absolute  Widerstandsbestimmung  vorgeschlagen  wor- 
den ist.  Mir  lag  zum  Beispiel  die  Herstellung  eines  Zweig- 
verh&ltnisses  von  etwa  1  :  1000  vor.  Soll  ein  solches  Ver- 
hältniss  selbst  auf  seinen  10000.  Theil  sicher  bekannt  sein, 
so  bietet  die  Anwendung  eines  gewöhnlichen  Bheostaten 
grosse  Schwierigkeiten.  Es  ist  insbesondere  fast  unmöglich, 
das  y erhältniss  stets  in  kurzer  Zeit  mit  der  oben  geforderten 
Genauigkeit  zu  controliren,  was  doch  wegen  der  entwickelten 
Stromwärme  und  sonstiger  Ursachen  von  Temperaturschwan- 
kungen gefordert  sein  kann. 

Es  gibt  nun  ein  sehr  einfaches  Mittel,  Widerstandsver- 
hältnisse vom  Betrage  16,  81,  256,  625,  1296  u.  s.  w.,  über- 
haupt vom  Betrage  n\  wenn  n  eine  ganze  Zahl  ist,  mit  jeder 
Genauigkeit,  welche  uns  überhaupt  für  Widerstands verglei- 
chungen  möglich  ist,  herzustellen  und  jederzeit  durch  eine 
einmalige  Vergleichung  zweier  nahe  gleicher  Widerstände 
zu  bestimmen.  Es  seien  nämlich  gegeben:  erstens  n  gleiche 
Widerstände  «?;  zweitens  n  gleiche  Widerstände  W,  und  es 
sei  fr  nahe  gleich  n^.t^.  Schaltet  man  die  u?  hintereinander, 
die  W  nebeneinander,  so  entstehen  nahe  gleiche  Widerstände, 
nämlich  n.w  und  Wjn,  die  man  nach  einer  der  bekannten 
Methoden  genau  vergleichen  kann.  Man  finde  hierbei  Wjn 
^  nto{\  +  8),  Schaltet  man  alsdann  die  to  neben-  und  die 
W  hintereinander,  so  hat  man  jetzt  einerseits  den  Wider- 
stand M?/w,  andererseits  nW=^n^w[\  +  8).  Das  Verhältniss 
beider  zu  einander  ist  w*  (1  +  8). 

Hierbei  wird  nicht  etwa  genaue  Gleichheit  aller  Wi- 
derstände einer  Gruppe  verlangt,  sondern  die  Unterschiede 
dürfen  einige  Promille  betragen,  ohne  dass  das  Resultat  für 
irgend  einen  noch  so  exacten  Zweck  merklich  beeinträchtigt 
würde. 

Die  erforderliche  einzige  Vergleichung  ist  binnen  einer 
Minute   auszuführen,  wenn  sie  instrum enteil  vorbereitet  ist. 

Ausser  dieser  einfachsten  Weise  lässt  sich  die  Hinter- 
und  Nebenschaltung  von  Widerständen  natürlich  sehr  oft 
verwerthen  und  ist  jedenfalls  schon  oft  angewendet  worden. 
Zum  Zwecke  der  Bequemlichkeit,  Vielseitigkeit  und  Genauig- 
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Fig.  1. 


keit  habe  ich  folgende  Anordnung  eines  Bheostaten  getroffen, 
welchen  Hr.  Siedentopf  in  Wttrzburg  ausgef&hrt  hat. 

Je  zehn  Widerstände  von  je  1 ,  100  und  10000  Ohm 
(Drahtstärke  1,2,  0,5  und  0,1  mm)  sind  in  drei  Reihen  unter 
einer  2  cm  dicken  Hartkautschukplatte  angebracht.  Jeder 
Widerstand  endet  in  zwei  Quecksilbem&pfe. 
welche  in  die  Platte  gut  eingepasst  sind. 
Damit  das  Quecksilber  sich  nicht  über  die 
Ränder  zieht,  bestehen  die  Näpfe  aus  SUE 
Nachdem  dieselben  unterhalb  und  etwa  bis 
zu  '/,  Höhe  innerhalb  dünn  verzinnt  sind. 
lassen  sich  die  kupfernen  Zuleitungsstüle 
(4  mm  Durchmesser)  mit  ihren  oben  verbra- 
terten  Endflächen  sicher  unterlöthen  und 
schliesslich  die  Näpfe  innen  gut  amalgamiren 
und  aussen  lackiren  (Fig.  1). 

Die  Hartkautschukplatte  sitzt  wie  bei  dem 
Siemens'schen  Rheostaten  als  Deckel  auf  einem  Holzkasten. 
Die  Anordnung  der  Näpfe  auf  dem  Deckel  (s.  Fig.  2). 

wobei  die  schrägen  Ver- 
bindungslinien die  90 
Widerstände  andeuten. 
Die  Hinter-  oder  Neben- 
Schaltung  wird  durcb 
amalgamirte  Kupferbfi- 
^'   '  gel  von  6  cm  Länge  und 

5,5  mm  Durchmesser  bewirkt  Ein  solcher  Bügel  hat  etwa 
0,00005  Ohm  Widerstand.  Diese  Zahl  lässt  sich  hinreichend 
genau  ermitteln,  da  man  60  Bügel  hintereinanderschalten 
kann. 

Es  ist  kaum  nöthig,  zu  xeigen,  wie  man  mit  diesem 
Rheostaten  sehr  verschiedene  Widerstandsverhältnisse  herstel- 
len kann.  Selbst dasVerhältniss  \\\W (nämlich [\\ J \2 10000) 
lässt  sich  ohne  Mühe  auf  0,000  000  000 1  controliren.  (Ueber 
den  Einfluss  der  Kupferbügel  s.  weiter  unten.) 

Als  ein  Beispiel  will  ich  die  Prüfung  des  Verhältnisses 
1  :  1000  ansfuhren,  welches  als  0,1  :  100,  1  :  1000,  10 :  10000 
oder  100: 100000  hergestellt  werden  kann.  Ich  will  10: 10000, 


1:10 


10000 


100. 
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d.  h.  die  Hunderter  nebeneinander  zu  einem  der  Zehntauseii- 
der  nehmen. 

Um  das  wirkliche  Verhältniss  zu  bestimmen/ vergleicht 
man  die  nebengeschalteten  Zehntausender,  [^^^7io]  genannt, 
mit  den  hintergeschalteten  Hunderten  ^[100]  und  sodann 
den  zur  Verwendung  kommenden  Zehntausender  10000^  mit 
den  übrigen  lOOOOi lOOOO^ . 

Die  erstere  Vergleichung  ergebe: 

Dann  ist: 

^[10000]  =  10000.(1  + j4zf)x[^]. 
Weiter  sei  gefunden: 

lOOOOi  =  lOOOOo  +  ^1,       lOOOOj  =  lOOOOo  +  *j 

lOOOOg  =  lOOOOo  +  §^. 

Wir  setzen:    8^  +  8^-^ h  ^9  =  28. 

Dann  ist  offenbar: 

^[10000]  =  10.  lOOOOo  +  -2"* 

oder:        10000«  =  ^ (l  -  tö^  -^^)  X  ^[10000]. 

Für  2  [10000]  den  obigen  Werth  gesetzt,  erhält  man: 

lOOOOo  =  1000  (1  +  jl^  J  -  ^^^  ^5)  X  [^°]  . 
Das  gesuchte  Widerstandsverhältniss  ist  also: 

10O0Oo:[^]  =  10O0(l  +  JLj__^^5). 

Weiter  wurde  das  Zweigverh&ltniss  1  :  900  verlangt. 
Man  schaltete  neun  von  den  Zehntausendern  hintereinander 
und  nun  diese  Summe  mit  dem  zehnten  Zehntausender  neben- 
einander. Dies  repräsentirt  9000  Ohm,  welche  gegen  die 
nebengeschalteten  Hunderter  das  gewünschte  Verhältniss 
geben.    Die  Correctionen  sind  ähnlich  wie  oben. 

Alle  Vergleichungen  lassen  sich  in  weniger  als  fünf 
Minuten  ausführen.  Dies  ist  für  feine  Messungen  wegen 
der  unvermeidlichen  Temperaturänderung  von  Bedeutung. 

Auch  für   gewöhnliche  Kheostatenzwecke  leistet  diese 
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Anordnung  mehr,  als  es  anf  den  ersten  Blick  scheinen  wird. 
Ans  zehn  gleichen  Widerständen  lassen  sich  innerhalb  des  In- 
tervalles  eins  zu  hundert  94  yerschiedene  Widerstände  durch 
geeignete  Combination  herstellen.^)  Die  Hinzunahme  der 
anderen  Gruppen  in  Hinter-  oder  Nebenschaltung  yermelut 
die  Anzahl  der  Combinationen  natürlich  noch  sehr  yielfEkdi, 
sodass  man  die  meisten  Widerstände  genähert  zur  Verf&gnng 
hat  Eine  übersichtliche  Tabelle  f&r  die  möglichen  Combir 
nationen  ist  leicht  aufzustellen« 

Es  kann  natürlich  gar  nicht  die  Rede  daTon  sein,  die 
bequeme  Siemens'sche  Anordnung  für  die  gewöhnlicben 
Zwecke  zu  ersetzen;  aber  wenn  die  Genauigkeit  sehr  weit 
getrieben  werden  soll,  so  wird  unsere  Anordnung  erheblich 
mehr  leisten  können. 

Yortheile  der  Anordnung.  Die  Widerstandsrer- 
gleichung  verfügt  über  Mittel,  welche  denen  der  Wägung  an 
Genauigkeit  mindestens  ebenbürtig  sind;  Rheostaten  lassen 
sich  auch  mit  derselben  Genauigkeit  abgleichen  wie  6e?richt»> 
Sätze.  Trotzdem  ist  man  praktisch  selten  in  der  Lage,  mit- 
telst des  Rheostaten  eine  auf  ^/loooo  verbürgte  Widerstands- 
bestimmung  ausführen  zu  können.  Die  Ursachen  dayon  liegen 
bekanntlich  in  folgenden  umständen. 

1)  Die  Temperatur  der  Drahtrollen  folgt  der  Luft- 
temperatur nur  langsam.  Selbst  mit  Anwendung  eines 
Thermometers  im  Kasten  ist  man  bei  unseren  wechselnden 


1)  Die  Hunderter  liefern  z.  B. 

unter 

Weglaasong  späterer  Dezi 

10,0 

53,3 

112 

175 

267 

375     533 

11,1 

58,3 

114 

183 

270 

3S3     550 

12,5 

62,5 

117 

200 

275 

400     583 

14,3 

64,3 

120 

208 

283 

417     600 

16,7 

66,7 

125 

212 

300 

420     625 

20,0 

70,0 

133 

214 

314 

425     633 

25,0 

75.0 

145 

217 

317 

433     650 

33,3 

83,3 

150 

220 

320 

450     700 

40,0 

91,7 

153 

225 

325 

467     733 

41,7 

100,0 

158 

233 

833 

475     750 

45,0 

103,3 

164 

250 

350 

483     800 

47,6 

108,3 

167 

253 

358 

500     850 

50,0 

111,1 

170 

258 

367 
370 

520     900 
525    1000. 

Die  £mer  geben  alle  Hundertel   hiervon,   die  Zehntansender   die 
hundertfachen  Beträge. 


Digitized  by 


Googk 


Electrische   Widerstände,  605 

VenbältniBsen  der  Zimmertemperatur  oft  um  1^  oder  mehr 
unsicher.  2)  Dieser  Nachtheil  wird  bedeutend  erschwert 
dadurch,  dass  Bollen  yersohiedener  Dicke  und  sonstiger  Be- 
schaffenheit eine  ungleiche  Temperaturverzögerung  erleiden. 
3)  Die  Ströme  erwärmen  die  Rollen.  Gegen  die  Anwendung 
sehr  dicker  Drähte  sprechen  die  Hindernisse  1  und  2.  4)  Die 
kleinen  und  die  grossen  Widerstände  werden  nicht  aus  der- 
selben Drahtsorte  hergestellt  und  zeigen  factisch  oft  Unter- 
schiede  der  TemperaturcoSfficienten  von  0,0001.  Hieraus 
entspringen,  wenn  man  die  Unterschiede  nicht  beachtet,  leicht 
relative  Fehler  bis  zu  Viooo-  ^)  ^^^  Widerstand  der  Bollen 
ändert  sich  mit  der  Zeit  und  jedenfalls  bei  verschiedenen 
Drahtsorten  und  Wickelungen  ungleich  stark.  6)  Die  Stöpsel- 
schaltung, die  vorzüglich  ist,  wenn  eine  Genauigkeit  auf 
0,001  Ohm  genügt,  muss  sehr  sorgfältig  behandelt  werden, 
wenn  man  0,0001  Obm  anstrebt.  Schon  die  grosse  Tem- 
peraturausdehnung  des  Hartkautschuks,  welche  die  Form  der 
Löcher  verändert,  bedingt  eine  Fehlerquelle.  7)  Hierzu 
kommen  bei  den  älteren  Anordnungen  noch  die  unter  Um- 
ständen beträchtlichen  Fehler  der  Zuleitung  durch  gemein- 
same Stifte,  auf  welche  Dorn  aufmerksam  gemacht  hat. 

Die  oben  beschriebene  Anordnung  bietet  offenbar  fol- 
gende Vorzüge:  Es  gibt  vor  allem  nur  drei  Gruppen  ver- 
schiedener Bollen.  In  jeder  Gruppe  sind  alle  Rollen  gleich 
beschaffen  und  dürfen  bezüglich  Temperaturverzögerung  und 
TemperaturcoSfficient  als  gleich  betrachtet  werden.  Indem 
ferner  für  kleine  Widerstände  die  Nebenschaltung  verwendet 
wird,  hat  man  den  Yortheil  einer  grösseren  Masse  und  trotz- 
dem einer  relativ  grossen  Oberfläche.  Die  Temperatur  folgt 
der  Umgebung  rascher  als  bei  Anwendung  einzelner  dicker 
Rollen,  die  Stromwärme  ist  vermindert.^) 


1)  Z.  B.  ist  das  aus  den  Einem  nebeneinander  hergestellte  Zehnte] 
äquivalent  einem  solchen  aus  Draht  von  10  qmm  Querschnitt,  den  man 
als  Games  überhaupt  kaum  verwenden  könnte.  Will  man  einen  Einer 
von  grossem  Querschnitt  haben,  so  kann  man  neun  Einer  zu  drei  Gruppen 
von  je  drei  verbinden.  —  Der  aus  den  zehn  Hundertern  gebildete  Zehner 
verträgt  einen  Strom  von  0,2  Amp.  eine  Viertelstunde  lang,  ohne  sich  um 
mehr  als  Vioooo  ^^  ändern. 
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Dann  aber  kann  man  leichter  als  bei  dem  gewöhnlichen 
Rheostaten  die  Yergleichnng  der  Widerstände  untereinander 
ausführen.  Ja,  wenn  der  Rheostat  einmal  calibrirt  worden 
ist,  so  genügt,  um  die  tempor&ren  Störungen  durch  den  Tem- 
peraturwechsel zu  eliminiren,  eine  gegenseitige  Yergleichuog 
der  drei  Gruppen,  welche  auf  nur  zwei  Untersuchungen 
gleicher  Widerstände  zurückkommt,  um  alles  vergleich- 
bar  zu  machen. 

Als  letzter  Vortheil  der  Anordnung  bietet  sich  noch  die 
Verwendbarkeit  aller  Widerstände  einzeln  oder  in  beliebiger 
gegenseitiger  Verbindung  dar.  Die  modernen  galyanischen 
Messungsmethoden  benutzen  sehr  oft  Verzweigungen.  Die 
Aufgabe  z.  B.,  eine  Säule  durch  einen  grossen  Widerstand 
zu  schliessen  und  an  einen  genau  bekannten  Theil  der 
Schliessung  eine  Abzweigung  anzulegen,  die  selbst  wieder 
einen  bekannten  Widerstand  enthält,  lässt  sich  mit  einem 
gewöhnlichen  Rheostaten  nicht  erfüllen^),  während  bei  unserer 
Anordnung  eine  ganz  beliebige  Combination  möglich  ist 

Auch  Stöpsel  kann  man  leicht  ebenso  anordnen;  doch 
ist  der  Widerstand  der  Ueberleitung  etwas  grösser  und  un- 
sicherer. Ich  fand  bei  einem  Siemens'schen  Rheostaten 
den  Widerstand  eines  Stöpsels  etwa  »  Veooo?  während  der- 
jenige eines  amalgamirten  Kupfer  bügeis  nur  V20000  Ohm  betrog 

Formeln  für  Widerstände  im  Nebenschluss  mit  Rücksicht 
auf  die  Verbindungswiderstände. 

Wenn  auch  die  Bügel  widerstände  sehr  klein  sind,  so 
können  sie  bei  der  Verbindung  kleiner  Stücke  doch  merklich 
werden.  Bei  Hinterschaltung  ist  hierüber  nichts  zu  bemerken, 
für  Nebenscbaltung  will  ich  noch  eine  Formel  geben,  welche 
diesem  Umstände  Rechnung  trägt. 

Es  mögen  k  gleiche  Widerstände  w  im  Nebenschluss 
verbunden  sein.    Jedes  Verbindungsstück  zwischen  benach- 

1)  Ich  möchte  in  dieser  Hinsicht  eine  kleine  Aenderung  der  ge- 
bräuchlichen Anordnung  vorschlagen,  nämlich  zwischen  die  einaehien 
Dekaden  (Zehntel  und  Einer,  Einer  und  Hunderter  u.  s.  w.)  je  eine  Unter 
brechnng  mit  Stöpselloch  einzuschieben  und  den  anstouenden  KloUen 
besondere  Klemmverbindungen  zu  geben.  Die  Rheostaten  werden  hier 
durch  viel  ausgiebiger  verwendbar. 
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harten  Endpunkten  habe  den  Widerstand  y,  welcher  gegen 
w  klein  sein  soll.  Die  Zuleitung  des  Stromes  geschehe  am 
mten  Widerstände  von  dem  einen  Ende  des  Systems  gezählt, 
am  m'ten  von  dem  anderen  Ende  gezählt. 

Ebenso  geschehe  die  Ableitung  am  nten,  bez.  dem  n'ten 
Widerstände.    Es  ist  also: 

m  +  m'  =  n  +  n'  =  Ä  +  1. 

Heisst  allgemein  das  Potential  an  der  Eintrittsstelle  in 
einen  der  Zweigwiderstände  V,  an  der  Austrittsstelle  P,  so 
ist  die  Stromstärke  in  diesem  Zweige  =:^{V  —  P)lw,  Die 
ganze  Stromstärke  sei  =  Jy  so  ist  oö'enbar: 

J^^{2V'-2Py 

Nun  bezeichne  F^  das  Potential  an  der  Eintrittsstelle 
des  Hauptstromes  in  das  System,  P^  dasjenige  an  der  Aus- 
trittsstelle. Unter  der  Annahme,  dass  die  Ueberleitungs- 
widerstände  y  als  Correctiongrössen  behandelt  werden  können, 
werden  die  übrigen  Potentiale  an  den  Enden  der  neben- 
geschalteten Widerstände  w  leicht  folgendermassen  gefunden. 

8etzt  man  zur  Abkürzung: 

J 
^  =  y' 

so  äiesst  von  der  Eintrittsstelle  K^  aus  nach  derjenigen  Seite, 
auf  welcher  noch  m  —  1  Widerstände  liegen,  durch  den 
nächsten  Verbindungawiderstand  y  ein  Strom  nahe  gleich 
(m—Vji,  Das  Potential  an  der  nächsten  Eintrittsstelle  in 
einen  Widerstand  w  ist-  also  Kg  =  V^--  {m—  l)iy.  Von 
dort  geht  durch  den  zweiten  Widerstand  y  ein  Strom  nahe 
gleich  [m  —  2)  i.  Das  Potential  an  der  zweitnächsten  Ein- 
trittsstelle in  einen  Zweigwiderstand  ist  also: 

^3=  F,-(«.-2).>=  Fj-[(m-l)  +  (m-2)]«> 
und  so  weiter  bis  zur  letzten  Stelle   F«.    Man  hat  also: 

1/3=  J/i-[(m- !)  +  {«- 2J]«>, 

F.Li'='  Vi  -  [[M  -  \)  +  {m'-'2)-\-  .  • .  +  2]  ty, 
V»      =  Ki-[(m-l)  +  (m-2j  +  ...  +  2+l]iy 
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Die  Summe  ist  also: 

T/        m{m-  l)(2m^  1)  .  ^ 

Ebenso  erhält  man  nach  der  anderen  Seite  der  Eintritts- 
stelle  Fi  bis  zum  Potential  F«.: 

Die  ganze  Summe  der  Potentiale   V  wird,  da: 
w  +  m'  —  1  =  Ä, 

-vrr       7  T7        »t(m  —  l)(2??t  —  !)  +  ?»'  (m' —  l)(2ro'—  1)    . 
^  i/  =  Ä  Kl g  i ; . 

Gerade  so  erhält  man  auf  der  Austrittsseite  des  Stromes: 

2P  =  Ä P  -  »(n-l)(2n>-l)+n(n'-l)(2n  ■  1)  ^ 

Die  Stromstärke  J  wird  hiernach  erhalten: 

^  ^  fV       P^        w(w~l)(2ffl-l)  +•  •  +  w(n-  l)(2n-  l)  +  -;v 

Ersetzt  man  hierin  i  wieder  durch  J/k,  so  wird: 

•^U  "^  6**  L+w(7i-l)(2n-l)  +  w'(«-l)(2«-l)Jj  -  ''i"^^' 
Bezeichnet  man  den  Gesammtwiderstand  des  Systeas 
mit  fF,  so  spricht  man  damit  die  Beziehung  aus: 

Daher  ist  der  Factor  Ton  J'in  oBiger  Gleichung  «  fV,  ako: 

^_  w^  j,_y_\m{m  -  l){2w  -  Ij  +  m'(wi'-  l)(2m'-  1)" 
^-^  *  "^  6P  L+n(n-l)(2n-l)  +  n(n'-l)(2ii'-l).' 
Oder  auch,  weil  m  +  ?n'  =  n  +  n'  =  A  +  1  ist: 

Da  wjk  den  Widerstand  des  Ganzen  ohne  Bäcksicht  an^ 
die  Ueberleitungswiderstände  bedeutet,  so  gibt  das  zweite 
Glied  die  von  den  letzteren  herrührende  Zunahme  des  6^ 
sammtwiderstandes  an. 

In  dem  speciellen  Falle,  dass  die  Stromzuleitimg  ufid 
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Ableitung  in  die  äussersten  Yerzweigungsstellen  erfolgt,  und 
zwar  gleichgültig  ob  an  demselben  oder  an  entgegengesetzten 
Enden,  ist  »i  =  n  =«  ä,   m'  =  «'  =  1,  und  man  hat: 

Wird   in  der  Mitte   zu-  und  abgeleitet,   so   ist  m  =  w' 

=  n  =  n  =  J (Ä  +  1) ,  und  es  wird: 

Für  eine  grosse  Anzahl  k  von  nebengeschalteten  Wider- 
ständen ist  das  Correctionsglied  also  bei  Zuleitung  in  der 
Mitte  viermal  kleiner  als  bei  Zuleitung  an  den  Enden. 

Bei  unserem  Bheostaten  wird,  wenn  man  alle  Wider- 
stände nebeneinander  verbindet,  die  Correction  in  ihrem 
grösstmoglichen  Betrage  s0;00028  Ohm,  kommt  also  bei 
den  Einern  allerdings  noch  in  Betracht. 


IV.    TJeher  die  Berechtvung  der  Femtoi/rkung  eines 
Magnets;   von  Friedrich  Kohlrausch. 

(Aus  den  Sitzongsber.  der  maths-phys.  Glasse  d.  k.  bayr.  Acad.  d.  Wiss. 
1887.  Heft  I;  mitgetheilt  vom  Hm.  Verf.) 


Wenn  man,  um  den  Erdmagnetismus  oder  den  Magne- 
tismus eines  Stabes  zu  bestimmen,  ein  Magnetometer  nach 
den  Gauss'schen  Vorschriften  aus  mehreren  Entfernungen 
ablenkt,  so  genügt  die  Beobachtung  aus  zwei  Entfernungen 
und  die  Rechnung  nach  der  Qauss'schen  Formel  nicht  immer 
den  Ansprüchen  an  die  Genauigkeit.  Eine  dritte  Entfernung 
hinzuzunehmen  ist  aber  mindestens  in  der  Beobachtung  und 
Rechnung  umständlich;  ohne  besondere  Vorsicht  kann  man 
dadurch  sogar  zu  grösserer  Ungenauigkeit  geführt  werden. 

Ich  glaube,  dass  eine  kleine  Abänderung  der  Rechnung 
für  den  Fall,  dass  man  mit  einer  kurzen  Magnetometernadel 
arbeitet,  diesen  üebelstand  grossentheils  beseitigen  kann. 

Ein  gestreckter  Magnet  sei  dadurch  definirt,  dass  er  auf 
dem  Längenelement  dx  die  Menge /(or)  ^2r  freien  Magnetismus 

AniL  d.  Pbyi.  o.  Ch«m.  N.  F.  XXXL  89 
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habe,    x  werde  von  der  Mitte  an  gerechnet.    Setzt  man  das 
über  die  ganze  Länge  ausgedehnte  Integral: 
(1)  ff{x)x-dx=^M^, 

80  wird  die  Kraft  des  Magnets  auf  einen  Einheitspol  im  Ab- 
stände a  von  der  Mitte  des  Magnets, 

wenn  der  Pol  in  der  verlängerten  Axe  des  Magnets  liegt 
(erste  Gauss 'sehe  Hauptlage): 

wenn  der  Pol  in  der  Senkrechten  auf  dem  Mittelpunkt 
der  magnetischen  Axe  liegt  (zweite  fiauptlage): 

Af  =  ff{x)xdx  bedeutet  das  magnetische  Moment  des 
Stabes. 

Wir  nehmen  andererseits  einen  schematischen  Magnet 
mit  punktförmigen  Polen  an.  I  sei  der  Abstand  dieser  Pole 
voneinander.     Dann  hat  man  bekanntlich: 

«-2-^('-li:r'=2#(■+^iv-Ä^■■•)■ 

Will  man  den  wirklichen  Magnet  in  der  Rochnung  durch 
einen  solchen  schematischen  Magnet  ersetzen,  so  wählt  m&n 
den  Polabstand  I  so,  dass  das  erste  Correctionsglied  mit  ir' 
dadurch  den  richtigen  Werth  bekommt.  Man  erhält  also, 
und  zwar  für  Wirkungen  aus  beiden  Hauptlagen  identisch, 
die  Beziehung:  

Zugleich  wollen  wir  aber  auch  denjenigen  „Polabstand^ 


1)  Vgl.  z.B.  Lamont,  Hdb.  d.  Erdmagnetismus^  Berlin  1849,  p. 22. 
Diese  Formeln  setzen  bekanntlich  voraus,  falls  der  Stab  nicbt  ganz  sym- 
metrisch magnetisirt  ist,  dass  man  denselben  ausser  der  einen  Beobachtung 
noch  mit  verkehrten  Polen  benutzt  und  aus  den  beiden  in  diesen  Lagfo 
ausgeübten  Krftften  das  Mittel  nimmt.  Dies  geschieht  ja  bei  allen  Mes- 
sungen. 
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berechnen,  welcher  das  zweite  Correctionsglied  mit  ar^  auf 
seinen  richtigen  Werth  bringen  würde.  Zur  Unterscheidung 
heisse  dieser  Polabstand  I^.  Wir  erhalten,  wieder  für  beide 
Hauptlagen  identisch: 


I,*=16f,       l3=2V^§- 


Van  Bees  hat  einige  Magnete  auf  die  Yertheilung  des 
freien  Magnetismus  untersucht.^)  Er  stellt  seine  Beobach- 
tungen in  der  Weise  dar,  dass  er  das  magnetische  Moment  des 
Stabelementes  dx  gleich  [a  —  Ä  (a*  +  ju""')]  dx  setzt  a,  b  und  |i 
sind  Constanten  des  Stabes,  x  ist  der  Abstand  des  betreffen- 
den Längenelementes  von  der  Stabmitte. 

Die  Dichte  des  freien  Magnetismus  auf  dem  Querschnitte 
X  des  Stabes  findet  man  hieraus  durch  Differentiation,  ohne 
Rücksicht  auf  das  Vorzeichen: 

wo  e  =  log  nat  ^  ist.     Ausserdem   bleibt  an  den  Stabenden: 
noch  die  Menge  s  des  freien  Magnetismus: 

«  =  a  —  d  (/i*  +  a"~*), 
wo  l  =  \L  die  halbe  Stablänge  bedeutet. 
Hieraus  erhält  man: 

\M^U  +  Jxf(x)dx  =  /«  +  b  \l{a'  +  fA-')  -  ^—^1 ' 

i 
Ferner:  i  ^s  =  ^^  +  faf^f{r)dx 

0 

l 

und :  J  A/ß  ==  /«5  +  fx^f{x)dx 

0 

1)  Van  Eees,  Pogg.  Ann.  74.  p.  219.  1848.  Den  ersten  dieser  Stäbe 
hat  schon  Eiecke  als  Beispiel  für  seine  theoretischen  Untersuchungen 
über  Magnetpole  benutzt  und  die  dem  ersten  Correctionsgliede  entspre- 
chende Grösse  I  berechnet.    Wied.  Ann.  8.  p.  318.  1879. 

39* 
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Van  Rees  gibt  die  Constanten  o,  \ogb  und  logju;  c  und« 
sind  hieraus  berechnet. 

Stab  Dicke  Lange  a  log  6  log/u  e  i 

I  2,0cm  50,0 cm  1,48648  9.69062-10  0.01590  0,03661  0,06512 

n  2,6    „  62,5    „  0,58646  8.97883  0.02348  0,05406  0,05297 

m  1,65,,  80,2    „  0,46658  8.14700  0.03695  0,08508  0,03668. 

Dies  eingesetzt  berechne  ich  die  Polabstände  I  und  I, 
und  ihr  Verhältniss  zur  Stablänge  Z: 

Stab  L                  I  I,  l/i  1,/Z  r,/I 

I  50,0  cm  41,2  cm  42,9  0,824»)  0,858  1,04 

II  62,5    „  52,2    „  54,0  0,835  0,865  1,04 

III  80,2    „  69,1    „  72,1  0,861  0,899  1,04. 

Ich  nehme  noch  die  Vertheilungsweisen /(^r)  =  c.x  oder 
±,c,x^y  c.sfl,  ±  c . a**,  ohne  besondere  Pole  an  den  Stabenden. 
Hierfür  berechnet  sich: 


/w 

\IL 

UIL 

Uli 

c.x 

0,775 

0,809 

1,04 

±c.x^ 

0,816 

0,841 

1,08 

c.x* 

0,845 

0,863 

1,02 

±c.x* 

0,866 

0,880 

1,01. 

Von  den  letzteren  Formeln  dürfte  c .  x^  sich  durchschnitt- 
lich von  der  Wirklichkeit  am  wenigsten  entfernen.  Unter 
den  Bees'schen  Magneten  weicht  der  Stab  III,  dessen  Länge 
50  mal  die  Dicke  übertrifft,  Ton  den  gebräuchlichen  Formes 
stark  ab. 

Aus  diesen  Zahlenzusammenstellungen  folgt  zweierlei: 

1)  Für  die  den  gewöhnlichen  Verhältnissen  nächststehen- 
den  Vertheilungsweisen  des  Magnetismus  in  einem  Stabe  ist 
der  aus  dem  ersten  Correctionsglied  abgeleitete  ^^Polabstand"! 
nahe  0,83  =  */g  der  Länge  L.  Selbst  beträchtliche  Aende- 
rungen  in  der  Annahme  der  Vertheilung  lassen  das  Verhält« 
niss  in  den  Grenzen  ^/g  und  78  bleiben.  Die  bisher  aas- 
geführten Messung  Yon  Polabständen  durch  Schneebeli. 
Y.  Helmholtz,  Töpler,  sowie  Ton  Hallock  und  mir  haben 
in  der  That  Werthe  innerhalb  dieser  Qrenzen  gegeben. 

2)  Der  für  das  zweite  Correctionsglied  einzusetzende 
Polabstand  t^  weicht  von  dem  aus  dem  ersten  Gliede  ab- 
geleiteten nur  wenig  ab.    Für  genaue  Rechnungen  wird  es 

1)  Diese  Zahl  ist  schon  von  Rieeke  berechnet  worden. 
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wahrscheinlich  stets  genügen,  I3  um  Vso  g^^^ss^i'  ^u  nehmen 
als  t.  Für  die  weitaus  häufigsten  Zwecke  aber  wird  dieser 
kleine  Unterschied  ganz  unwesentlich  sein^),  und  man  kann 
beide  Glieder  mit  dem  für  das  erste  geltenden  Polabstande  I 
berechnen. 

3)  Das  letztere  führt  dann  aber  zu  einer  sehr  übersicht- 
lichen Berechnungsweise,  denn  es  heisst,  dass  man  punkt- 
förmige Pole  annehmen  darf.    Somit  würden  die  Fern- 
wirkungen h  nach  den  Formeln  zu  berechnen  sein: 
Erste  HL.  Zweite  HL. 

Anwendung  auf  die  Beobachtungen.  Es  werde  zu- 
nächst die  gewöhnliche  Gauss 'sehe  Anordnung  vorausgesetzt, 
bei  welcher  die  Ablenkungen  cp-^  und  tp^  eines  Magnetometers 
aus  den  zwei  Abständen  a^  und  a^  beobachtet  werden.  Der 
Polabstand  V  der  Nadel  sei  hinreichend  klein,  dass  Glieder 
über  r*/a*  nicht  berücksichtigt  zu  werden  brauchen. 

Aus  den  Formeln  (3)  lässt  sich  leicht  ableiten,  dass  man 
das  Yerhältniss  des  Stabmagnetismus  M  zum  Erdmagnetis- 
mus H  zu  berechnen  hat: 

Erste  HL.  Zweite  HL. 

iA^       K^l  f 3*_- V 1 '  f         ^t'-V         \i 

^  ^   ^  *  i/_^L__i/3__r    ^^<^i-^-tg^«-*' ' 

Man  hat  hier  freilich  nicht  wie  bei  Gauss  denselben 
Ausdruck  für  beide  Lagen  ^,  aber  hierauf  kommt  doch  in 
in  Anbetracht  der  grösseren  Genauigkeit  unserer  Ausdrücke 
nichts  an. 


1)  Bei  Magnetometerablenkungen  wird  man  die  kleinste  Ehitfemung  a 
mindestens  wohl  gleich  dem  Vierfachen  des  Polabstandes  setzen  dürfen. 
Die  Vernachlässigung  des  Gliedes  mit  M/a^  kann  hier  einen  Fehler  von 
Vi 000  bewirken  und  ist,  wie  schon  Lament  bemerkte,  keineswegs  immer 
gestattet.  Vgl.  auch  Blecke  1.  c.  p.  325.  Der  Unterschied  von  Vi 0000 
aber,  der  bei  der  Ersetzung  von  I,  durch  I  entsteht,  wird  in  den  seltensten 
Fällen  irgend  eine  Bedeutung  haben. 

2)  Gauss  hat,  vom  Factor  V«  abgesehen,  für  beide  Fälle  den  Aus- 
druck MjH=  (a,»tg<^,  -  «2*tg(r.,)/(ai*  -  a,«). 
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Sollen  die  Polabstände  aus  diesem  Versuche  ein  fftr  aDe- 
mal  bestimmt  werden,  um  künftig  nur  einer  Beobachtung  aus 
einem  Abstände  zu  bedürfen,  so  findet  man: 

Erste  HL. 


(5) 


Zweite  HL. 


Hieraus,  oder  wenn  I  und  V  anderweitig  bekannt  sind^, 
findet  sich  aus  einer  zu  dem  Abstände  a  beobachteten  Ab- 
lenkung q): 


(6) 


Erste  HL.      5  =  l^Hg  y  (l  -  } 5^^=^)'^ 
Zweite  HL.    g=  0«^^ (1  +  jIL^J^ 


Scheibenförmige  Magnetnadeln.  Magnetisirte,  ver- 
tical stehende  Stahlspiegel  sind  für  kleine  Magnetometer 
bequem.  Die  Formeln  (4)  oder  auch  (5)  und  (6)  im  Zusam- 
menhange kann  man  natürlich  hier  ohne  weiteres  anwenden. 
Hat  man  aber  z.  B.  einen  Magnetstab,  dessen  Polabst&nd 
anderweitig  bekannt  ist,  so  wird  man  wünschen,  die  Correc- 
tion wegen  der  Anwendung  der  Magnetnadel  selbständig 
zu  kennen.  Man  wird  dieselben  für  kleine  Scheiben  meistens 
genügend  genau  folgendermassen  schätzen  können. 

Wir  nehmen  einen  Kreis  vom  Halbmesser  q  gleichförmig 

1)  Ist  die  Nadel  nicht  so  kurz,  dass  man  die  höheren  Glieder  ver- 
nachlässigen darf,  so  werden  auch  fär  diese  Correction  am  besten  die 
Formeln  benutzt  (vgl.  z.  B.  Riecke,  1.  c.  p.  325),  die  sich  auf  punkt- 
förmige Pole  beziehen. 

Es  wird  vorgeschlagen,  den  Polabstand  aus  den  Gonvergenzpankten 
der  Kraftlinien  des  Magnets,  die  man  mittelst  Eisenstaub  bestimmt,  wa 
ermitteln.  Dies  würde  freilich  bequem  sein;  aber  um  das  Verfahren  sa 
rechtfertigen,  müsste  zuerst  nachgewiesen  werden,  dass  die  genannten 
Schnittpunkte  praktisch  für  die  Fempole  gesetzt  werden  können.  Theo- 
retisch ist  dies  bekanntlich  im  allgemeinen  nicht  der  Fall. 
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magnetisirt  an.  Der  freie  Magnetismus  befindet  sich  dann 
auf  dem  umfange  des  Kreises,  und  das  Läugenelement  d$  des 
letzteren  wird  eine  Menge  ±  c rf* . dyjds ^  ±cdt/  enthalten, 
wenn  y  den  Abstand  des  Elementes  ds  von  dem  horizon- 
talen Durchmesser  der  Scheibe  bedeutet,  welcher  letztere 
die  magnetische  Axe  darstellt.  Das  magnetische  Moment 
der  Scheibe  ist  dann: 

(7)  ^'=/  äVp'-y'cr/y  =  CQ^n. 

Erste  Hauptlage.  Auf  diese  Nadel  wirke  ein  Magnet, 
der  im  Abstände  a  von  derselben  in  der  Senkrechten  auf 
ihrem  Mittelpunkte  liege.  Die  Kraft  des  Magnets  auf  einem 
Einheitspol  im  Mittelpunkte  der  Nadel  sei  =äj.  Die  zur 
Scheibenebene  senkrechte  Componente  der  Kraft,  welche  der 
Magnet  auf  das  Element  c  dy  des  freien  Magnets  ausübt,  ist 
dann,  unter  Vernachlässigung  höherer  Potenzen  von  gja, 
gleich^): 

Äx(l-3|;)crfy. 

Der  Correctionsfactor  1  — Sp^/a*  ist  offenbar  für  alle 
Punkte  der  Peripherie  derselbe,  und  muss  also  auch  für  das 
gesammte  auf  die  Nadel  ausgeübte  Drehungsmoment  gelten. 
Das  letztere  ist  also  gleich: 

(81)  A^Af'(l_3f;). 

Zweite  Hauptlage.  Der  Magnet  steht  senkrecht  zum 
Meridian.    Die  vom  Magnet  auf  einen  Einheitspol  im  Mittel- 

1)  Der  Magnet  M  werde  in  zwei  Gomponenten  M  cos  tp  und  J£  sin  <jd 
zerlegt,  wo  sin  «p  =  ^  /Va*  +  q^.  Die  erstere  Componente  übt  aus  1.  HL. 
eine  Kraft  auf  ein  magnetisches  Theilchen  1  in  der  Peripherie  des  Krei- 
ses aus,  die  wir,  weil  in  dieser  Correction  der  Magnet  als  kurz  betrach- 
tet werden  kann,  schreiben«  dürfen  =  2 3f  cos  qp .  («i*  +  ^*)'^/«-  I^ie  zur 
Scheibe  senkrechte  Componente  dieser  Kraft  ist  2itf'cos*g) .  (a*+ ^  *)—*/•. 
Ebenso  rührt  von  der  anderen  Magnetcomponente  her  —  3f  sin '  <)p . 
(öS* + ^ *)—*/«.  Beide  zusammen  geben  also  Mia"^  +  q *)—'/•  (2 cos  *q>  —  sin •  g?) 
=  2Ma  '(1  -  J  ^*/a*)(l- Jsin».  Nun  fär  sin  qp  seinen  Werth  einge- 
setzt und  q^ja*  vernachlässigt,  erhält  man  2Ma  -^(1  -3^*/ti*). 
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punkte  der  Kreisscheibe  aasgeübte  Kraft  heisse  A//.  £i£ 
Element  freien  Magnetismus  cify  oder  cdx.xjYo^-^^  mit 
der  Abscisse  x  erfährt  dann  eine  Sauft  gleich: 

X  =  krr.cdx 


Das  in  derselben  Horizontalen  gegenüberliegende  ebenso- 
grosse  Element  erhält  die  Kraft: 

x'=  kjj.cdx 


Das  von  diesen  beiden  Theilen  herrührende  Drehungs- 
moment ist  ^(x  +  x')x,  wof&r  man  durch  Beihenentwicke- 
lung  findet: 

Das  Integral  dieses  Ausdruckes  Ton  —  g  bis  ^  genom- 
men gibt  das  gesammte  Drehungsmoment.  Man  findet  mit 
erlaubten  Kürzungen: 

(8n)*„.cp...(i-|e!)(i  +  |£!)=Ä„.^(i  +  f£;). 

Was  die  Grösse  g  anlangt,  so  haben  Hallock  und  ich 
gefunden,  dass  bei  der  Anwendung  einer  Stahlscheibe  Yom 
Durchmesser  d  in  der  Tangentenbussole  der  freie  Magnetis- 
mus im  Abstände  g  =  0,40 .  d  von  dem  Mittelpunkte  anzu- 
nehmen war.^) 

Man  wird  nicht  weit  fehlgreifen,  wenn  man  diese  An- 
nahme auf  unseren  Fall  überträgt.  Thut  man  dies,  so 
beträgt  also  der  Correctionsfactor  wegen  der  Dimensionen 
der  Scheibe  für  das  aus  einem  Abstände  a  durch  einen 
Magnet  ausgeübte  Drehungsmoment: 

erste  HL.  1  -  3^'  =  1  -  0,48-,, 


(9) 


zweite  HL.         i  +  ??£!=  i  +  0,66^, 


also  die  Coöfficienten  nahe  V2J  ^^z.  ^/g. 

Vergleicht  man  diese  Ausdrücke  mit  denjenigen  filr  ge- 
streckte Nadeln  vom   Polabstande   T,  nämlich  1  —  '/^  ('*/fl* 

l)  F.  KohlrauBch,  Wied.  Ann.  22.  p.  411.  1884. 
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und  l+^/gl'V^  so  sieht  man  0,48£p  statt  »/J'«  und  0,66  (P 
statt  ^I^V^  eintreten. 

Man  kann  also  die  dort  gegebenen  Ausdrücke,  Gl.  (6), 
auch  auf  die  Scheibennadeln  vom  Durchmesser  d  anwenden, 
wenn  man  als  „Polabstand^'  einer  Scheibennadel  einsetzt: 
in  erster  HL.      I'=  0,80. rf, 
in  zweiter  HL.    r=0,66.rf. 

Diese  Betrachtung  beansprucht  natürlich  nichts  weiter,  als 
in  Ermangelung  exacter  Angaben  eine  ungefähre  Schätzung 
der  für  Scheibennadeln  aus  ihren  Dimensionen  entspringen- 
den Correctionen  zu  geben.  Für  kleine  Scheiben  wird  die- 
selbe häufig  ausreichend  genau  sein. 


V.    Ndchtray  zu  meiner  Ohmbestim/muti^; 
von  F.  Himstedt. 


Bei  meiner  Bestimmung  des  Ohm  ^)  habe  ich  mich  einer 
Methode  bedient,  die  es  gestattet,  den  in  absolutem  Maasse 
zu  messenden  Widerstand  direct  in  Form  einer  Siemens- 
Einheit  zu  benutzen.  Ich  hatte  damals  zu  dem  Zwecke  von 
der  Firma  Siemens  und  Halske  drei  Einheiten  bezogen, 
eine  Doseneinheit  und  zwei  sogenannte  Qefässeinheiten,  bei 
welch  letzteren  behufs  sicherer  Temperaturmessung,  resp. 
Constanthaltung  der  Temperatur,  der  Behälter  mit  isoliren- 
der  Flüssigkeit  gefüllt  und  dann  noch  in  ein  Flüssigkeitsbad 
eingesenkt  werden  kann.  Da  alle  bis  dahin  ausgeführten 
Beproductionen  der  Quecksilbereinheit  gezeigt  hatten,  dass 
die  von  Siemens  und  Halske  gelieferten  Etalons  that- 
sächlich  den  angegebenen  Werth  besassen,  so  habe  ich  es 
nicht  für  nöthig  gehalten,  für  meine  Versuche  selbst  eine 
Quecksilbereinheit  anzufertigen,  sondern  habe  den  Nominal- 
werth  der  gelieferten  Einheiten  als  richtig  angenommen. 
Um  sicher  zu  sein,  dass  nicht  etwa  ein  zufälliger  Fehler  bei 
der  Justirung  untergelaufen  sei,  hatte  ich  eine  Einheit  ge- 


1)  Himstedt,  Wied.  Ann.  26.  p.  547.  1885. 
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nommen,  Nr.  3194,  die  im  April  1884^  und  zwei  Nr.  3618 
und  3619,  die  im  März  1885  angefertigt  waren.  Ich  hatte 
dieselben  am  26.  April  1885  vor  Beginn  der  Versuche  und 
am  12.  Juli  1885,  nachdem  dieselben  im  wesentlichen  been- 
digt waren,  miteinander  verglichen  und  ihr  Verhältniss  beide 
Male  in  Uebereinstimmung  mit  d^n  Angaben  von  Siemens 
und  Halske  gefunden.  Nach  diesen  sollte  bei  18,2^  C. 
Nr.  3618  zu  Nr.  3619  zu  Nr.  3194  sich  verhalten  wie 
0,998  779:0,999  028:1.  Ich  fand  am  26.  AprU  1885: 
0,998827:0,999097:1  und  am  12.  Juli  1885: 
0,998  843  :  0,999  062  :  1.  Da  nun  3194  ausser  zu  jenen  Verglei- 
chungen  gar  nicht,  3618  nur  zu  wenigen  Versuchen,  3619  aber 
zu  allen  Vorversuchen  und  67  definitiven  Messungen  benutzt 
war,  auch  das  Alter  der  Einheiten,  wie  schon  erwähnt,  ver- 
schieden war,  so  glaubte  ich,  aus  jenen  Vergleichungen 
schliessen  zu  dürfen,  dass  auch  der  absolute  Wertb  der  Ein- 
heiten sich  nicht  merklich  geändert  hätte,  da  ich  es  f&r  aus- 
geschlossen hielt,  dass  sich  dieselben  so  gleichm&ssig  geän- 
dert haben  sollten.  Leider  hat  sich  diese  Annahme  als 
falsch  erwiesen.  Um  ganz  sicher  zu  gehen,  sandte  ich  im 
November  1885  nach  Abschluss  der  Arbeit  Nr.  3619  an 
Siemens  und  Halske  mit  der  Bitte,  die  Einheit  nochmals 
mit  einer  Quecksilbemormale  zu  vergleichen.  Hr.  Dr.  Frö- 
lich  hatte  die  Güte,  diese  Vergleichung  vorzunehmen,  und 
fand  bei  wiederholten  Messungen  im  Februar  und  April  1886: 

Nr.  3619=  1  S.-E.  bei   17,3«  C.  a  =  0,000863, 
während   im  März   1885  gefunden   war 

Nr.  3619  =  1  S.E.  bei  20,9«  C.  a  =  0,00036, 
sodass  also  danach  eine  Widerstandszunahme  von  0,0013  ä-E^ 
stattgefunden  hätte.  Da  aber  ausserdem  inzwischen  von 
Siemens  und  Halske  für  die  Berechnung  des  Ausbreitungs- 
widerstandes  die  von  Lord  Rayleigh  gegebene  Formel 
angenommen  war,  wodurch  bei  einer  ihrer  Röhren  von  1  S.-E- 
Widerstand  eine  Correction  von  —0  00022  sich  ergeben  hatte, 

I  so  ergibt  sich  im  ganzen  für  Nr.    3619  eine   Zunahme  des 

!  Widerstandes  um  0,00152  S.-E. 

Sobald  ich  die  Einheit  zurückerhalten,  habe  ich  im  April 
1886  Vergleichungen  derselben  mit  den  beiden  anderen  vor- 
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genommen,   die   das  folgende  Resultat  ergaben.     Wenn  wir 
nach  oben  annehmen,  dass  3619  eine  Zunahme  von  0,00152 
S.-E.  erfahren  hat,  so  ergibt  sich  eine  Zunahme: 
für  3618  von  0,00128, 
„    3194    „    0,00152. 
Hr.  Dr.  Frölich  hatte  weiter   noch   die  Qüte,   auch  3618 
und  3194  mit  Quecksilbernormalen  zu  vergleichen  und  theilte 
mir  als  Gesammtresultat  der  im  Juni  und  Juli  1886  ausge- 
führten Messungen  mit: 

„Die  Widerstandszunahme  beträgt  darnach: 

bei  Gefösseinbeit  8618  in  16  Monaten  0,00164  S.-E. 
»  »  8619  n    12i        n        0,00151     i, 

bei  Doseneinheit   8194  ^   27  »        0,00205    »." 

Nachdem  ich  alle  Einheiten  im  December  1886  zurücker- 
halten hatte,  habe  ich  selbst  auch  wieder  eine  Vergleichung 
ausgeführt  und  gefunden:     Unter  der  Voraussetzung,  dass 

Nr.  8619  eine  Zunahme  von  0,00152  S.-E. 
erfahren,  ergibt  sich  für: 

Nr.  3618  eine  Zunahme  von  0,00144  S.-E. 
n    3194     )}  »  n    0,00169      »  . 

Die  Dififerenzen,  welche  meine  Messungen  ftlr  3194 
gegenüber  den  von  Hrn.  Dr.  Frölich  gefundenen  Werthen 
zeigen,  finden  zum  Theil  wohl  ihre  Erklärung  in  der  Schwie- 
rigkeit einer  genauen  Temperaturbestimmung  bei  den  gewöhn- 
lichen Doseneinheiten,  und  ich  glaube,  meinen  Messungen 
denselben  Werth  beilegen  zu  sollen,  wie  jenen,  besonders 
da  ich  die  zweite  Messung  mit  ganz  anderen  Apparaten 
(Brücke ,  Widerstandskasten ,  Galvanometer ,  Thermometer 
waren  andere)  ausgeführt  habe. 

Die  vorstehend  mitgetheilten  Zahlen  erscheinen  besonr 
ders  um  deswillen  beachtenswerth,  weil  sie  zeigen,  dass  alle 
drei  Einheiten,  obgleich  von  verschiedenem  Alter  und  obgleich 
ganz  verschieden  benutzt,  sich  fast  genau  in  demselben  Ver- 
hältniss  geändert  haben.  Die  Firma  Siemens  und  Halske 
hatte  die  Güte,  mir  als  mögliche  Erklärung  dieser  Erschei- 
nung noch  das  Folgende  zu  schreiben:  „. . .  Wir  fügen  hinzu, 
dass  ähnliche  Widerstandszunahmen  an  einer  Reihe  von 
Neusilbernormalen  constatirt  wurden,  deren  Anfertigung  aus 


Digitized  by 


Googk 


620  F.  Himtitedt 

derselben  Zeit  stammt,  in  welcher  die  obigen  Normalen 
erstellt  wurden,  und  bemerken  dabei,  dass  eine  so  erhebliche 
Widerstandszunahme  bei  Neusilberdrähten  von  uns  bisher 
nicht  constatirt  wurde.  Was  die  Erklärung  dieser  Erschei- 
nung betrifft,  so  ist  es  wahrscheinlich,  dass  die  in  unserem 
Etablissement  geltende  Vorschrift  der  langen  Ablagerong 
der  Neusilberdrähte  durch  jetzt  nicht  mehr  constatirbare 
Versehen  in  diesen  Fällen  nicht  beobachtet  und  nicht  genü- 
gend abgelagerter  Draht  für  obige  Normalen  verwendet  wurde. 

Um  die  Wiederkehr  so  störender  Aenderungen  zu  ver- 
meiden, haben  wir  Einrichtungen  dahin  getroffen,  1)  dass 
das  Neusilber  in  möglichst  gleichmässiger  Zusammensetzung 
und  aus  möglichst  reinen  Rohmaterialien  hergestellt  wird, 
2)  dass  von  jedem  Gussblock  eine  chemische  Analyse  genom- 
men wird,  3)  dass  die  Drähte  nach  der  Bespinnung  und 
Wickelung  wenigstens  6  Monate  lagern,  bevor  sie  zur  Her- 
stellung von  Etalons  und  Widerstandskasten  verwendet 
werden." 

Ob  diese  Erklärung  die  richtige,  resp.  ausreichende, 
wird  sich  nachträglich  schwer  entscheiden  Lassen,  so  wenig 
ich  auch  an  der  Richtigkeit  der  ursprünglichen  Bestim- 
mung zweifle,  aber  dazu  müsste  dieselbe  doch  wohl  mit 
vollster  Sicherheit  bewiesen  werden  können.  Dass  die  letzte 
Bestimmung  richtig,  dafür  spricht  ausser  der  Ueberein- 
stimmung  der  vielfachen  von  Siemens  und  Halske  gütigst 
ausgeführten  Messungen  auch  das  Resultat,  welches  Hr.  Gla- 
zebrook  erhielt  bei  einer  Vergleichung  von  8619  mit  1  B.-A^-U., 
welche  er  auf  meine  Bitte  die  Güte  hatte  auszuführen.  Es 
ergab  sich  als  Mittel  aus  zwei  Vergleichungen  mit  je  vier 
Beobachtungen: 

Nr.  3619  =  0,95374  B.-A.-U.  ±  0,00003  bei  16,25^  C. 
Da  Nr.  3619  bei  16,25®  nach  oben  =  0,9996  S.-E.,  so  ergibt 
sich  hieraus: 

1S-E.  =  ^;;^  =  0,95412  B.-Ä..U., 

welcher  Werth,  wie  Hr.  Glaze  brook  bemerkte,  zufällig 
genau  gleich  dem  von  Lord  Bayleigh  für  jenes  Yerhält- 
niss  gefundenen  ist. 
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Es  entzieht  sich  natürlich  auch  jeglicher  Beurtheilung, 
wann  die  Aenderung  des  Widerstandes  eingetreten,  resp. 
in  welcher  Beziehung  zur  Zeit  dieselbe  steht.  Da  ich  bei 
meiner  Ohmbestimmung  unter  Zugrundelegung  des  Werthes: 

Nr.  3619  =  1  S.-E.  bei  20,9«  C.    gefunden, 
hatte:  1  Ohm  =  1,0601  S.-E.^), 

und  jetzt  sich  für  3619  ein  Werth  ergeben  hat,  der  um 
0,00152  grösser  ist,  so  kann  ich  als  Brcsultat  jener  Arbeit 
nur  zwei  Grenzen  angeben,  zwischen  denen  der  Werth  des 
Ohm  nach  meiner  Bestimmung  liegt,  nämlich  der  Werth 
eines  Ohm  liegt  hiemach  zwischen: 

1,0601  S.-E.    und     1,0616  S.-E. 

Ich  beabsichtige  die  Untersuchung  später  wieder  auf* 
zunehmen,  habe  aber  geglaubt,  diese  Notiz  veröffentlichen 
zu  sollen  einmal,  weil  ich  in  der  nächsten  Zeit  durch  andere 
Arbeiten  in  Anspruch  genommen  bin  und  das  Resultat 
meiner  Messungen  nicht  gern  so  lange  uncorrigirt  lassen 
wollte,  dann  aber  auch  weil  die  hier  constatirte  bedeutende 
und  gleichmässige  Aenderung  mehrerer  Neusilberrollen  viel- 
leicht ein  allgemeineres  Interesse  beanspruchen  kann,  denn 
dieselbe  zeigt,  dass  man  Widerstände  aus  Neusilberdraht 
stets  nur  mit  der  allergrössten  Vorsicht  benutzen  darf,  und 
dass  man  im  besonderen  aus  dem  ungeänderten  Verhältnisse 
mehrerer  solcher  Widerstände  nicht  ohne  weiteres  den 
Schluss  ziehen  darf,  dass  dieselben  auch  absolut  genommen 
ungeändert  geblieben  seien. 

Ich  habe  in  der  ganzen  einschlägigen  Literatur  keine 
präcisen  Angaben  darüber  finden  können,  wie  lange  man 
nach  der  Anfertigung  von  Neusilberrollen  warten  muss,  um 
eines  constanten  Widerstandes  sicher  zu  sein,  noch  in  welcher 
Abhängigkeit  die  eintretenden  Veränderungen  von  der  Dicke 
und  sonstigen  Beschaffenheit  der  Drähte,  von  der  häufigeren 
oder  selteneren  Benutzung  derselben,  der  Intensität  der  durch- 
geschickten Ströme  etc.  stehen.  Bis  jetzt  ist  man,  glaube 
ich,  ziemlich  allgemein  der  Ansicht  gewesen,  wie  das  auch 
aus  den   oben  angeführten  Vorschriften  von  Siemens  und 

1)  F.  Hi  ms  te  dt,  Wied.  Ann.  28.  p.  353.  1886. 
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Halske  und  ähnlichen  von  Hartmann  und  Braun  ^)  her- 
vorgeht, dass  schon  circa  6  Monate  nach  der  Wickelung 
die  Neusilberrollen  einen  hinreichend  unveränderlichen  Wider- 
stand darbieten.  Ich  glaube  aber  nicht ,  dass  man  die  ein- 
gangs mitgetheilten  Beobachtungen  hiermit  in  Einklang  bringen 
kann,  und  dasselbe  gilt  mehr  oder  weniger  von  verschiedenen 
Beobachtungen,  die  gelegentlich  der  Ohmbestimmungen  über 
diesen  Punkt  gemacht   sind. 

Im  allgemeinen  sprechen  die  hier  gemachten  Erfah- 
rungen sehr  zu  Gunsten  der  Neusilberwiderstände.  Mit 
Ausnahme  des  Hrn.  Lorenz,  der  seine  Messungen  direct 
an  Quecksilberröhren  ausgeführt  hat,  haben  alle  Beob- 
achter bei  ihren  Ohmbestimmungen  Neusilberwiderstände 
benutzt  und  sind,  glaube  ich,  alle  in  ähnlicher  Weise  Yor- 
gegangen  wie  ich,  d.  h.  sie  haben  die  Neusilberrollen  vor  den 
Beobachtungen  mit  Quecksilberröhren  verglichen,  resp.  ver- 
gleichen lassen,  und  haben  die  Vergleichung  wiederholt,  nach- 
dem die  eigentlichen  Messungen  beendigt  waren,  und  bei 
keinem  hat  sich,  soviel  mir  bekannt,  eine  namhafte  Aende- 
rung  des  Neusilberwiderstandes  constatiren  lassen.^  Anf 
der  anderen  Seite  finden  sich  aber  gerade  in  jenen  Publi- 
cationen  auch  wieder  beachtenswerthe  Beispiele  von  Wider- 
standsänderungen bei  Neusilberdrähten. 

Bei  Hrn.  Dorn')  findet  sich  p.  798  unter  den  Angaben 
über  die  Calibrirung  eines  Widerstandskastens  und  Zurück- 
fähruDg  der  einzelnen  Theile  desselben  auf  eine  von  Hrn. 
Fröhlich  mit  einer  Quecksilbernormalen  verglichenen  Ein- 
heit die  Bemerkung:  „Gegen  die  ein  Jahr  vorher  gefundenen 
Werthe  zeigen  die  obigen  DiflFerenzen.  Da  aber  im  April 
1881  nur  die  durch  den  bewegten  Magnet  inducirten  Strome 

1)  Hartmann  u.  Braun ,  Electrotechn.  Anz.  Nr.  22.  1886. 

2)  Es  würde  auf  dem  angegebenen  Gesichtspunkte,  vielleicht  ancb 
mit  Rücksicht  auf  meine  ungünstigen  Erfahrungen,  entschieden  vod 
Interesse  sein,  wenn  diejenigen  Beobachter,  welche  eine  nachtrfigfidtf 
Gontrole  ihrer  Einheiten  noch  nicht  ausgeführt,  resp.  das  Resultat  der- 
selben noch  nicht  bekannt  gegeben  haben,  dies  noch  thun  werden. 

8)  E.  Dorn,  Wied.  Ann.  17.  p.  773.  1882. 
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die  Widerstände  durchflössen  haben ,  so  ist  die  Aenderung 
jedenfalls  schon  vorher  erfolgt.'^ 

Hr.  G.  Wiedemann^)  hat  bei  einer  Siemens'schen 
Doseneinheit  constatirt,  dass  dieselbe  sich  in  21  Jahren  um 
0,002  S.-E.  geändert  hat.  Hr.  Wiedemann  fügt  hinzu,  dass 
durch  die  Einheit  von  nicht  besonders  geübten  Praktikanten 
wohl  auch  öfter  stärkere  Ströme  hindurchgeschickt  sein  könn- 
ten. Beide  Herren  berühren  damit  einen  Punkt,  der  meines 
Erachtens  nach  der  Aufklärung  bedarf.  Dass  durch  die 
Rolle  des  Hrn.  Wiedemann  ein  so  starker  Strom  hindurch- 
gegangen sein  sollte,  dass  dadurch  die  Löthstellen  erweicht 
und  geändert  wären,  ist  doch  wohl  kaum  anzunehmen.  Wel- 
ches ist  dann  nun  aber  die  erlaubte  Stromintensität? 

Hr.  Strecker  hat  die  Vermuthung  ausgesprochen,  dass 
die  Differenz  in  den  Wer  then,  welche  Hr.  Glazebrook^ 
und  er  selbst  bei  Vergleichung  von  Quecksilbernormalen  mit 
einer  von  ihm  angefertigten  Copie  aus  Neusilberdraht  er- 
halten haben,  sich  möglicherweise  aus  einer  Widerstands- 
vergrösserung  des  letzteren  erklären  lasse. 

Eine  werthvoUe  Beobachtung  über  die  hier  in  Frage 
kommende  Erscheinung  enthält  der  Report  of  the  Committee 
appointed  for  the  purpose  of  constructing  and  issuing  practi- 
cal standards  for  use  in  electrical  measurements  vom  Jahre 
1883.  Danach  sind  8  Widerstandsrollen  im  Jahre  1867 
von  Hockin,  im  Jahre  1876  von  Chrystal  und  Saunder 
und  1879  — 1881  von  Fleming  miteinander  verglichen. 
Hr.  Fleming  findet,  dass  die  Rollen  bei  den  betreffenden 
Temperaturen,  bei  welchen  jede  derselben  ursprünglich  genau 
gleich  1  B.-A.-U.  war,  nicht  mehr  einander  vollkommen 
gleich  sind.  Die  grösste  Differenz  zwischen  zwei  Rollen  be- 
trägt 0,0011  B.- A.-Ü.  Darf  man  nun  hieraus  allein  schliessen, 
dass  auch  der  absolute  Werth  der  Widerstandsrollen  sich 
nur  um  entsprechend  kleine  Beträge  geändert  habe?  Nach 
den  oben  mitgetheilten  Erfahrungen  bin  ich  geneigt,  mit 
Nein  zu  antworten.    Ebenso  kann  ich  auch  eine  Beobach- 


1)  G.  Wiedemann,  Abhdign.  der  Berl.  Acad.  vom  Jahre  1884. 

2)  Glazebrook,  Phil.  Mag.  20.  p.  854.  1885. 
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tuBg  des  Hrn.  Glazebrook^),  der  fär  das  Verhältniss  zweier 
WiderstandsroUen  im  Jabre  1884  fand:  10:9,98335,  während 
Lord  Bayleigh  1882  dafür  10:9,98330  gefanden  hatte,  nicht 
mehr  als  aasreichenden  Beweis  dafür  ansehen,  dass  beide 
Bollen  in  ihrem  Widerstände  vollkommen  ungeändert  ge- 
blieben sind. 

Ich  glaube,  so  lange  die  Bedingungen  der  Dnvei&ader- 
lichkeit  des  Neasilberwiderstandes  nicht  durch  ausgiebigere 
Versuche  und  Erfahrungen  festgestellt  sind,  wird  man  bei 
Arbeiten,  welche  eine  Genauigkeit  von  0,001  erfordern,  immer 
auf  die  Quecksilberwiderstände  recurriren  und  die  benutzten 
Neusilberrollen  vor  und  nach  der  Arbeit  mit  jenen  vergleichen 
müssen.  Für  die  Verwendung  in  der  Praxis  dürften  dagegen 
die  hier  in  Frage  kommenden  Aenderungen  der  Neusilber- 
widerstände ohne  grössere  Bedeutung  sein. 

Darmstadt,  März  1887. 


VI.   Minfache  Methode,  ein  Onlvanometer  zu 
graduirenf   van  O.  Orotrian. 

(HtorsB  T»r.  T  Flg.  6.) 


Bei  der  Graduirung  eines  Galvanometers  hat  sich  der 
Verfasser  kürzlich  eines  Verfahrens  bedient,  welches  nicht 
bekannt  zu  sein  scheint;  denn  dasselbe  ist  nicht  enthalten 
unter  den  Methoden,  welche  in  G.  Wiedemann's  Werke: 
Die  Lehre  von  der  Electricität*),  beschrieben  sind.  Da« 
Verfahren  möge  hier  mitgetheilt  werden,  da  dasselbe  bezüg- 
lich der  Einfachheit  und  Genauigkeit  den  bereits  bekannten 
Methoden  mindestens  gleichstehen  dürfte. 

Die  Versuchsanordnung  ist  sehr  ähnlich  derjenigen  bei 
der  bekannten  Poggendorff'schen  Compensationsmethode. 
Das  zu  graduirende  Galvanometer  Gt^  s.  Fig.  6,  wird  durch 


1)  Glazebrook,  Ghem.  News  50.  p.  256.  1884. 

2)  G.  Wiedemann,  Electricität  3«  p.  281.  Braunschweig  1883. 
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einen  kurzen  dicken  Draht,  dessen  Widerstand  vernachlässigt 
werden  kann  oder  anderenfalls  in  Rechnung  zu  ziehen  ist, 
mit  einem  Rheostaten  R  verbunden  in  den  Stromkreis  A 
einer  Säule  von  der  electromotorischen  Elraft  S  eingeschaltet. 
Die  Leitung  enthält  ausserdem  einen  veränderlichen  Wider- 
stand R^y  der  nur  zur  Stromregulirung  dient  und  daher  nicht 
bekannt  zu  sein  braucht.  An  die  Verbindungsstellen  a  und  b 
des  Galvanometers  und  des  Rheostaten  R  mit  der  übrigen 
Leitung  des  Elreises  A  ist  eine  Zweigleitung  B  angelegt, 
welche  ein  constantes  Element  oder  eine  constante  Säule 
von  der  electromotorischen  Kraft  Ey  ein  empfindliches  Gal- 
vanoskop  Gs  und  einen  Stromunterbrecher  enthält.  Das 
Element  E  muss  so  eingeschaltet  werden,  dass  gleichnamige 
Pole  von  E  und  6^  mit  a  sowie  mit  b  verbunden  sind.  Ausser- 
dem muss  E<  S  sein. 

Durch  den  Rheostaten  R  wird  so  viel  Widerstand  r^ 
eingeschaltet,  dass  in  der  Leitung  aEGsb  der  Strom  ver- 
schwindet. Man  hält  dieselbe  nicht  längere  Zeit  geschlossen, 
als  zum  Beobachten  der  Nadelstellung  des  Galvanoskops  er- 
forderlich ist.  Hat  man  auf  diese  Weise  das  Element  E 
compensirt,  so  ist  die  Potentialdifferenz  in  a  und  b  gleich  E, 

Der  Regulirwiderstand  in  R^  sei  zunächst  so  gewählt, 
dass  die  Intensität  J^  des  in  dem  Kreise  A  fliessenden  Stro- 
mes gleich  derjenigen  sei,  für  welche  das  Instrument  bereits 
geaicht  ist  (z.  B.  durch  Vergleichung  mit  einem  Voltameter), 
Bezeichnet  dann  a^  den  am  Galvanometer  abgelesenen  Win- 
kel, g  den  Galvanometerwiderstand,  so  ist: 

Wird  nun  bei  einer  anderen  unbekannten  Stromst&rke  «7^, 
für  welche  der  Winkel  a^^  abgelesen  sei,  das  Element  aber- 
mals compensirt,  und  bezeichnet  r^  den  für  diesen  Fall  in  R 
eingeschalteten  Widerstand,  so  ist: 

Da  nun:     jE  =  J^ (^  4-  r^),     so  ist:     J^  =  J^  j^^ 
in  Zahlen  bestimmt 

Ann.  d.  Phjs.  o.  Chtm.  N.  F.  XXXI.  40 
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heauXzt  fluu  ais  R^nlinidersuiid  R^  enim  Stopiei* 
rifteottaten,  so  gdimgt  es  im  aJlgeBaBen  nicfat.  dieNaUii 
Cr#  aiif  Xidl  zm  bringen.  Man  beobachtet  dann  bd  etia 
ZMt  grosfie»  und  etvas  za  kleinon  Widentaade  in  JZj  ni 
interpolirt  aus  den  beiden  am  GalTanometer  and  Gahaaosko« 
abgeleaoien  Winkeln  denjenigen  Winkel  ftr  das  Gabuo- 
met^.  welcher  der  Nnllstellang  des  Galranoskops  ent5{incit 
Um  die  in  diesem  Falle  im  Zweige  B  anftretenden  schwadia 
Ströme  der  Empfindlichkeit  des  GalTanoskops  anzapaeai 
wird  man  zweckmassig  in  den  Zweig  B  einen  Segnlinrider- 
stand  A,  einschalten. 

Bei  dem  beschriebenen  Graduirangsrerfahren  sind  FeUff 
infolge  von  Variationen  der  electromotorischen  Kraft  an^  1 
geschlossen.  Denn  diese  sind  bei  einem  nahezu  stromloefi 
constanten  Elemente,  welches  nur  kurze  Zeit  geschlossa 
wird,  an  sich  von  minimalem  Betrage  und  können  nöthigen* 
falls  leicht  berücksichtigt  werden,  dadurch,  dass  man  zwischa 
den  einzelnen  Beobachtungen  die  erste  von  Zeit  zu  Zek 
wiederholt 

Um  über  die  Brauchbarkeit  des  Compensationsrerfahrens 
ein  Urtheil  zu  gewinnen,  wurde  dasselbe  auf  ein  Siemens- 
sches  Torsionsgalvanometer  angewandt  Es  war  £  =  1  Dar 
niellf  S  ss2  DanielL  Als  GaWanoskop  diente  dasjenige  eises 
Siemens'schen  üniversalgaWanometers.  Später  wurden  die 
Angaben  des  Torsionsgalvanometers  verglichen  mit  denen 
eines  aperiodischen  Spiegelgalvanometers  von  Siemens,  wel- 
ches mit  passendem  Nebenschluss  versehen  mit  dem  Torsions- 
galvanometer  in  denselben  Stromkreis  eingeschaltet  war. 

In  den  beiden  folgenden  Tabellen  sind  die  Er^ebnisstr 
beider  Versuchsmethoden  zusammengestellt 


Tabelle  L 
Co  mpe  US  at  ions  verfahren. 


Ju 


*J«,24 

-0,02 

49,20 

-0,18 

7rj,2H 

-0,10 

114,  i:» 

-0,16 

r 

« 

42  Ohm 

125.36 

22      „ 

150,60 

14      V 

101.44 

11      1. 

Ja 

±0,00 
-0.13 
-0,21 


6.5    - 
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Tabelle  U. 
Vergleichun^  mit  dem  Spiegelgalvanometer. 


a 

An         \ 

n 

1 

tg<^ 

25,22 
49,25 
74,97 

-0,12     ! 
-0,19     1 

-0,25  ; 

91,72 
180,12 
276,75 

20  22'  12" 
4   87  28 
7      1  25 

!     0,04139 

0,08089 

1     0,12320 

Anderer  Nebenschluss. 

74,97 
100,08 
126,14 
150,12 
159,94      [ 

-0,25     , 
-0,03     , 
±0,00     ' 
-0,16 
-0,45     1 

123,35 
165,58 
207,75 
249,91 
266,28 

I  3«  10'  54" 
14    15  25 
1  5    19     7 
6    21  57 
1  6    46    0     1 

j     0,05559 
1     0,07443 
1     0,09310 
0.11156 
1     0,11865 

Die  mit  a  überschriebene  Columne  in  Tab.  I  enthält  die 
Angaben  des  Torsionsgalvanometers,  die  der  Nullstellung 
des  Galvanoskops  entsprechen.  Dieselben  sind  durch  Inter- 
polation (s.  oben)  erhalten.  Die  zweite  Decimale  ist  noch 
angegeben,  da  bei  der  Ablesung  am  Galvanometer  zwanzig- 
stel Doppelgrade  geschätzt  wurden.  In  der  dritten  Columne 
sind  unter  r  die  Widerstände  angegeben,  welche  im  Rheo- 
staten  R  eingeschaltet  waren.  Für  den  zu  r  zu  addirenden 
Galvanometerwiderstand  war  g  =  0,99  Ohm  in  die  Rechnung 
einzuführen,  wie  sich  durch  eine  Vergleichung  desselben  mit 
dem  Widerstandskasten  i2  ergab.  Die  Reihe  unter  A  a  ent- 
hält die  Correctionen,  welche  zu  den  abgelesenen  Winkeln  a 
hinzuzufügen  sind,  sodass  das  Verhältniss  der  corrigirten 
Winkel  zugleich  dasjenige  der  Stromstärken  darstellt.  Da 
eine  Vergleichung  des  Torsionsgalvanometers  mit  einem 
Voltameter  nicht  vorgenommen  war,  so  wurde  die  Berech« 
nung  unter  der  Annahme  durchgeführt,  dass  die  Correction 
für  a  =  125  gleich  Null  sei. 

In  Tab.  II  haben  die  mit  a  und  /ia  überschriebenen 
Zahlen  dieselbe  Bedeutung  wie  in  I.  Auch  hier  sind  die 
Au  unter  der  Voraussetzung  Aa^O  für  a=^\2b  berechnet. 
Unter  n  ist  der  Scalenausschlag  des  Spiegelgalvanometers 
als  Mittelwerth  von  mindestens  sechs  Ausschiffen  angegeben. 
Ein  Fehler  infolge  ungenauer  Einstellung  der  Multiplicator- 
windungen  in  den  magnetischen  Meridian  ist  nicht  darin 
enthalten,   da  der  Strom  im  Spiegelgalvanometer  bei  jeder 
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Beobachtung  commutirt  wurde.  Unter  <p  sind  die  Ablen- 
kungswinkel angefiihrty  in  bekannter  Weise  aus  n  und  dem 
Abstände  zwischen  Spiegel  und  Scala  gleich  1106,1  Scalen- 
theilen  berechnet  Die  Columne  unter  tg^  liefert  endlich 
die  relativen  Werthe  der  Stromstärke. 

Die  in  Tab.  II  mitgetheilten  Zahlen  sind  bei  Anwendong 
von  zwei  verschiedenen  Nebenschlüssen  des  Spiegelgalvano- 
meters erhalten.  Die  Correctionen  t^x  a^  25,22  und  49^5 
liessen  sich  in  leicht  ersichtlicher  Weise  berechnen,  da  fnr 
a  =  74,97  (bei  zufälliger  Gleichheit  der  Zahlen  bis  auf  die 
zweite  Decimale)  Beobachtungen  mit  beiden  Nebenschlüssen 
angestellt  waren. 

In  Tab.  III  sind  endlich  die  nach  beiden  Methoden 
erhaltenen  Correctionen  bezogen  auf  abgerundete  Werthe 
der  a  zusammengestellt. 

Tabelle  IIL 


Comp.- 

Vergleich  ung 

Verfahren 

m.  d.  Sp.-G. 

(t 

Jrtj 

Ja, 

Jrt^  — Jrtj 

25 

-0,02 

-0,12 

-0,10 

50 

-0,18 

-0,19 

-0,01 

75  • 

-0,10 

-0,25 

-0,15 

lüo 

-0,13 

-0,03 

+0,10 

125 

±0,00 

±0,00        , 

±0,00 

150 

-0,13 

-0,16 

-0,03 

160 

-0,20 

-0,45 

—0,25 

In  der  letzten  Columne  sind  unter  Aa^ — Aa^  die  Dil- 
ferenzen  der  Correctionen  angegeben.  Da  die  Abweichungen 
höchstens  den  Betrag  0,25  erreichen,  im  Mittel  sich  aber  aof 
0,1  belaufen,  so  dürfte  damit  die  Brauchbarkeit  des  Compen- 
sationsverfahren  erwiesen  sein.  Die  Differenz  von  0,25  bei 
a  SS  160  kann  durch  ein  ungünstiges  Zusammen vnr ken  der 
Beobachtungsfehler  im  Betrage  von  0,06  in  jedem  der  beiden 
a  von  0,15^  bei  der  Ablesung  des  Galvanoskops  und  von 
0,15  Scalentheilen  entstanden  sein. 

Ein  für  manche  Fälle  wichtiger  Vorzug  des  beschriebe- 
nen Verfahrens  gegenüber  der  Vergleichung  mit  dem  Spie- 
gelgalvanometer   liegt    darin,    dass    sich    dasselbe    auch  in 
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Räumen  ausführen  lä8st,  welche  massigen  Erschütterungen 
ausgesetzt  sind.  Ausserdem  darf  die  Compensationsmethode 
als  relativ  einfach  bezeichnet  werden,  da  dieselbe  die  mit 
einigen  Umständlichkeiten  verbundene  Aufstellung  eines  Spie- 
gelinstrumentes nicht  erfordert. 
Aachen,  im  April  1887. 


VII.     lieber  die  JPhasen/mderung  des  Lichtes  hei 

der  Meflexian  und  Methoden  zur  Dickenbestini- 

mung  düfiner  Blättchen;   von  Otto  Wiener. 

(HIerxu  Taf.  T    Fly.  7—19.) 


Die  optischen  Eigenschaften  durchsichtiger  Metallblättchen 
haben  für  die  Theorie  des  Lichtes  ein  grosses  Interesse  und 
bieten  dem  Experimente  noch  ein  weites  Feld  zur  Ermittlung 
neuer  Thatsachen.  Von  Herrn  Professor  Kundt  angeregt, 
die  Absorption  des  Lichtes  in  dünnen  Metallschichten  zu  unter- 
suchen, vermisste  ich  in  den  bisher  darüber  vorhandenen  Ar- 
beiten eine  allgemeine,  d.  h.  auf  alle  Metalle  anwendbare  und 
genaue  Methode,  die  Dicke  dieser  Schichten  zu  bestimmen. 
Da  aber  eine  solche  die  wesentliche  Voraussetzung  zur  Fest- 
stellung des  absoluten  Betrages  der  Absorption  bildet,  so  war 
es  meine  nächste  Aufgabe,  eine  derartige  Methode  aufisusuchen. 
Die  Ergebnisse  meiner  diesbezüglichen  Bemühungen  bilden  den 
ersten  Theil  der  voriiegenden  Arbeit  (Abschnitt  I  und  II). 

Der  zweite  Theil  (Abschnitt  ITC — V)  handelt  über  die 
Phasenänderung  des  reflectirten  Lichtes  und  entstand  Schritt 
für  Schritt  aus  dem  ersten.  Eine  grosse  Schwierigkeit  nämlich, 
welche  sich  bei  den  Dickenbestimmungen  entgegenstellt,  besteht 
in  der  Veränderlichkeit  der  Phasenänderung,  welche  das  Licht 
bei  Eeflexion  an  dünnen  Metallschichten  erleidet.  Geringe, 
schwer  zu  verhütende  Verunreinigungen  des  Metalles  sind  hier- 
von nicht  die  alleinige  Ursache;  die  Phasenänderung  hängt 
auch  von  der  Dicke  der  Schicht  ab.  Dieser  Umstand  führte 
zunächst  zu  der  Frage:   Welches  ist  der  Gang  der  Phasen- 
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änderungy  wenn  die  Dicke  des  Metalles  von  Null  bis  zur  Cn- 
durchsichtigkeit  zunimmt?  Diese  Frage  hat  ein  selbständiges 
theoretisches  Interesse.  Denn  mit  ihr  zugleich  wird  die  folgende 
entschieden:  Entspricht  die  Aenderung  der  Phase  einer 
Beschleunigung  oder  Verzögerung?  Diese  Frage  war 
bis  jetzt  nicht  sicher  beantwortet. 

Es  gelang  mir,  zunächst  für  Silber  eine  sichere  Antwort 
zu  finden  (Abschnitt  III),  und  es  hat  dies  darin  seinen  Gruüd, 
dass  mir  in  den  durch  das  Zerstäuben  einer  Kathode  herge- 
stellten Spiegeln*)  ein  dazu  geeigneteres  Material  zu  Gebote 
stand,  als  dies  bei  früheren  darauf  abzielenden  Beobachtungen 
der  Fall  war. 

Jetzt  lag  es  nahe,  auch  für  durchsichtige  Körper  diese 
Frage  zu  behandeln.  Die  deshalb  angestellten  Versuche  führten 
zu  merkwürdigen  Interferenzerscheinungen,  welche  auftreten, 
wenn  man  Licht  an  zwei  aneinander  grenzenden  dünnen  Blätt- 
chen reflectiren  lässt  und  spectral  zerlegt  (Abschnitt  IV).  Es 
stellt  sich  heraus,  dass  man  diese  Interferenzerscheinungen 
zu  einer  ausserordentlich  feinen  Methode  der  Dickenbestim- 
mung  verwerthen  kann,  welche  bei  Silber  eine  Lamellendicke 
von  der  Grösse  eines  Milliontelmillimeters  noch  der  Messung 
zugänglich  macht. 

Damit  ist  aber  die  Möglichkeit  gegeben,  für  Silber  nicht 
allein  den  Verlauf,  sondern  auch  die  genaue  Abhängigkeit  der 
Phasenänderung  von  der  Dicke  der  Schicht  festzustellen.  Dies 
führt  somit  wieder  auf  die  Untersuchung  der  Phasenänderung 
bei  durchsichtigen  Metallschichten  zurück  (Abschnitt  V). 

Erster  Theil. 

I.  Methoden  zur  Dickenbeetimmnng  dünner  Blttttohen  im 
allgemeinen. 

§  1.    Die  bisherigen  Methoden. 

Das  einfiachste  Verfahren,  die  Dicke  eines  Metallblättchens 

zu  ermitteln,  ist  die  Wägung.    Dasselbe  setzt  voraus,  dass  die 

Lamelle  überall  die  gleiche  Dicke  besitzt.    Dieser  Anforderung 

gentigen   aber  im   allgemeinen   die   Metallblättchen,  die   man 

1)  Vgl.  Dessau,  Wied.  Ann.  29.  p.  358.  1886. 
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herzustellen  vermag,  sehr  wenig.  Man  ist  daher  auf  optische 
Methoden  angewiesen.  Die  einzige,  auf  alle  Metalle  anwend- 
bare Methode,  die  meines  Wissens  bis  jetzt  vorliegt,  rührt  von 
Quincke  her,^) 

Von  einer  auf  Glas  aufgetragenen  Metallschicht  wische 
man  an  der  Stelle,  deren  Dicke  zu  bestimmen  ist,  einen  Streifen 
weg  und  presse  eine  Glaslinse  auf,  so  dass  sie  das  Metall 
genau  an  der  Grenze  des  Streifens  berührt.  Die  Dicke  ergibt 
sich  dann  aus  der  Farbe  der  Luftschicht,  die  am  Berührungs- 
punkt der  Linse  an  das  Metall  angrenzt  und  somit  die  gleiche 
Dicke  wie  dieses  besitzt 

Quincke  bemerkt  jedoch,  dass  leicht  Staubtheilchen  zwi- 
schen Linse  und  Platte  unbemerkt  bleiben,  und  man  dann  eine 
zu  grosse  Dicke  der  Metallschicht  findet.  Er  benutzte  daher 
zu  seinen  optischen  Untersuchungen  meist  Silberschichten, 
deren  Dicke  er  nach  einer  Methode  vonFizeau^)  bestimmte. 
Durch  Auflegen  eines  Jodkomes  verwandelt  man  das  Silber 
in  Jodsilber  und  vergleicht  die  Farbe  desselben  mit  den  Farben 
der  Newton'schen  Ringe,  für  welche  Quincke  eine  ausführ- 
liche Tabelle  aufgestellt  hat.^)  Dann  berechnet  sich  aus  der 
Dicke  d  der  Jodsilberschicht  die  Dicke  der  ursprünglichen 
Silberschicht  nach  der  Formel: 

worin  s^gj  sj^gj  bezüglich  die  specifischen  Gewichte  für  Silber 
und  Jodsilber  bedeuten;  Äff  das  Atomgewicht  von  Silber  und 
AyJ  die  Summe  der  Atomgewichte  von  Silber  und  Jod. 

Später  hat  Wernicke*)  für  Silber  eine  Methode  ange- 
geben, welche  die  eben  erwähnte  an  Genauigkeit  übertrifft  Die- 
selbe besteht  darin,  dass  er  von  dem  in  Jodsilber  verwandelten 
Blättchen  senkrecht  reflectirtes  Licht  spectral  zerlegt.  Aus 
der  Lage  der  im  Spectrum  auftretenden  Interferenzstreifen 
kann  man  dann  die  Dicke  des  Jodsilbers  finden  nach  der  Formel: 


1)  Quincke,  Pogg.  Ann.  129.  p.  178.  1866. 

2)  Fizeau,  Compt.  rend.  52.  (1)  p.  274.  1861. 

3)  Quincke,  1.  c.  p.  180. 

4)  Werniöke,  Pogg.  Ann.  iSrgbd.S.  p.  68.  1878. 
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wo  A  die  Wellenlänge  in  Jodsilber  fur  die  ausgelöschte  Farbe 
bedeutet,  n  eine  ganze  Zahl,  welche  die  Ordnung  des  Inter- 
ferenzstreifens angibt,  und  aus  der  Lage  eines  zweiten  im  Spec- 
trum vorhandenen  Streifens  oder  durch  Vergleichung  mit  einem 
Streifen  von  bekannter  Ordnung  gefunden  wird.  Der  von 
Wernicke  benutzte  Apparat  besteht  einfach  aus  einem  Spec- 
trometer, welches  in  seiner  Spaltröhre  einen  zur  Axe  derselben 
unter  45^  geneigten  Glasspiegel  enthält,  der  durch  eine  seitlich 
angebrachte  Oeffnung  Licht  empfängt  und  durch  den  Spalt 
auf  das  zu  untersuchende  Blattchen  wirft  Von  hier  senkrecht 
reflectirt,  geht  das  Licht  durch  den  Spalt  zurück,  wird  vom 
Prisma  zerlegt  und  gelangt  dann  in  das  Femrohr  des  Beob- 
achters. 

Die  beiden  zuletzt  besprochenen  Methoden  können  nur 
auf  solche  Metalle  angewandt  werden,  welche  wie  SUber  sich 
in  eine  Verbindung  überflihren  lassen,  die  hinreichend  durch- 
sichtig ist,  um  die  gewünschten  Literferenzerscheinnngen  zu 
zeigen.  Bis  jetzt  ist  das  bei  den  meisten  Metallen  noch  nicht 
gelungen. 

§  2.    Neue  Methode  der  Dickenbestimmung. 

Das  von  Quincke  zur  einer  allgemeinen  Methode  der 
Dickenbestimmung  benutzte  Princip,  die  Literferenzen  nicht 
durch  die*  Lamelle  selbst,  sondern  durch  eine  dünne  Luftschicht 
zu  erzeugen,  lässt  sich  in  einer  Weise  verwerthen,  dass  man 
den  Mangel  seiner  Methode  vermeidet.  Dies  geschieht,  wenn 
man  die  gesuchte  Dicke  nicht  als  diejenige  einer  Luftschicht 
direct,  sondern  als  den  Dickenunterschied  zweier  aneinander- 
grenzender  Luftschichten  bestimmt.  Von  einer  auf  Glas  her- 
gestellten Lamelle  wische  man  einen  Streifen  weg,  lege  eine 
zweite  ebene  Glasplatte  auf  (s.  Querschnitt  der  Platten  Fig.  7,) 
und  betrachte  das  Ganze  im  reflectirten  Lichte  einer  Natrium- 
flamme. Man  nimmt  dann  ein  System  von  Literferenzstreifen 
wahr  (Fig.  7b),  welche  im  allgemeinen  stetig  verlaufen.  Kur 
an  der  Grenze  der  entblössten  Stelle  sind  die  Interferenzstreifen 
gegen    einander  verschoben.    .Diese   Verschiebung  rührt   von 
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der  YerschiedeBheit  der  Gangunterschiede  her,  welche  die  an 
der  hinteren  Fläche  der  Luftschicht  zu  beiden  Seiten  der 
Grenze  refiectirten  Strahlenbündel  gegen  das  an  der  vorderen 
Fläche  reflectirte  besitzen.  Die  Differenz  der  Gangunter- 
schiede darf  nur  dann  allein  auf  Kosten  des  Dickenunter- 
schiedes der  Luftschichten  gesetzt  werden ,  wenn  die  Phasen- 
änderung der  Reflexion  an  der  Lamelle  die  gleiche  ist  wie  die 
an  Glas;  der  Eiinüachbeit  halber  sei  zunächst  angenommen, 
man  habe  es  nur  mit  Lamellen  zu  thuu,  die  dieser  Anforderung 
entsprechen. 

Würde  man  nun  die  Lage  der  Literferenzstreifen  ausser 
im  Natriumlicht  noch  in  dem  einer  anderen  homogenen  Flamme 
bestimmen,  so  könnte  man  hieraus  schon  die  Dicke  der  La- 
melle finden.  Besser  bedient  man  sich  aber  des  weissen 
Lichtes  nach  der  von  Wernicke  angegebenen  Methode.  Nach- 
dem die  beiden  Platten  aneinander  befestigt  sind,  bringt  man 
sie  vor  den  Spalt  des  Spectrometers  so,  dass  die  Grenze  der 
von  der  Lamelle  entblössten  Stelle  senkrecht  zum  Spalt  ver- 
läuft. Das  Spectrum  zeigt  dann  zwei  Systeme  von  Literferenz- 
streifen,  welche  an  der  der  Grenze  des  Streifens  entsprechenden 
Linie  gegen  einander  verschoben  sind  (vgl.  Fig.  9).  Die 
beiden  Theile  des  Spectrums,  die  so  entstehen  und  über- 
einander liegen,  werde  ich  in  Zukunft  der  Einfachheit  halber 
Literferenzfelder  oder  kurzweg  Felder  nennen.  Die  Verschie- 
bung ist  für  verschiedene  Stellen  des  Spectrums  verschieden, 
weil  der  Dickenunterschied  der  Luftschichten  für  jede  Farbe 
einen  anderen  Gangunterschied  bedingt.  Die  Messung  der  Ver- 
schiebungen an  nur  zwei  Stellen  würde  schon  gentigen,  die 
Dicke  der  Lamelle  zu  bestimmen.  Die  Einzelheiten  der  Me- 
thode werden  in  §  4  gegeben. 

§  3.  Beseitigung  etwaiger  Bedenken  gegen  die  neue  Methode. 

a)  Unebenheit  der  Platten  Zunächst  mag  man  ein- 
wenden, dass  Unebenheiten  der  aufgelegten  Platte  Fehler  be- 
dingen könnten.  Dies  wäre  in  der  That  dann  der  Fall,  wenn 
die  Platte  gerade  an  der  in  Betracht  kommenden  Stelle  eine 
plötzliche  Vertieftmg  aufwiese.  Es  dürfen  daher  nur  solche 
Gläser  verwendet  werden,  welche  auf  ein  Planglas  aufgelegt 
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einen  stetigen  Verlauf  der  Interferenzcurven  zeigen.  Absolute 
Ebenheit  ist  nicht  erforderlich,  da  die  zwei  bei  der  Dicken- 
bestimmung in  Betracht  kommenden  Stellen  unmittelbar  n^)en* 
einander  liegen. 

Auf  eines  ist  indes  zu  achten.  Es  ist  wünschenswerth, 
dass  die  Interierenzstreifen  im  Spectrum  nahezu  senkrecht  zur 
Grenze  der  Felder  verlaufen,  d.  h.  dass  sich  in  einer  zum 
Spalt  parallelen  Bichtung  die  Dicke  ißr  Luftschicht  nicht 
ändert.  Das  kann  man  leicht  erreichen,  wenn  man  die  aofein* 
ander  gelegten  Platten  an  ihrem  Rande  mit  etwas  Wachs-  und 
Kolophoniumkitt  aneinander  befestigt  und  nun  so  lange  an 
passenden  Stellen  presst,  bis  die  Interferenzstreifen  im  reflec- 
tirten  Natriumlicht  senkrecht  zur  Grenze  verlaufen.  Beim 
Nachlassen  des  Druckes  ändert  sich  dann  die  gegenseitige 
Lage  der  Gläser  nicht  mehr. 

b)  Auf  den  Oberflächen  condensirte  Gase.  Einen 
Einfluss  könnten  zweitens  die  auf  der  Oberfläche  der  Spiegel 
condensirten  Gasschichten  haben.  Es  wurde  schon  mehrfiich 
untersucht,  ob  die  optischen  Gonstanten  spiegelnder  Flächen 
durch  atmosphärische  Einwirkungen  verändert  werden.  Indes 
kann  man  aus  den  bisherigen  Beobachtungen  auf  den  vorlie- 
genden Fall  nicht  ohne  weiteres  einen  Schluss  ziehen. 

um  daher  unmittelbar  zu  erkennen,  ob  bei  der  Dicken- 
bestimmung condensirte  Gasschichten  eine  Bolle  spielen,  habe 
ich  zunächst  nach  Waidele's^)  Angabe  verschiedene  Glas-  und 
Metallspiegel  so  behandelt,  dass  man  beim  Behauchen  der- 
selben das  Bild  eines  Stempels  erblickte,  der  vorher  eine  Zeit 
lang  auf  ihnen  geruht  hatte.  Trotzdem  konnte  man  beim  Auf- 
legen einer  Glasplatte  auf  einen  derart  präparirten  Spiegel  im 
reflectirten  Natriumlicht  keinerlei  Knickungen  der  Interferenz- 
streifen wahrnehmen. 

Nun  könnte  man  einwenden,  dass  derartige  Versuche  fltr 
die  vorliegenden  Verhältnisse  nidit  entscheidend  sind.  Der 
Unterschied  in  den  anhafbenden  Gasschichten,  der  durch  das 
Waidele'sche  Verfahren  hervorgebracht  wird,  könnte  be- 
deutend übertroffen  werden  von  dem  Unterschied,  der  ent« 
stehen  mag,  wenn  man  von  einer  Wochen  lang  gelegenen  La« 

l)  Waidele,  Pogg.  Ann.  69.  p.  261.  1843. 
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melle  behufs  der  Dickenbestimmung  einen  Streifen  wegwischt 
und  so  neben  der  alten  Lamellenoberfläche  eine  arische  Glas« 
Oberfläche  herstellt  Aus  diesem  Ghrunde  versuchte  ich  neben- 
einander mir  eine  alte  und  frische  Glasoberfläche  zu  versdiaS'en. 
Eine  Glasplatte  wurde  bis  zur  beginnenden  Kothgluth  erhitzt 
und  gleich  nach  der  Abkühlung  auf  chemischem  Wege  mit 
Silber  belegt.  An  einer  Stelle  wurde  dasselbe  sofort,  an  einer 
benachbarten  erst  nach  einigen  Wochen  entfernt  Zur  Unter- 
suchung legte  ich  sodann  eine  zweite  Glasplatte  auf  und  brachte 
das  Ganze  vor  den  Spalt  des  Spectrometers.  Es  gelang  mir 
nicht,  eine  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  zu  entdecken. 
Ein  anderer  Versuch,  der  allenfalls  mit  einer  verschiedenen 
Condensation  von  Gasen  auf  Platin  und  Glas  erklärt  werden 
könnte,  wird  an  anderer  Stelle  (§  5,  c)  mitgetheilt  Um  indes 
alle  noch  etwa  vorhandenen  Bedenken  gegen  die  angegebene 
Methode  zu  zerstreuen,  habe  ich  sie  flir  einen  Silberspiegel 
mit  der  Methode  von  Wernicke  verglichen  (§  4,  b). 

§4.   Anwendung  der  Methode  auf  nicht  metalÜBche  Schichten» 

a)  Allgemeines.  Man  bezeichne  mit  D  die  Dicke  der 
Luftschicht  zwischen  dem  aufgelegten  Glas  und  der  Lamelle, 
mit  d  die  Dicke  dieser  selbst;  femer  An,  An+i- .  •  ?  Kij  '^m^\ . . . 
die  Wellenlängen  der  durch  Interferenz  ausgelöschten  Farben 
für  die  dickere,  bezüglich  dünnere  der  aneinander  grenzenden 
Luftschichten.  Dabei  sollen  die  Indices  der  X  die  Ordnung 
der  zugehörigen  Streifen  angeben.    Dann  ist: 

2(2>  +  rf)  =  nA«  =  {n  +  l)An+i«... 

wobei  vorausgesetzt  ist,  dass  die  Phasenänderung  in  Lufb  an 
der  Lamelle  gleich  derjenigen  in  Luft  an  Glas  ist. 

Für  die  vier  Unbekannten  i>,  <f,  n,  m  hat  man,  da  im 
Spectrum  stets  eine  Anzahl  dunkler  Streifen  sichtbar  ist,  mehr 
als  vier  Bestimmungsgleichungen,  woraus  sie  gefunden  werden 
können.  Die  l  werden  durch  Einstellung  des  Fadenkreuzes 
im  Femrohr  auf  die  Mitte  der  Interferenzstreifen  ermittelt 
Vor  den  Messungen  nämlich  war  das  Spectrometer  in  der  von 
Wernicke^)  angegebenen  Weise  ein  für  allemal  mitFraun- 
1)  Wernicke,  Pogg.  Ann.  Ergbd.  8.  p.  78.  1878. 
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ho  fer'schen  Linien  graduirt  worden.  Eine  darauf  gegründete 
graphische  Interpolation  gestattete  dann,  zu  jeder  Ablesung  die 
entsprechende  Wellenlänge  zu  finden. 

Wenn  der  Einfachheit  halber  zukünftig  gesagt  wird,  ein 
Streifen  kn  sei  gegen  einen  anderen  In  um  a  Streifenbreiten 
verschoben,  so  ist  unter  Streifenbreite  der  Abstand  zweier 
benachbarten  Streifen  desselben  Int«rferenzfeldes,  ausgedrückt 
durch  die  Differenz  der  ihnen  entsprechenden  Wellenlängen« 
d.  h.  die  Grösse  (An  —  A^+i);  und  unter  a  das  Verhältniss  des 
Abstandes  von  A«  und  Ü4  zur  Streifenbreite,  d.  h.  die  G-rösse 
(A«  —  An):(An  —  A«+i)  verstanden.  Aus  folgenden  drei  Glei- 
chungen, welche  dreien  Interferenzstreifen  entsprechen: 

2(D  +  rf)  =  «An  =  (/i  +  l)An  +  i, 

ergibt  sich  dann: 

d  = 


i«-i; 

'2                  2 

K-^.+i 

d.  h.  die  Anzahl  a  der  Streifenbreiten,  um  welche  A»  gegen 
A^  nach  dem  rothen  Ende  des  Spectrums  zu  oder,  wie  ich 
fernerhin  kurzweg  sagen  werde,  nach  dem  rothen  oder  nach 
£oth  zu  verschoben  ist,  gibt  an,  ein  Wievielfaches  von  A«+i/2 
die  gesuchte  Dicke  ist 

Es  sei  in  obiger  Formel  a  eine  ganze  Zahl,  so  folgt:  Die 
Wellenlänge  der  Farben,  ftir  welche  die  Interferenzstreifen  an 
der  Grenze  beider  Felder  sich  decken,  sind  gleich  der  doppelten 
Dicke  des  Blättchens,  dividirt  durch  eine  ganze  Zahl.  Lässt 
man  d  constant  und  A  sich  ändern,  so  ergibt  sich:  Die  Ver- 
schiebung ist  der  zugehörigen  Wellenlänge  umgekehrt  propor- 
tional Die  Wellenlängen  der  Linien  C  und  G  verhalten  sich 
nun  nahezu  wie  3 : 2.  Die  Verschiebung  der  Interferenzstreifen 
ist  also  bei  G  ungefähr  dreihalbemal  so  gross  als  bei  C. 
Hieraus  ersieht  man,  dass  ein  Blick  auf  die  Vertheilung  der 
Streifen  im  Spectrum  sofort  erkennen  lässt,  wie  viel  ganze 
Streifenbreiten  die  Verschiebung  an  einer  bestimmten  Stelle 
beträgt.  Lässt  man  umgekehrt  A  constant  und  d  sich  ändern, 
so  folgt,  dass  die  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  mit 
der  Dicke  des  Blättchens  proportional  zunimmt  Und  zwar 
verschieben  sich  dann  die  Streifen  für  die  dünnere  Luftschicht 
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bei  wachsender  Dicke  des  Blättchens  gegen  die  Streifen  der 
dickeren  Luftschicht  nach  dem  violetten  zu.  In  der  That 
sieht  man  bei  einer  keilförmigen  Lamelle,  von  der  man  senk- 
recht zur  Schneide  des  Keils  einen  Streifen  weggewischt  hat, 
wie  die  Interferenzen  der  dünneren  Luftschicht  gegen  die  an- 
deren nach  Violett  zu  sich  yerschieben  und  diese  bisweilen  über- 
holen, wenn  man  die  Platten  vor  dem  Spalt  in  Richtung  wach- 
sender Lamellendicken  vorbeiführt. 

b)  Vergleichung  verschiedener  Methoden.  Zur 
genaueren  Controle  der  Methode  diente  unter  anderem  der 
folgende  Versuch.  Es  wurde  auf  einer  Glasplatte  mit  der 
Silberlösung  von  Martin^)  und  der  aldehydhaltigen  Reduc- 
tionsflüssigkeit  von  Wernicke^)  ein  Silberspiegel  hergestellt 
Derselbe  wurde  längs  eines  Streifens  (Fig.  8)  vom  Silber  ent- 
blösst,  in  einer  dazu  senkrechten  Richtung  auseinandergeschnitten 
und  dann  zur  Hälfte  in  Jodsüber'*)  zur  Hälfte  in  Schwefelsilber 
verwandelt.  Die  letztere  Umwandlung  geschah  so,  dass  der 
Spiegel  in  eine  mit  Wasserstoff  gefüllte  Verbrennungsröhre 
gebracht  wurde,  in  der  sich  einige  Schwefelstücke  befanden. 
Beim  Erhitzen  derselben  entstanden  Schwefeldämpfe,  welche 
das  Silber  in  Schwefelsilber  überführten.  An  zwei  früher 
benachbarten  Stellen  (a,  b)  wurden  die  Dicken  beider  Schich- 
ten nach  dem  neuen  Verfahren  und  ausserdem  die  Jodsilber- 
schicht nach  dem  von  Wernicke  bestimmt. 

In  den  folgenden  Tabellen  bedeutet  X  die  einem  Inter- 
ferenzstreifen entsprechende  Wellenlänge,  n  seine  Ordnungs- 
zahl; d,  flfj,  d^  bezüglich  die  Dicken  der  Lamelle  selbst  und 
der  dickeren  und  dünneren  Luftschicht.  In  der  ersten  Tabelle 
sind  die  v  die  ßrechungsexponenten,*)  die  /  die  zugehörigen 
Wellenlängen  für  Jodsilber.  Wellenlängen  und  Lamellendicken 
sind  im  Folgenden  stets  in  MilliontelmiUimetem  {u^)  angegeben. 
Die  Rechnung  ist  in  der  aus  den  Tabellen  ersichtlichen  Weise 
angestellt. 


1)  Martin,  Compt.  rend.  56.  p.  1044.  1863. 

2)  Wernicke,  Pogg.  Ann.  133.  p.  184.  1868. 

3)  Wernicke,  Pogg.  Ann.  Ergbd.  8.  p.  69.  1878. 

4)  AVernicke,  Pogg.  Ann.  Ergbd.  8.  p.  73.  1878. 
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Tabell«  1. 
Dickenbestimmnng  der  JodBilbersehiobt  nach  Wernicke. 


^     i 

V 

I 

..... 
n 

2d  ==711 

d 

_ 

^ — 

-— — _  — 

-  -  _  ^— 

571,6 
482,7 

2,19a 

2,29H 

260,6 
210,1 

4 
5 

1   1042 
105/ 

521 

Millel:    ö2;i 
Tabelle  2. 
Dickenbestimmimg  der  Jodsilberschicht  nach  der  neuen  Methode. 


n 

i| 

22  ^ 

__ 

23  , 

— 

24  , 

651,5 

25  1 

625,5 

26  ' 

601,0 

27 

579,0 

28 

557,7 

29  t 

588,0 

30 

520,8 

31 

503,2 

32 

488,2 

33  ' 

472,7 

34  1 

459,4 

2d^  =  nA, 


15636 
15638 
15626 
15633 
15616 
15602 
15624 
15599 
15622 
15599 
15620 


Mittel:    15620 


K 

2rf,  =  »;i,  .2d 

661,1 

14544 

633,2 

14564 

608,5 

14604 

588,7 

14593   j 

558,0 

14508   i 

538,0 

14526   ' 

520,8 

14582   1 

503,2 

14593 

468,5 


14524 


2(4£i-rf,) 


1032 
1045 

ins 

1107 
1034 
1009 

1078 


Mittel:  14560 


Die  DiflFerenz  der  Mittel  von  2rfj  und  2d.,  ist: 
2rf=1060;     also: 
d  =  530. 

Tabelle  3. 
Dickenbestimmuug  der  Schwefelsilberschiclit  nach  der  neuen  Methode. 


?l 

h 

1  2^/1=:  nÄj 

;., 

2rf,=  ni. 

2rf  =  2«f^-rf;i 

13 



1     "^ 

T~  68672 

1    8271 



14 

624,6 

8744 

1   592,3 

1    8292 

:     452 

15 

583,6 

8754 

1   551,7 

8276 

1     478 

16 

546,8 

8749 

517,8 

8285 

464 

17 

514,0 

8738 

484,8 

8242 

496 

18 

483,9 

8710 

458,6 

8255 

455 

19 

458,1 

8704 

1   434,5 

'    8256 

448 

20 

434,5 

8690 

— 

— 

— 

Mi 

ttel:  8727 

Mittel:  8268 

Die  Differenz  der  Mittel  von  2d^  und  2d^  ist: 
2rf=459;      also: 
d  =  230. 
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Setzt  man,  um  aus  der  Dicke  der  Jodsilberschicht  rück« 
wärts  die  der  Süberschicht  zu  finden,  in  der  oben  (p.  631) 
angegebenen  Formel  für  das  Atomgewicht  von  Silber  und  Jod 
bezüglich  108  und  127,  für  die  specifischen  Gewichte  von 
Silber  und  Jodsilber:  10,62^)  und  5,7122),  g^  ist  die  Dicke  des 
Silbers  D  =  0,247  d.    Dann  ergibt  sich  aus  Tabelle  1 : 

D  =  129, 
aus  Tabelle  2:  D^  131. 

Das  Atomgewicht  von  Schwefel  ist  32.  Das  specifische 
Gewicht  schwankt  für  verschiedene  Schwefelsilbersorten  nach 
Wurtz^)  zwischen  6,85  und  7,00.  Setzt  man  Z)  =  129,  so 
gibt  Tabelle  3  das  specifische  Gewicht  des  Schwefelsilbers 
=  6,84;  nimmt  man  aber  fiir  dieses  7,00,  da  auch  das  Silber 
im  gefällten  Zustande  ein  höheres  specifisches  Gewicht  als  ge- 
wöhnlich besitzt,  so  findet  man  D  =  132.  Die  drei  verschie- 
denen Bestimmungen  ergeben  also  für  die  Dicke  des  Silbers 
folgende  Werthe: 

129,  131,  132  Milliontelmillimeter, 

welche  im  Maximum  von  einander  um  weniger  als  3  Proc.  ab- 
weichen und  für  die  Brauchbarkeit  der  neuen  Methode  sprechen. 
Auffallend  ist  in  Tabelle  2,  dass  die  Einzelwerthe  von 
2d^  um  7  pro  Mille,  die  von  2d^  nur  um  3  von  einander  im 
Maximum  abweichen.  Auf  den  Streifen  A3  mit  der  Ordnungs- 
zahl 30  konnte  wegen  seiner  Verwaschenheit  nicht  sicher 
eingestellt  werden.  Aus  Tabelle  1  ist  zu  ersehen,  dass 
gerade  an  seine  Stelle  ein  Streifen  (71  =  5)  für  Jodsilber  fallt. 
Auch  die  anderen  Unregelmässigkeiten  rühren  von  den  an  der 
Rückseite  der  Jodsilberschicht  reflectirten  Strahlen  her.  Bringt 
man  aus  diesem  Grunde  für  die  Ag  Correctionen  an  (vgl.  die 
Berechnung  solcher  Correctionen  in  §  11),  so  ergibt  sich,  wie 
aus  der  folgenden  Tabelle  zu  ersehen  ist,  eine  grössere  lieber- 
einstimmung  der  Einzelwerthe  von  2d^j  während  der  Mittel- 
werth  kaum  geändert  wird. 

1)  Cour oy,  Proc.  of  the  Koy.  Soc.  of  London  87.  p.  37.  18&4. 

2)  Wernicke,  Pogg.  Ann.  Ergbd.  8.  p.  74.  1878. 

3)  AVurtz,  Dictionnaire  de  chimie. 
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Tabelle  4. 

n 

_^_^_ 

2d,  =  nl. 

2d^2{d^  - 

•d,) 

22 

661,7 

14557     i 



•23 

682,0 

14536 

— 

24 

607,0 

14568 

1068 

25 

583,3 

14583 

1055 

26 

559,0 

14534 

1092 

27 

539,1 

14556 

1077 

28 

519,6 

14557     ; 

1059 

29 

502,4 

14570 

1032 

30 

— 

—      1 



31 

469,3 

14548     1 

1051 

Mittel:    14557 

während  nach  Tab.  2:  14560; 

die  dadurch  eintretende  Veränderung  im  Werthe  von  rf  ist  zu 

vernachlässigen. 

Bei  dem  Versuch  mit  Schwefelsilber  sind  die  Abwei- 
chungen der  Einzelwerthe  für  die  Dicken  beider  Luftschichten 
von  ungefähr  gleicher  Grösse;  d.  h.  in  Schwefelsilber  ist  die 
Absorption  so  gross,  dass  die  an  der  hinteren  Fläche  der  Schicht 
reflectirten  Strahlen  keinen  merklichen  Einfluss  mehr  auf  die 
Erscheinung  haben.  In  Fig.  9  ist  diese  schematisch  darge- 
stellt Im  rothen  Ende  des  Spectrums  beträgt  die  Verschie- 
bung der  Interferenzstreifen  der  dickeren  Luftschicht  gegen 
die  der  dünneren  nach  Roth  zu  etwa  zwei  Drittel,  im  blauen 
eine  ganze  Streifenbreite. 

n.  Methoden  zur  Dickenbestimmung  dünner  Metallsohichten 
im  besondem. 

§  5.    Die  Phaaenänderung  des  Lichtes  bei  senkrechter  Re- 
flexion an  Metallen. 

a.  Allgemeines.  Wollte  man  das  eben  beschriebene  Ver- 
fahren ohne  weiteres  auf  Metalle  anwenden,  so  würde  die  Bech- 
nung  stets  zu  kleine,  ja  unter  Umständen  negative  Werthe  fur 
die  Dicke  liefern ;  ähnlich  wie  man  nach  Quincke*)  negative  Bre- 
chungsexponenten erhält,  wenn  man  die  Phasenänderung  beim 
Durchgange  durch  eine  dünne  Silberschicht  allein  auf  Kosten 
des  in  ihr  zurückgelegten  Weges  setzt.    Der  Grund  liegt  in  dem 

1)  Quincke,  Pogg.  Ann.  129.  p.  187.  1866. 
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anomalen  Verhalten  der  Phasenändemng  des  Lichtes  bei  Re* 
flexion  und  beim  Durchgange  durch  die  Metalle.  Die  Phasen- 
änderung der  Reflexion  hat  Quincke^)  bei  Silber  nach  ver- 
schiedenen Methoden  untersucht  und  fand  dieselbe  fiii'  Re- 
flexion in  Glas  in  der  Nähe  der  senkrechten  Incideiiz  (10 — 30^) 
gleich  einer  Beschleunigung  von  0,3  bis  0,4  Wellenlängen.  *) 

Später  bestimmte  Wernicke^)  nach  der  folgenden  höchst 
einfiEtcheH  Methode  die  Phasenänderung  für  senkrechte  Inci- 
denz.  Er  belegte  ein  dünnes  Glasplättchen  zur  Hälfte  mit 
Silber  und  brachte  es  vor  den  Spalt  seines  Spectrometers 
(p.  632),  die  Silberseite  vom  Spalte  abgewandt.  Die  Inter- 
ferenzstreifen waren  dann  an  der  Stelle,  wo  die  Reflexion  an 
Silber  begann,  gegen  die  anderen  um  etwa  eine  viertel  Streifen- 
breite  nach  Violett  zu  verschoben.  Aehnliches  Verhalten  fanden 
Wernicke  und  Quincke  auch  bei  anderen  Metallen. 

b.  Die  Phasenänderung  bei  Reflexion  in  Luft  an 
Silber.  Für  die  Reflexion  in  Luft,  welche  bei  der  Dicken- 
bestimmung in  Betracht  kommt,  hat  Wernicke  keine  Beob- 
achtungen angestellt.  Quincke  findet  fürs  diesen  Fall  mit 
verschiedenen  Methoden  verschiedene  Resultate;  zum  Theil 
ein  ähnliches  Verhalten  wie  bei  Reflexion  in  Glas.  Ich  habe 
daher  in  dieser  Richtung  einige  Versuche  angestellt.  Die 
Spiegel,  die  dazu  dienten,  waren  durch  Zerstäuben  eines  Silber- 
drahtes im  Vacuum  hergestellt. 

Da  diese  Spiegel  bei  der  vorliegenden  Arbeit  in  ausge- 
dehntem Maasse  zur  Verwendung  kamen,  soll  von  vorn  herein 
auf  einige  Eigenthümlichkeiten  derselben  aufmerksam  gemacht 
werden.  Die  Gestalt  derselben  ist  die  eines  Konus,  wenn  die 
Kathode  gestreckt  und  senkrecht  auf  die  zu  bestäubende  Platte 
gerichtet  ist  Fig.  10  stellt  ein  Stück  des  Querschnittes  eines 
Silberspiegels  dar,  dessen  Form  durch  Dickenbestimmung  an 
mehreren  Stellen  ermittelt  wurde.  Ferner  sind  die  Spiegel, 
wie   Hr.  Prof.   Kundt^)   nachgewiesen  hat,    doppelbrechend. 

1)  Quincke,  Fogg.  Ann.  142.  p.  192.  1871. 

2)  Um   nicht  vorzugreifen,    gebe   ich   die    Aenderungen  der  Phase 
vorerst  wie  Quinc]f:e  und  Wernicke  als  Beschleunigungen  an. 

3)  Wernicke,  Fogg.  Ann.  159.  p.  198.  1876. 

4)  Kundt,  Wied.  Ann.  27.  p.  59.  1886. 

Ann.  d.  Phj«.  n.  Chem.  N.  F.    XXXI.  41 
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Diese  Eigenschaft  ist  für  die  vorliege»^®      eio^O  !^ttge^^^*! 
lang  (8.  §  8).  Die  Spiegel  besitzen  im  *J!f  yd»*»«"    jyjetftllf  *• 
ordentüchen  Glanz.  Nur  wenn  geringe  ^  '^  der 
hat,  welche  oft  schwer  zu  rerhüten  ist  h  ^^e  ^^ 

Termindert.  ^^^  ^et»^^ 

Zur  Bestimmung  der  Pl«>8enänderU»»      jjit  »    .  ^^ -^ . 

platte  zum  Theü  von  einem  Glimmerblättc»       l^i^c^^iv.       .! 
Begrenzung  bedeckt  und  dann  der  Bestättbü"»  M  Süber  an»- 
gesetzt  Sodann  wurde  das  Glimmerblattchen  wieder  »t^*"*«^ 
eine  zweite  Glasplatte  aufgelegt  und  die  Platten  vor  das  Spectro- 
meter gebracht.    Nachdem  die  Verschiebung  der  Inteiferem- 
streifen  für  die  beiden  aneinander  grenzenden  Luftschichten  ge- 
messen war,  wurde  die  Dicke  des  Silbers  durch  V«rw8fldeJ 
in  Jodsilber  bestimmt  Dann  ist  die  Dicke  d,  der  Luftschici« 
an  der  vom  »Ober  entblössten  Stelle  (s.  Fig.  11)  durch  «W 
zugehörigen  Int^fewnaaRJuunittelbar  gegeben,  die  der  anderen 
Luftschicht  dg  mittelbar  aus  OÄ*  Picke  D  des  Silbers.    Aas 
jener  und  den   für  Reflexion  an  bä^  auftretenden  Inter 
ferenzen  lässt  sich  also  die  Phasenände^HOg  bei  Eeflexion  i 
Luft  an  Silber  berechnen.  Es  ergab  sich  i^yjlgememen  mr 
fähr  die  gleiche  Phasenänderung  wie  bei  EeSr^**''  ™ 
Dieselbe  näherte  sich  aber  umsomehr  derjenige 
an  einem  durchsichtigen  optisch  dichteren  Mediu^MH^  / 
Phasenänderung  von  einer  halben  Wellenlänge,  je  wa 
Spiegel  metallglänzend  aussah,  und  je  länger  er  nal 
Herstellung  gelegen  hatte.     Von  den  angestellten  V< 
sei  nur  einer  des  näheren  erwähnt  ^Aeioi 

Es  wurde  ein  SUberspiegel  mit  metallischem  Glan 
von  wechselnder  Dicke  mit  aufgelegter  Glasplatte 
Bei  einer  Stelle,  wo  die  Dicke  des  Spiegels  35  Millit 
millimeter  (u/i)  betrug,  war  in  der  Nähe  der  27 -Linie 
Verschiebung  vorhanden;  bei  einer  Dicke  von  29,u^  für  /.  =  , 
sogar  eine  kleine  Verschiebung  von  0,07  Streifenbreiten 
Literferenzen  für  die  dünnere  Luftschicht  gegen  die  der  dickerei! 
nach  Both  zu.    D.  h.  die  am  Metall  reflectirten  Strahlen  smd 
gegen  die  an  Glas  reflectirten  durch  den  Vorgang  der  Reflexion 

l)  Dessau,  Wied.  Ann.  2».  p.  85.5.  1S86. 
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im  ersten  Falle  um  0,12,  im  zweiten  um  0,18  Wellenlängen 
I  verzögert,  oder  absolut  genommen  um  0,38  bezüglich  0,32  Wellen- 
L       längen  beschleunigt. 

i  Da  es  sehr  schwer  ist,  reine  metallische  Oberflächen  zu 

gewinnen,  bemühte  ich  mich  nicht  weiter,  constante  Zahlen  für 
f  die  Phasenänderung  in  Luft  zu  erhalten.  Es  liegt  die  Ver- 
i  muthung  nahe,  dass  auch  bei  Quincke  die  erwähnten  Um- 
i  stände  die  Inconstanz  seiner  Resultate  bedingten.  Wenigstens 
si  gibt  er  in  einem  Falle,  wo  das  Silber  Ton  seinem  gewöhn- 
c  liehen  Verhalten  abweicht,  an,  dass  es  eine  schlechte  Politur 
^      oder  einen  matten  Glanz  zeigte.^) 

i  c.  Der  Einfluss  des  längeren  Liegens  der  Spiegel 
^  auf  die  Phasenänderung.  Dieser  Einfluss  ist  für  Silber 
j  schwer  zu  untersuchen,  weil  es  sich  in  dünnen  Schichten  beim 
1  Erhitzen  auf  höhere  Temperaturen  leicht  verflüchtigt.  Ich  be- 
^  nutzte  daher  zu  dem  folgenden  Versuche  einen  Platinspiegel. 
Ich  hatte  auch  bei  einem  dünnen  Platinspiegel  ähnlich  wie 
1^  oben  bei  Silber  eine  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  für 
j^  die  Reflexion  an  Platin  gegen  die  für  G-las  nach  Roth  zu  ge* 
jr  sehen.  Ein  anderer  Platinspiegel  von  ziemlich  gleichförmiger 
jj  Dicke,  welchen  Hr.  Dessau  zu  anderen  Zwecken  durch  Wägung 
auf  30  uix  bestimmt  hatte,  und  der  bereits  über  ein  viertel  Jahr 
gelegen,  zeigte  iin  Gegentheü  eine  kleine  Verschiebung  nach 
.•Violett,  welche  einer  Phasenänderung  der  Reflexion  von  etwa 
1  einer  halben  Wellenlänge  entsprochen  hätte.  Dieser  Spiegel 
wurde  ausgeglüht.  Nochmals  untersucht,  zeigte  er  jetzt  eine 
kleine  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  in  entgegenge- 
setzter Richtung  wie  zuvor,  welche  einer  den  Metallen  eigen- 
lani.  thümlichen  Phasenänderung  entsprochen  hätte.  Auch  der 
nter^Metallglanz  des  Spiegels  hatte  zugenommen, 
klillit  Mit  Sicherheit  kann  eine  Erklärung  dieses  Verhaltens 
nie  lischt  angegeben  werden.  Berücksichtigt  man  den  oben  mit- 
r  >.  =  5theilten  Versuch  mit  der  frischen  und  alten  Glasoberfläche 
•eiten  d3>  b),  so  möchte  man  geneigt  sein,  an  eine  während  des 
r  dickereil©ns  eingetretene  chemische  Veränderung  des  Spiegels  zu 
,hlen  sind^n.  Es  steht  aber  nichts  im  Wege,  die  Ursache  des  Ver- 
Reflexion     


incke,  Fogg.  Ann.  142.  p.  216.  1871. 
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haltens  in  der  vom  Platin  adsorbirten  Grasschicht  zu  suchen, 
welche  viel  bedeutender  als  die  auf  der  Glasoberfläche  ver- 
dichtete sein  könnte. 

§  6.    Erweiterung  der  angegebenen  Methode  zur  Dicken- 
bestimmung von  Metallschichten. 

Aus  dem  G-esagten  geht  hervor,  dass  es  nicht  möglich  ist, 
ein  fur  allemal  die  Phasenänderung  fllr  ein  Metall  zu  ermitteln 
und  diese  zur  Dickenbestimmung  nach  der  angegebenen  Methode 
unmittelbar  zu  verwerthen.  Es  stehen  dann  noch  im  wesent- 
lichen zwei  Wege  offen.  Entweder  man  macht  sich  von  der 
metallischen  Phasenänderung  unabhängig,  oder  man  bestimmt 
sie  in  jedem  einzelnen  Falle.  Das  erstere  geschieht,  wenn 
man  das  Metall  in  eine  Verbindung  verwandelt,  welche  die 
normale  Phasenänderung  zeigt;  es  ist  aber  nach  dem  neuen 
Verfahren  weder  nöthig,  dass  diese  Verbindung  gut  durch- 
sichtig sei,  noch  dass  man  ihren  Brechungsexponenten  kenne. 
Die  Brauchbarkeit  eines  solchen  Verfehrens  wurde  oben  (§  4,  b) 
für  Schwefelsilber  dargelegt. 

Eine  Methode,  welche  die  metallische  Phasenänderung 
auf  eine  andere  Weise  eliminirt,  hat  mir  Hr.  Prof.  Kundt 
vorgeschlagen.  Nachdem  von  dem  Spiegel  ein  Streifen  weg- 
gewischt ist,  schlage  man  noch  einmal  eine. dünne  Metallschicht 
darauf  nieder  und  untersuche  ihn  bei  aufgelegter  Glasplatte 
mit  dem  Spectrometer.  Hat  man  den  zweiten  Niederschlag 
nicht  auf  den  ganzen  Spiegel  ausgedehnt,  so  entstehen  auf  dem 
Spiegel  vier  Felder  (s.  Fig.  12),  von  denen  eins  (2)  zweimal, 
zwei  (1  und  3)  einmal  und  eins  (4)  gar  nicht  mit  einem  Metall- 
niederschlag versehen  wurde.  Führt  man  einen  solchen  Spiegel 
mit  aufgelegter  Glasplatte  vor  dem  Spalt  des  Spectrometers 
vorbei,  so  bemerkt  man  eine  plötzliche  Aenderung  der  Ver- 
schiebung der  Interferenzstreifen,  sowie  die  Felder  2,  3  an 
Stelle  von  1,  4  vor  dem  Spalt  erscheinen.  Und  zwar  ver- 
schieben sich  die  Streifen  für  die  dickere  Luftschicht  plötzlich 
um  ein  der  Phasenänderung  entsprechendes  Stück,  gegen  die 
anderen  nach  Both,  wenn  die  Platten  im  angegebenen  Sinne 
verrückt  werden. 

Zur  genauen  Dickenbestimmung  ist  zweierlei  erforderlich. 
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Erstens  muss  die  Pbasenanderang  f&r  die  beiden  verschieden 
dicken  Metallschichten  (2  u.  8)  gleich  gross  sein.  Inwiefern 
diese  von  der  Dicke  des  Metalles  abhängt,  wird  in  §  13  für 
Silber  angegeben.  Zweitens  muss  der  wiederholte  Niederschlag 
auf  den  beiden  Feldern  2  und  3  wenigstens  an  der  Grenze 
gleich  dick  sein.  Mit  Silber  ist  mir  dies  beim  Niederschlagen 
auf  chemischem  Wege  nicht  geglückt,  wohl  aber  mit  dem 
Zerstäuben  einer  Silberelectrode  im  Vacuum,  wie  das  folgende 
Seispiel  zeigen  wird.  Ein  auf  die  angegebene  Weise  herge- 
stellter Silberspiegel  wurde  behufs  Dickenbestimmung  in  Jod- 
silber verwandelt.  Die  Grössen  i,  «,  rf  in  der  folgenden  Tabelle 
bedeuten  bezüglich  die  einem  Interferenzstreifen  zukommende 
Wellenlänge  in  Jodsilber,  seine  Ordnungszahl  und  die  Dicke 
des  Jodsilbers. 


Tabelle  5. 

Feld  1.               1               Feld  2. 
,           j        nk   \           '        ,         '           nA 

! 
n 

Feld  8. 

2  ,      260 

3  175 

260      '     8          274      ,      411 
263      ,     4          205      1      410 

:     1     . 
2     1 

314            157 
151      '      151 

Mittel:     d^ 

=  ^6i      ,;                       d^  =  41l 

ig  =  164 

Entspricht  der  Spiegel  der  oben  gestellten  Anforderung, 
80  muss  sein:  cL^  +  d^^^  d^.  Die  Dickenbestimmung  ergibt: 
d^+  d^ra^  415;  d^  =«  411.  Die  Abweichung  der  beiden  Werthe 
liegt  innerhalb  der  Grenze  der  Beobachtungsfehler. 

Zur  Controle  der  Methode  selbst  diente  gleichfalls  ein 
in  angegebener  Weise  durch  zweifaches  Bestäuben  hergestellter 
Silberspiegel.  Der  zweite  Niederschlag  wurde  bis  zur  ündurch- 
sichtigkeit  getrieben,  sodass  die  Gleichheit  der  Phasenänderung 
für  die  beiden  Felder  2  und  3  ausser  Frage  gestellt  war.  Dies 
hatte  allerdings  den  Nachtheil,  dass  an  der  zur  Messung  ver- 
wendeten Stelle  das  Silber  nicht  vollständig  in  Jodsilber  ver- 
wandelt werden  konnte.  Denn  die  üeberffthrung  gelingt  nur 
bis  zu  einer  gewissen  Dicke  der  Silberschicht.  Zur  Controle 
wurde  daher  der  Silberspiegel  auf  dem  Glimmerblättchen  ver- 
wendet, welches  beim  erstmaligen  Bestäuben  dazu  gedient 
hatte,  die  eine  Hälfte  der  Glasplatte  zuzudecken.    Ich  hatte 
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öfters  zuvor  die  Beobachtung  gemacht,  dass  beim  Verwandeln 
eines  solchen  Spiegels  in  Jodsilber  die  Newton'schen  Singe 
auf  Glas  und  Glimmer  an  der  Grenze  nicht  gegeneinander 
verschoben  waren;  d.  h.  dass  auf  das  Glas  sich  ebensoviel 
Silber  abgesetzt  hatte ,  als  auf  der  benachbarten  Stelle  des 
Glimmers.  Mittels  eines  einfachen  Verfahrens  konnte  nun  der 
Punkt  des  Glimmerblättchens  ermittelt  werden,  welcher  dem- 
jenigen  des  Spiegels  auf  der  Platte  entsprach,  der  zur  Dicken- 
bestimmung gedient  hatte.  Zur  Prüfung  der  Genauigkeit  dieses 
Verfahrens  wurde  dasselbe  zweimal  ausgeführt  (s.  Tab.  Tan.  b). 
Die  Tabelle  6  euthält  die  nach  der  neuen  Methode  ausge- 
führten Messimgen.  Die  Bezeichnungen  sind  den  früheren 
analog.  Die  ungestrichenen  k  entsprechen  der  dickeren,  die 
gestrichenen  der  dünneren  Luftschicht.  Die  Berechnung  der 
gesuchten  Dicke,  d,  der  Silberschicht  geschah  nach  der  Formel: 

2d  =     — ; ^»+1  =  n  An^i , 

^n  —  ^n  +  1 

welche  sich  ableitet  aus  den  folgenden: 

2Z)  ==  (w  -  ^)  /.„  =  (n  +  1  -  x) An+i 
21>'=(n-x);4. 
Dabei  ist  x  die  Phasenänderung  bei  Reflexion  an  Silber 
in  Bruchtheilen  einer  Wellenlänge.  Dieselbe  ist  flir  ver- 
schiedene Farben  nur  wenig  verschieden  (vergL  Wernicke*) 
und  Tab.  12  b).  Für  zwei  aufeinander  folgende  Streifen  ist 
sie  als  gleich  angenommen. 


Tabelle 

6. 

Dickenbestimmang  nach  der 

neuen  Methode. 

n                 l 

1        k'        1 

a  = 

J._  -  .  _  _  ,  L 

^n  ""  *n+l                       2 

n                  654,9 

626,2       i 

0,593           1         180 

n  +  1           606,5 

575,9       1 

0,725                    204 

»  +  2           564,2 

537,0       I 

0,691                    182 

»  +  3           524,8 

1       499,9 

0,750                    184 

«  +  4           491,6 

1       468,2       1 

0,803           1         186 

»  +  5           462,4 

1         -          1 

—              1          ^- 

Ann.  149.  p. 

Mittel:    rf  «  /s: 
221.  1876. 

'.                               1)  Wernicke,  Pogg. 
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Tabe 
Dickenbestimmnng 

lie  7. 
nach  Wer  nick 

B. 

n 

b. 

1 

'»       1        ^AgJ 

^AgJ-^      2 

5 
6 

7 

301                    753            1      5            303 
256                   768            1      6      i       258 

221       1             774            '      7      1       220 

758 
774 
770 

Mittel:    rf^j^=  765           i, 

767 

Mittel  aus  beiden  Bestimmungen:    766. 
Hieraus  ergibt  sich  die  Dicke  des  Silbers: 

d  =  189. 
Die  Mittel  der  von  den  beiden  Methoden  für  d  gelieferten 
Werthe  weichen  somit  um  etwa  1  Proc.  von  einander  ab, 
während  die  Einzelwerthe  der  neuen  Methode  grössere  Diffe- 
renzen aufweisen.  Ich  habe  in  dieser  Richtung  vorläufig  keine 
weiteren  Versuche  angestellt,  weil  mir  andere  Fragen  vorerst 
von  grösserer  Wichtigkeit  schienen. 

Zweiter  Theil. 

m.  Entspricht  die  Phasenftnderung  bei  senkrechter  Beflezion 

des  Lichtes  einer  Verzögerung  oder  einer  Beschleunigung  P 

§  7.   Beantwortung  der  Frage  für  Silber. 

Quincke^)  suchte  diese  Frage  zuerst  zu  entscheiden,  und 
zwar  für  Silber.  Er  benutzte  dazu  doppelt  keilförmige  Silber- 
schichten, die  er  mit  einem  Jamin'schen  Interferenzapparat 
untersuchte.  Die  von  ihm  beobachtete  Erscheinung  konnte 
indess  keine  Bechenschaft  darübergeben.    Quincke  berichtet: 

„Die  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  an  der  dicksten 
gegen  die  an  der  dünnsten  Stelle  der  Silberlamelle  betrug  stets 
weniger  als  eine  Streifenbreite.  Die  Interferenzstreifen  der 
dünnsten  und  dicksten  Stelle  hingen,  was  ich  nicht  erwartet 
hatte,  bei  fast  allen  Versuchen  für  die  verschiedensten  Einfalls- 
winkel durch  zwei  dunkle  Bogen  zusammen.  Gewöhnlich  er- 
scheint der  längere  matter,  als  der  andere  kürzere,  aber  er 


1)  Quincke,  Pogg.  Ann.  142.  p.  199.  1871. 
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war  meist  vorhanden.  Man  kann  daher  durch  den  Versuch 
nicht  entscheiden,  ob  die  Verschiebung  um  y  Fransenbreiten 
nach  der  einen,  oder  um  (1— y)  Fransenbreiten  nach  der 
anderen  Seite  erfolgt  ist  Der  Versuch  lässt,  wie  die  Rechnung, 
in  dieser  Beziehung  eine  Unbestimmtheit.** 

Die  Arbeit  von  Wernicke,  in  der  er  seine  neue  Methode 
zur  Bestimmung  der  absoluten  Phasenänderung  der  Reflexion 
mittheilt,  enthält  über  diesen  Punkt  die  folgende  Notiz  ^): 

„Um  die  Richtungen  der  Verschiebungen  zu  bestimmen, 
habe  ich  nach  einander  Glasblättchen  angewandt,  welche  mit 
dünnen  Silberschichten  von  verschiedener  Dicke  belegt  waren. 
Lässt  man  das  Silber  von  der  Dicke  Null  an  bis  zur  ündurch- 
sichtigkeit  wachsen,  so  rücken  sämmtliche  von  der  Metall- 
reflexion herrührende  Streifen  nach  dem  violetten  Ende  des 
Spectrums  hin.  Würde  statt  des  Silbers  ein  transparentes 
Medium  von  grösserem  Brechungsvermögen  als  dem  des  Glases 
die  Lamelle  begrenzen,  so  würde  die  Verschiebung  dieselbe 
Richtung  haben,  schliesslich  aber,  bei  hinreichender  Dicke  der 
Schicht,  nicht  eine  viertel,  sondern  etwa  eine  halbe  Streifen- 
breite betragen." 

Trotzdem  zieht  Wernicke  den  Schluss:  „Die  Absorptdon 
des  Lichtes  im  Silber  bewirkt  eine  Phasenverzögerung  von 
nahezu  90**  far  alle  Farben  des  sichtbaren  Spectrums,  wenn 
das  Licht  von  Silber  im  Glase  unter  dem  Einfallswinkel  0^ 
reflectirt  wird." 

Bei  einem  vorläufigen  Versuche  war  ich  erstaunt  darüber, 
die  Richtungen  der  Verschiebungen  der  Interferenzstreifen  im 
entgegengesetzten  Sinne  wie  Wernicke  zu  finden.  Ich  be- 
mühte mich  daher,  den  Versuch  in  unzweideutiger  Weise  anzu* 
stellen.  Die  Methode  zur  Bestimmung  der  Phasenänderung 
war  die  gleiche  wie  bei  Wernicke.  Nur  in  der  Herstellung 
der  dünnen  Blättchen  wurden  günstigere  Bedingungen  gesucht. 
Diese  ermöglichten,  dass  ich  an  einer  konusförmigen  Silber- 
schichtauf demselben  Blättchen  nebeneinander  Schichten 
verschiedener  Dicke  untersuchen  konnte  und  nicht  wie  Wer- 
nicke gezwungen  war,   dies   nacheinander  auf  verschie- 


1)  Wernicke,  Fogg.  Ami.  169.  p.  220.  1876. 
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denen  Blättchen  zu  thnn.  Bei  der  Herstellung  solcher  Prä- 
parate kommt  es  vor  allem  auf  zwei  Punkte  an. 

Erstens  muss  man  sicher  sein^  dass  die  zu  untersuchenden 
Silberblättchen  wirklich  keil-  oder  konusformig  und  nicht  von 
periodisch  veränderlicher  Dicke  sind.  Das  letztere  kann  leicht 
bei  chemisch  auf  einer  Glasplatte  niedergeschlagenem  Silber 
eintreten,  die  in  einer  Versilberungsflttssigkeit  auf  einer  Cylin- 
der- oder  Kugellinse  geruht  hatte.  Deshalb  benutzte  ich  durch 
Zerstäuben  einer  Silberelectrode  hergestellte  Spiegel  von  der 
Form  eines  Konus  (Fig.  10),  dessen  Basis  einen  Radius  von 
30 — 40  mm  hatte.  Diese  Spiegel  wurden  auf  ihren  regelmässigen 
Abfall  nicht  nur  durch  den  Grrad  der  Durchsichtigkeit,  sondern 
auch  durch  Dickenbestimmung  geprüft. 

In  zweiter  Linie  muss  das  Blättchen,  auf  dem  das  Silber 
niedergeschlagen  ist,  an  der  Grenze  der  Silberbelegung,  zu 
deren  beiden  Seiten  also  beim  Versuche  die  Reflexion  theils 
an  Silber,  theils  an  Luft  stattfindet,  genau  planparallel  sein. 
Die  Planparallelität  soll  auf  einer  Strecke  von  30 — 40  mm  be- 
stehen; und  dabei  darf  das  Blättchen,  damit  man  keine  zu 
kleinen  Abstände  der  Interferenzstreifen  im  Spectrum  erhält, 
höchstens  eine  Dicke  von  0,01mm  besitzen.  Wernicke,  dem 
es  nur  auf  eine  Planpai-allelität  von  etwa  Vio  ^"^™  ankam,  konnte 
bequem  mit  Glasblättchen  arbeiten.  Ebene  Glasblättchen  aber 
von  einer  Länge  von  30  mm,  die  den  soeben  aufgestellten 
Forderungen  genügen,  dürften  wohl  kaum  herzustellen  sein. 
Mir  ist  es  jedenfalls  nicht  gelungen.  Auch  Collodiumhäutchen 
versagen  hier  ihren  Dienst.  Ich  benutzte  daher  GUmmer- 
platten,  von  denen  mir  vorzügliche  Exemplare  zur  Verfügung 
standen.  Von  diesen  benutzte  ich  Spaltongsstücke  von  0,003 
bis  0,01mm  Dicke,  welche  sich  bei  spectraler  Untersuchung 
auf  eine  Fläche  bis  zu  80 — 40  mm  im  Quadrat  als  überall 
gleich  dick  erwiesen;  denn  die  im  reflectirten  Licht  an  ihnen 
erhaltenen  Interferenzstreifen  liefen  überall  dem  Spalte  parallel 
und  waren  frei  von  jedem  Knick. 

Solche  Blättchen  wurden  für  die  Bestäubung  mit  Silber 
verwendet;  nachdem  sie  vorher  zur  Hälfte  mit  einem  anderen 
Glimmerblättchen  von  geradliniger  Begrenzung  bedeckt  worden 
waren,   um   eine  scharfe  Grenze  Glimmer -Silber  zu  erzielen. 
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Nach  der  Bestäubung  wurden  die  Präparate ,  die  Silberseite 
nach  unten,  sorgfältig  auf  ein  Stück  schwarzes  Papier  ange- 
legt, das  auf  einer  Glasplatte  glatt  aufgezogen  war,  und  dann 
mit  ein  wenig  Canadabalsam  an  den  Ecken  auf  die  Unterlage 
befestigt  An  der  Spiegelung  war  leicht  zu  .erkennen,  ob  das 
Blättchen  glatt  auflag.  Das  Ganze  wurde  dann  parallel  zur 
Spaltebene,  die  Grenzlinie  des  Süberbeschlages  senkrecht  zur 
Itichtung  des  Spaltes  vor  das  Spectrometer  gebracht.  Das 
Stativ,  von  dem  die  Platte  gehalten  wurde,  gestattete  eine 
Drehimg  derselben  um  eine  horizontale  und  verticale  Axe  und 
eine  auf  Zehntelmillimeter  genau  messbare  Verschiebung  der- 
selben in  horizontaler  Bichtung  parallel  der  Spaltebene.  Zu- 
nächst wurde  das  Blättchen  so  orientirt,  dass  es  die  auffallen- 
den Strahlen  senkrecht  zurückwarf.  Befand  sich  vor  dem  Spalt 
gerade  eine  dickere  Silberschicht,  so  sah  man  jetzt  scharf  und 
deutlich  die  von  Wernicke  beschriebene  Erscheinung  (p.  641). 
Der  Einfachheit  halber  werde  ich  im  Folgenden  die  Inter- 
ferenzen, welche  der  B.efiexion  an  Luft;  bezüglich  an  Silber 
entsprechen,  mit  Luft-  und  Silberinterferenzen  bezeichnen. 
Wurde  nun  das  Blättchen  so  verschoben,  dass  an- 
fangs verschwindende  und  allmählich  erst  dicker 
werdende  Silberschichten  vor  die  eine  Hälfte  des 
Spaltes  zu  stehen  kamen,  so  war  anfangs  keine  Ver- 
schiebung der  Interferenzstreifen  in  beiden  Feldern 
zu  bemerken.  Allmählich  verschoben  sich  aber  die 
Silberinterferenzen  gegen  die  Luftinterferenzen,  und 
zwar  nach  dem  rothen  Ende  des  Spectrums  und 
nicht  nach  dem  violetten.  Die  Streifen  verschoben  sich 
continuirlich,  und  indem  sie  stets  deutlich  blieben,  bis  sie  eine 
Verschiebung  von  etwa  dreiviertel  Streifenbreiten  erreicht 
hatten.  Ging  man  zu  noch  dickeren  Silberschichten  über,  so 
konnte  man  eine  Verändermig  der  Interferenzen  nicht  mehr 
wahrnehmen.  Dieser  Versuch  wurde  an  einer  grossen  Zahl 
von  Silberspiegeln  auf  GUnuner  wiederholt,  stets  mit  dem 
gleichen  itesultate.  Im  Folgenden  (§  13)  werden  noch  Mes* 
sungen  mitgetheilt  werden,  mit  Hülfe  deren  des  genaueren  die 
Abhängigkeit  der  Phasenänderung  von  der  Dicke  des  Silbers 
festgestellt  wurde. 
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Es  war  nun  manchmal  vorgekommen,  dass  das  während 
der  Bestäubung  aufliegende  Glimmerblättchen  einen  kleinen 
Zwischenraum  zwischen  rieh  und  dem  unteren  Blättchen  gelassen 
hatte.  Es  bildete  sich  dann  auf  diesem  eine  keilförmige  Silber- 
Schicht  als  Uebergang  der  beiden  Felder.  Bei  der  Unter- 
suchung solcher  Stellen  sah  man  im  Spectrum  einen  Zusam- 
menhang der  Interferenzstreifen.  Die  Luftinterferenzen 
hingen  dann  stets  nach  dem  Rothenzumit  den  Silber- 
interferenzen zusammen.  An  dickeren  Stellen  ging  der 
Verbindungsbogen  über  etwa  dreiviertel  Streifenbreiten  hin- 
weg (8.  Rg.  13). 

§  8.    Beseitigung  etwaiger  Bedenken  und   weitere  Versuche. 

a)  Die  Doppelbrechung  der  Silberspiegel.  Bei 
diesen  Versuchen  könnten  zwei  Punkte  Bedenken  erregen.  Zu- 
erst fragt  es  sich,  welchen  Einfluss  die  schon  oben  erwähnte 
Doppelbrechung  hat,  die  den  durch  Zerstäuben  der  Kathode 
hergesteUten  Spiegeln  eigenthümlich  ist  Hr.  Dessau^)  hat 
den  G-angunterschied  der  beiden  radial  und  tangential  polari- 
sirten  Komponenten  untersucht  und  hat  nachgewiesen,  dass  es 
sich  hier  nur  um  sehr  kleine  Unterschiede  handelt,  die  mit  dem 
Babinet'schen  Compensator  nicht  nachgewiesen  werden  konnten. 
Um  unmittelbar  zusehen,  ob  dieselben  bei  den  vorliegenden  Ver- 
suchen eine  Bolle  spielen,  bestimmte  ich  die  absolute  Phasen- 
änderung fär  beide  Sichtungen,  indem  ich  eine  Stelle  eines 
Süberspiegels  auf  Glimmer  aufsuchte,  wo  die  Richtung  eines 
Radius  desselben  mit  einer  Schwingungsrichtung  im  Glimmer 
zusammenfiel,  in  dieser  Richtung  einen  Silberstreifen  wegwischte 
und  nach  einander  pölarisirtes  Licht  anwandte,  dessen  Polar 
risationsebene  mit  einer  der  beiden  Schwingungsriohtungen  im 
Glimmer  parallel  war.  Soweit  die  Genauigkeit  der  Methode 
reicht,  konnte  kein  Unterschied  der  Fhasenänderungen  in  beiden 
Fällen  nachgewiesen  werden.  Die  Genauigkeit  der  Einstellungen 
hängt  von  der  Beleuchtung  und  Schärfe  der  Interferenzstreifen 
ab.  Im  günstigsten  Falle  waren  die  am  meisten  von  einander 
abweichenden  Einstellungen  auf  einen  Streifen  um  etwa  0,03, 

1)  Dessau,  1.  c.  p.  B72. 
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im  ungünstigsten  etwa  um  0,09  Streifenbreiten  von  einander 
verschieden.  Im  vorliegenden  Falle  erhielt  ich  bei  zwei  Be- 
stimmungen als  Mittel  aus  jeweils  einigen  Einstellungen  folgende 
Werthe  der  Phasenändemngen  fttr  die  radiale  (or)  und  tangen- 
tiale (al)  Komponente: 

1)  0^  =  0,69;        ff/ =  0,66 

2)  fl^  =  0,65;         flt  =  0,69. 

Wie  man  sieht,  weichen  die  Werthe  in  beiden  Fällen  in 
verschiedenem  Sinne  von  einander  ab. 

b]  Die  Doppelbrechung  im  Glimmer.  Zweitens  fragt 
es  sich,  ob  die  Doppelbrechung  im  Grhmmer  die  an  der  hinteren 
Fläche  stattfindende  Phasenänderung  merklich  modificiren  kann. 
Dies  zu  entscheiden,  wurde  die  Phasenänderung  bestimmt  bei 
auffallendem  Licht,  das  unter  wechselnden  Azimuten  polarisirt 
war,  indem  vor  der  seitlichen  Oeffiiung  des  Spaltrohres  ein 
Nikol  gedreht  wurde.  Während  die  absolute  Lage  der  Inter- 
ferenzstreifen  sich  ein  wenig  verschob  (in  den  beobachteten 
Fällen  etwa  0,1  Streifenbreiten),  konnte  in  der  gegenseitigen 
Lage  und  mithin  in  der  Phasenänderung  kein  Unterschied  festr 
gestellt  werden. 

Zur  näheren  Klarlegung  dieser  Frage  soll  auch  noch  d^ 
theoretische  Beweis  geUefert  werden,  dass  die  Doppelbrechung 
des  Glimmers  hier  nicht  von  Belang  ist.  Zur  Vereinfachung 
der  Eechnung  wird  die  Dispersion  im  Glinmier  vernachlässigt 
Dies  geschieht  schon  in  der  Formel  für  die  die  Phasenändenmg 
bestimmende  Verschiebung:  a  =  (il»+i  ^  A»+i)/\Än— A«+i),  worin 
für  die  A  die  Wellenlängen  im  Glimmer  zu  setzen  wären,  während 
bei  der  Ausrechnung  stets  diejenigen  in  Luft  (/o)  benutzt  wurden, 
d.  h.  es  wurde  gesetzt:  A^iA»  einem  Constanten  Brechungs* 
ezponenten.  Dies  ist  f&r  nicht  zu  grosse  Abstände  der  Liter- 
ferenzstreifen  gestattet  Der  dadurch  entstandene  Fehler  lasst 
sich  beurtheilen  nach  demjenigen,  den  man  begdit,  wenn  man 
die  relative  Dispersion  im  Glaspnsma  des  Spectrometers  gegen 
die  eines  Normalspectrums  vernachlässigt,  indem  man  setzt: 
a:X=*  constant,  worin  et  die  Ablenkung  des  der  Wellenlänge 
X  entsprechenden  Strahles  bedeutet.  Dieser  Fehler  wurde  im 
Maximum  etwas  kleiner  als  3  Proc.  der  Grösse  a  gefunden 
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und  fällt  mithin  innerhalb  der  Grenzen  der  Beobachtungs- 
fehler. 

Die  Schwingungsrichtungen  im  Glimmer  seien  durch  die 
Indices  1  und  2  bezeichnet.  Ferner  seien  n^  und  n^  die  zu- 
gehörigen Brechungsexponenten;  a  der  Winkel,  welchen  die 
Polarisationsebene  des  einfallenden  Lichtes  mit  (1)  bildet;  X  die 
Wellenlänge  in  Luft  und  endlich  A  sin  {x)  =  ^  sin  (^/r  —  z/A)  2  n 
die  Verrückung  der  Äethertheilchen  fur  den  einfallenden  Licht- 
strahl. Hierin  bedeute  z  die  Coordinate  seokrecht  zum  Blätt- 
chen mit  dem  Nullpunkt  in  der  oberen  Fläche  desselben. 

Der  ankommende  Lichtstrahl  zerlegt  sich  in  zwei  Theil- 
wellen,  entsprechend  den  beiden  Schwingungsrichtungen.  Jede 
Theil welle  liefert  flir  das  reflectirte  Licht  wieder  je  zwei  Wel- 
len, die  von  der  unteren  und  oberen  Fläche  des  Glimmer- 
blättchens  herrühren.  Es  sei  für  die  Theilwelle  i,  wofiir  nach- 
einander die  Indices  1  und  2  zu  setzen  sind,  und  flir  z  =  0: 
a{  sin  {x  +  y /)  die  Aetherverrückung  flir  den  an  der  oberen 
Fläche,  a/' sin  (x  +  f^")  flir  den  an  der  unteren  Fläche  und 
cii  %m{x  +  (f)  für  den  im  ganzen  reflectirten  Strahl;  dann  ist: 

üi  sin  [x  -t-  (f)  =  a{  sin  [x  +  qp')  +  aC  sin  [x  +  y"). 

Hieraus  folgt:     a-^  =  a{^  +  aC^  +  2a{  a{'  cos  [tp'  —  y"). 

Darin  ist: 

(2dni  \ 

cf  =ny         9/    =  —  \-j-  +  J 1 2n^ 

wenn  d  die  Dicke  des  Gümmerblättchens  und  A  die  an  der 
hinteren  Fläche  desselben  stattfindende  Phasenänderung  be- 
deutet. Da  das  Azimuth  der  ersten  und  zweiten  Theilwelle 
flir  den  einfallenden  Strahl  bezügUch  coscf  und  sine;  ist,  so 
kann  man  setzen: 

2aj'oj"  ==  u^  cos^a,  2a^a^'  =  a^  sin^«, 
worin  a^  und  cc^  die  Keflexionsconstanten  flir  die  beiden  Schwin- 
gungsrichtungen enthalten  und  einander  nahezu  gleich  sind.  Die 
Intensität  des  gesammten  reflectirten  Lichtes  ist  a^ssa^^  +  ag*' 
Die  den  Interferenzstreifen  zugehörigen  Wellenlängen  werden 
dann  aus  der  folgenden  Gleichung  gefunden: 

'dl'  """• 
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YernachläBsigt  man,  wie  oben  gesagt,  die  Dispersion,    so 
ergibt  sich  hieraus  die  Bedingung: 

c?i Wj  cos^ u  sin ( — r^  +  A\2n 

+  u^n^  sin'-a  sin(^  +A^2n^  0.  ' 

Wenn  man  die  beiden  Sinus  je  nach  zwei  Winkeln  ent-     I 
wickelt,  indem  man  setzt:  ! 

2dn^  +  AX  «  [(f  (7*1  +  ng)  +  J  A]  +  [rf [n^  -  n^)]  \ 

und:        2dn^  +  Al^  [(i{n^  +  n,)  +  A'k'\  +  [dUji^  —  7*3,)] 
lässt  sich  (1)  auf  die  Form  bringen: 

(2)  ^iSin(rf(7?.i  +  n2)  +  2ii)^+^2COs(rf(7ij+7i2)+ziA)^=0. 

Setzt  man  nun  noch: 

A^^  A  cosd2ff,        A^^  A  sind2;i, 
so  geht  die  Gl.  (2)  über  in: 

(3)  A  sin i^^S^h^^  +  A  +  Ö^2n^  0. 
S  wird  bestimmt  durch  die  Gleichung: 

(4^        tff  5   2n^  r^<^(»i  — «1)2^1  tti«t  cos'ct  —  tt^n^sin*«  ^ 
^  ^  ^     '  L  ^  J  «1^1  cos*«  +  a8»2  siö*« 

Zur  Vereinfachung  der  Formeln  werde  noch  eingeführt  der 
mittlere  Brechungsexponent  für  Glimmer: 


»i  +  Jij 


imd  die  der  Einheit  nahezu  gleiche  Grösse: 

(3)  geht  dann  über  in: 
(3,)  A%m{^-  +  A  +  S\2n^i)  und  (4)  in: 

(4.) .      tg^.2.^|^|:-^tg^(--7->^-. 

Aus  (3»)  ergibt  sich  für  die  den  Interferenzstreifen  ent- 
sprechenden Wellenlangen  die  Bedingung: 

v h  ^  +  o  =  TW  . 
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worin  m  eine  ganze  Zahl  bedeutet.  Zur  Bestimmung  von  J 
dienen  wieder,  drei  Interferenzstreifen  entsprechend,  die  drei 
Gleichungen: 

—       +  d«  «  W2  ,  +  d„  +  i  =  TW  +  1  , 

.,         4- ^  +  Ö«+l  =  »*  +  1- 
*«  +  ! 

Die  d»  berechnen  sich  aus  der  GL  (4»).  Ist  in  dieser  der 
erste  Factor  auf  der  rechten  Seite  =  0  oder  1 ,  so  ist  5  =  0 
oder  mit  k  umgekehrt  proportional.  In  beiden  Fällen  erhält 
man  J  =  {Xmßm+i) .  ((^+i  —  A«)/(A«  -  iw+i)),  d.L  den  gleichen 
Werth,  wie  wenn  der  Glimmer  nicht  doppelbrechend  wäre.  Im 
allgemeinen  haben  aber  die  S  verschiedene  Werthe,  die  nicht 
mit  ),  umgekehrt  proportional  sind.  Es  kommt  indess  nur  auf 
die  Unterschiede  der  J  an,  da  man  einen  der  Wei-the  mit  m 
zu  einer  neuen  Grösse  m  verschmelzen  kann,  was  an  der  For- 
mel für  J  nichts  ändert.  Bei  meinen  Versuchen  war  3  stets 
kleiner  als  1.  Für  einen  besonders  ungünstigen  Fall,  nämlich 
dass  der  erste  Factor  auf  der  rechten  Seite  von  (4.)  den 
Werth  V2  erhält,  und  dass  d.2n  in  der  Nähe  von  3;r/4  liegt, 
habe  ich  (^m-hi  —  ä^)  durch  Rechnung  =0,01  gefunden;  dies 
würde  in  der  Bestimmung  der  Lage  eines  Interferenzstreifens 
einem  Versehen  um  0,01  Streifenbreiten  entsprechen,  das  inner- 
halb der  Grenzen  der  Beobachtungsfehler  fällt.  Die  Doppel- 
brechung im  Glimmer  ist  demnach  bei  Anwendung  von  pola- 
risirtem  Lichte  mit  beliebigem  Azimuth  und  somit  auch  bei 
Anwendung  von  natürlichem  Licht  ohne  merklichen  Einfluss 
auf  die  Bestimmung  der  Phasenänderung  J. 

c.  Weitere  Versuche.  —  Der  auffällige  Gegensatz 
zwischen  den  Beobachtungen  von  Wernicke  und  den  meinen 
bewog  mich,  noch  weitere  Versuche  unter  abgeänderten  Be- 
dingungen anzustellen.  Zunächst  wurden  die  Glimmerblättchen 
durch  Glasblättchen  ersetzt.  Es  wurde  auch  auf  solchen  Silber 
durch  Zerstäuben  niedergeschlagen.  An  den  Stellen,  wo  das 
zur  Herstellung  der  Grenze  Silber- Luft  dienende  Blättchen 
nicht  glatt  aufgelegen  hatte,  und  sich  daher  eine  keilförmige 
Silberschicht  gebildet  hatte  (vgl.  p.  651),  sah  man,  wie  bei  den 
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Versuchen  mit  Glimmer  die  Luftmterferenzen  über  etwa  drei- 
Tiertel  Streifenbreiten  hinweg  nach  Both  zu  mit  den  Silber- 
interferenzen zusammenhängen  (Fig.  13). 

Um  auch  far  chemisch  niedergeschlagenes  Silber  den  Grong 
der  Fhasenänderung  zu  prüfen,  stellte  ich  einen  Eeil  auf  die 
folgende  Weise  her.  Ein  Glasblättchen  wurde  schräg  in  eine 
Versilberungsflüssigkeit  eingetaucht  (s.  Fig.  14).  Von  den  zwei 
sich  bildenden  Menisken  benetzte  der  untere  das  Blättchen  auf 
eine  grössere  Strecke  hin  als  der  obere.  Der  Silberkeil,  der 
an  der  Stelle  des  Meniskus  auf  der  unteren  Seite  entstand, 
wurde  zur  Untersuchung  benutzt  Die  auf  solche  Weise  her- 
gestellten Keile  zeigen  zwar  in  der  Regel  auch,  wie  die  durch 
Anwendung  von  Cylinderlinsen  gewonnenen  periodische  Schwan- 
kungen der  Dicke.  Indess  konnte  bei  den  untersuchten  Spie- 
geln durch  Ueberflihrnng  in  Jodsilber  nachgewiesen  werden, 
dass  der  Keil  an  seiner  dünnsten  Stelle,  auf  die  es  hier  allein 
ankommt,  mit  der  Dicke  0  ansetzt  und  dann  allmählich  an 
Dicke  zunimmt.  Auch  hier  erhielt  ich  dieselbe  Erscheinung 
wie  früher  (Fig.  13).  Die  Luftinterferenzen  waren  mit  den 
Silberinterferenzen  nach  Roth  zu  durch  einen  Bogen  verbun- 
den, der  über  etwa  dreiviertel  Streifenbreiten  hinwegging.  Fragt 
man  nach  der  Ursache  der  Abweichung  des  Resultates  von 
Wernicke  von  dem  meinen,  so  liegt  die  folgende  Vermuthung 
nahe:  Wernicke  gibt  an,  dass  wenn  anstatt  des  Silbers  ein 
transparentes  Medium  von  grösserem  Brechungsvermögen  als 
dem  des  Glases  die  Lamelle  begrenzte,  die  Verschiebung  der 
Interferenzstreifen  dieselbe  Richtung  haben  würde  wie  bei 
Silber.  Es  wird  später  gezeigt  werden  (§  10),  dass  auch  bei 
Schichten  transparenter  Medien  die  Verschiebung  der  ihnen 
entsprechenden  Interferenzstreifen  bei  zunehmender  Dicke  der 
Schicht  nach  dem  rothen  Ende  des  Spectrums  zu  erfolgt  Hat 
also  Wernicke  die  untersuchten  Silberblättchen  in  Jodsilber 
verwandelt  und  die  Richtung  der  Verschiebungen  im  selben 
Sinne  wie  zuvor  gefunden,  so  stehen  seine  Beobachtungen  mit 
den  meinen  im  Einklang.  Wernicke  hat  sich  dann  nur  in 
der  Dicke  seiner  Blättchen  geirrt. 

Es  dürfte  somit  kein  Zweifel  mehr  darüber  vorhanden  sein, 
dass  die  Verschiebung  der  Silberinterferenzen  nach  Roth  und 
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nicht  nach  Violett  erfolgt  Was  bedeutet  nun  dieses  Verhalten? 
—  Wenn  man  die  Dicke  der  Silberschicht  von  Null  bis  zur 
Undurchsichtigkeit  wachsen  lässt^  so  ändert  sich  die  Phase  des 
am  Silber  refiectirten  Lichtes  ebenso,  als  ob  das  Glimmer- 
blättchen  an  Stelle  der  Silberbelegung  fortwährend  an  Dicke 
zugenommen  hätte,  d.  h.  als  ob  das  Licht  fortwährend  einen 
grösseren  Weg  zurückgelegt  haben  würde.  Nennt  man  nun 
eine  Aenderung  der  Phase  bei  Reflexion  eines  Lichtstrahles  an 
der  Grenze  zweier  Medien  eine  Verzögerung  oder  Beschleu- 
nigung, je  nachdem  der  Strahl  sich  so  verhält,  als  hätte  er 
einen  grösseren  oder  kleineren  Weg  zurückgelegt,  als  den  von 
einem  Strahl  durchmessenen,  welcher  an  der  geometrischen 
Grenze  der  beiden  Medien  reflectirt  wird,  so  folgt:  Die  Re- 
flexion an  Silber  bedingt  gegenüber  derjenigen  an 
Luft  und  folglich  auch  absolut  genommen^)  eine  Pha- 
senverzögerung von  etwa  dreiviertel  Wellenlängen 
und  nicht  eine  Beschleunigung  von  einer  viertel  Wel- 
lenlänge. Würde  der  Brechungsexponent  des  Silbers  grösser, 
als  derjenige  des  Glases  sein,  so  könnte  man  auch  sagen:  die 
Absorption  bewirkt  bei  Silber  eine  Phasenverzögerung  des 
refiectirten  Lichtes  von  einer  viertel  Wellenlänge  —  nämlich 
gegenüber  der  Phasenänderung  bei  Reflexion  im  optisch  dün- 
neren am  dichteren  Medium.  In  diesem  Sinne  ist  das  zweite 
oben  angeführte  Citat  von  Wernicke  zu  verstehen:  „Die 
Absorption  bewirkt  im  Silber  eine  Phasenverzögerung  von 
nahezu  90®."  Damit  steht  aber  das  erste  Oitat  im  Wider- 
spruch, wonach  bei  zunehmender  Dicke  des  Silbers  sich  die 
Interferenzstreifen  für  Silber  nach  dem  violetten  Ende  des 
Spectrums  verschieben.  Wäre  das  der  Fall^  so  müsste  man 
schliessen:  die  Phasenänderung  ist  eine  Beschleunigung  Die 
mitgetheflten  Versuche  zeigen  nun,  dass  bei  zunehmender  Dicke 
des  Silbers  die  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  für  Silber 
nach  dem  rothen  Ende  des  Spectrums  erfolgt.    Man  darf  also' 


1)  Da88  bei  B^flezion  im  optisch  dichteren  am  optisch  dännerea 
Medium  keine  Phasenänderong  eintritt,  folgt  aus  dem  Fr  e  an  ersehen 
(Pogg.  Ann.  £rgbd.  2«  p.  345.  1845)  und  dem  Lloyd' sehen  (Pogg.  Ann. 
45«  p.  95.  1838)  Spiegeiversuche  und  aus  dem  Dunkelbleiben  des  Centrums- 
der  Newton 'sehen  Binge. 

Ann.  d.  Pliys.  u.  Ch«m.   N.  F.  XXXI.  42 
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jetzt  mit  Recht  schliessen:   Die  Phaseirnndeniog  bei  Reflexion 
an  Silber  ist  eine  Yerzogenuig. 

§  9.    Das  Verhalten  durchsichtiger  Körper. 

Da  es  zunächst  von  hohem  Interesse  war,  die  nunmehr 
für  Silber  entschiedene  Frage  fur  durchsichtige  Körper  zb 
untersuchen,  bei  denen  die  Phasenänderung  eine  halbe  Welleor 
länge  beträgt,  wurden  einige  der  benutzten  Silberblättchen  in 
Jodsilber  verwandelt  Auch  hier  sah  man  jetzt,  wenn  man 
von  dünneren  zu  dickeren  Schichten  überging,  die  Jodsilber- 
interferenzen sich  gegen  die  Luftinterferenzen  nach  Roth  zn 
yerscbieben;  aber  die  Verschiebung  hielt  nicht  inne  bei  eioer 
halben  Streifenbreite,  sondern  ging  weiter,  sodass  die  Jodsilber- 
streifen die  anderen  sogar  mehrfach  überholten.  Da  der  Ver- 
schiebung bei  den  anfangs  untersuchten  Blättchen  keiobe  Greaze 
gesetzt  war,  so  stellte  ich  dickere  conusformige  Jodsilber- 
schichten  her.  Hier  bot  sich  nun  folgende  Erscheinung  dar. 
Zuerst  überholten  die  Jodsilberinterferenzen  die  Luftinterferen- 
zen mehrfach  wie  zuvor;  dann  fingen  sie  aber  an  zeitweise 
undeutlich  zu  werden  und  verschwanden;  etwa  ein  viertel  Strei- 
fenbreite gegen  die  Lufünterferenzen  nach  Roth  zu  verschoben 
tauchten  sie  wieder  aui^  gingen  etwa  bis  zu  dreiviertel  Streifen- 
breiten und  verschwanden  wieder;  wenn  sie  wieder  auftauchen, 
sind  sie  aber  bereits  weiter  gegen  Roth  zu  verschoben  als 
vorher  und  verschwinden  früher;  schliesslich  sind  sie  überhaoirt 
nur  noch  nahezu  in  der  Mitte  zwischen  zwei  Lufdnterferesz- 
streifen  zu  sehen  und  bleiben  zuletzt  in  dieser  selbst  stehei 
ohne  wieder  undeutUch  zu  werden.  Im  blauen  Theile  des 
Spectrums  wurde  die  definitive  Stellung,  die  also  eine  halbe 
Streifenbreite  gegen  diejenige  der  Luftinterferenzen  verschoben 
ist,  bei  einer  geringeren  Dicke  des  Jodsilbers  erreicht,  als  im 
rothen.  Es  wird  gezeigt  werden,  dass  dies  von  der  grosseren 
Undurchsichtigkeit  des  Jodsilbers  für  blaue  Strahlen  herrührt 

Aehnlich  verhalten  sich  Kupferoxydspiegel,  welche  durch 
Zerstäuben  einer  Kupferelectrode  in  Sauerstoff  erhalten  wurden. 

Was  hat  diese  Erscheinung  zu  bedeuten?  Soll  man  an- 
nehmen, dass  die  Fhasenänderung  bei  durchsichtigen  Körpern 
^'iner  Verzögerung  von  einer  grösseren  ungeraden  Anzahl  Ton 
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halben  Wellenlängen  entspricht?  Diese  Annahme  erwies  sich 
bald  als  unhaltbar.  Bei  dünneren  Jodsilberschichten  betrug 
nämlich  die  Verschiebung  der  Streifen  gerade  an  den  Stellen 
eine  Anzahl  von  ganzen  Streifenbreiten,  wo  gleichzeitig  die 
Interferenzminima  auftraten^  die  der  Jodsilberschicht  allein 
entsprachen,  d.  h.  die  Erscheinung  war  so,  als  ob  das  an  der 
vorderen  Glimmerfläche  reflectirte  Strahlenbündel  nicht  mit 
dem  an  der  hinteren  Grlimmerfläche|  sondern  mit  dem  an  der 
hinteren  Fläche  der  Jodsilberbelegung  refiectirten  zur  Inter- 
ferenz gelangte,  um  einen  besseren  Einblick  in  diese  Vor- 
gänge zu  erhalten,  habe  ich  zunächst  einen  anderen  Weg  ein- 
geschlagen. 

IV.    Die  Interferens  dreier  Strahlenbündel,  welche  an  zwei 

aneinander   grenzenden   durohsiohtigen   Lamellen   senkreoht 

refleotirt  sind. 

§  10.    Besclireibung  der  Erscheinung  und  Theorie  derselben. 

Es  wurde  auf  einem  dünnen  Grlimmerblättchen  eine  conus- 
fbrmige  Jodsilberschicht  hergestellt,  welche  in  der  Mitte  ziem- 
lich stark,  nach  aussen  zu  an  Dicke  rasch  abnahm.  Ein  Theil  des 
Interferenzbildes,  das  man  sah,  wenn  man  dieses  Blättchen  vor 
den  Spalt  des  Spectrometers  brachte,  die  Jodsilberseite  vom 
Spalte  abgewandt,  ist  in  Fig.  15  schematisch  dargestellt  Die 
schärferen  und  engeren  Interferenzstreifen  sind  die  durch  das 
Jodsilberblättchen  veränderten  Interferenzen  fiir  Glimmer;  die 
verwascheneren,  breiteren  itQuren  von  der  Jodsilberschicht  allein 
her.  Die  schwach  gezeichneten  Linien  beaeichnen  die  Lage 
der  Interferenzstreifen,  welche  auftreten  würden,  wenn  die  Jod- 
silberschicht nicht  vorhanden  wäre.  Dieses  Bild  zeigt  die 
Erscheinungen  nebeneinander,  die  vorher  nacheinander  gesehen 
wurden  und  im  vorigen  Paragraphen  beschrieben  sind.  Im 
Bothen  ziehen  die  Glimmer- JodsUberinterferenzen  in  der  Figur 
ununterbrochen  von  rechts  unten  nach  links  oben;  das  ent- 
spricht einer  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  um  mehrere 
Streifenbreiten  gegen  die  Glimmer-Luftinteiferenzen.  Die  Glim- 
mer-Jodsilberinterferenzen sind  an  den  Stellen  geknickt,  wo  sie 
von  den  Jodsilberinterferenzen  durchsetzt  werden;  an. diesen 
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Stellen  also  geht  die  Fhasenandemng  am  raschesten  vor  sich. 
Im  Grünen  sind  an  den  nämlichen  Stellen  die  Grlimmer-Jod- 
silberinterferenzen  unterbrochen,  d.  h.  hier  werden  die  Into- 
ferenzen  bisweilen  undeutUch,  treten ,  gegen  die  Interferenzen 
Grlimmer-Luft  ein  wenig  nach  Roth  zn  verschoben,  wieder  aof 
und  gehen  dann  noch  weiter  nach  Roth  zu,  um  wieder  zu  ver- 
schwinden. Mehr  nach  Blau  zu  werden  die  Interferenzen  immer 
steiler,  bis  sie  im  Yioletf  ganz  aufrecht  stehen  in  der  Mitte 
der  Streifen  Grlinmier-Luft.  Im  wesentlichen  die  gleiche  £r- 
scheinung  beobachtete  ich  bei  anderen  auf  Glimmer  niederge- 
schlagenen Jodsilber-  und  Kupferozydspiegeln. 

Diese  verwickelte  Erscheinung  schien  mir  anfangs  mit  der 
Theorie  im  Widerspruch  zu  sein.  Denn  findet  die  Reflexion 
des  Lichtes  genau  an  der  Grenze  zweier  Medien  statt,  so  ist 
die  Erscheinung  anzusehen,  als  erzeugt  durch  eine  Interferes; 
der  drei  Strahlenbündel,  die  von  den  drei  Grenzen  der  beiden 
dünnen  Blättchen  reflectirt  werden.  Paart  man  diese  Bündel 
zu  je  zweien,  so  sollte  man  drei  luterferenzsysteme  erwarten, 
die  sich  einfach  durchkreuzen,  während  man  in  Wirklichkeit 
nur  zwei  sieht,  die  sich  gegenseitig  mit  Knickungen  durch- 
setzen. Hr.  Prof.  Kundt  hat  mich  indess  darauf  aofinerksun 
gemacht,  dass  dieser  Schluss  nicht  gerechtfertigt  ist,  weil  die 
drei  construirten  Paare  von  Strahlenbündeln  nicht  voneinander 
unabhängig  sind.  In  der  That  lässt  sich  die  Erscheinung  von 
der  Theorie  vollständig  wiedergeben.  Dieselbe  verläuft,  wie 
die  folgende  Rechnung  zeigen  wird,  gerade  so,  als  ob  jede 
Reflexion  an  der  geometrischen  Grenze  zweier  aneinander 
stossender  Medien  stattfände  mit  einer  Phasenänderung  des 
Strahles  von  Null,  bezüglich  einer  halben  Wellenlänge,  je 
nachdem  das  zweite  Medium  optisch  dünner  oder  dichter  ist, 
als  das  erste. 

Die  Yerrückung  der  Aethertheilchen  sei  für  den  aufEülen* 
den  Strahl  A  sin(^/T  — z/>Lo\  worin  z  die  Coordinate  senkrecht 
zur  Richtung  des  Blättchens  und  mit  dem  Anfangspunkte  in 
der  Ebene  desselben  und  Aq  die  Wellenlänge  in  Luft  bedeaten 
möge.  Es  seien  im  Folgenden  Y^y  Aetherverrückungen;  ^a 
Amplituden.  Die  Indices  1,  2,  3  mögen  sich  bei  diesen  Grössen 
auf  die  drei  Grenzen  der  beiden  Blättchen  beziehen  (s.  Fig.  16). 


Digitized  by 


Googk 


Phasenänderunff  bei  Reflexion.  661 

Bei  den  Grössen  d  und  A  indes  sollen  sich  die  Indices  1  und 

2  auf  Glimmer,  bezüglich  Jodsilber  beziehen. 

Der  im  ganzen  von  den  Blättchen  reflectirte  Strahl  kann 
zunächst  als  zusammengesetzt  betrachtet  werden  aus  zwei 
Strahlen,  von  denen  der  eine  an  der  Fläche  1  reflectirt  ist 
und  der  zweite  selbst  wieder  aus  zwei  Einzelreflexionen  2  und 

3  besteht.    Für  z  =  0  und  den  ersten  dieser  Strahlen  ist: 

P;-^,sin(|-j)2;r, 
für  den  zweiten: 

Die  Intensität  des  im  ganzen  reflectirten  Strahles  ist  dann: 

A^  wird  ein  Minimum,  wenn  {2d^ll{)  +  {dl2n)  =  w,  d.  h. 
gleich  einer  ganzen  Zahl  wird.  Die  A^,  welche  dieser  Glei- 
chung genügen,  entsprechen  den  Glunmerinterferenzen.  Fände 
die  Reflexion  an  der  hinteren  Glimmerfläche,  anstatt  an  Jod- 
silber, an  Lufb  statt,  so  wäre  ^  =  0.  d  ist  also  die  durch  das 
Jodsilber  bedingte  Fhasenänderung  imd  numeriscli  gleich  der 
dadurch  verursachten  Verschiebung  der  .Interferenzstreifen. 
S  ergibt  sich  aus  der  Gleichung  i^2'=y2  +^3?  worin  y^  und 
^3  den  Einzelreflexionen  2  und  3  entsprechen,  es  ist: 

y2=:«jSin(-^-^-jj2;r, 

y3==«3sm^-^--j^«-JJ2;r. 
Hieraus  findet  man: 

(2)  ^-i^;  Ä»J. 

Ausser  der  Lage  kommt  noch  die  Deutlichkeit  der  Inter- 
ferenzstreifen in  Frage;  diese  wird  bestimmt  durch  das  Yer- 
hältniss  {A^ :  A^)  der  zur  Interferenz  gelangenden  Strahlen.  Aj^ 
ist  eine  Constante;  nur  A^  ändert  sich  mit  der  Dicke  des 
Jodsilberblättchens,  und  zwar  ist: 


Digitized  by 


Googk 


662  O.   JViener. 

(3)  ^2*  «  «2*  +  «3*  —  2^2  ^3  COS  9^. 

Die  Abhängigkeit  der  Phasenänderung  von  der  Dicke  des 
Jodsilberblättchens  wird  wesentlich  bestimmt  durch  den  Para- 
meter k.  Derselbe  ist  für  geringe  Dicken  klein,  weil  der  Unter- 
schied der  Brechungsexponenten  von  Luft  und  Jodsilber  grösser 
ist  als  der  von  Glinmier  und  Jodsilber,  und  die  Absorption  in 
dem  letzteren  noch  verschwindend.  Bei  wachsender  Dicke  wird 
\  aber  die  Absorption  im  Jodsilber  beträchtlich;  es  nimmt  dann 

03  ab  und  k  zu.    So  lange  k  klein  ist,  kann  man  mit  einer 
I    »  gelingen  Correction  setzen:  S  =  tp.    D.  h.  anfangs  nimmt  die 

«,  Phasenänderung  mit  d^  fast  proportional  zu.    Die  Interferenzen 

verschieben  sich  so,  als  ob  die  Dicke  des  Glinmierblattcbens 
um  eine  im  Vcrhältniss  der  Wellenlängen  stehende  Dicke  des 
Jodsilberblättchens  zunähme.  Bei  wachsender  Dicke  nimmt  k 
zu,  und  die  Abweichung  von  diesem  Verhalten  wird  grösser. 
Fragt  man,  wann  die  Aenderung  von  ö  mit  d^  am  grössten  ist, 
so  lehren  die  Formeln  (1)  und  (2),  dass  dies  dann  geschieht 
wenn  2d^^mL^  ist.  Die  diese  Gleichung  befriedigenden  ü, 
machen  aber  gleichzeitig  A^^  nach  Formel  (3)  zu  einem  AG- 
nimum  und  entsprechen  den  für  Jodsilber  allein  auftretenden 
Interferenzen.  D.  h.  die  Glimmerinterferenzen  ändern  ihre 
Lage  bei  gleichbleibender  Dickenänderung  des  Jodsilberblätt- 
chens am  raschesten  an  den  Stellen,  wo  sie  von  den  Jodsilber- 
interferenzen durchsetzt  werden;  eine  Folgerung,  welche  mit 
der  Beobachtung  (s.  Fig.  16)  im  Einklänge  steht. 

Ist  k  nahezu  =  1,  so  dass  man  setzen  kann:  k  =r  cos  f. 
worin  e  einen  kleinen  Winkel  vorstellt,  so  ergeben  sich  fttr  ^ 
und  b  die  folgenden  zugehörigen  Werthe: 

<p     i        8  n  2n  —  e  2;i 

^     •        2"  ^  2  ^"^ 

Während  sich  also  (f  um  26  ändert  in  der  Nähe  tod 
(^  s  0,  ändert  sich  S  um  n.  Gleichzeitig  wird  aber  A^  nahen 
gleich  Null  Daraus  folgt,  dass  die  Interferenzen  ftir  (p^2mn 
oder  2d2^mk  nicht  mehr  zu  erkennen  sein  werden.  Ekrst 
wenn  (p  und  mit  ihm  S  wieder  grösser  geworden,  nimmt  auch 
A2  wieder   zu;  d.  h.  dann  tauchen   die  Interferenzen   wieder 
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auf»  verschieben  sich  nach  dem  Rothen  (da  6  mit  ip  imd  </, 
wächst),  um  nachher  wieder  zu  verschwinden*  Für  A  «=  1  und 
(f  =  0  macht  d  einen  Sprung,  indem  es  sich  plötzlich  um  ti 
ändert.  Ist  k  ein  wenig  grösser  als  1,  so  dass  man  setzen 
kann:  ä«  (1/cos«),  worin  «  wieder  einen  kleinen  Winkel  vor- 
stellt, so  erhält  man  für  rp  und  S  die  folgenden  zugehörigen 
Werthe: 

ip    ',  B  n  2n  —6  271 

In  diesem  Falle  pendelt  also  bereits  d  um  den  Werth  n 
hin  und  her,  wie  die  Interferenzen  um  die  Mittellage  zwischen 
zwei  luterferenzstreifen  Glimmer-Luft.  Man  sieht  indess  nur 
die  Verschiebung  nach  Both  und  nicht  die  in  der  umgekehrten 
Richtung,  weil,  tux  (p  ^2m7ij  ^  ein  Minimum  wird,  die  Inter- 
ferenzen daher  undeutlich  werden.  Wie  man  leicht  aus  For- 
mel (1)  erkennt,  werden  die  Grenzen,  innerhalb  deren  ö  bei 
wachsendem  h  schwankt,  immer  engere,  bis,  ftir  A  =«  oo,  d  den 
Constanten  Werth  n  annimmt.  D.  h.  bei  grösserer  Dicke  des 
Jodsilberblättchens  bleiben  schliesslich  die  Interferenzstreifen 
Glimmer-Jodsilber  in  mitten  je  zweier  Streifen  Glimmer-Luft 
stehen,  wie  das  auch  beobachtet  wurde.  Die  Theorie  stimmt 
somit  zunächst  qualitativ  vollständig  mit  dem  Experiment  über- 
ein. Im  Folgenden  werden  auch  Messungen  mitgetheilt,  welche 
diese  Uebereinstimmung  darthun. 

Die  am  AnÜEing  des  vorigen  Paragraphen  aufgeworfene 
Frage  kann  jetzt  beantwortet  werden.  Es  hat  sich  herausge- 
stellt, dass  schon  von  den  dünnsten  Jodsilberschichten  an  die 
Erscheinung  so  verläuft,  als  ob  bei  der  Reflexion  in  Glimmer 
an  Jodsilber  eine  Phasenänderung  von  einer  halben  Wellen- 
länge eintritt.  Dieselbe  rührt  somit  weder  von  einer 
Verlängerung  noch  einer  Verkürzung  des  vom  Lichte 
zurückgelegten  Weges  her  und  kann  demnach  nur  als 
die  Folge  einer  Umkehr  der  Schwingungsrichtung 
in  der  reflectirenden  Fläche  aufgefasst  werden. 
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§.  11.    Verwerthung  der  beschriebenen  Interferenzerschei- 
nungen  £u  einer  Methode  der  Dickenbestimmnng,  weicheeine 
Silberschicht  von  der  Dicke  eines  Milliontejmillimeters  der 
Messung  noch  eben  zugänglich  macht 

Im  vorigen  Paragraphen  wurde  gezeigt,  dass  die  Ver- 
schiebung der  Interferenzstreifen  bei  Glimmerblättcben,  wenn 
die  zweite  Refleidon  an  sehr  dünnen  Jodsilberschichten  statt- 
findet, deren  Dicke  nahezu  proportional  ist.  Diese  Thatsache 
kann  dazu  benutzt  werden,  die  Dicke  von  Silberblättchen  za 
bestimmen  von  einer  Feinheit,  bei  der  andere  Methoden  ya- 
sageiL  Denn  die  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  ist  noch 
messbar  bei  keilförmigen  Schichten,  welche  kaum  mehr  eines 
unterschied  der  Färbung  an  verschiedenen  Stellen  aufweisen, 
deren  Dicke  somit  durch  die  Färbung  kaum  mehr  zu  ermitteh 
sein  dürfte.  Um  eine  Vorstellung  zu  bekommen,  wie  weit 
diese  neue  Methode  reicht,  überlege  man,  dass  eine  Ve^8clli^ 
bung  der  Interferenzen  um  eine  Streifenbreite  der  Dicke  ein^ 
Jodsilberblättchens  von  einer  halben  Wellenlänge  in  Jodsiite 
oder  etwa  ein  viertel  Wellenlänge  in  Luft  entspricht,  einer 
Dicke  der  ursprünglichen  Silberschicht  also  von  etwa  \% 
Wellenlänge.  Unter  günstigen  Verhältnissen  wird  man  nun 
eine  Verschiebung  von  ^/g^  Streifenbreite  noch  eben  walff- 
nehmen  können.  Einer  solchen  Verschiebung  entspricht  eine 
Silberdicke  von  1/16  .30  =  1/480  Wellenlänge  in  Luft  IW 
diese  Verschiebung  ftlr  eine  Farbe  statt,  deren  Wellenlänge 
=  480fijLi,  so  erhellt,  dass  eine  Silberschicht  von  der  Dicke 
eines  Milliontelmillimeters  noch  eben  der  Messung  zugänglich  ist 

Mit  Beibehaltung  früherer  Bezeichnungen  ist: 
2rfj  7*1  =  w  A«  ==  (w  +  1)  /.,«  +1, 

Es  ist  aber  (s.  p.  661): 

(2)  tgd=      "^"^  ,  ,  worin: 

(3)  </^  =  ',4-^^'^;         Ä  =  ^. 
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Die  Grösse  S  berechnet  sich  nach  Formel  (1);  mit  Hülfe 
Yon  k  kann  daraus  q>  und  somit  d^  bestimmt  werden.  Ausser 
den  Brechungsexponenten  för  Glimmer  und  Jodsilber  ist  zur 
Ermittelung  von  k  noch  der  Absorptionsco^fficient  des  Lichtes 
erforderlich.  Derselbe  wurde  für  eine  Jodsilberlamelle  be- 
stimmt. Wegen  der  stärkeren  Absorption  der  blauen  Strahlen 
wurden  diese  bei  der  Dickenbestimmung  meist  ausgeschlossen. 
Für  rothe  Strahlen  und  eine  Jodsilberdicke  von  100  m^u  hat  k 
etwa  den  Werth  0,4.  Bis  zu  dieser  Dicke  beträgt  die  DiflFerenz 
von  (p  und  S  im  Maximum  Vs  9- 

Die  Bestimmung  der  Dicke  d,^  des  Jodsilberblättchens 
geschah  nun  in  folgender  Weise.  Es  wurde  f&r  bestimmte 
Farben  und  für  verschiedene  Werthe  d^  nach  den  obigen 
Formeln  d  ausgerechnet  und  als  Function  von  d^  graphisch 
dargestellt  Aus  den  beobachteten  8  konnte  dann  d^  an  den 
Curven  unmittelbar  abgelesen  werden.  Um  einen  Einblick  in 
die  Genauigkeit  der  Methode  zu  geben,  sind  in  Tabelle  8  die 
an  verschiedenen  Stellen  einer  keilförmigen  Jodsilberschicht 
ausgeführten  Dickenbestimmung  zusammengestellt.  Ueberein- 
anderstehende  Zahlen  geben  fOr  dieselbe  Stelle  Werthe,  welche 
aus  Verschiebungen  der  Interferenzen  in  Nähe  der  Linien  C 
und  E  ermittelt  sind. 

Tabelle  8. 

C         11,9         11,8         22,5         86,8         33,3  50,2  73,3  75,8 

E  8,6         12,6         22,5         36,5         40,4  50,9  67,0  68,9 

Die  Abweichungen  zweier  zugehörigen  Werthe  bleiben  mit 

Ausnahme  derjenigen  für  die  dünnste  Stelle  unter  20  Proc.   Für 

eine  Schicht  von  grösserer  Dicke  kann   die  Methode  durch 

die  von  Wernicke  controlirt  werden.    Ich  erhielt  nach  der 

neuen  Methode  für  die  Dicke  einer  Jodsilberschicht  die  Werthe: 

C  125,  P'  HO 

nach  Wernicke:  113. 

§  12.  Wie  gering  darf  die  Dicke  einer  Silberschicht  sein,  die 
man  noch  eben  wahrnehmen  kann? 

Die  soeben  angegebene  Methode  macht  es  möglich,  eine 
Antwort  auf  diese  Frage  zu  finden.  Es  wurden  unter  den- 
selben Verhältnissen  zwei  Silberspiegel,  ein  ziemlich  dicker  und 
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ein  sehr  dünner,  auf  Glimmerblättchen  mit  gerader  Begren- 
zungslinie (vgl.  p.  649)  hergestellt.  Bei  der  Herstellung  des 
letzteren  war  der  Inductionsapparat  nur  wenige  Secunden  in 
Thätigkeit.  In  der  Mitte  des  Spiegels,  d.  h.  unter  dem  Fuss- 
punkt  der  Kathode  war  dann  ein  deutlicher  Silberbeschlag  zu 
erkennen;  nach  aussen  zu  aber  wurde  die  Grenze  der  Belegung 
auf  dem  Glimmerblatt  verwaschen. 

Der  Abstand  derjenigen  Stelle  (0)  von  der  Mitte  des 
Spiegels,  wo  die  Grenze  bei  günstiger  Beleuchtung  noch  eben 
zu  erkennen  war,  wurde  gemessen.  Eine  unmittelbare  Dicken- 
bestimmung dieser  Stelle  konnte  nicht  ausgeführt  werden,  da 
hier  keine  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  mehr  zu  er- 
kennen war.  Eine  ziemlich  genaue  Schätzung  l^st  sich  aber 
erreichen,  wenn  man  annimmt,  dass  die  Dicken  der  beiden 
unter  gleichen  Verhältnissen  hergestellten  Spiegel  in  gleichen 
Abständen  vom  Fusspunkt  der  Kathode  überall  im  gleichen  Ver- 
hältniss  stehen.  Um  die  Richtigkeit  dieser  Annahme  zu  pr&fen, 
wurde  die  Dicke  der  dünneren  Silberschicht  an  zwei  Stellen 
(*,  c)  gemessen,  die  der  dickeren  an  den  entsprechenden.  Ausser- 
dem wurde  sie  an  der  der  Stelle  (a)  des  dünneren  Spiegels 
entsprechenden  ermittelt  Die  Punkte  a,  bj  c  befanden  sici 
in  einem  Abstände  von  dem  Fusspunkt  der  Kathode  bezüglich 
gleich  36,2,  6,8  und  2,2  mm.  Die  Dicken  ergaben  sich  Ar  die 
dickere  (!)  bezüglich  dünnere  (11)  Silberschicht  wie  folgt: 


I  2,1         !         47         I        108 

II  X       \       2,4      ,       6,9 

Bei  Verwendung  der  Werthe  b  und  c  erhält  man  ffir  die 
gesuchte  Dicke  x  die  Werthe: 

0,11     und    0,14, 
nach  oben  zu  abgerundet  0,2.    Es  ist  also  eine  Silberschicht 
noch   wahrnehmbar,    deren  Dicke   nicht  grösser    ist  als  0,2 
Milliontelmillimeter. 

Nun  findet  die  kinetische  Gastheorie  für  den  Molecular- 
durchmesser  verschiedener  Elemente  und  Verbindungen  Werthe, 
die  meist  zwischen  0,1  und  1  ,w.a  liegen.     Van  der  Waals 
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berechnet  beispielsweise  den  Moleculardurchmesser  von  Wasser- 
stofiF  zu  0,14^^.  Nimmt  man  an,  dass  der  Durchmesser  eines 
Silbermolecüls  von  der  gleichen  Grössenordnung  ist,  so  würde 
daraus  folgen,  dass  man  eine  Silberschicht  bereits  wahrnehmen 
kann,  wenn  nur  wenige  Molecule  in  ihr  übereinandergelagert 
sind.  Mit  Sicherheit  kann  man  aber  sagen,  dass  0,2  Milliontel- 
millimeter eine  obere  Grenze  für  den  Durchmesser  eines  Silber- 
molecüls ist. 

Es  möge  noch  erwähnt  werden,  dass  schon  Faraday^) 
dünne  Goldblättchen  hergestellt  hat,  deren  Dicke  er  auf  ein 
Hundertel  Wellenlänge,  also  etwa  5  Milliontelmillimeter  schätzte. 

V.  Genauere  Untersuohung  der  Phasenänderung  des  Liohtes 
bei  Beflexion  an  durohsiohtigen  Metallsohiohten. 

§  13.    Die  Abhängigkeit  der  Phasenänderung  von  der  Dicke 
der  Schicht  und  von  der  Farbe  bei  Silber. 

Da  es  durch  die  in  §  11  beschriebene  Methode  ermöglicht 
war,  die  Dicke  von  Silberschichten  zu  messen,  bei  denen  die 
Phasenänderung  bereits  anfängt,  variabel  zu  werden,  so  schien 
es  Yon  Interesse,  die  Abhängigkeit  der  Phasenänderung  von 
der  Dicke  des  genaueren  festzustellen.  Bei  diesen  durchsich- 
tigen Silberblättchen  verstehe  ich  unter  Phasenänderung  die- 
jenige des  reflectirten  Gesammtstrahles,  einerlei  woher  er 
stammen  mag,  ob  blos  von  den  Grenzen  des  Silberblättchens 
oder  auch  noch  von  einer  Reflexion  aus  dem  Inneren  desselben. 
Füi-  mehrere  conusförmige  Silberblättchen  auf  Glimmer  wurde 
an  verschiedenen  Stellen  und  fttr  verschiedene  Earben  die  Pha- 
senänderung ermittelt  und  jeweils  die  Entfernung  der  unter- 
suchten Stelle  von  dem  Ende  des  Blättchens  durch  Ablesung 
am  Stativ  (vgl.  p.  650)  bestimmt.  Sodann  wurde  die  Ver- 
wandlung in  Jodsilber  und  die  Dickenbestimmung  der  be- 
treffenden Stellen  ausgeführt  genau  nach  der  in  §  1 1  beschrie- 
benen Methode.  Die  Beobachtungen  sind  in  den  folgenden 
Tabellen  zusammengestellt.  Die  Phasenänderungen  sind  in 
Bruchtheilen  einer  Wellenlänge  angegeben.  Die  über  den  ver- 
ticalen  Spalten  stehenden  A  geben  die  Farbe  an,  in  deren 
Nähe  die   Phasenänderung  bestimmt  wurde.     Die  den  hori- 

1)  Faraday,  Pogg.  Ann.  101.  p.  318.  1857. 
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zontalen  Spalten  voranstehenden  d  bezeichnen  die  Dicken  der 
Silberschichten  wie  früher  in  MilliontelmiUimetem. 

T  a  b  e  1 1  e  9. 
Spiegel  Nr.  1. 


a. 

b. 

d 

X»647 

584 

455 

d 

i=647 

512 

439 

0,8 

0,07 

0,11 

0,08     ! 

2,0 

0,80 

0,55 

0.71 

1,8 

0,17 

0,23 

0,58     ! 

2,8 

0,45 

0,58 

— 

2,0 

0,80 

0,48 

0,66     1 

8,0 

0,52 

0,65 

0,73 

2,5 

0,41 

0,54 

0,66     1 

3,5 

0,55 

0,68 

0,71 

3,4 

0,58 

0,63 

0,70     1 

8,7 

0,61 

0,68 

0,73 

8,0 

0,68 

0,66 

0,69     1 

12,1 

0,67 

0,68 

0,69 

12,1 

0,67 

0,70 

0,70 

Tabelle  10. 
Spiegel  Nr.  2. 


A  =  646        584 


455 


5,5 

0,45 

7.4 

0,55 

9,0 

0,58 

11,7 

0,59 

14,2 

0,60 

19,3 

0,60 

58,4 

0,62 

0,55 
0,60 
0,61 
0,62 


0,65 


0,64 
0,66 
0,70 
0,66 


0,67 


Tabelle  11. 
Spiegel  Nr.  8. 


d 


\i=. 


i  =  652 


16,2 
88,2 
76,8 
80,4 


0,52 
0,54 
0,57 
0.66 


581 


0,57 
0,60 
0,61 
0,62 


449 

0,64 
0,61 
11,62 
0,62 


Für  zwei  verschiedene  Dicken  wurde  bei  Spiegel  Nr.  1 
die  Phasenänderung  für  mehrere  über  das  ganze  Spectram 
gleichmässig  yertheilte  Farben  gemessen: 


T 

abelle  12. 

d 

A =683    647     615 

585 

559   534    512 

492 

473  |455 

4391424 

a)  2,0 
b)12,l 

0,27    '  0,30  1  0,87 
-      ;  0,67  1  0,63 

0,41 
0,67 

0,42  *  0,48  1  0,58^ 
0,63  .  0,70  i  0,68 

0,5S 
0,66 

0,62    0,66 
0,68   0,70 

0,71  '  0,76 
0,69  i  0,67 

Zur  Veranschaulichnng  der  Beobachtungen  dienen  die 
Curven  der  Fig.  17.  Zur  Verzeichnung  derselben  wurden  die- 
jenigen Tabellen  benutzt,  die  eine  grössere  Anzahl  von  Punkten 
ergeben. 

So  dienten  die  Werthe  der  Tabelle  9  a  zur  Construction 
der  drei  Ourven  Fig.  17a,  welche  für  die  drei  Farben  im 
Orange  [l  =  647),  Grün  (Ä  =  534)  und  Blau  {l  =  455)  die  Ab- 
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hängigkeit  der  Phasenänderung  von  der  Dicke  der  Silberschicht 
darstelienJ)  Der  Tabelle  10  ist  die  Curve  Fig.  17  b  für  X  =  646 
entnommen.  Beim  Anblick  dieser  Curven  springt  zweierlei 
sofort  in  die  Augen.  Die  Phasenänderung  steigt  anfangs  bis 
zu  einer  Dicke  von  etwa  iuii  (bei  Spiegel  No.  1)  sehr  rasch 
und  wird  bald  nachher  nahezu  constant,  für  Spiegel  No.  2 
etwa  von  einer  Dicke  von  12jlijm  an.  Die  Aenderung  der 
Phasenyerzögerung  geht  bei  Dicken  kleiner  als  4juu  für  Blau 
am  raschesten,  für  Orange  am  langsamsten.  Dies  hat  die  Inter- 
ferenzerscheinung zur  Folge  (Fig.  18),  wie  sie  aus  den  Angaben 
der  Tabelle  12  für  d^2fifjL  ersichtlich  ist.  Für  eine  solche  Dicke 
beträgt  die  Verschiebung  der  Silberinterferenzstreifen  im  Aothen 
etwa  eine  viertel  Streifenbreite  nach  Roth  und  nimmt,  wenn 
man  nach  dem  Violetten  geht,  immer  mehr  zu,  bis  sie  dort 
eine  Grösse  von  etwa  drei  viertel  Streifenbreiten  erreicht  Dieses 
Verhalten  spricht  sich  auch  in  der  Form  des  Bogens  aus,  durch 
welchen  die  Interferenzen  in  Fig.  13  zusammenhängen.  Das 
Mittelstück  dieses  Bogens  ist  im  Kothen  ein  wenig  geneigt, 
während  es  im  Blauen  nahezu  horizontal  verläuft.  Dieses  merk- 
würdige Verhalten  ist  keine  besondere  Eigenthümlichkeit  der 
von  mir  gewöhnlich  benutzten  Spiegel;  denn  die  nämliche  Er- 
scheinung (Fig.  13)  wie  bei  zerstäubtem  Silber  auf  Glimmer 
zeigte  sich  auch  bei  zerstäubtem  Silber  auf  Glas  und  chemisch 
niedergeschlagenem  Silber  auf  Glas. 

Die  verschiedene  Grösse  der  Phasenänderung  für  die  gleiche 
Dicke  bei  verschiedenen  Spiegeln  erklärt  sich  aus  dem  ver- 
schiedenen Grade  der  Verunreinigung  durch  Silberoxyd.  Nament- 
lich bei  Spiegel  No.  3  ist  das  der  Grund,  weshalb  die  Phasen- 
änderung erst  bei  einer  bedeutend  grösseren  Dicke  als  bei  den 
anderen  Spiegeln  beginnt  constant  zu  werden. 

§  14.  Welchen  Einflnss  hat  das  Medium,   an  dem  die  zweite 
Reflexion  im  Silber  stattfindet? 

Bei  den  bisher  erwähnten  Versuchen  fand  die  Reflexion 

an  der  hinteren  Silberfläche  stets  an  Luft  statt    Es  ist  von 

iTDÖm  für  d  =  0,8  der  Werth  der  Phaaenänderung  für  A  =  534 
nicht  zwischen  die  beiden  anderen  Werthe  föllt,  kann  auf  einem  Fehler 
beruhen.  Bei  der  Verzeichnung  wurde  dem  übrigen  Verlaufe  der  Curven 
gemäss  der  Werth  der  Phasenänderung  für  diese  Farbe  als  zwischen 
den  beiden  anderen  liegend  angenommen. 
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vornherein  klar,  dass  die  Phasenänderung  im  allgemeinen  eine 
andere  sein  wird,  wenn  an  die  Stelle  von  Luil  ein  anderes 
Medium  tritt.  Man  stelle  sich  z.  B.  vor,  dass  sich  hinter  dem 
G-Ummerblättchen  ein  Medium  von  höherem  BrechungseiqM)- 
nenten  als  dem  des  Glimmers  befinde,  dann  wird  bei  einer  undurch- 
sichtigen Silberschicht  die  Verschiebung  der  Silberinterferenzen 
nur  etwa  eine  viertel  Streifenbreite  betragen,  entsprechend  der 
bei  der  B^flexion  an  der  unbelegten  Stelle  nun  auftretenden 
Phasenänderung  einer  halben  Wellenlänge.  Für  eine  Silber- 
dicke gleich  Null  ist  aber  keine  Verschiebung  mehr  vorhanden. 
Es  wird  also,  wenn  man  von  Stellen  dickerer  zu  solchen  dfinnerer 
Silberschichten  geht,  die  Verschiebung  von  etwa  eine  viertel 
Streifenbreite  bis  Null  abnehmen.  Von  der  Richtigkeit  dieser 
Ueberlegung  kann  man  sich  leicht  überzeugen,  wenn  man  das 
Glimmerblättchen  mit  dem  darauf  niedergeschlagenen  Silber 
zur  vorderen  Verschlussplatte  eines  Glastroges  macht,  den  man 
mit  flüssigem  Phosphor  von  einem  Brechungsexponenten  gleich 
ca.  2  macht. 

Um  unmittelbar  nachzuweisen,  dass  ein  Phasenunterschied 
bei  der  Reflexion  Silber -Luft  und  Silber -Phosphor  besteht, 
stellte  ich  an  der  Silberbelegung  eine  Grenze  Luft-Phosphor 
her.  Man  sah  dann  im  Spectrum  eine  kleine  Verschiebung 
der  Literferenzstreifen  ftür  Phosphor  gegen  die  für  Luft  nach 
dem  Bothen  zu. 

Es  war  von  Literesse,  zu  erfahren,  wie  sich  die  Erschei- 
nung gestalten  würde,  wenn  die  zweite  Reflexion  im  Silber  an 
einem  Medium  stattfände  von  ungefähr  gleichen  Brechungs- 
exponenten wie  dem  des  Glimmers.  Als  solches  wählte  ich 
Cassiaöl.  Der  Versuch  wurde  so  angestellt,  dass  man  im 
Gesichtsfelde  zwei  Grenzen  wahrnahm.  Die  eine  entsprach  der 
Reflexion  Glimmer-Luft  und  Glimmer-Silber-Luft;  die  zweite 
in  geringem  Abstände  von  der  ersten  den  Reflexionen  Glim« 
mer- Silber -Luft  und  Glimmer- Silber- Cassiaöl.  In  Fig.  19 
ist  die  Erscheinung  dargestellt,  wie  sie  für  eine  Silberdicke 
auftritt,  bei  der  die  Verschiebung  der  Silberinterferenzen  im 
Rothen  etwa  ein  viertel,  im  Blauen  drei  viertel  Streifenbreiten 
beträgt.  Es  zeigt  sich  hier  das  merkwürdige  Verhalten,  dass 
die  Verschiebungen  der  Interferenzstreifen  an  der  zweiten  Grenze 
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in  verschiedenen  Tbeilen  des  Spectrums  nach  verschiedenen 
Seiten  gerichtet  ist.  Während  im  E.othen  die  Cassiainter- 
ferenzen  nach  dem  Bothen  zu  verschoben  sind,  geht  die  Ver- 
schiebung im  Blauen  nach  dem  Violetten  zu  und  ist  fui*  Grün 
gleich  Null  Auf  die  Discussion  dieser  complicirten  Erschei- 
nungen soll  nicht  eingegangen  werden. 

§  15.  Verhalten  des  Goldes. 
Ich  wollte  diese  Versuche  nicht  abscbliessen,  bevor  ich 
wenigstens  für  ein  anderes  Metall  den  Verlauf  der  Phasen- 
änderung untersucht  hätte.  Dazu  wurde  Gold  gewählt.  Dies 
zeigte  ein  ganz  merkwürdiges  Verhalten.  Wenn  man  die  Dicke 
des  Geldes  von  Mull  allmählich  zunehmen  liess,  ging  die  Ver- 
schiebung der  Goldinterferenzen  wie  bei  Silber  anfangs  an 
allen  Theilen  des  Spectrums  nach  Roth.  Bei  zunehmender 
Dicke  trat  aber  ein  verschiedenes  Verhalten  für  verschiedene 
Farben  ein.  Während  die  Streifen  im  Rothen  mit  nur  geringen 
Schwankungen  nach  Roth  zu  weiter  gingen  bis  zu  einer  Ver- 
schiebung von  etwa  dreiviertel  Streifenbreiten ,  gingen  sie  bei 
F  wieder  auf  Null  zurück  und  dann  bis  zu  einer  viertel  Streifen- 
breite nach  dem  Violetten.  Für  Grün,  welche  Farbe  bekannt- 
lich vom  Gold  am  besten  durchgelassen  wird,  ist  das  Verhalten 
ähnlich  wie  das  für  durchsichtige  Körper  beobachtete.  Die 
Interferenzen  werden  zeitweilig  undeutlich  und  tauchen  dann 
wieder  an  einer  anderen  Stelle  auf,  als  an  derjenigen,  wo  sie 
verschwanden.  Zuletzt  ist  aber  die  gegenseitige  Stellung  der 
Interferenzstreifen  in  allen  Theilen  des  Spectrums  nahezu  die- 
selbe. Die  Goldinterferenzen  stehen  wie  bei  dickeren  Silber- 
schichten von  den  Luftinterferenzen,  die  von  ihnen  aus  nach 
Violett  zu  liegen,  zwei-  bis  dreimal  weiter  ab  als  von  den  nach 
Roth  zu  gelegenen.  Welches  nun  bei  Gold  der  Sinn  der 
Phasenänderung  (ob  Beschleunigung  oder  Verzögerung)  ist,  und 
wie  diese  ganze  Frage  mit  dem  Eindringen  des  Lichtes  in  die 
Metalle  zusammenhängt,  darauf  hoffe  ich  bei  einer  anderen  Ge- 
legenheit zurückzttkommien. 

SohluBs  und  Zusammenstellung  der  Resultate. 

Experimentell  wird  es  zunächst  wichtig  sein,  nicht  allein 
für  das  reflectirte,  sondern  auch   für  das  durchgehende  Licht 
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und  nicht  allein  fiir  Silber,  sondern  auch  für  andere  Metalle 
den  Grang  der  Phasenänderong  festzustellen  und  die  Beziehung 
desselben  zur  Absorption  des  Lichtes  zu  untersuchen.  JBs  ist 
nicht  unwahrscheinlich,  dass  man  dann  auch  auf  die  Brechungs- 
exponenten der  Metalle  wird  Bückschlüsse  machen  könne  el 

Die  Hauptergebnisse  der  vorliegenden  Arbeit  sind  die 
folgenden: 

1)  Es  wurden  drei  verschiedene  Methoden  zur  Dicken- 
bestimmung  dünner  Blättchen  gefunden: 

a)  Die  erste  ist  auf  durchsichtige  £örper  und  solche 
Metalle  anwendbar,  welche  sich  unbeschadet  der  Spiegelang 
in  Verbindungen  überführen  lassen  mit  normaler  Phasen- 
änderung. Es  ist  indes  weder  erforderlich,  dass  diese  Ver- 
bindungen gut  durchsichtig  sind,  noch  dass  man  ihren  Brechongs- 
exponenten  kennt. 

b)  Die  zweite  ist  auf  alle  Metalle  anwendbar,  vorerst  aber 
nur  fär  eine  Metallschicht  von  beträchtlicher  Dicke  als  brauch- 
bar nachgewiesen. 

c)  Die  dritte  eignet  sich  für  Silberschichten  von  einer 
Dicke  von  etwa  1 — 25  Milliontelmillimetern. 

2)  Im  Anschluss  an  die  letzte  Methode  ergibt  sich  als 
eine  obere  Grenze  für  den  Moleculardurohmesser  von  Silber, 
d.  h.  die  Dicke  einer  noch  eben  sichtbaren  Silberschicht,  0^2 
Milliontelmillimeter. 

3)  Die  Aenderung  der  Phase  bei  senkrechter  Reflexion 
des  Lichtes  an  Silber  nimmt  von  Null  bis  zu  höchstens  etwa 
dreiviertel  Wellenlängen  zu,  wenn  die  Dicke  des  Silbers  von 
Null  bis  zur  ündurchsichtigkeit  wächst.  Die  Phasenänderong 
entspricht  einer  Verzögerung  und  nicht  einer  Beschleunigung. 

4)  Die  Phasenänderung  bei  senkrechter  Reflexion  des 
Lichtes  an  durchsichtigen  Körpern  in  optisch  dünneren  an 
optisch  dichteren  ist  weder  als  eine  Verzögerung,  noch  als 
Beschleunigung  anzusehen.  Sie  wird  durch  eine  Umkehr  der 
Schwingungsrichtung  in  der  reflectirenden  Oberfläche  erklärt 

5)  Es  wurde  bei  Silber  für  verschiedene  Farben  die  Ab- 
hängigkeit der  Phasenänderung  der  Reflexion  von  der  Dicke 
des  Blättchens  bestimmt 

Phys.  List  d,  Univ.  Strassburg  i.  E. 
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VIII.  lieber  die  Verwendung  der  durch  Zerstäuben 

einer  Kathode  hergestellten  Jfetallschichten  bei 

tnetall'Optischen  Unter »uchungen; 

von  Otto  Wiener. 


In  der  Abhandlung^):  ^Zn  den  Eigenschaften  und  der 
Herstellung  dünner,  durchsichtiger  Metallschichten^',  sucht 
Hr.  Wernicke  nachzuweisen,  dass  die  durch  electrische  Zer- 
stäubung hergestellten  Metallschichten  ,,für  die  Ermittelung 
der  optischen  Eigenschaften  der  Metalle  ^  namentlich  ihrer 
optischen  Constanten,  gänzlich  unbrauchbar  sind'^  Da  ich 
bei  meiner  Arbeit  über  die  Phasenänderung  der  Reflexion 
besagte  Metallschichten  vielfach  benutzt  habe,  sehe  ich  mich 
veranlasst,  auf  die  Einwürfe  des  Hm.  Verfassers  einzugehen 
und  einige  einschlägige  Thatsachen  anzuführen. 

Hr.  Wernicke  selbst  scheint  solche  Metallspiegel  nicht 
in  Händen  gehabt,  sondern  sich  nur  aus  den  Arbeiten  des 
Hrn.  Prof.  Kundt*)  und  des  Hrn.  Dessau*)  ein  ürtheil 
gebildet  zu  haben.  Dasselbe  geht  dahin,  dass  jene  Metall- 
schichten aus  „Metallstaubes  aus  „kleinen  aufeinander  gehäuf- 
ten Metallstückchen'^  bestehen.  Er  begründet  diese  Meinung 
der  Hauptsache  nach  erstens  mit  ihrer  angeblich  geringen 
Cohäsion  und  zweitens  mit  ihrer  Eigenschaft,  Einge  zu  zeigen, 
die  den  Newton'schen  analog  sind;  eine  Erscheinung,  die 
man  bisher  bei  Metallen  noch  nicht  beobachtet  hat. 

Was  den  ersten  Punkt  anlangt,  so  ist  es  richtig,  dass 
die  Schichten  sich  meist  leicht  von  ihrer  Unterlage  entfernen 
lassen.  Ich  habe  indess  auch  öfters  das  Gegentheil  zu  be- 
obachten Gelegenheit  gehabt.  Erstens,  wenn  die  zu  bestäu- 
bende Glasplatte  der  Kathode  sehr  nahe  stand,  und  zweitens, 
wenn  dünne  frisch  gespaltene  Glimmerblättchen  der  Be- 
stäubung ausgesetzt  waren;  ausserdem  in  Fällen,  wo  ich 
keine  besonderen  Versuchsbedingungen  anzugeben  weiss. 
Auch    chemisch    niedergeschlagene    Silberschichten    haften 


1)  W.  Wernicke,  Wied.  Ann.  30.  p.  452.  1887. 

2)  A.  Kundt,  Wied.  Ann.  27.  p.  59.  1886. 
8)  B.  Dessau,  Wied.  Ann.  29.  p.  358.  1886. 
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zuweilen  schlecht  auf  ihrer  Unterlage.  Dass  man  bei  den 
durch  electrische  Zerstäubung  gewonnenen  Spiegeln  die  Be- 
dingungen noch  nicht  ermittelt  hat,  unter  denen  sie  fest 
haften,  ist  kein  Vorwurf  ihrer  Herstellung  als  solcher. 
Aber  selbst  wenn  man  kräftige  Adhäsion  der  Schichten  an 
ihre  Unterlage  verlangt,  sind  ursprünglich  schlecht  haftende 
Spiegel  zu  verwerthen.  Hrn.  Prof.  Kundt  ist  der  Versuch 
geglückt,  ohne  Beeinträchtigung  der  Ebenheit  des  Glases  und 
ohne  Nachtheil  für  den  Spiegel  selbst  das  zerstäubte  Metall 
einzubrennen.  Solche  Spiegel  zeigen  dann  unter  dem  Mi- 
kroskop nach  wie  vor  vollkommene  Tadellosigkeit  ihrer  Co- 
härenz  und  überall  gleichmässige  Beschaffenheit. 

Der  letztere  Umstand  verträgt  sich  wenig  mit  der  Vor- 
stellung, dass  man  es  hier  mit  angehäuften  Metallstückchen 
zu  thun  habe.  Vollständig  unzulässig  erscheint  sie  aber  durch 
den  Nachweis,  dass  sich  durch  Zerstäuben  Metallschichten 
herstellen  lassen  von  der  geringen  Dicke  von  0,2  Milliontel- 
millimetern, der  GrTÖssenordnung  eines  Moleculardurchmes- 
sers-  ^) 

Bei  der  Besprechung  der  New  ton 'sehen  Ringe  in  Me- 
tallen erwähnt  Hr.  Wernicke  die  Thatsache,  dass  die  von 
Quincke  beobachteten  Ringe  bei  Silberspiegeln,  die  mit 
Anwendung  von  Linsen  chemisch  hergestellt  sind,  der  wech- 
selnden Dicke  des  Metalls  ihre  Existenz  verdanken.  Diese 
Thatsache,  die  vom  Hrn.  Verfasser  schon  vor  längerer  Zeit 
festgestellt  worden  ist*),  hat  mit  den  von  Hrn.  Dessau  be- 
schriebenen Ringen,  welche  die  mittelst  Zerstäuben  gewon- 
nenen Spiegel  zeigen,  durchaus  nichts  zu  thun.  Dass  sie 
nicht  durch  periodische  Schwankungen  der  Metalldicke  ent- 
stehen, habe  ich  in  einem  Fall  festgestellt  An  einem  auf 
Glimmer  hergestellten  Silberspiegel  wurde  der  Dickenverlauf 
durch  Messung  an  verschiedenen  Stellen  ermittelt  und  als 
gleichmässig  ansteigend  befunden.  Dieser  Spiegel  zeigte  für 
einen  grösseren  Einfallswinkel  im  reäectirten  Licht  einen 
dunkeln  Ring  bei  einer  Metalldicke  von  etwa  4  Milliontel- 
millimetern. 


1)  Vgl.  p.  666. 

2)  Jochmann,  Fortechritte  der  Physik  27.  p.  419.  1871. 
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Der  Grund,  weshalb  man  solche  Ringe  bisher  nooh  nicht 
beobachtet  hat,  ist  der  gleiche,  weshalb  die  Methode  der  Zer- 
stäubung für  manche  Untersuchungen  anderen  Methoden  der 
Spiegelherstellung  bedeutend  überlegen  ist,  nämlich  der  fol- 
gende. Die  Methode  vermag  Metallkeile  oder  -kegel  zu 
liefern  von  einer  bedeutenden  Ausdehnung  und  einem  ausser- 
ordentlich kleinen  Eeilwinkel.  Nach  Messungen  fahre  ich 
beispielsweise  die  folgenden  Zahlen  an.  Ein  Spiegel  steigt 
auf  einer  Strecke  von  15  mm  von  1  zu  7  jUjn  (Milliontelmilli- 
meter) Dicke  an;  ein  anderer  auf  einer  Strecke  von  40  mm 
von  1  zu  12jtijU.  Noch  keine  andere  Methode  hat  bisher 
solche  Spiegel  zu  liefern  vermocht.  Ihr  Vorzug  liegt  auf  der 
Hand  bei  allen  metall- optischen  Untersuchungen,  wo  es  sich 
um  Grössen  handelt,  die  wie  Phase  und  Intensität  bei  sehr 
geringer  Metalldicke  mit  dieser  sehr  rasch  variiren.  Ich 
glaube  daher,  dass  solche  Spiegel  sehr  wohl  geeignet  sind 
zur  Ermittelung  der  optischen  Eigenschaften  der  Metalle. 
Besonders  dürfte  die  Untersuchung  derselben  auf  die  Phasen- 
änderung des  durchgehenden  Lichtes  von  grossem  Interesse 
sein  und  wichtige  Thatsachen  liefern. 

Der  Hauptnachtheil  der  Spiegel  besteht  in  der  Schwierig- 
keit, sie  rein  darzustellen.  Handelt  es  sich  nur  um  quali- 
tative Untersuchungen,  so  kann  man  von  der  äussersten 
Sorgfalt  absehen.  Anderenfalls  hat  Hr.  Dessau  gezeigt, 
welche  Vorsichtsmaassregeln  nöthig  sind,  um  die  Metallspiegel 
rein  zu  gewinnen.  Neuere,  im  hiesigen  Institut  angestellte 
Versuche  lehren  übrigens,  dass  auch  ohne  diese,  allein  durch 
passende  Stärke  der  angewandten  Entladungen  reine  Spiegel 
erhalten  werden  können. 

Dagegen  dürfte  die  Ansicht  des  Hrn.  Wernicke,  wo- 
nach die  Spiegel  aus  Metallstaub  bestehen,  den  angeführten 
Thatsachen  zufolge  so  lange  für  irrig  zu  halten  sein,  als 
dafür  nicht  ein  directer  Beweis  erbracht  ist. 

Phys.  Inst,  der  Univ.  Strassburg. 


43^ 


Digitized  by 


Googk 


676  i.   JVeber, 

IX.   Zur  Theorie  des  Bunsen'schen  Photometers 
von  Leonhard  Weber. 


Es  ist  eine  sehr  auffällige  Thatsache,  dass  angesichts  der 
grossen  Verbreitung  und  ausgedehnten  praktischen  Verwen- 
dung, welche  das  ingeniöse  Bun  sen 'sehe  Photometer  ge- 
funden hat,  dennoch  die  Theorie  desselben  eine  wenig  ent- 
wickelte ist.  Wenn  man  sich  auf  die  in  den  bisherigen 
Entwickelungen  der  Theorie  vorhandenen  Formeln  beschränkt 
so  ist  man  1)  nicht  einmal  sicher,  in  gewissen  Fällen  grobe, 
sogar  für  die  Praxis  unerträgliche  Fehler,  welche 
10  Proc.  des  Messungsresultates  und  darüber  erreichen  können, 
zu  vermeiden,  und  2)  entbehrt  man  auch  jedes  Anhaltes,  um 
diejenigen  physikalischen  Verhältnisse  zu  übersehen,  von  denen 
der  Empfindlichkeitsgrad  des  Instrumentes  abhängt. 

Im  Folgenden  soll  nach  genannten  beiden  Eich  tun  gen 
hin  eine  Ergänzung  der  bisherigen  Theorie,  soweit  dieselbe 
sich  auf  die  Vergleichung  homogener  Lichtquellen  bezieht, 
gegeben  und  im  Anschluss  an  den  zweiten  Pankt  auf  eine 
Beziehung  psychophysischer  Natur  hingewiesen  werden. 

Die  Beobachtungsmethode  des  Bun  sen 'sehen  Photo- 
meters lässt  bekanntlich  mehrfache  Modificationen  zil 
Dieselben  beziehen  sich  zumeist  darauf,  ob  beide  Lichtquellen, 
welche  zu  vergleichen  sind,  in  festem  Abstände  aufgestellt 
werden,  während  der  Schirm  bei  der  Einstellung  verschoben 
wird,  oder  ob  die  eine  Lichtquelle  und  der  Schirm  fest  auf- 
gestellt und  die  andere  Lichtquelle  verschoben  wird,  oder  ob 
der  Schirm  sammt  einer  Lichtquelle  verschoben  wird.  Obwohl 
diese  Methoden  durch  mehrere  technische  Nachtheile  oder 
Vortheile  untereinander  verschieden  sind,  so  führen  sie  doch 
mit  Bezug  auf  die  nachfolgenden  Erörterungen  zu  gleichen 
Besultaten,  und  es  soll  deswegen  an  der  ersteren  Einstellungart, 
bei  welcher  beide  Lichtquellen  in  unveränderlichem  Abstände 
stehen,  zur  Fixirung  der  Vorstellungen  festgehalten  werden. 

Die  Einstellung  des  Schirmes  kann  im  allgemeinen  an 
drei  ausgezeichneten  Punkten  der  Photometerbank  er- 
folgen. An  zweien  dieser  Punkte  tritt  ein  Verschwinden 
des  Fleckes  (des  transparenteren  Theiles)  ein.    Je  nachdem 
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dies  Verschwinden  an  der  von  dem  Beobachter  aus  gelegenen 
linken  oder  rechten  Seite  des  Schirmes  erfolgt,  seien  diese 
Punkte  mit  L  und  R  bezeichnet  Ein  dritter  ausgezeichneter 
Punkt  ist  derjenige,  an  welchem .  beide  Seiten  des  Schirmes 
den  Fleck  in  gleichem  Helligkeitscontraste  gegen  seine 
Umgebung  zeigen.  Dieser  Punkt  liegt  im  allgemeinen^) 
zwischen  L  und  R  und  sei  mit  M  bezeichnet.  Bezüglich  der 
Lage  von  L  und  R  sind  zwei  Fälle  zu  unterscheiden.  Ent- 
weder nämlich  liegt,  wie  das  bei  den  gebräuchlichsten  Schir- 
men der  Fall  ist,  L  rechts  von  M^  und  R  links  von  itf,  so- 
dass die  Eeihenfolge  der  drei  Punkte: 

RML 
wird.    Ein  derartiger  Schirm  sei  als  negativer  bezeichnet. 
Oder  die  drei  Punkte  liegen,  wie  meines  Wissens  bei  den 
Top  1er 'sehen  Schirmen  der  Fall  ist,  in  der  Reihenfolge: 

LMR. 
Ein  solcher  Schirm  sei  als  positiver  bezeichnet.  Ob  ein 
Schirm  positiv  oder  negativ  ist,  hängt  von  den  relativen 
Albedo-  und  Transparenzcoefficienten  des  Schirmes  und  des 
Fleckes  ab.  Es  kann  daher  auch  sehr  wohl  der  Fall  ein- 
treten, dass  alle  drei  Punkte  in  einen  zusammenfallen.  Das 
äussere  Kennzeichen  eines  positiven  oder  negativen  Schirmes 
besteht  darin,  dass  bei  positiven  Schirmen  der  Fleck  in  der 
Mitteleinstellung  M  hell  auf  dunklerem  Grunde  und  bei 
negativen  Schirmen  dunkel  auf  hellerem  Grunde  erscheint. 
Um  Missverständnisse  zu  vermeiden,  sei  darauf  hingewiesen, 
dass  bei  manchen')  Arten  des  Photometerschirmes  die  als 
Fleck  auftretende  Partie  geringere  Transparenz  besitzt,  als 
der  übrige  Theil  des  Schirmes,  wie  z.  B.  bei  den  auf  mehreren 
Gasanstalten  gebräuchlichen  Photometern  der  Fall  ist.  In 
solchem  Falle  kehrt  sich  natürlich  das  eben  genannte  Charak- 

1)  Die  abnormen  Fälle,  in  denen  man  durch  eine  absichtlich  sehr 
stark  gemachte  Ungleichheit  beider  Seiten  des  Schirmes  die  Lage  des 
Punktes  M  ausserhalb  des  Interval Ics  LR  erhalten  kann,  kommen  für 
die  Praxis  nicht  in  Betracht  und  haben  auch  kein  weiteres  theoretisches 
Interesse. 

2)  Diese  Schirme  werden  dadurch  hergesellt,  dass  auf  transparentes 
Papier  ein  Streifen  oder  Fleck  mit  nicht  transparenter  weisser  Farbe 
aufgetragen  wird. 
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teriBtikuxQ  für  positive  und  negative  Schirme  um.  Ich  will 
indessen  wie  bisher,  so  auch  im  Folgenden  unter  dem  Fleck 
immer  die  transparentere  Partie  des  Schirmes  ver- 
stehen, und  unter  der  Bezeichnung  Schirm  schlechtweg  die 
weniger  transparente  Partie  des  Schirmes,  also  die  Umgebung 
des  Flecks. 

Mit  Eücksicht  auf  die  genannten  drei  ausgezeichneten 
Einstellungspunkte  sind  bekanntlich  folgende  drei  Messungs- 
methoden im  Gebrauch: 

1)  Man  stellt  auf  einen  der  Punkte  L  oder  R  ein,  z.  B. 
auf  Lj  und  macht  einen  zweiten  Versuch,  bei  welchem  die 
vorher  links  befindliche  Lichtquelle  J  durch  eine  zweite  mit 
ihr  zu  vergleichende  J^  ersetzt  wird.  Dieses  Substitutionsver- 
fahren erfordert  demnach  eine  constante,  rechts  aufgestellte 
Hülfs-  oder  Vergleichslichtquelle  und  gibt  die  Beziehung 
zwischen  J  und  J^  mittelst  zweier  Einstellungen  L, 

2)  Man  macht  beide  Einstellungen  L  und  R  und  findet 
hieraus  die  Beziehung  zwischen  der  links  aufgestellten  Licht- 
quelle J  und  der  rechts  aufgestellten  J^.  Hierzu  sind  also 
gleichfalls  zwei  Einstellungen  erforderlich. 

3)  Man  stellt  auf  den  Punkt  M  ein  und  findet  durch 
diese  eine  Einstellung  die  Beziehung  zwischen  J  und  Jy 

Von  diesen  drei  Methoden  ist  die  erstgenannte  die  vor- 
zugsweise von  Bunsen  selbst  angewandte  und  selbstverständ- 
lich einwurfsfreie. 

Die  Anwendung  der  Methoden  2)  und  3)  wird,  soweit 
mir  bekannt  ist,  durchweg  unter  der  Voraussetzung  gemacht, 
dass  beide  Seiten  des  Schirmes  bezüglich  ihrer  Albedo-  und 
TransparenzcoSfficienten  gleich  beschaffen  seien.  Diese  Vor- 
aussetzung ist  nun  nach  meinen  Erfahrungen  thats&chlich 
nicht  blos  selten  erfallt,  sondern  auch  überhaupt  schwer 
realisirbar;  und  die  unter  derselben  Voraussetzung  abgeleite- 
ten bekannten  Rechnungsformeln  sind  demzufolge  mit  Fehlern 
behaftet,  deren  Betrag  ein  recht  bedeutender  werden  kann. 

Herleitung  der  Rechnungsformeln. 

Zum  Beweise  dieses  Sachverhaltes  ist  eine  Herleitung 
der  Rechnungsformeln  nothwendig  unter  der  allgemeineren 


Digitized  by 


Googk 


BunserCsches  Photometer.  679 

Annahme,  dass  beide  Seiten  des  Schirmes  verschiedene 
Albedo  und  Transparenz  besitzen.  Es  sei  /ti  die  auf  die  linke 
Seite  des  Schirmes  bezogene  Albedo,  r  die  auf  dieselbe  linke 
Schirmseite  bezogene  Transparenz  des  Schirmes.  Die  Con- 
stante  |i  bestimmt  demnach  denjenigen  Helligkeitsantheil, 
welchen  die  linke  Schirmseite  der  links  aufgestellten  Licht- 
quelle J  verdankt,  und  t  denjenigen  Antheil,  welchen  dieselbe 
linke  Schirmseite  der  rechts  aufgestellten  Lichtquelle  J^  ver- 
dankt. In  gleicher  Weise  seien  mit  u  und  r  die  auf  die 
linke  Seite  des  Flecks  bezogenen  Oo^fficienten  bezeichnet. 
Die  entsprechenden  Grössen  für  die  rechte  Seite  des  Schirmes 
und  die  rechte  Seite  des  Fleckes  seien  /ti^,  r^,  .a/,  r/. 

Diese  Coefficienten  nehmen  für  verschiedene  Richtungen, 
unter  denen  der  Beobachter  auf  den  Schirm  sieht,  im  all- 
gemeinen variable  Werthe  an:  Es  würden  diese  Coefficienten 
nur  dann  constant  sein,  wenn  sowohl  Schirm  als  Fleck  dem 
bekannten  Lambert 'sehen  Emanationsgesetz  völlig  gehorch- 
ten. In  diesem,  thatsächlich  wohl  kaum  realisirbaren  Falle 
würde  auch  die  gewöhnlich  gemachte  Annahme  zutreffen,  dass, 
wenn  man  etwa  noch  mit  a  die  entsprechenden  Absorptions- 
coSfficienten  bezeichnet: 

(1)  a  +  r  +  a  =  1 

ist.  Die  Variabilität  der  Grössen  /ti  und  r  mit  der  Beobachtungs- 
richtung kann  indessen  für  das  Folgende  unberücksichtigt 
bleiben,  wenn  immer  nur  eine  Beobachtungsrichtung,  näm- 
lich die  zu  beiden  Schirmseiten  symmetrische  und  durch 
Diaphragmen  leicht  festzuhaltende  berücksichtigt  wird.  Nur 
muss  man  in  diesem  Falle  von  der  Benutzung  der  Gl.  (1) 
Abstand  nehmen.  Die  Einführung  dieser  Grössen  ^i  und  r 
verträgt  sich  übrigens  mit  den  vonLommel  und  Seeliger 
gegebenen  schärferen  Auffassungen  der  Albedo. 

Bezeichnet  man  noch  mit  fTund  H'  die  vom  Beobachter 
wahrgenommenen  Helligkeiten  der  linken  Seite  des  Schirmes 
und  der  linken  Seite  des  Fleckes,  sowie  mit  H^  und  H^  die 
entsprechenden  Grössen  der  rechten  Seite,  ferner  mit  J  und 
J^  die  Intensitäten  der  links  und  rechts  befindlichen  Licht- 
quellen  und   mit  r  und  r^  die  Abstände  des  Schirmes  von 
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beiden  Lichtquellen,  so  hat  man,  abgesehen  von  einem  sich 
überall  forthebenden  Proportionalitötsfactor: 

Für  eine  Einstellung   des  Schirmes  auf  den  Punkt  L 
wird  H^  H'  und  daraus 

gültig  fur  L:     J«  ^^  f,  J,, 

oder,  wenn  man  noch  das  stets  wiederkehrende  Yerhältniss 
r*/rj^  mit  E  bezeichnet, 

(3)  gültig  für  L:     J=  ^^.  E.  J^,    und  ebenso, 

(4)  gültig  für  R:     J^  'A^^  Ei^J., 

Tj    —   Fj 

wenn  hierin  E^  das  nun  beobachtete  neue  Verhältniss  r^  /r^^ 
ist.  Durch  Multiplication  und  unter  der  Voraussetzung 
/^  =  Mi)  ^  =  ^1)  /^'  =  i^i';  r' =  r/  würde  hieraus  die  gewöhn- 
liche Formel: 

(5)  J=  VE^E,J, 

folgen.  Anderenfalls  hebt  sich  der  erste  Quotient  nicht  fort. 
Fügt  man  jedoch  in  dem  letzteren  Falle,  nämlich  der 
ungleichen  Beschaffenheit  beider  Seiten  des  Schirmes,  noch 
zwei  weitere  Einstellungen  hinzu,  welche  man  durch  Um- 
drehung des  Schirmes  innerhalb  des  Fhotometergehäuses 
erhält,  eventuell  durch  Beobachtung  von  der  Rückseite  der 
Fhotometerbank  nach  umgesetztem  Oleitklotz,  und  bezeich- 
net man  die  nun  abgelesenen  Verhältnisse  r^Jr^^  mit  E^  und 
£3,  so  erhält  man  leicht: 


4 . 


(6)  J=  V  E.£^.E,.E^,J^, 

d.  h.  unter  Verdoppelung  der  Beobachtungen  L  und 
jß  und  Vertauschung  der  Schirmseiten  erhält  man 
durch  vorstehende  Formel  (6)  eine  von  der  Beschaf* 
fenheit  der  Schirmseiten  unabhängige  Beziehung 
zwischen  der  zu  messenden  Lichtquelle  «7  und  der 
etwa  als  Einheit  betrachteten  Lichtquelle  Jj. 

Zu  einem  ähnlichen  Resultate  gelangt  man  bei  Benutzung 
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der  dritten  Messungsmethode,  bei  welcher  die  Mittelstellung  M 
beobachtet  wird.  Man  stellt  hier  auf  gleiche  Helligkeits- 
contraste  ein,  d.  h.  man  macht  die  Verhältnisse  H'jH  und 
H{IH^  einander  gleich.  Es  könnte  vielleicht  in  Frage  kom- 
men, ob  nicht  vielmehr  auf  gleiche  Differenzen  H'—  H  und 
H^—  H^  eingestellt  werden  müsse,  um  den  Eindruck  glei- 
cher Contraste  zu  erhalten.  Diese  Frage  ist  indessen  mit 
Rücksicht  auf  das  E.  H.  Weber'sche  psychophysische  Grund- 
gesetz zu  verneinen,  nach  welchem  die  Empfindung  des  Un- 
terschiedes zweier  Beize  dem  Verhältnisse  der  letzteren  und 
nicht  deren  Differenz  proportional  verläuft. 

Man  erhält  zunächst  aus  den  Gleichungen  (2),  indem  man 
wieder  das  für  die  Einstellung  M  beobachtete  Verhältniss 
r^jr-^^  mit  E  bezeichnet: 

Setzt  man   nun   H'/H^  H^'/ H^,  so   ergibt   sich   für  •/ 
die  quadratische  Gleichung: 
(9)  J'p,  +  JJ,  E{p,  -  p,)  +  J,  ^E'p,  =  0, 

worin  zur  Al)kürzung: 

Pi  =  ."'^1  -  ^^11      P%  =  Ih^'  —  t^i-^i 

Ps  =  ^1  t'  +  f^l  f^\        Pi==  TTi'  +  fAfl^' 

gesetzt  ist    Löst  man  nach  J  auf,   so  verschwindet  der  mit 

1)  Nebenbei  bemerkt,  ei^bt  aich  aus  diesen  Gleichungen  die  Bedin- 
gung dafür,  wann  ein  Schirm  positiv  oder  negativ  iat.  Setzt  man  zu 
diesem  Zwecke  c7  =  c7j  und  nimmt  beide  Schirmseiten  von  gleicher  Be- 
schaffenheit, so  wird  JKssi^  und  es  folgt,  dass  für  J?'>J7,  also  für  posi- 
tive Schirme  ju'  +  t'>^  +  t  oder  x'—z'^fi  —  fi  sein  muss.  Umgekehrt 
muss  für  negative  Schirme  jM'+T'<^  +  r  oder  t'  —  t</u—ju'  sein.  Hieraus 
ergibt  sich  weiter  die  auf  den  ersten  Blick  überraschende  Consequenz, 
dass  bei  den  gewöhnlich  benutzten  negativen  Schirmen,  welche  aus  Papier 
mit  Fett-  oder  Paraffinfleck  bestehen,  die  Absorption  im  Flecke  eine 
grössere  ist,  als  im  nicht  gefetteten  Papiere.  Die  Tränkung  des  Papieres 
mit  Fett  bewirkt  also  zwar  eine  grössere  Transparenz,  vermindert  aber  in 
noch  höherem  Grade  die  Albedo.  Mit  Berücksichtigung  der  Gleichungen  (8) 
und  (4)  folgt  hieraus  weiter,  dass  für  positive  Schirme  die  Reihenfolge 
der  3  Einstellungspunkte  LMR  und  für  negative  Schirme  BML  ist. 
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Jj  E  zu  multiplicirende  Wurzelausdruck  nur  unter  der  Vor- 
aussetzung, dass  beide  Seiten  des  Schirmes  gleich  beschaffen 
sind.  In  diesem  Falle  wird  n&mlich  ft  =  ;?4;  ft  =  —  ft ,  und 
dadurch  erhält  man  die  gewöhnlich  gebrauchte  Formel: 
(10)  J^J^.E. 

Im  allgemeineren  Falle  ungleicher  Schirmseiten  kann 
man  die  Grrössen  ju,  r  . . .  fortschaffen,  wenn  man  noch  eine 
zweite  Einstellung  M  mit  umgekehrter  Schirmlage  macht.  In 
der  Formel  (9)  vertauschen  dann  p^  und  ft  Platz  und  Vor- 
zeichen und  ft  und  ft  ihren  Platz.  Das  beobachtete  Ver- 
hältniss  r^/r^^  sei  E^,  Man  hat  dann,  wenn  noch  die  ganze 
jetzt  unveränderte  GL  (9)  mit  —  1  multiplicirt  wird: 
(9a)  J^p,  +  JJ,  E,  (ft  -  ft)  +  J^^Ei^p^  =  0, 

Aus  (9)  und  (9.)  folgt  leicht: 

(11)  j^YeTe^.j^, 

d.  h.  unter  Verdoppelung  der  Beobachtung  M  bei 
Vertauschung  der  Schirmseiten  erhält  man  durch 
vorstehende  Formel  (11)  eine  von  der  Beschaffen- 
heit der  Schirmseiten  unabhängige  Beziehung  zwi- 
schen der  zu  messenden  Lichtquelle  «7  und  der  etwa 
als  Einheit  betrachteten  Lichtquelle  J^. 

Die  EmpfindlichkeitscoSfficienten. 

Wie  aus  der  Betrachtung  der  Formeln  (5),  (6),  (10),  (11) 
hervorgeht,  hängt  der  Fehler  des  Messungsresultates  /IJ  in 
einfacher  Weise  ab  von  dem  bei  Ermittelung  der  Grössen  E 
begangenen  Fehler  /JE, 

Es  ist  nämlich  im  Falle  der  Formel  (10),  also  bei  einer 
einzigen  Ablesung  M: 

^^^)  ^"lE 

Ferner  im  Falle  der  Formel  (5),  wenn  man  die  bei  E  und 

E^  begangenen  Fehler  einander  gleich  setzt: 

(13)  V-  =  l>'2-^/, 
ebenso  im  Falle  der  Formel  (11): 

(14)  l^„ji/2^/, 
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und  endlich  im  Falle  der  Formel  (6) : 

(15)  ^  =  jy4^. 

In  allen  Fällen  kommt  es  mithin  darauf  an,  den  pro- 
centischen  Fehler  einer  Beobachtung  E  zu  ermitteln,  um 
hieraus  denjenigen  von  J  aus  einer  der  Gleichungen  (12)  bis 
(15)  zu  berechnen. 

Je  nachdem  sich  eine  Einzelbeobachtung  E  auf  einen 
der  Einstellungspunkte  L  und  R  oder  auf  den  Einstellungs- 
punkt M  bezieht,  sind  die  den  Werth  AEjE  beeinflussenden 
Grössen  verschieden.  Dieselben  bestehen  einerseits  aus  einem 
rein  physikalischen  von  den  Grössen  ^u  r  • . .  abhängigen  Coef- 
ficienten,  also  einem  dem  gerade  benutzten  Schirme  eigen- 
thümlichen  Empfindlichkeitscoefflcienten ,  andererseits  aus 
einer  von  der  individuellen  Beschaffenheit  des  beobachtenden 
Auges  abhängigen  Grösse,  welche  der  ünterschiedssch welle 
entweder  fQr  zwei  gleich  hell  zu  machende  benachbarte  Flä- 
chenstücke oder  für  zwei  einander  gleich  zu  machende  HeU 
ligkeitscontraste  entspricht,  je  nachdem  eine  Einstellung  Z, 
R  oder  eine  solche  M  gemacht  wird.  Diese  Unterschieds- 
schwellenwerthe  seien  im  ersten  Falle  bezeichnet  mit  A{H'IH)^ 
resp.  A[H^'IH^)  und  im  zweiten  Falle  mit  A{[H'IH)I{H^IH^)), 
oder  wenn  man  H'IHr=q  setzt  und  [ir IH)I{H^' I.H^):r.  Q, 
mit  Aqj  Aq^j  A  Q. 

Mittelst  der  Gleichungen  (7)  und  (8)  lässt  sich  AEjE  in 
seiner  Beziehung  zu  Aq  und  AQ  angeben.  Zu  diesem  Zwecke 
kann  man  in  (7)  und  (8)  J^ »  1  setzen  und  die  rechten  Seiten 
der  beiden  Gleichungen  bezeichnen  als  (p{E)  und  cp^  {E). 
Dann  ist: 

q=^(p[E),       qi=-(Pi{E). 

Differentiirt  man  diese  Gleichungen  und  bildet  den  für  q  =^  ly 
resp.  für  q^  «  1,  d.  h.  also  für  die  Punkte  L  und  R  geltenden 
Special  werth  von  d(p{E)jdE,  resp.  d(p^{E)ldEy  so  erhält  man: 


^'''^{^t!A.<-S'  «^- 


(16)        gültig  für  Z:     ^^F.Jq, 
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wenn  I /F^  E(d(p(E)ldE)q^i  gesetzt  wird.  Die  Ausführung 
der  Differentiation  von  (7)  ergibt  unter  Berücksichtigung  von 
Gleichung  (3): 

(17)  F^-^"—,  +  -^ — 
Ebenso  wird: 

(18)  gültig  für  Ä:     ^^F,Aq,, 

worin  F^  durch  Differentiation  von  Gleichung  (8)  und  unter 
Berücksichtigung  von  Gleichung  (4)  erhalten  wird  zu: 

Das  negative  Vorzeichen  in  letzter  Gleichung  erklärt  sich 
daraus,  dass  sich  für  die  Einstellung  R  die  Werthe  H  in 
umgekehrtem  Sinne  ändern  als  für  die  Einstellung  L. 

Wir  gelangen  daher  bezüglich  der  beiden  Einstellungs- 
punkte  L  und  jß  zu  folgendem  Resultate : 

Der  zu  erwartende  procentische  Fehler  dEjE 
ist  1)  proportional  der  dem  Beobachter  eigenthüm- 
lichen  Grösse  der  Unterschiedsschwelle  A{H' j H)^ 
2)  proportional  dem  durch  (17)  und  (19)  näher  ange- 
gebenen Factor  F^  resp.  F^^  welcher  lediglich  ab- 
hängt von  der  physikalischen  Beschaffenheit  des 
Schirmes,  und  dessen  reciproker  Werth  deswegen 
als  der  für  die  Einstellungspunkte  L  und  R  gültige 
Empfindlichkeitscoefficient  des  Schirmes  bezeich- 
net werden  möge. 

Der  günstigste,  also  kleinste  Werth  von  F  kann,  wie 
aus  (17)  und  (19)  unmittelbar  ersichtlich,  nicht  kleiner  als  1 
werden,  steigt  vielmehr,  wie  spätere  Zahlenbeispiele  zeigen 
werden,  in  der  Regel  auf  das  Doppelte  bis  Vierfache  jenes 
Minimalwerthes. 

Zu  einem  ähnlichen  Resultate  gelangt  man  bezüglich 
der  Mitteleinstellung  M.  Hierfür  ist  mit  Beibehaltung  der 
vorigen  Abkürzungen: 

O^  <r(^). 
^""  9i(^) 

Differentiirt  man  diese  Gleichung  und  bildet  den  Spe- 
cialwerth  d\dE  {(p{E)lq>^(E))  für  Q  =  1,  so  erhält  man: 
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(20)  oder  gttltig  für  M:    -^  =  f./tQ, 

t^enn:    ^  =  £.g^,(^)^^^    gesetzt  wird. 

Die  Berechnung  des  hier  angedeuteten  Differentialquo- 
tienten, welche  mittelst  der  Gleichungen  (7)  und  (8),  sowie 
unter  Benutzung  der  für  die  Einstellung  M  geltenden  GL  (9) 
auszuführen  ist,  ergibt  einen  aus  den  Grössen /ti  t  .. .  in  um- 
ständlicher Weise  gebildeten  Werth.  Zur  Abkürzung  werde 
gesetzt  J=  F.Ej  worin  P  den  aus  Gl.  (9)  folgenden  Wurzel- 
werth  bedeute.    Es  sei  ferner  gesetzt: 

Pi  =  P.tt+r',  F^^Pfi  +  T,  P^^Pt^+pl^,  P,^PT,+f4,, 
Man  erhält  dann: 

ö/?VW(^)j(?=i-jF  p,p,       '        '    ^^^^• 

Dieser  etwas  mühselig  zu  bildende  Ausdruck  wird  wesent- 
lich vereinfacht,  wenn  man  beide  Schirmseiten  von  gleicher 
Beschaffenheit  annimmt.  Die  hieraus  entstehende  kleine  Un- 
richtigkeit kann  rücksichtlich  des  Empfindlichkeitscoef&cienten 
als  verschwindend  betrachtet  werden,  was  übrigens  durch 
numerische  Ausrechnung  in  einem  speciellen  Falle  besonders 
bestätigt  wurde.  Durch  diese  vereinfachende  Annahme  wird 
P=z  1;  |Lt  =  Mi;  T  =  Ti  etc.  und  nach  einigen  Reductionen: 

(21.)  /= —> ^■ 

Die  Gleichungen  (20)  und  (21«)  geben  also  das  Resultat 
bezüglich  einer  Einstellung  3t: 

Der  zu  erwartende  procentische  Fehler  AEjE 
ist  1)  proportional  der  dem  Beobachter  eigen- 
thümlichen  Grösse  der  U  nterschiedsschwelle 
A{[H'IH)1{H^'IH^)),  2)  proportional  dem  durch  (21) 
resp.   (21a)    näher    angegebenen    Factor  /,    welcher 
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lediglich  abhängt  von  der  physikalischen  Beschaf- 
fenheit des  Schirmes,  und  dessen  reciproker  Werth 
deswegen  als  der  für  den  Einstellungspunkt  M  gül- 
tige Empfindlichkeitscoefficient  bezeichnet  werden 
möge. 

Der  günstigste,  also  kleinste  Werth  von  /  kann,  wie 
aus  (21a)  hervorgeht,  nicht  kleiner  als  V2  werden.  Derselbe 
steigt  in  der  Eegel  auf  das  Doppelte  bis  Vierfache  jenes 
Minimalwerthes,  wie  aus  den  weiter  unten  angegebenen  Zah- 
lenbeispielen hervorgehen  wird. 

Für  die  zweckmässigste  Herstellung  der  Schirme 
ergibt  sich  aus  (16)  und  (20)  die  Vorschrift,  die  Coefficienten 
P  und  /  möglichst  klein  zu  machen.  Zufolge  der  Gleichungen 
(17)  und  (21a)  wird  dies  sowohl  für  die  Einstellungen  L  und 
Rj  als  auch  für  die  Einstellung  M  dadurch  erreicht,  dass  u 
und  T  möglichst  klein,  ju  und  r  möglichst  gross  gewählt 
werden.  Der  beste  Schirm  wird  demnach  aus  einem  mög- 
lichst matten,  weissen  undurchsichtigen  Carton  bestehen^ 
während  gleichzeitig  der  Eleck  möglichst  transparent  and 
von  geringster  für  die  Beobachtungsrichtung  in  Betracht 
kommender  Albedo  gewählt  wird. 

Hierbei  ist  freilich  vorausgesetzt,  dass  die  Grösse  des 
TJnterschiedsschwellenwerthes  Aq^  resp.  AQ  eine  für  jeden 
Beobachter  unveränderliche  gegebene  sei.  Dies  trifft  that- 
sächlich  insofern  nicht  ganz  zu,  als  beide  Grössen  Aq  und  AQ, 
davon  beeinflusst  zu  werden  scheinen,  mit  welcher  Schärfe 
die  Grenze  zwischen  Fleck  und  Schirm  hervortritt  Bei  voll- 
kommener Schärfe  tritt  ein  völliges  Verschwinden  des  Fleckes 
ein,  und  der  Werth  von  Aq  wird  hier  ein  möglichst  kleiner. 
Sobald  jedoch  das  Grenzgebiet  zwischen  Fleck  und  Schirm 
die  geringsten  Inhomogenitäten  aufweist,  wird  die  Einstellung 
erschwert  Aehnliches  gilt  für  die  Einstellung  M.  Es  ist  mit- 
hin erklärlich,  dass  die  durch  passende  Wahl  der  Grössen 
uT...  erreichten  Vortheile  theilweise  wieder  verschwinden, 
wenn  es  nicht  gleichzeitig  technisch  erreicht  wird,  jene  Grenz- 
linien in  aller  Schärfe  herzustellen.  Bei  ungleicher  Dicke 
des  Schirmes  und  des  Fleckes  wird  es  nicht  gerade  leicht 
sein,  diese  letztere  Bedingung  zu  erfüllen,  während  wieder 
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bei  gleichmässiger  Dicke,  also  z.  B.  bei  einem  eigentlichen 
Fett-  oder  Faraffinflecke  die  vorhin  genannten  günstigsten 
Verhältnisse  für  jur...  schwer  zu  erzielen  sind. 

Um  den  Empfindlichkeitsgrad  eines  Bunsen'schen  Photo- 
meters mit  demjenigen  anderer  Photometer  zu  vergleichen, 
muss  man  für  die  letzteren  die  unseren  Gleichungen  (16) 
und  (20)  entsprechenden  Relationen  aufsuchen.  Man  findet 
beispielsweise  für  das  Wild' sehe  Polarisationsphotometer 
(abgesehen  von  derjenigen  Form  desselben,  bei  welcher  Inter- 
ferenzstreifen beobachtet  werden)  das  Foucault'sche  oder 
auch  das  verwandte,  von  mir  beschriebene  Milchglasplatten- 
photometer^)  leicht: 

worin  JJJJ  mit  Rücksicht  auf  Gl.  (12)  unmittelbar  an  Stelle 
des  früheren  JEjE  gesetzt  werden  kann.  Dem  in  Gl.  (16) 
auftretenden  Co^fficienten  /^entspricht  also  bei  diesen  Photo- 
metern jener  Minimumwerth  1,  welchem -F sich  beim  Bunsen'- 
schen  Photometer  nur  mehr  oder  weniger  stark  nähern  kann. 
Wenn  mithin  F  beim  Bunsen'schen  Photometer  thatsäch- 
lich  Werthe  von  2  bis  3  und  darüber  erreicht,  so  würde 
aus  diesem  Grunde  eine  zwei-  bis  dreimal  so  geringe 
Empfindlichkeit  zu  erwarten  sein.  Dagegen  scheint 
beim  Bunsen'schen  Photometer  der  Werth  Aq  ein  kleinerer 
zu  werden,  wohl  infolge  der  ausserordentlich  innigen  Be- 
rührung und  Umschliessung  derjenigen  beiden  Flächen  stücke, 
deren  gleiche  Helligkeit  abgeschätzt  werden  soll.  Hierdurch 
wird  der  durch  den  höheren  Werth  des  Coefficienten  F  be- 
dingte Nachtheil  jedenfalls  verringert.  Die  auf  die  Mittel- 
einstellung. M  bezügliche  Gl.  (20)  hat  einen  Coefficienten  /, 
dessen  theoretisch  denkbarer  Minimumwerth  auf  ^/g  herunter- 
geht, und  der  thatsächlich  auch,  wie  ich  gefunden  habe,  etwas 
unter  1  herabgedrückt  werden  kann.  Wäre  nun  JQ,  also 
die  TJnterschiedsschwelle  für  Helligkeitscontraste  von  gleicher 
Grösse  mit  Aq,  so  würde  hierdurch  die  Möglichkeit  einer 
grösseren  Empfindlichkeit  des  Bunsen'schen  Photometers  im 
Vergleich  mit  den  übrigen,  vorhin  genannten  Photometern 

1)  Vgl.  Wied.  Ann.  20.  p.  326.  1883. 
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schon  mit  Rücksicht  auf  den  Co§£ficienten  /  gegeben  sein. 
Nach  den  von  mir  gemachten  Beobachtungen,  wird  jedoch 
im  allgemeinen  JQ  grosser  als  Jq,  sodass  dadurch  wieder 
der  Vortheil  des  kleineren  /  vernichtet  wird. 

Die  psychophysischen  Maassbestimmangen. 

Wie  aus  den  Gleichungen  (16)  und  (20)  hervorgeht, 
lassen  sich  die  dem  Beobachter  eigenthümlichen  Präcision»^ 
maasse  fär  Abschätzung  gleicher  Helligkeiten  und  fllr  Ab- 
schätzung gleicher  Helligkeitscontraste,  nämlich: 

Jy  =  jf  und   JQ  =  j[^] 

berechnen,  sobald  eine  experimentelle  Bestimmung  des  pro- 
centiscben  Beobachtungsfehlers  AEj  E  und  eine  direete  ex- 
perimentelle Bestimmung  der  EmpfindlichkeitscoSfficienten 
F  und  f  gemacht  werden  kann. 

Der  Beobacbtungsfehler  kann  nach  der  Methode  des 
mittleren  Fehlers  durch  zahlreiche  Einstellungen  des  Bnn- 
sen'schen  Photometers  in  den  drei  Stellungen  LRM  ohne 
weiteres,  wenngleich  nicht  ohne  Berücksichtigung  eines  später 
zu  besprechenden  Uebelstandes  vorgenommen  werden. 

Zur  Bestimmung  der  Coefßcienten  2^  und/ ist  ein  zweites 
Photometer  erforderlich.  Ich  habe  dazu  das  von  mir  be- 
schriebene Milchglasplattenphotometer  benutzt.  Mit  Hülfe 
dieses  Apparates  ist  es  sehr  leicht,  die  Verhältnisszahlen  der 
Grössen  ur  . . .  zu  bestimmen,  und  diese  genügen,  wie  aas 
(17)  und  (21a)  hervorgeht,  zur  Berechnung  von  F  und/. 
Diese  Versuche  sind  natürlich  so  anzaordnen,  dass  genaa 
diejenigen  speciellen  Werthe  von  ar  . . .  gemessen  werden, 
welche  auch  für  die  Sehrichtung  des  am  Bunsen'schen 
Photometer  Beobachtenden  und  mithin  für  die  obigen  Ent- 
Wickelungen  in  Betracht  kommen.  Es  wird  diese  Bedingung 
dadurch  erfüllt,  dass  in  eben  dieselbe  Symmetrielinie,  in 
welcher  sich  das  Auge  des  am  Bunsen 'sehen  Photometer 
Beobachtenden  befindet,  der  drehbare  Tubus  des  Milchglas- 
plattenphotometers  gestellt  und  abwechselnd  auf  Fleck  oder 
Schirm  gerichtet  wird.  Durch  zeitweise  Ausschliessung  des 
von  rechts  oddr  links  auf  den  Schirm  fallenden  Lichtes  findet 


Digitized  by 


Googk 


Bi^serCsches  Photometer,  689 

man  leicht  die  Verhältnisse  /ti/fi',  t'/t,  y^jfi^^y  '^iV^u  ^7l*> 
Ti'/jMi,  welche  zur  Berechnnng  von /äF  bereits  ausreichen. 
Die  Beobachtungen  mit  dem  Bunsen'schen  Photo- 
meter ermöglichen  also  eine  sehr  bequeme  Bestim- 
mung zweier  psychophysischen  Grössen,  nämlich 
der  ünterschiedsschwelle  für  zwei  Helligkeiten  und 
der  Unterschiedsschwelle  für  zwei  Helligkeitscon- 
traste,  sowie  auch  die  Bestimmung  des  Verhält- 
nisses  beider  Grössen  AQjAq. 

Die  Itesultate  einiger  Versuchsreihen. 

Im  Anschlüsse  an  das  Vorausgegangene  erlaube  ich  mir, 
die  Resultate  einiger  Versuche  anzuführen,  welche  ich  ge- 
meinschaftlich mit  Herrn  Dr.  Michalke  kürzlich  angestellt 
habe.  Es  handelte  sich  bei  diesen  Versuchen  darum,  1)  über 
die  Grösse  desjenigen  Fehlers  Aufschluss  zu  erhalten,  den 
man  begeht  durch  Nichtberücksichtigung  ungleicher  Be- 
schaffenheit beider  Schirmseiten,  2)  die  Empündlichkeits- 
coefficienten  einiger  Schirmsorten  zu  bestimmen  und  3)  die 
im  letzten  Abschnitt  erwähnte  psychophysische  Maassbestim- 
mung zu  versuchen. 

Die  Versuche  wurden  auf  einer  optischen  Bank  gemacht, 
welche  ich  bereits  früher  hatte  anfertigen  lassen,  und  welche 
eine  sehr  genaue  Abmessung  der  Entfernungen,  allenfalls  bis 
auf  Vio  ^^  zuliess.  Die  Länge  der  Bank  wurde  auf  2  m 
reducirt,  und  in  diesem  Abstände  wurden  zwei  offene  mit- 
einander zu  vergleichende  Gasflammen  aufgestellt,  welche  aus 
demselben  Gasrohre  gespeist  und  ausserdem  durch  einen 
Suckow'schen  Druckregulator  constant  erhalten  wurden. 
Durch  Ablothung  wurden  die  Flammen  genau  über  die  End- 
punkte der  in  einer  Versenkung  der  Bank  liegenden  Meterstäbe 
eingestellt.  Die  Flammen  erhielten  durch  passende  Begulirung 
des  Hahnes  möglichst  der  Kreisfläche  sich  nähernde  Form. 
Auf  einem  durch  Bollen  leicht  verschiebbar  gemachten  Gleit- 
stück befand  sich  das  von  Hrn.  Ad.  Krüss  bezogene  Photo- 
metergehäuse. Aus  demselben  liess  sich  der  Schirm  heraus- 
nehmen und  durch  andere  ersetzen.  Die  Beobachtungen  mit 
jedem  Schirm  wurden  in  Reihen   von  je   10  Einstellungen 
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gemacht,  wobei  zwischen  jeder  Einstellung  eine  stärkere 
Verschiebung  des  Gleitstückes  vorgenommen  wurde.  Icli 
begann  mit  10  Einstellungen  Ly  machte  dann  10  Ein- 
stellungen M  und  endlich  10  Einstellungen  R^  während 
Hr.  Dr.  Michalke  die  Ablesungen  auf  dem  Maasstabe  mi 
die  Notirungen  von  der  Rückseite  der  Bank  aus  machte 
Sodann  wurde  durch  Umdrehung  des  Fhotometergehäus^ 
um  genau  180^  die  Schirmseite  vertauscht,  und  nun  wurden 
drei  entsprechende  Serien  von  Einstellungen  durch  Dr.  Mi- 
chalke gemacht,  während  ich  die  Ablesungen  und  Noti- 
rungen  besorgte.  Die  Zeitdauer  der  Einstellung  wurde  mög- 
lichst gleichmässig  inne  gehalten,  und  zwar  so,  dass  circa 
18  Minuten  zu  80  Einstellungen  verwandt  wurden.  Nacli 
Beendigung  dieser  Beobachtungen  wurden  die  Verhältnisse 
filfij  TJT,  (x/t.  . .  bestimmt.  Zu  diesem  Zwecke  war  in  den 
drehbaren  Tubus  des  Milchglasplattenphotometers,  und  zwar 
möglichst  nahe  dem  Beflexionsprisma ,  ein  kreisförmiges 
Diaphragma  eingesetzt,  dessen  Durchmesser  etwas  kleiner 
als  die  Hälfte  des  Fettflecks  war,  und  dessen  Oeffhung  durch 
die  verticale  Kante  des  Beflexionsprismas  halbirt  wurde,  i 
Nach  Entfernung  aller  Gläser  aus  dem  drehbaren  Tubus  1 
konnte  man  denselben  alsdann  so  stellen,  dass  die  lioke  | 
Hälfte  des  Gesichtsfeldes  entweder  auf  den  Fleck  oder  den 
Schirm  gerichtet  war,  während  durch  Verschiebung  der  im  | 
festen  Tubus  des  Photometers  befindlichen  Milchglasplatte 
beide  Hälften  des  Gesichtsfeldes  gleich  hell  gemacht  wurden.  I 
Die  Ablesung  ergab  dann  sofort  ein  relatives  Maass  der 
Helligkeiten  von  Fleck  und  Schirm  und  somit  auch  das  Ver-  | 
hältniss  beider.  Das  Milchglasplattenphotometer  war  un- 
mittelbar an  das  Bunsen'sche  Photometer  rechtwinklig  tax 
optischen  Bank  herangeschoben,  und  durch  passende  tief- 
schwarze Schirme  war  der  Zutritt  seitlichen  Lichtes  aus- 
geschlossen. 

Es  war  nur  noch  nöthig,  den  Schirm  des  Bunsen'schen 
Photometers  derart  zu  beleuchten,  dass  die  Helligkeiten  von 
Schirm  und  Fleck  entweder  nur  von  reflectirtem  oder  ton 
transparentem  Lichte  herrührten.  Dies  liess  sich  zur  Bestiio- 
mung  der  beiden  Verhältnisse  jw/a'  und  r'/r  einfach  dadurch 
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erreiohen,  dass  4er  Zutritt  des  Lichtes  zum  Schirm  des  Bun- 
sen'schen  Photometers  auf  einer  Seite  durch  eine  vorgesetzte 
Kapsel  veirsperrt  wurde.  Zur  Bestimmung  von  [aJt  wurde 
mittelst  der  voraufgegangenen  Beobachtungen  der  Einstellungs- 
puükte  M  diejenige  Stelle  der  Bank  aufgesucht ,  an  welcher 
von  beiden  Gasflammen  gleiche  Lichtmengen  auf  den  Schirm 
fielan.  Nun  wurde  abwechselnd  der  Lichtzutritt  zum  Schirm  von 
rechts  und  von  links  gesperrt,  sodass  bei  Einstellung  s^uf  den 
Fleck  nur  das  von  rechts  kommende  transparente  Licht  be- 
obachtet wurde  und  bei  Eünstellung  auf  den  Schirm  nur  das 
von  links  kommende  reflectirte.  Aus  mehreren  derartig  auf 
der  linken  Seite  des  Bun  sen 'sehen  Photometers  abwechselnd 
gemachten  Beobachtungen  ergab  sich  dann  /ti/r'  und  ebenso 
durch  Beobachtung  auf  der  rechten  Seite  das  Yerhältniss  ju^/r/. 

Auf  solche  Weise  wurden  acht  verschiedene  Schirmarten 
untersucht,  nämUch: 

Nr.  1.  Schirm  nach  Töpler'schem  Muster  aus  einem 
mit  kreisförmigem  Ausschnitte  versehenen  Stück  weissen 
Schreibpapieres,  auf  welches  von  beiden  Seiten  je  ein  Stück 
Pauspapier  gelegt  wurde.  Diese  drei  Blätter  wurden  in 
durchaus  glattem  Zustande  zusammen  in  die  Fassung  des 
Photometergehäuses  ohne  gegenseitige  Verklebung  hinein- 
geschoben. 

Nr.  2.  Der  Schirm  bestand  aus  zwei  dünnen,  rein  weissen 
Cartons  mit  zwei  genau  gleichen  kreisförmigen  Ausschnitten, 
welche  aufeinander  gelegt  wurden.  Zwischen  die  Cartons 
wurde  ein  Stück  Pauspapier  gelegt. 

Nr.  3.  Schirm  von  Ad.  Krüss  zusammen  mit  dem 
Photometergehäuse  vor  2  Jahren  bezogen.  Derselbe  bestand 
aus  matt  weissem,  dünnem  Schreibpapier  mit  kreisrundem 
Paraffinfleck.  Die  beiden  Seiten  des  Fleckes  hatten  etwas 
verschiedenen  Glanz. 

Nr.  4.  Desgleichen  ein  mir  im  Anfang  dieses  Jahres 
freundlichst  von  Hm.  Dr.  H.  Erüss  gesandter  Schirm  aus 
mattem,  ganz  schwach  graublauem  Papier  mit  Parafflnfleck 
bestehend. 

Nr.  5.  Ein  absichtlich  auf  beiden  Seiten  ungleich  ge- 
machter Schirm,  bestehend  aus  einem  Stück  weissen  Carton 
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mit  kreisförmigem  Anschnitt  und  einem  einseitig  darauf 
geklebten,  nicht  ausgeschnittenen  Stack  Pauspapier,  welches 
auf  der  Aussenseite  durch  Einreiben  mit  Graphit  schwach 
grau  gefärbt  war. 

Nr.  6.  Ein  Schirm,  dessen  beide  Seiten  möglichst  gleich 
gemacht  wurden.  Derselbe  bestand  aus  zwei  mit  den  glei- 
chen Papierseiten  nach  aussen  zusammengeklebten  Stücken 
weissen  Schreibpapieres  mit  kreisförmigem,  nach  dem  Zusam- 
menkleben gemachtem  Ausschnitt.  Auf  beiden  Seiten  wurde 
je  ein  Stück  Pauspapier,  und  zwar  auch  mit  derselben  Papier- 
seite nach  aussen  geklebt  und  durch  Pressung  tadellos  glatt 
und  eben  gemacht 

Nr.  7.  Schirm  aus  zwei  mit  kreisförmigem  Ausschnitt 
▼ersehenen  Stücken  weissen  Schreibpapieres,  dazwischen  Paus- 
papier. Alle  drei  Blätter  waren  miteinander  verklebt  und 
gut  gepresst,  und  die  Ränder  der  Ausschnitte  wurden  auf 
das  Grenaueste  zur  Deckung  gebracht 

Nr.  8.  Dieser  Schirm  war  sammt  dem  dazu  gehörigen 
Gehäuse  durch  Vermittelung  des  Hrn.  Collegen  Gscheidlen 
von  dem  hiesigen  städtischen  Gresundheitsamte  entliehen.  Der 
Schirm  bestand  hier  aus  geöltem  Papier,  und  die  sonst  als 
Fleck  auftretende  Partie  bestand  aus  einem  horizontalen, 
durch  weisse  Farbe  auf  beiden  Seiten  hergestellten  Streifen, 
welcher  quer  über  den  ganzen  Schirm  verlief.  Bei  diesem 
Schirme  werden  im  Folgenden  die  gestrichenen  Co^fficienten 
ju'  X  entsprechend  der  Festsetzung  auf  p.  678  oben  auf  den 
Schirm  und  /tir  auf  den  Streifen  bezogen  werden. 

In  der  folgenden  Tabelle  möge  beispielsweise  ein  Satz 
von  10  Beobachtungen  wiedergegeben  werden.  Die  Co- 
lumne  1  enthält  die  zehn  directen  Ablesungen  r  auf  der  Pho- 
tometerbank, von  der  links  stehenden  Columne  an  gerech- 
net, Columne  2  die  zugehörigen  Distanzen  200  —  r.  In  der 
dritten  Columne  stehen  die  hieraus  berechneten  Werthe 
logrV(200- r)«=  log£.  Die  vierte  Columne  enthält  die 
Fehler  A  log  E.  Aus  den  Werthen  dieser  Columne  ist  der 
mittlere  Fehler  nach  der  Formel  Am,  =  VZ^/Tn— 1)  berechnet, 
wo  n  die  Zahl  der  Beobachtungen,  also  hier  » 10  ist.  Aus 
dem  mittleren  Fehler  A  log  E  ergibt  sich   dann  der  in  den 
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früheren  Formeln  auftretende  Werth  JE/U  durch  Division 
mit  dem  Modul  der  Briggischen  Logarithmen,  und  durch 
Multiplication  mit  100  derselbe  Werth  in  Procenten  der 
gemessenen  Grösse. 


Tabelle  1. 

4. 

Febr.  1887.    Schirm  Nr.  1. 

Einstellongspunkt  M, 

r 

200  -r 

log^(-lO) 

A\ogE 

93,4 

106,6 

9,8852 

+0,004 

93,4 

106,6 

9,8852 

+  0,004 

94,0 

106,0 

9,8957 

+0,015 

93,4 

106,6 

9,8852 

+0,004 

93,0 

107,0 

9,8782 

-0,(»03 

92,6 

107,4 

9,8713 

-0,010 

93,4 

106,6 

9,8852 

+  0,004 

92,4 

107,6 

9,8678 

-0,013 

92,5 

107,5 

9,8695 

-0,011 

93,5 

106,5 

9,8860 

+  0A)O« 

Mittel    93,2 

9,8810 

J„  log  ^=0,0090 

AElE^  2,1  Proc. 

Für  die  ferneren  Berechnungen  kommen  aus  solchem 
Satze  nur  die  beiden  fettgedruckten  Zahlen  in  Betracht 
Zunächst  mögen  in  folgender  Tab.  2  alle  auf  die  nämliche 
Weise  erhaltenen  Mittelwerthe  r  zusammengestellt  sein.  Die- 
selben befinden  sich  unter  den  üeberschrifteii  Lj  Mj  Rj  bezo- 
gen auf  die  drei  charakteristischen  Einstellungspunkte.  Die 
Ueberschriften  Vorderseite  und  Rückseite  geben  die  Stellung 
des  Beobachters  an.  Sämmtliche  Beobachtungen  an  der 
Vorderseite  sind  von  mir  gemacht,  mit  Ausnahme  der  Beob- 
achtung am  Schirm  Nr.  1,  welche  von  Hm.  Collegen  F.Auer- 
bach ausgeführt  wurde.  Auf  der  Bückseite  beobachtete  nach 
erfolgter  Umdrehung  des  Photometergehäuses  Hr.  Dr.  Mi- 
ch alke.  Aus  je  einem  Werthe  M  und  je  zwei  zusammen- 
gehörigen Werthen  L  und  R  wurde  nach  den  gebräuchlichen 
Formeln,  resp.  (10)  und  (5)  das  Intensitätsverhältniss  der 
beiden  Gasflammen  berechnet.  Diese  Werthe  sind  in  den 
▼ier  nächsten  Golumnen  zusammengetragen.  Endlich  ent- 
halten die  beiden  letzten  Columnen  die  nach  den  richtigeren 
Formeln  (11),  resp.  (6)  berechneten  Intensitäten. 
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Tabelle  2. 


M 


Datam     Schirm 


berechnet  «T  ber 

nach  Gl.  (10)  nach  GL  (5^  gl  -  -. 


Vor-  Rück-  Vor-  Rück-  Vor-  Mck-  Vor-  Rück-  Vor-   Rück- 
ders.    Seite   ders.    seite   ders.    seite   ders.    seite   ders.    aeite 


u  : 


4.  Febr. 

2. 

3. 

7. 
14. 
14. 

10. 

21. 

21. 

4.  März 


1 

2 

3 

4 
4 
4 

5 

6 

7 
8 


87,9  87,2  93,2  92,6 
102,2  102,0  98,5  94,4 
108,6  106,0     93,«     88,2 


99,5  101,9 

104,7  106,2 

'  105,9  107,4 


90,4  93,9 
97,8'  98,6 
98,0  101,3 


97,0  95,5    0,760  0,743  0,754  0,706  0.75: 

94,5  89,7    0,941  0,789  0.936  0,858  0.«t 

78,5  75,9   0,774  0,649  0,766  0,689  aTO? : 

83,8  84,8   0,681  0,783  0,717.0,764  0,:^}  ' 

89,7.  89,8    0,897  0,946  0,894  0,922  0.9*.  I 

89,2  92,9  1 0,923  1,012  0,905  1,003  0.951  I 


115.7  72,7.112,6     74,6  114,4     74,0 J  1,662  0,353  1,835  0,334  0,T6t  ] 
89,8     89,0  !    99.4  102,6  110,5|  111,9  |j  0,975  1,107  1,003  1,020  h(m 

110.8  111,3    103,3  104,0  94,7     95,2:!1,140  1,171  1,118  1,140  U55 
104,7  106,0      99,5  102,3 


95,5     97,3    0,981   1,096    1,006' 1,070    1,03:. 


NB.  Der  in  Col.  5  fettgedi-uckte  erste  Werth  93,2  ist  der  in  Tab.  1 
gewonnene. 

Zu  dieser  Tabelle  ist  zunächst  zu  bemerken,  dass  die 
für  die  verschiedenen  Schirme  und  an  verschiedenen  Tagen 
erhaltenen  Intensitäten  untereinander  abweichen.  Der  Grund 
hierfür  liegt  darin,  dass  die  Speisung  der  beiden  Grasflammen 
durch  verzweigte  Gummischläuche  erfolgte,  deren  relative 
Länge  mehrmals  geändert  wurde.  Ausserdem  war  auch  die 
Oeffnung  des  gemeinsamen  Hahnes  von  Tag  zu  Tag  eine 
variable,  was  gleichfalls  Aenderungen  der  relativen  Helligkeit 
verursachte. 

Man  erkennt  nun  sofort,  dass  die  nach  den  gebrauch« 
liehen  Formeln  Gl.  (10)  und  Gl.  (5)  berechneten  Werthe  sehr 
stark  untereinander  abweichen,  während  die  nach  61.  (11)  und 
(6)  berechneten  Werthe  nur  kleine  Abweichungen  besitzen. 
Diese  letzteren  erklären  sich  zum  Theil  noch  dadurch,  dass 
für  ihre  Berechnung  die  Einstellungen  zweier  Beobachter 
combinirt  wurden,  was  namentlich  wegen  der  Mitteleinstel- 
lung M  kleine  persönliche  Di£Perenzen  mit  sich  bringt.  Am 
auffallendsten  ist  der  Unterschied  der  verschiedenen  Berech- 
nungsweisen natürlich  beim  Schirm  Nr.  5,   dem   absichtlich 
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mit  ungleichen  Seiten  hergestellten.  Hier  differiren  die  nach 
den  gebräuchlichen  Formeln  berechneten  Werthe  um  das 
Fünffache,  besitzen  also  Fehler  von  200—300  Proc,  während 
die  nach  GL  (11)  und  (6)  berechneten  Werthe  nur  noch  um 
weniger  als  3  Proc.  voneinander  abweichen. 

Die  folgende  Tab.  3  enthält  die  mittelst  des  Milchglas- 
plattenphotometers  gefundenen  Verhältnisszahlen  der  Grössen 
jK  r Die  einzelnen  Zahlen  wurden  aus  6 — 9  abwech- 
selnd auf  Schirm  und  Fleck  gemachten  Einstellungen  berech- 
net. Zur  Berechnung  des  CoefQcienten  /  nach  der  Formel 
GL  (2U)  wurden  die  Mittelwerthe  aus  den  Beobachtungen 
auf  der  rechten  und  linken  Schirmseite  gebildet,  wie  des 
Näheren  aus  den  Ueberschriften  ersichtlich  ist. 

Tabelle  3. 


3,48 
>25 
1,71 
3,51 
9,83 
10,76 
6,47 
2,66 


li'ii'  i 

1 

2 
3 

1,71  i 

4,54  1 

1  1,94' 

4 

1,93 

5 
6 

7 
8 

1  3,23  1 

1  3,76  1 

1,88  , 

c  =    I   (£  = 


I  i"*/^' 


(4,81) 

(2,74)  1 

(6,18) 

26,34 

(12,38) 

(13,26) 

4,94 


(1.24) 
(2,33) 
(1,21) 
1,10 
1,21 
1,52 
1,83 
0,74 


1,38  I   1,57 
1,95   I  4,01 


1,60 


l,ö3 
1,84 
1,39 
1,66 
3,26 
1,43 


3,58 
>25 
1,86 
3,31 
8,16 
10,97 
6,01 
2,72 


(4^4).  (i,n) 

(2,76)1  1,23 
(5,42)1  1,13 
8,55  1,33 
(11,87)  1,53 
(11,09)  i  1,77 
5,36  ,  0,72 


'    1,61 
(1,48) 


berechnete  Mittelwerthe 


her.  nach  Gleichung     1 


s 


1 

1,64 

3,53 

4,82 

2 

4,32 

— 

1       — 

3  ; 

1,88 

1,78 

2,75 

4    1 

5 

6 

1,89 

3,41 

5,80 

1,70 

10,86 

12,12 

7 

3,51 

6,24 

12,17 

8 

1,41 

2,69 

5,15 

1,20    ' 

-   i: 

1,22    li 

1,52 
1,80 
0,78 


(17) 
F 

2,81 
1,28 
3,47 
2,47 

2,44 
1,54 
4,22 


(19) 
J\ 

3,14 
1,33 
3,66 
2,62 

2,62 
1,62 
3,90 


(21«) 

1,34 
0,71 
1,77 
1,32 

0,95 
0,87 
1,92 


Die  eingeklammerten  Zahlen  sind  berechnet. 


1,24 
0,65 
0,54 

0,84 

1,84 
0,56 
1,20 


Die  letzte  Columne  in  dieser  Tabelle  bezieht  sich  auf 
die  Anmerkung  p.  681.  Diese  Werthe  charakterisiren  den 
Schirm,  insofern   er  ein  positiver  oder  negativer  ist.    Im 
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ersteren  Falle  sind  die  Werthe  (f'  — T)/(jti  — jm')  >  1  im  zweiten 
FaUe  <  1. 

Man  erkennt  ferner  die  sehr  grossen  Verschiedenheiten, 
welche  bei  verschiedener  Constructionsweise  für  die  Grrössen 
IjLJfi  etc.,  sowie  auch  fQr  die  Empfindlichkeitscoefficienteo 
resultiren.  Die  letzteren  sind  den  Werthen  /  und  F  reciprokf 
und  es  sind  daher  die  Schirme  mit  kleinstem  /  oder  F  die 
besten. 

Die  Tab.  4  (p.  697)  gibt  eine  Zusammenstellung  der  f&r 
die  einzelnen  Beobachtungsreihen  gefundenen  mittleren  Feh- 
ler AEfEy  sowie  der  in  Tab.  3  bereits  aufgeführten  CoefiK- 
cienten  F  F^f  und  aus  beiden  Werthen  berechnet  nach  For- 
mel GM.  (16),  (18)  und  (20)  die  Werthe  der  Unterschiedsschwellen 
JqunSiAQ.  Endlich  sind  aus  den  für  die  Einstellungspunkte 
L  und  R  gesondert  berechneten  Werthen  Jq  und  Jq^  Mittel- 
werthe /i^   und  hieraus  die  Verhältnisse /iQ/J^  berechnet. 

Aus  der  Tabelle  4  müsste  sich  nun  zunächst  eine  Re- 
lation zwischen  den  Empfindlichkeitscoefficienten  der  einzel- 
nen Schirme  und  den  beobachteten  mittleren  Fehlem  ergeben. 
Es  müssten  nämlich  die  Schirme  mit  kleinstem  /,  resp.  / 
(also  mit  grösstem  Empfindlichkeitscoefficienten)  die  kleinsten 
mittleren  Fehler  aufweisen.  Diese  Beziehung  ist  indessen 
durch  die  Concurrenz  mehrerer  in  unregelmässiger  Weise 
einwirkender  und  der  theoretischen  Erörterung  sich  ent- 
ziehender Umstände  so  sehr  getrübt  worden,  dass  sognr 
derjenige  Schirm  Nr.  8,  welcher  die  ungünstigsten  Go§£fi- 
cienten  besitzt,  nur  kleine  mittlere  Fehler  gegeben  hat  Man 
erkennt  ai;ch  unmittelbar  aus  den  Columnen  Jq^  Jq^  und 
JQ^  dass  die  hier  Terzeichneten  Werthe,  welche,  abgesehen 
von  rein  individuellen  und  zeitlichen  Schwankungen,  einiger- 
massen  constant  hätten  ausfallen  müssen,  offenbar  noch  durch 
andere  als  die  theoretisch  in  Betracht  gezogenen  Umstände 
beeinflusst  sein  müssen. 

Ein  solcher  Umstand  ist  bereits  früher  (p.  686)  erwähnt, 
nämlich  die  Inhomogenität  des  Grenzgebietes  zwischen  Schirm 
und  Fleck.  Dies  war  besonders  bei  dem  Schirm  Nr.  2  der  Fall. 
Die  Einstellungen  L  und  R  und  etwas  auch  die  Einstel- 
lung M  wurden   dadurch   erschwert.     Trotzdem   hat  dieser 
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Schirm  keinen  grossen  mittleren  Fehler  gegeben,  und  zwar 
deswegen  nicht,  weil  seine  £mpfindlichkeitscoefficienten  die 
günstigsten  waren. 

Ein  zweiter  Umstand  könnte  in  der  Grösse  der  Flecke 
gesucht  werden.  Dieselbe  war  jedoch  bei  allen  Schirmen 
bis  auf  Nr.  4  und  Nr.  8  die  gleiche,  nämlich  16  mm  Durch- 
messer. Der  Fleck  auf  Nr.  4  hatte  20  mm  Durchmesser.  Ich 
habe  den  Eindruck  gewonnen,  dass 'diese  Grösse  nicht  so 
bequem  für  das  Auge  ist,  als  die  kleinere  von  16  mm,  wenig- 
stens nicht  in  dem  von  mir  benutzten  Photometergehäuse. 

Von  grösserem  Belang  ist  jedenfalls  ein  dritter  Um- 
stand gewesen,  welcher  in  derjenigen  Beobachtungsmethode 
begründet  ist,  durch  welche  die  mittleren  Fehler  gewonnen 
werden  sollten.  Fast  alle  Schirme  besitzen  minimale  In- 
homogenitäten der  Helligkeit  nicht  blos  im  Grenzgebiete 
zwischen  Fleck  und  Schirm,  sondern  auch  auf  den  Flächen, 
namentlich  des  Fleckes.  Auf  solchen  Stellen  haftet  der  Blick 
während  des  Einsteilens  und  Abschätzens  beinahe  unwill- 
kürlich, und  das  der  eigentlichen  Abschätzung  unterliegende 
Hauptkriterium  gleicher  Helligkeit,  resp.  gleicher  Helligkeiis- 
contraste  wird  erweitert  und  complicirt  durch  die  gleichzeiti- 
gen mehr  oder  weniger  bewusst  gemachten  Beobachtungen 
jener  minimalen  Flecke  im  Fleck.  Wenngleich  nun  im  An- 
fang einer  Beobachtungsreihe  unzweifelhaft  das  Hauptkrite- 
rium  allein  für  die  Einstellung  entscheidend  ist,  so  wird  doch 
bei  den  folgenden  Beobachtungen  eine  gewisse  UnsicherheiV 
welche  bei  der  letzten  Feineinstellung  jeder  Beobachtung 
eintritt,  oft  dadurch  entschieden  werden,  dass  man  in  dem 
Wunsche,  genau  nach  gleicher  Methode  und  gleichen  Kri- 
terien einzustellen,  mehr  oder  weniger  bewusst  wieder  die- 
selben Nebenkriterien  aufsucht.  Im  Grunde  genommen  wur^ 
den  diese  letzteren,  die  ja  auch  nur  aus  Helligkeitsdifferenzen 
bestehen,  wieder  zu  ähnlichem  Messungsresultat  führen.  Allein 
es  scheint,  dass,  je  zahlreicher  die  verglichenen  Flächen- 
elemente  sind,  und  jemehr  sie  an  Helligkeit  abgestuft  sind, 
das  Auge  ein  um  so  prägnanteres  Bild  der  Helligkeitsver- 
hältnisse der  verglichenen  Flächen  gewinnt,  was  dann  bei 
der  schnell  wiederholten  Einstellung  leichter  wieder  aufza- 
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finden  lot.  Diese  Auffassung  scheint  mir  besonders  unter- 
stützt zu  werden  durch  die  auffallend  kleinen  Fehler  des 
Schirmes  Nr.  8.  Der  querüber  verlaufende  Streifen  verschwand 
in  den  Einstellungen  L  und  R  niemals  ganz  auf  seiner  ganzen 
Länge.  Man  musste  sich  deswegen  schon  bei  der  ersten  Be- 
obachtung entscheiden,  welche  Stelle  man  bei  der  richtigen 
Einstellung  verschwinden  lassen  wollte..  Selbstverständlich 
behält  man  nun  während  10  in  circa  6  Minuten  gemach- 
ten Einstellungen  das  so  gewonnene  Bild  im  Gedächtniss 
und  bemüht  sich  dasselbe  bei  jeder  neuen  Einstellung  mög- 
lichst genau  zu  reproduciren.  Der  einfache  psychische  Vor- 
gang der  blossen  Abschätzung  zweier  gleich  heller  oder  gleich 
contrastirender  Flächen  wird  durch  diese  Verhältnisse  jeden- 
falls complicirt  und  der  so  beobachtete  mittlere  Fehler  ist 
nicht  mehr  völlig  identisch  mit  dem  in  den  Gleichungen 
(16)  und  (20)  auftretenden  Werthe  AEjE.  Es  wäre  dies 
vielleicht  zu  vermeiden  gewesen,  wenn  nicht  10  Einstel- 
lungen L  hintereinander,  dann  zehn  solche  M  etc.  beobachtet 
wären,  sondern  in  der  Reihenfolge  L,  M,  R  und  dies  zehn- 
mal wiederholt  eingestellt  wäre.  Da  sich  diese  Erwägungen 
erst  nach  Abschluss  der  Beobachtungen  herausstellten,  so 
hätte  eine  Ausschliessung  der  störenden  Umstände  nur  durch 
Wiederholung  aller  Beobachtungen  bewirkt  werden  können. 
Die  in  Tab.  4  aufgeführten  psychophysischen  Maassbestim- 
mungen AQI  Aq  verlieren  deswegen  gleichfalls  an  Sicherheit. 


T 

'abelle  5. 

Schirin  i- 

_w  _,     M    \ 

JQ% 

AQIAq 

W      1      M 

jvr  J_.M  _ 

0,89 
1,88 
1,11 
1,18 
1,80 
1,04 
0,86 
1,42 
0,47 


0,96 
2,10 
0,76 
1,24 
U,00 
0,88 
0,71 

0,36 


1,49 
3,26 
0,79 
1,97 
2,05 
1,59 
2,53 
1,16 
0,73 


1,49 
J,56 
0,90 
1,52 
2,35 
1,44 
2,53 

0,99 


1,67 
1,74 
0,71 
1,67 
1,14 
1,53 
2,94 
0,82 
1,56 


1,55 
0,74 
1,18 
1,21 
2,61 
1,64 
3,56 

2,75 


1,18     ,     1,11 


1,73     I     1,60 


1,53     '     1,90 
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Wenn  man  indessen  nach  den  Beobachtern  getrennt  dk 
Mittel  aus  sämmtlichen  Werthen  Jq,  /IQ  und  JQjAq  ninunt 
so  zeigt  sich  wenigstens  zwischen  den  Beobachtern  Weber 
und  Michalke  leidlich  gute  Debereinstimmung,  wie  aas  der 
vorstehenden  Tab.  5  zu  entnehmen  ist. 

Hiemach  würde  sich  also  beim  Buns en' sehen  Photo- 
meter die  Unterschiedsempfindlichkeit  für  Helligkeitscoih 
traste  zu  derjenigen  gleicher  Helligkeiten  verhalten  wie 
1,71:1.  

Die  Resultate  der  angestellten  Versuche  sind 
sonach: 

1.  Bei  Benutzung  des  Bunsen'schen  Photometers  mns& 
mit  Ausnahme  der  auf  reiner  Substitution  beruhenden  Beob- 
achtungsmethoden, eine  Vertauschung  der  Schirmseiten  (event 
Vertauschung  der  verglichenen  Flammen  oder  Umkehr  des 
Photometergehäuses)  vorgenommen  werden,  falls  nicht  beide 
Schirmseiten  genau  gleich  beschaffen  sind.  Letzteres  ist  ia 
der  Regel  bei  den  in  der  Praxis  angewandten  Schirmsorteo 
nicht  der  Fall. 

2.  Durch  directe  Bestimmung  der  Reflexions-  und  Trans- 
missionscoefficienten  des  Schirmes  lassen  sich  die  Empfind* 
lichkeitscoefficienten  des  Bun  sen 'sehen  Photometers  ermit- 
teln. Die  reciproken  Werthe  derselben  übersteigen  bei  den 
in  der  Praxis  gebräuchlichen  Schirmsorten  den  theoretiscb 
möglichen  kleinsten  Werth  um  das  Zwei-  bis  Vierfache.  Die- 
selben sind  einer  beträchtlichen  Reduction  fähig. 

3.  Die  Beobachtung  der  drei  Einstellungspunkte  X3i/7 
nebst  der  empirischen  Bestimmung  der  Empfindlichkeitscoef- 
ficienten  lässt  zwar  eine  Auswerthung  des  psychophjsisches 
Verhältnisses  zwischen  den  Unterschiedsempfindlichkeiteo 
von  Helligkeitscontrasten  und  gleichen  Helligkeiten  zu,  er- 
fordert jedoch  eine  in  den  vorstehenden  Versuchen  nicht 
gemachte  Berücksichtigung  gewisser  störender  Nebeneinfifisse. 
welche  sich  bei  schneller  Aufeinanderfolge  der  einzelnes 
Beobachtungen  geltend  machen. 

Breslau,  15.  April  1887. 
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X.    Bestijnmung  der  Masticitätsconstanten 

von  Beryll  und  Bergkrystall; 

von  W.  Voigt. 

(Aus  Nr.  3  des  Jahrgangs  1886  der  Gott  Nachr.  auszugsweise  mitgetheilt 

vom  Hrn.  Verf.) 

(Hierzu  Taf.  IT    Flg.  14-15.) 

(Fortsetzung  von  p.  501.) 

2.    Beobachtungen  am  Bergkrjstall. 

Die  Formen  des  Quarzes  gehören  der  trapezoSdrischen 
Tetartoedrie  an.  Für  dieselben  ist  die  Existenz  einer  zwei- 
seitigen dreizähligen  Symmetrieaxe  charakteristisch,  alle  übri- 
gen Eigenschaften  folgen  aus  dieser.  Demgemäss  gewinnt 
das  elastische  Potential  dieselbe  Form,  wie  für  das  rhom- 
boedrische  holoedrische  System,  und  sind  die  im  Vorstehenden 
abgeleiteten  Formeln  anzuwenden.  Dass  die  elastischen  Ver- 
hältnisse des  Bergkry Stalles  die  der  rhomb oedrischen  Kry- 
stallform  entsprechende  ünsymmetrie  zeigen,  ist  bereits  durch 
die  Beobachtungen  F.  Savart's^)  über  die  Klangfiguren  auf 
Kreisscheiben,  die  aus  diesem  Material  geschnitten  waren, 
gezeigt  worden. 

Für  meine  Beobachtungen  standen  mir  zunächst  Stäb- 
chen zur  Verfügung,  welche  vor  Jahren  von  Dr.  Steeg  und 
Reuter  in  Homburg  v.  d.  H.  gefertigt  und  mir  von  dem 
Hrn.  Besteller  überlassen  worden  waren.  Diese  sind  im 
Folgenden  mit  Nr.  1 — 14  bezeichnet;  von  ihnen  gehört: 

Nr.  5—8    der  Gattung  (0^)  an, 

Nr.  1—3      „  „        (90**  AI), 

Nr.  9—11     „  »        (90ÖAI1), 

Nr.  12—14    „  „        (45<>). 

Nr.  4  fehlt.  Hierbei  bezeichnet,  wie  oben  gesagt,  die  Anzahl 
Grade  den  Neigungswinkel  der  Längsrichtung  gegen  die 
Erystallaxe,  die  Bezeichnung  A  deutet  an,  dass  die  Breiten- 
ricbtung  normal  zur  Krystallaxe  liegt,  der  Zusatz  I  oder  II, 
ob  die  Längsrichtung  senkrecht  zu  einer   Symmetrieebene 

1)  F.  Savart,  Pogg.  Ann.  lö.  p.  206.  1829. 
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des  rhomboedriscben  Systems  oder  aber  ibr  parallel  ist.  Bei 
der  letzten  Gattung  (45^)  war  nicbt  angegeben,  in  weider 
Meridianebene  die  Längsricbtung  orientirt  war;  die  Beob- 
achtung hat  gezeigt,  dass  dies  entsprechend  der  Bezeichnung 
(—45^)  stattfand,  d.h.  die  Längsrichtung  nahe  senkrecht  zu 
einer  Rbomboederfläche  ~R  gestanden  hat. 

Dieses  System  Stäbchen  genügte  noch  nicht  zur  Bestim- 
mung aller  Constanten  und  zur  Prüfung  der  im  Vorstehenden 
entwickelten  Formeln.  Ich  habe  daher  durch  Dr.  Steeg  und 
Beuter  aus  einem  schönen  grossen  Kry stall  noch  die  folgen- 
den 14  Stäbchen  herstellen  lassen: 

Nr.  15—17  zur  Gattung  (90^  AI), 
Nr.  18—20    „  „         (90«  B I), 

Nr.  21—24    „  „        (-450), 

Nr.  25—28    „  „        (+45«). 

Diese  Stäbchen  waren  vorzüglich  geschliffen  und  polirt 
aber  leider  nicht  sehr  genau  orientirt,  was  die  Beobachtungeo 
und  Berechnungen  unbequem  complicirt  hat.  Der  ErystaB 
hatte  nämlich  nicht  genau  parallele  Säulenflächen,  und  die 
optische  Untersuchung  zeigte,  dass  dem  entsprechend  die 
optische  Axe  im  Inneren  des  Krystalles  von  Stelle  zu  Stelle 
ihre  Richtung  ein  wenig  änderte.  Eine  grössere  Zahl  von 
Stäbchen  ist  dann,  um  die  theoretischen  Resultate  des  vor- 
hergehenden Abschnittes  anwenden  und  prüfen  zu  könnes« 
von  Voigt  und  Hochgesang  in  Göttingen  auf  geringere 
Dicke  abgeschliffen  worden;  in  dieser  zweiten  Gestalt  sind 
die  Stäbchen  durch  den  oberen  Index  neben  ihrer  ursprüng- 
lichen Bezeichnung  (z.  B.  also  durch  0^  Nr.  5')  unterschieden 
Ihre  Politur  lässt  theilweise  zu  wünschen  übrig. 

Die  optische  Untersuchung  ergab  vollständige  Gleicb* 
artigkeit  der  Substanz,  wie  dies  sich  ja  bei  den  Kry  stallen 
aus  brasilianischem  Geschiebe  —  und  solche  boten  das  Ma- 
terial —  in  ausgezeichneter  Weise  zu  finden  pflegt.  Di^ 
Stäbchen  Nr.  15—28  sind  aus  einem  linksdrehenden  Krystall 
geschnitten;  ebenso  zeigten  linke  Drehung  Nr.  1 — 3,  9— Hl 
es  ist  daher  höchst  wahrscheinlich,  dass  auch  Nr.  5 — 8,  die 
sich  in  dieser  Hinsicht  nicht  wohl  prüfen  Hessen,  da  sie  mit 
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der  Längsrichtung  parallel  der  Axe  liegen,  die  gleiche  Eigen- 
schaft besitzen. 

Die  Resultate  der  Beobachtungen  sind  im  Folgenden 
für  BergkrystaU  in  derselben  Weise  mitgetheilt  wie  früher 
für  Beryll.  Die  bei  der  Berechnung  der  Constanten  einzu- 
führenden Dimensionen  der  Prismen  sind  an  die  Spitze  ge- 
stellt, die  Länge  L  in  Millimetern,  die  Breite  B  und  Dicke  D 
in  Theilen  des  Sphärometers  (=  1/992,7  mm),  und  der  Ab- 
stand A  zwischen  Spiegel  und  Scala  in  Millimetern,  die  Be- 
lastung P  in  Grammen,  die  Beobachtungstemperatur  &  in 
Celsiusgraden  zugefügt. 

Biegungen. 

Die  Stäbchen  Nr.  1  —  14  sind  mit  demselben  Apparat 
beobachtet,  wie  die  aus  Beryll  gefertigten,  die  angegebenen 
Werthe  setzen  also  0,000  249  mm  als  Einheit  voraus.  Für 
die  neuen  Stäbchen  Nr.  15—28  war  der  Apparat  etwas  geän- 
dert, sodass  seine  Constante  nunmehr  0,0002359mm  betrug.^) 
Nachträglich  ist  dann  noch  eine  Reihe  alter  Stäbchen  zur 
Controle  mit  dem  neu  eingerichteten  Apparate  beobachtet 
worden.  Zur  Unterscheidung  sind  die  Mittelwerthe  für  tj 
mit  dem  Index  a  oder  n  versehen. 

Die  Berechnung  nach  Formel  (30)  gibt  den  Werth  E  des 
Dehnungscoefficienten  für  die  Bichtung,  in  welcher  die  Längs- 
axe  des  betreffenden  Prismas  gegen  die  Erystallaxen  orientirt 
ist,  da  aber  die  verschiedenen  unter  derselben  Bezeichnung 
zusammengefassten  Stäbchen  verschiedene  Abweichungen 
von  den  vorgeschriebenen  Richtungen  besitzen  und  diese  — 
ungleich  dem  oben  gezeigten  Verhalten  hexagonaler  Krystalle 
—  bei  rhombo^drischen  Krystallen  bedeutenden  Einfluss  üben, 
80  sind  die  direct  berechneten  Resultate  zunächst  im  allge- 
meinen noch  nicht  vergleichbar. 

0«  Nr.  5.    i  =  54,4,    5  =  4659,    JD  =  784,7,  P=56,    ^  =  17,5,   i;'=2,7. 

17^  »  885,0  £;  =  10  280  000. 
i  «  52,2  •),P=:  100,       ^=18,6,  17=2,6. 
17^=  632,0  £  =  10  280  000. 

1)  Dabei  waren  die  mesaingenen  Lagerschneiden  durch  solche  aus 
hartem  Stahl  ersetzt,  um  die  Eindrückung  zu  verringern. 

2)  Bei  dieser  und  der  Beob.Nr.  8  Z  =  52,2  war  die  Belastung  zufi&llig  um 
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Nr.  6.    Z  =  54,4,    5  =  4782,    i)  =  791,2,  P«56,    ^  =  18,1,    if'^tX 

rj^  =  365,6  JS?  =  10  3«0  0«!. 

Nr.  7.    i=54,4,    5  «5124,5,2)  =810,8,  P«=56,     ^  =  16,4,    V  =  ^- 

Ti^  »  315,1  £r  =-  10  SOO  OM. 

Nr.  8.    Z  =  54,4,    5  =  4667,     2)  «807,5,  P=56,    ^  =  16,7,    iy'  =  lT. 

^^  »  850,6  ^  =  10  280  00«. 

i  =  52,2,    P=100,       ^=18,1,  17=2,6. 

,7„  =  578,2  Jg?  =  10  200  001 

Nr.  6'.   i  =  66,2,    5  =  4732,     D  =  465,0,  P=20,    ^=16,4,    7=04. 

i7„=  743,0  i?  =  10  340  OOO. 

Nr.  7'.   L  =  56,2,     B  =  5124,5,  D  =  468,0,  P  =  20,    &  =  16,2,    17'  =  0^ 

17^=  673,0  J?  =  10  MO  000. 

Die  Formel  (29)  für  den  Dehnungscoefficienten  E  zeigt 
dass  für  eine  unendlich  kleine  Abweichung  der'Längsaxe  des 
Prismas  aus  der  krystallographischen  Hauptaxe  ^E  =  0,  d.  h. 
zweiter  Ordnung  unendlich  klein  ist  Die  Abweichungen  der 
beobachteten  Prismen  von  der  Torgeschriebenen  Richtung 
sind  demnach  bei  der  Gattung  (0^)  ohne  merklichen  Einfluss 
auf  den  Werth  von  E  und  E;  man  erhält  daher  unmittel- 
bar das 

Gesammtmittel  E^  =  10  804  000,    Eo  =  0,705  .  10"* 
Wahrscheinlicher  Fehler  ±  10000,  ±  0,009, 

-450  Nr.  21.    1  =  66,2,   5=5968,    JD  =  853,5,    P=100,   ^=17,4,    v=2,8. 

i7„=  620,7  JB;  =  IS  040  000. 

Nr.  22.    Z=62,2,    i?=5962,    i)  =  846,7,    P=100,    ^=17,2,    i7'=2,e. 

r/„=  528,7  J?  =  18  ISO  000. 

Nr.  28.   Z=62,2,    B=5964,    2)=850,1,    P-100,    ^=17,2,    17' =2,6. 

i7„=  518,3  £  =  18  110  000. 

Nr.  24.    £=58,2,    B=5967,    2)=847,5,    P=100,    ^=17,4,    ^  =  2,6. 

J7„  =  429.5  JS  =  13  080  000. 

Weicht  die  Bichtung  der  Längsaxe  von  der  vorausge- 
setzten Lage:  in  der  krystallographischen  Symmetrieebene 
um  —45®  gegen  die  Hauptaxe  geneigt  (d.  h.  y=a— /?«  Ij^, 
aaO)  um  Suj  Sftj  8y  ab,  so  ergibt  sich  dadurch  eine  Aen- 
derung  des  Dehnungscoefficienten  E  nach  (29): 

(*E)_^  =  1/2  (533  -  s,,  -  s,,)  Sy, 

1  mm  von  der  Mitte  angebracht  Demgemfias  ist,  wie  die  Theorie  ergibt, 
bei  der  Berechnung  JE  um  0,0045  seines  Werthes  nach  Fonnel  (81)  ver^ 
kleinert  worden. 
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oder  falls  man  y  =*  cos  {^^^  +  * V)  setzt: 

(^E)-46  =  +  {*83  -  «14  -  *ll)  ^9>- 

Die  Abweichung  aus  der  Meridianebene  ist  also   ohne 
Einfluss. 

Vorläufige    Bestimmungen    ergaben    beim    Bergkrystall 

hierfür: 

(JE)_,5  =  -0,89. 10-«.  59, 

also  da  £=  1/E  und  E  nahe  =  13,0.10«  ist: 

(5£)_,,=  +l,52.10+«.ay; 
es  ändert  also  eine  Abweichung  um  einen  Grad  E  nur  etwa 
um  0,002  seines  Werthes.  Die  mittlere  Abweichung  der 
obigen  Stäbchen  fand  sich  nach  Messungen  von  Dr.  Hennig 
und  mir  + 1,5^,  es  ist  also,  um  die  Werthe  E  auf  —  45®  zu 
reduciren,  bei  allen  0,04 .  10«  abzuziehen.    So  findet  sich  für: 

Nr.  2\  E  ^  13  000000, 

22  =13  090  000, 

23  =  13  070  000, 

24  =  18  040  000, 

Gesammtmittel  E^^^  =  18  050  000,    E_^5  =  7,668 .  10-« 
wahrscheinlicher  Fehler    ±  9000,  ±  0,0055. 

+  45<>  Nr.  25.   i=50,2,   ^=5999,    2)= 845,3,  P=100,    ^  =  17,8,    rj' »2fi. 

1^^=424,0  £7=  8  520  000. 

Nr.  26.   X=52,2,    B=6000,    D=840,7,  P=100,    ^=18,0,   J7'  =  2,6. 

»7„=  484,2  £;»8  520  000. 

Nr.  27.   i=52,2,   jB=6000,    2)  =  842,5,  P=100,    ^=16,8,   17=2,6. 

J7„=  481,3  iS  a  8  520  000. 

Nr.  28.   Z=48,2,   jB=6002,    i)=842,3,  P=100,    ^=17,0,   i7'=«2,6. 

!/,=  378,6  ^=8540  000. 

Für  die  Gattung  (+45^)  ergibt  Formel  (29)  die  einer 
Abweichung  8a,  Sß,  Sy  von  der  vorgeschriebenen  Orienti- 
rung  (y  =  /?=l/V2,  (z  =  0)  des  Prismas  entsprechende 
Aenderung  von  E: 

oder  wenn  man  setzt: 

y=C08(45«>+d>),   ;'=-(538+*i4-«i,)J()P,      =+7,26.10-«.d>, 
also,  da  jB«  1/E  und  E  nahe  =  8,5.10«  ist: 
J^=-5,11.10«.J(^. 

Ann.  d.  Phjs.  n.  Chem.    N.  F.  XXXI.  45 
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Für  die  obigen  Stäbchen  Nr.  25  —  28  gab  sich  die  Ab- 
weichung der  Längsaxe  von  +  45^  durch  eine  grosse  Anzahl 
von  Messungen  im  Mittel  gleich  — 1,4^,  es  ist  also  von  allen 
oben  angegebenen  Zahlen  0,12. 10®  in  Abzug  zu  bringen,  um 
den   —45^  entsprechenden  Werth  zu  erhalten. 

Hiernach  wird  für: 

Nr.  25  £  =  8  4üOüOO, 

26  =8  400  000, 

27  =8  400  000, 

28  «8  420  000, 


Gesammtmittel   E^^  =  8  405  000,    E^.^^  =  11,898 
wahrscheinlicher  Fehler    ±  4000,  ±  0,006. 

Der  grosse  Einfluss  der  Lage  der  Längsaxe  bei  dieser 
Gattung  macht  sie  zur  Bestimmung  der  Elasticitätsconstanten 
weniger  geeignet;  bei  einer  Wiederholung  wird  man  statt 
ihrer  passend  eine  Richtung  benutzen,  in  welcher  JS  ein 
Maximum  oder  Minimum  erreicht.  Die  hier  vorliegenden 
Bestimmungen  gestatten  ihre  Berechnung. 

Die  mit  der  Marke  (45^)  überkommenen  Stäbchen  Nr.  12 
bis  14  lieferten  resp. 

45*  Nr.  12.  X=54,4,  5=5443,  D=776,3,  P=56,  ^=16,8,  jy^lO^ 

1/^=277,0,  I!=  12  950  000. 

Nr.  13.  X=50,4,  5  =  4504,  i)= 816,4,  P=56,  ^=17,9,  17=10,8. 

17^=  227,4,  E=  18  180000. 

Nr.  14.  Z=54,4,  5=4497,  i)=822,5,  P=56,  ^=18,3,  J7'  =  10^ 

J7^=  277,5,  £=  13  160000. 

Die  optische  Untersuchung  ergab  bei  Nr.  12  die  Ab- 
weichung «Jy  =  -  1,5<>,  bei  Nr.  18  und  14  S(p  =  +  1®,  der 
mittlere  Werth  der  obigen  Zahlen  für  E^  1309000  müsste 
also  nahe  für  45^  gelten.  Man  bemerkt ,  dass  er  dem  oben 
für  die  Gattung  (—45^)  erhaltenen  sehr  nahe  kommt;  doch 
war  bei  den  Beobachtungen  der  Apparat  nicht  ganz  in  Ord- 
nung und  die  Grösse  der  Eindrückung  der  Lagerschneiden 
nur  zu  schätzen.  Ich  werde  die  erhaltenen  drei  Werthe  fär 
Nr,  12 — 14  daher  von  der  Berechnung  der  Constanten  aus- 
schliessen. 

90«»  AI.  Nr.  1.    X=54,4,    5=5446,    i)=850,4,  P=56,0,  d^=l8,5,  i7'=2,3. 

i?^  =  338,6  £  =  7  810  000. 

Nr.  2.    Z  =  54,4,   5=5438,    D  =  876,0,  P=  56,0,  ;^=  17,9,  17=2,3. 

17^=  310,3  E  =  7  810  000. 
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Nr. 3.     i  =  54,4,    5=5460,    Z>=844,5,    P=56,0,  ^  =  18,3,  v'=2,3. 

r/^=  341,9  E=  7  870  000. 
Z=50,2,   P=100,    ^=17,4,    7' =  2,6. 

f;„=  505,0  15=  7  880  000. 

Nr.  15.   Z:  =  50,2,    5=6002,    2)=842,8,    i^=  16,6,  17=2,6. 

,7^=462,2  E  =  7  880  000. 
i  =  ö2,2»),    P=100,    ^^=16,8. 

7^=516,6  E^  7  880  000. 

90<>AILNr.9.    X=52,4,   5=5069,    />=859,1,    P=56,  ^=16,0,17=2,5. 

17^  =  312,3  £7  =  7  800  000. 
X=50,2,    P=100,      ^=17,    7=2,6. 

J7^=  513,3  E  =  7  930  000. 

Nr.  10.  i= 52,4,   5=5090,    i>=877,8,   P=56,  ^^=  16,8,  7' =2,5. 

7^=287,9  £:=8  020  000. 
X=50,2,    P=100,    ^=17,2,     17=2,6. 

7„=  475,8  Ä  =  8  010  000. 

Nr.  11.  X=54,4,    5=5118,    i)=821,0,  P=56,  ^=16,0,  17=10,8.«) 

7^=  401,3  £?=  7  950  000. 

90<>BI.  Nr.  18.  X=48,2,    5=6022,    Z)=846,6,    P=100,  ^=16,4,  7=2,6. 

7^=  404,5  E^  7  840  000. 

Diese  Werthe  sind  nun  zunächst  durch  Correction  wegen 
der  Abweichung  der  Stäbchen  von  der  vorgeschriebenen  Orien- 
tirung  vergleichbar  zu  machen.  Formel  (29)  ergibt  für  die 
Gattung: 

OO^'AI.   [a  =/?i  =  ;^3=l),    dE  =  0, 
für  90«  A  IL  («1  ^ß  -^r%^  l)i     *E  «  -  "Is^^Sy, 
für  90»  BI.  («  =/93«  7^1  =  1),    dE  =  0. 

Die  Stäbchen  der  ersten  und  letzten  Gattung  sind  also 
für  die  Bestimmung  von  E  am  günstigsten. 

Für  (90^  All.)  erhält  man,  wenn  man  ;^  =  cos^  setzt, 
unter  Kücksicht  auf  den  durch  vorläufige  Bestimmung  er- 
haltenen Werth: 

*i,  =  -4,24.10-« 
dE=  —  8,48. 10-«.*y, 

1)  Um  1  mm  vom  Mittelpunkt  belastet,  demgemäss  corrigirt. 

2)  Wie  sich  nachträglich  herausstellte,  waren  die  Lagerschneiden  bei 
dieser  Beobachtung  lose,  die  deshalb  nothwendige  Correction  ist  in  11 
enthalten  und  nur  näherungsweise  richtig.  Eine  Wiederholung  der  Beob- 
achtung war  nioht  möglich,  da  das  Stäbchen  bei  Entdeckung  des  Fehlers 
schon  dünner  geschliffen  war. 

45  • 
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also  da  £=  1/E  nnd  E  nahe  ==  7,85.10*  ist: 
SE=^  +5,20.10«.Jy. 
Die  optische  üntersachaiig  liess  für  8^  die  folgenden 
absolaten  Werthe  erkennen: 
für  Nr.  9  59>  =  1^    Nr.  10  8^  =  1,5^    Nr.  11  d<f  =  1  \ 
In  welchem  Sinne  diese  Abweichungen  lagen,  war  nicht 
mehr  festzustellen,  die  vorstehenden  Werthe  E  f&r  (90^  A  L. 
und  (90^  B I.)  lassen  aber  erkennen,  dass  sie  positiv  zu  rechnen 
sein  werden.    Die  Correctionen  würden  demgemäss  sein: 
für  Nr.  9  JJ?  =  -  0,09 .  10«,     Nr.  10  SE=  --  0,14 .  10«, 
Nr.  11   8E^  -0,09.10«. 
Hiemach  erhält  man  schliesslich  die  folgende  Zusammen- 
stellung: 

Nr.    1 

90«  AI.  10-*^  =     781 
Nr.    9 
90<>  All.  10-*^  =     780    784 

Gesammtmittel    E  =  785^,        E  :=  12,734 .  10-« 
wahrscheinlicher  Fehler     ±  7000,  ±0,011. 

Die  Uebereinstimmung  der  unter  verschiedenen  Umstftn- 
den  an  demselben  Stäbchen  gefundenen  Werthe  zeigt ,  dass 
die  Ursachen  der  Abweichungen  hauptsächlich  in  den  Di- 
mensionsbestimmungen und  in  Inhomogenitäten  der  Substanz 
zu  suchen  sind,  nicht  in  den  Biegungsbeobachtnngen. 

Die  Gleichheit  der  Werthe  von  E  für  die  drei  Gattungen 
(90<>  AI.),  (90<>  All.)  und  (90®  BI.)  gibt  eine  Bestätigung  der 
Theorie  (s.  hierzu  Formel  37). 

Anmerkung.  Der  Ueberblick  über  die  Werthe  von  q^ 
und  Q^  in  den  verschiedenen  Beobachtungstafeln  ergibt,  dass 
die  Reibung  in  den  Axen  bei  den  letzten  (durch  i^n  charakte- 
risirten)  Beobachtungen  bedeutend  grösser  war,  als  bei  den 
früheren  (mit  r^a  bezeichneten);  sie  war  in  der  That  während 
der  Benutzung  des  Apparates  stetig  gestiegen.  Es  sind  des- 
halb für  weitere  Beobachtungen  Abänderungen  des  Apparates 
begonnen,  um  die  gleitende  Reibung  durch  rollende  zu  er- 
setzen; dieser  naheliegende  Ausweg  bietet  nur  deshalb  Schwie- 
rigkeiten, weil  dadurch  die  Stabilität  der  äusserst  leichten 
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drehbaren  Theile  ganz  minimal  wird,  nnd  dem  durch  besondere 
Maassregeln  begegnet  werden  muss. 

Drillungen: 
0  0  Nr.  5.     Z  =  40,2,       B  =  4664,      D  =  784,5,     E  =  5168,      ^  =  18. 

o"jo  ^  88,55. 
0»  Nr.  6.    i  =  41,18,     B  =  4783,      2)  =  791,5,     E  =  5163,      ^  =  16,7. 

cTjo  =  86,35. 
0«  Nr.  7.    i  =  41,8,       5  =  5127,       i>  =  811,0,     E  =  5168,      ;5^  =  ? 

(Tjo  =  75,80. 
0  •  Nr.  8.    i  =  30,68,      B  =  4671,      2)  =  807,9,     E  =  5163,      ^  =  17,5. 

(r,o  =  79,80. 
0°  Nr.  5'.    Z  =  41,95,      B  =  466,4,      D  =  480,9,     E  =  5163,       &  =  17. 

(Tj  «  95,35. 
0»  Nr.  6'.   i  =  41,45,      B  =  4735,       D  =  466,4,     -ff  =  5168,      ^  =  17,8. 

(T,  =  101,5. 
0<>  Nr.  7'.   X  =  42,55,     J5  =  5127,      D  =  467,8,     i?  =  5168,       &  =  18,2. 

«Tj  =  96,30. 

Diese  Beobachtungen  sind  nun  nach  Formel  (83)  zur 
Berechnung  der  beiden  Unbekannten  T  und  /  zu  benutzen. 
Wir  bilden  aus: 

die  Hauptgleichungen,  indem  wir  die  vier  auf  die  Stäbchen 
Nr.  5,  6,  7,  8  und  die  drei  auf  Nr.  5',  6',  7'  bezüglichen  For- 
meln addiren.   Freilich  ist  dabei  die  verschiedene  Abweichung 
der  Orientirungen  der  Stäbchen  von  der  vorausgesetzten  nicht 
berücksichtigt;  dieselbe  lässt  sich  hier  aber  auch  nur  unvoll- 
kommen in  Bechnung  ziehen,  da  der  Meridian,  in  welchem 
die  Längsaxen  aus  der  Erystallaxe  abweichen,  und  die  Orien- 
tirungen der  Nebenaxen  an  den  Stäbchen  durch  directe  Be- 
obachtung nachträglich  nicht  bestimmbar  sind. 
Die  Rechnung  ergibt: 
T  =  20,08. 10-8,       r=  4978000,     /=  0,6345, 
und  wenn   man   rückwärts   den   erhaltenen  Werth  /  in  die 
Gleichung  (33)  einsetzt,  finden  sich  die  Werthe: 

Nr.  5  6  7  8  5'  6'  7' 

T  =  20,09         19,95        20,83        20,00        19,97        19,99        20,29. 

Die  Uebereinstimmung  ist  sehr  bedeutend;  dass  Nr.  7 
und  das  daraus  durch  Dünnerschleifen  erhaltene  Nr.  7'  einen 
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übereinstimmend  grossen  Werth  ergibt,  zeigt,  dass  diese  Ab- 
weichungen nicht  in  Beobachtungsfehlem,  sondern  in  mangel- 
hafter Orientirung  der  Prismen  begründet  sind. 

Es  ist  bemerkenswerth,  dass  der  Werth  von  f  demjenig» 
sehr  nahe  liegt,  der  sich  für  dieselbe  Gattung  Stäbchen  bei 
dem  hexagonalen  System  ergibt,  wo  rings  um  die  Hauptaxe 
vollkommene  Symmetrie  stattfindet;  die  Theorie  gibt  dort 
/=— 0,686.  Hiernach  kann  man  wenigstens  beim  Berg- 
krystall  für  die  Torsion  eines  Prismas  um  die  krystallc)- 
graphische  Hauptaxe  die  einfache  Formel  (10)  für  T=T 
anwenden,  wie  sie  auch  für  unkrystallinische  Medien  gilt 
Es  wäre  ein  bedeutender  Vortheil,  wenn  sich  diea  allgemeiii 
bei  rhomboedrischen  £[rystallen  bewähren  sollte. 

Der  erhaltene  Werth  von  T©  und  T^  ist  nun  noch  so 
weit  als  möglich  wegen  der  Orientirung  der  benutzten  Pris- 
men zu  corrigiren,  was  nicht  mit  Strenge  ausführbar  ist,  dl 
wie  gesagt,  die  Orientirung  sich  auf  optischem  Wege  du 
ungenügend  bestimmen  liess.  Die  Formel  (32)  für  T  ergih 
für  die  Gattung  (0<>),  d.  h.  für: 

2^=  1,      cc  =  ß-=-ri-=r2  =  ^y 
allgemein: 

*To  =  4*,,  (/?i(3c^i^a  -  ßjß)  -  ß.Sr^y 
Nach   der  Herstellungsart  war  anzunehmen,   dass  eB^ 
weder  die  Schmalseite  oder  die  Breitseite  in  der  krystallo- 
graphischen  Symmetrieebene  gelegen  hat,  d.  h.  entweder: 
/Sg  =  czj  =  1,     ^^  =-  ^^  =  0   war,     also:    STq  ==  —  ^^u^Y* 
oder: 
ßi  =  a^=l,     ^,  =  «j  ==  0,  also:    STq  =  —  ^s^Jß- 

y^  ist  der  Cosinus  des  Winkels  zwischen  der  kleineren  Quer- 
dimension und  Z  Axe,  Sy^  ist  daher  bei  der  ersten  Annahm^ 
der  Winkel  5i/;,  welchen  die  Polarisationsebene  des  ordent- 
lichen Strahles,  der  parallel  der  Breite  durch  das  Prismi 
geht,  mit  der  Längskante  einschliesst.  ß  ist  der  Cosin»s 
des  Winkels  zwischen  Längs-  und  F-Axe,  Sß  also  bei  der 
zweiten  Annahme  der  Winkel  dip,  welchen  die  PolarisÄtionS' 
ebene  des  ordentlichen  Strahles,  welcher  parallel  der  Dicke 
durch  das  Stäbchen  geht,  mit  der  Längskante  einschliesst 
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Die  optische  Prüfung  ergab,  natürlich  nur  dem  absoluten 
Werthe  nach,  8ip  für  alle  Stabchen  nahe  gleich  1^,  Ji/;  ebenso 
gross,  nur  für  Nr.  7,  resp.  7'  etwa  2,2 ^  Hält  man  hiermit 
zusammen,  dass  Nr.  7  und  T  auffallig  abweichende  Werthe 
ergeben  haben,  so  kann  man  mit  einer  ziemlichen  Wahr- 
scheinlichkeit schliessen,  dass  die  Schmalseite  der  Stäbchen 
in  der  Symmetrieebene  gelegen  hat,  und  auch  dass  die  Cor- 
rection mit  negativem  Vorzeichen  anzubringen  ist. 

Hierdurch  würde  man  erhalten,  da  s^^  etwa=  —  4,24.10~® 
ist,  für: 

Nr.  5  6  7  8  5'  6'  7' 

T=  19,80       19,76       19,69       19,71       19,68       19,65       19,69. 

Im  Mittel  Tq  =  19,70 .10-8,         Tq  =  5  076  000. 

90<>  A I.  Nr.  1.  X  =  42,1,       B  =  5448,     D  =  850,2,     E  =  5176,     &  =  16,5. 

(Tao  =  87,40. 
90®  A I.  Nr.  2.  i  =  39,52,     B  =  5442,     D  =  875,4,    JE  =  5176,     &  =  17,5. 

(7,0  =  76,00. 
90°  A I.  Nr.  3.  Z  =  37,25,     B  =  5458,    D  =  844,1,    U  =  5176,     &^  =  17,0. 

(r,o  =  74,40. 
900 AI.  Nr.l'.  L  =  83,25,  B  =  5449,  D  =  465,2,  JE  =  5163,  &  =  17. 

«Tj  =  102,2. 
90<>AI.Nr.2'.  L  =  41,00^,-0  =  5442,  D  =  470,6,  ^=5163,  &  =  18. 

(Tg  =  120,2. 

Diese  Beobachtungen  wollen  wir  bei  der  Berechnung 
zusammenfassen,  da  die  Stäbchen  Nr.  1 — 8  aus  demsell)en 
Krystall  und  zwar  gemeinsam  herausgeschnitten  sind,  also 
gleiche  Orientirung  zeigen.  Wir  können  zur  Bestimmung 
von  T  auf  eine  doppelte  Weise  verfahren;  weil  die  Längsaxe 
in  eine  Normale  zur  krystallographischen  Symmetrieebene 
fällt,  ist  die  Formel  (33)  resp.  (49)  anwendbar,  und  darin 
einerseits  f  durch  Combination  von  Beobachtungen  an  ver- 
schieden dicken  Stäbchen  zu  bestimmen,  resp.  zu  eliminiren, 
andererseits  nach  der  früheren  theoretischen  Betrachtung 
durch  Formel  (40)  in  ihrem  Werth,  zu  berechnen.  Wenden 
wir  beide  Methoden  an,  so  erhalten  wir  dadurch  eine  neue 
Prüfung  der  Theorie. 

Die  erster e  Methode  ergibt: 

Tflo^  =  29.18 .  10-8,        f^^  ^  _  0,521. 

1)  Unsichere  Messung. 
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Dabei  findet  aich  der  Werth  von  /  äusserst  empfindUd 
gegen  kleine  Aendemngen  der  beobachteten  Werthe,  die  er- 
haltene Zahl  hat  also  nur  geringe  Sicherheit.  Setzt  man  äc 
in  (33)  ein,  so  erhält  man  folgende  Werthe  von  T  Ar  dk 
einzelnen  Stäbchen: 

Nr.  1  2  3  1'  2' 

T  =  29,19        29,14        29,06        29,31         28,94. 

Was  die  zweite  Methode  anbetrifft,  so  ist  zur  Berech- 
nung von  /  ein  Näherungswerth  von  s^y  «gg,  st^^  nöthig;  über- 
dies mnss  berücksichtigt  werden,  dass  die  Orientirung  der 
Stäbchen  von  der  verlangten  abweicht. 

Dieser  letztere  Umstand  würde  streng  genommen  die  For- 
meln (33)  und  (40)  überhaupt  nicht  mehr  anwendbar  machen, 
indessen  überzeugt  man  sich  leicht,  dass  die  allgemeinste 
Formel  (31)  sich  merklich  auf  (33)  reducirt,  wenn  die  Ab- 
weichungen, wie  hier,  nur  massige  sind/  Daher  genügt  es, 
nur  die  Aendemngen  zu  untersuchen,  welche  die  in  y  nach 
(40)  vorkommenden  Werthe  erleiden,  wenn  die  Orientirung 
nicht  genau  die  vorgeschriebene  ist.  Diese  Qlieder  sind  nach 
(36)  und  (40): 

«66  =  2  (*jj  -  ^ig),  S^  =  5^4,  «46  SS  2  *i^, 

und  ihre  Aenderungen  sind  nach  der  Theorie:*) 

^«66=  —^h^^ßt,      <5«44=  —  ^h^9y^y      Ss^  =  (*44  —  2#iJ<y7i. 

Es  hat  also  nur  die  Lage  der  Querdimensionen,  nicht  aber 
ein  Fehler  in  der  Lage  der  Längsaxe  Einfluss. 

Liegt  die  S-Richtung  zwischen  der  Y-  und  Z-Axe,  und 
macht  sie  mit  ersterer  den  Winkel  Stp^  so  ist: 
8y^  =  —  J/Sg  =  Sfp,     also: 
Ss'hh^  +^8^^8cpy     5«i4=  --4Äi^5y,     5*«=  +(«44  — 2*iJ^. 
Nun  haben  wir  die  Näherungswerthe: 

s,^  =  19,6,        2  (*,; -  s^^)  =  28,7,        s^,  =  -  4,24 

Die  optische  Untersuchung  an  eigens  dazu  hergesteUten 
Querschnitten  der  Stäbchen  hat  rund  8(p  ^2^  ergeben,  das 
Vorzeichen  liess  sich  nur  durch  Vergleichung  mit   den  fol- 


1)  1.  c.  p.  616. 
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I      genden  positiv   finden.    Hiernach   sind  in  (69)  die  Werthe 

i       einzusetzen: 

•  (^)  =  19,0,        K5)  =  29,3,        (.y  =  -  8.17. 

Dies  ergibt  aber:  /=  —0,512, 

zufällig  in  sehr  grosser  üebereinstimmung  mit  dem  nach  der 

ersten  Methode  gefundenen  Werthe.    Das  Einsetzen  in  (33) 

ergibt  folgende  Werthe: 

Nr.  1  2  3  l'  2' 

f  T  =  29,22      29,16      29,08      29,33      28,98,    im  Mittel  29,15 .  10-8. 

:  Diese  sind  nun  noch  wegen  der  Orientirung  zu  corrigiren. 

Da  «66  =  TöOii  ist,  so  wird: 

'      die  Correction  betrftgt  also  hier  im  Mittel  —  0,57.   Eine  Zu- 

^       sammenstellung  aller  Werthe  gebe  ich  weiter  unten. 
: 

j        90^  A I.  Nr.  15.     Z  =  37,80,    B  =  6002,    B  =  843,4,     E  =  5163,    ^=  17,7. 

0-80  =  ''2,55. 
90«  AI.  Nr.  16.    Z  =  34,55,     J5  =  5997,     2>  =  843,8,    JS'=5163,    ^=18.2. 
^  (7,0  =  67,10. 

^        90«  A I.  Nr.  17.    L  =  37,55,    B  =  6002,     B  =  840,2,    E==  5163,    ^=18 

cTjo  =  78,50. 
90»  A I.  Nr.  16'.   L  =  34,30,    B  =  5997,     B  =  475,5,    E  =  5163,    ^  =  16,4, 

cTft  =  89,62. 
90<>  A I.  Nr.  17.   Z  =  35,10,    5  =  6002,    Z>  =  479,5,     ^=5163,     ^=17,1. 

(Tj  =  89,55. 

Benutzt  man  diese  Beobachtungen,  um  nach  Formel  (49) 
T  und /zu  berechnen,  so  erhält  man  die  Werthe: 

T90.1  =  29,37 .  lO-ö,       /=  -  0,496, 
und  rückwärts  /  in  die  Formel  (33)  eingesetzt  für  die  ein- 
zelnen Stäbchen: 

Nr.  15  16  17  16'  17' 

T  =  29,15       29,51       29,41       29,38      29,86. 

Berechnet  man  hingegen  /  nach  Formel  (40),  so  findet 
sich,  da  die  Orientirung  der  Stäbchen  derjenigen  der  vorher- 
gehenden merklich  gleich  ist,  wiederum: 

/=  —  0,512  und  daraus: 

T  =  29,06      29,42      29,82      29,32 
im  Mittel  190^= 29,28. 10-8. 
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Die  beiden  Werthe  /  stimmen  hier  nicht  so  gat  überds; 
da  aber,  wie  oben  erwähnt,  diese  Constante  äusserst  empfind- 
lich gegen  kleine  Aenderungen  der  beobachteten  Werthe 
und  überdies,  wie  ebenfalls  früher  erörtert  ist,  die  Bestim- 
mung der  Orientirung  der  Stäbchen  der  zweiten  Reihe  wegea 
der  nicht  vollständigen  Begelmässigkeit  des  Materials  schwie- 
rig und  unsicher  ist,  so  wird  man  sich  mit  der  Uebereio- 
stimmung  zufrieden  geben  müssen. 

Auch  diese  Werthe  sind  nun  noch  wegen  der  Abwei- 
chung der  Orientirung  von  der  vorgeschriebenen  zu  coni- 
giren.  Nach  dem  früheren  ist,  da  8(p  im  Mittel  gleich  2^ 
ist,  überall  0,57  abzuziehen.  Die  Zusammenstellung  der  d&ns 
erhaltenen  Werthe  mit  den  übrigen  hierher  gehörigen  folgt 
weiter  unten. 

90<>  A  n.  Nr.  9.    X  =  34,95,     B  =  5070,     D  =  858,1     J?=  51 76,     ^ = 16. 

a,o  =  '78,10. 
90«  A  n.  Nr.  10.    L  =  36,45,     B  =  5093,     D  =  877,2    E=  5163,     »  =  \^ 

(Tjo  =  74,95. ') 
90<>An.  Nr.ll.     Z  =  39,2,       B  =  5118,     Z)=  820,8,    j&=5163,     ^=19. 

(Tjs  =  98,85. 
90*»  A  n.  Nr.  10'.    L  =  37,75,    B  =  5093,     B  =  480,8,    jE'=5163,     ^=16,1 

(Tj  =  112,15. 
90«  A II.  Nr.  11'.    Z  =  31,85,     B  =  5118,     i>  =  469,8,    j:=5168,     ;»  =  16,7. 

(r,  =  101,05. 

Für  die  Stäbchen  der  Gattung  (90<>  All)  ist,  weil  ihi« 
Längsrichtung  in  der  krystallograp bischen  Symmetrieebene 
liegt,  die  Formel  (31)  in  der  Vereinfachung  anzuwenden,  die 
sich  nach  (38)  dadurch  ergibt,  dass  Q'^Q  ist    Sie  lautet  so: 


T  = 


Nach  (38)  ist  hierbei,  da  a  =  0,  /?=  1  ist,  6"=  —«,4: 
das  Einsetzen  dieses  Werthes  und  der  für  E  und  T  hier 
gültigen  ergibt  für  die  im  Zähler  neben  1  stehende  Klam- 
mer etwa  0,0014,   es  ist  daher  die  Abweichung  dieser  For- 


1)  Da  nur  mit  der  einen  Rolle  vom  JEUdius  36,73  mm  beobachtet  ist 
80  ist  dieser  Werth  des  Hebelarmes  bei  der  Berechnung  zu  benutieo. 
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mel  von  der  früher  benutzten  (33)  fast  zu  yemacfalässigen. 
Man  kann  im  übrigen  die  Berechnung  ebenso  wie  für  die 
Gattung  (90^  AI)  anstellen,  nur  lässt  sich /hier  nicht  aus 
theoretischen  Betrachtungen  ableiten. 
Man  erhält: 

.     T  =  28,54 .  10-«,       /  =  -  0,691 
und  durch  Einsetzen  dieses  letzteren  Werthes  in  Gleichung 

(33)  für: 

Nr.  9       10      11      10'      11' 
T  =  28,60    28,80     28,69     28,49    28,59. 

Diese  Stäbchen  haben  aber  Abweichungen  von  der  vor- 
geschriebenen Lage,  welche  zur  Correction  von  T  benutzt 
werden  müssen.  Es  ist  für  Gattung  (90^  A II)  nach  For- 
mel (32): 

wenn  Sq>  die  Abweichung  der  Längsaxe  von  der  Lage  nor- 
mal zur  Z'Axe  bezeichnet. 

Nach  den  p.  708  citirten  Beobachtungen  hat  ö(p  für 
Nr.  9,  10,  11  resp.  den  Werth  1^  1,5S  P,  es  ist  daher  resp. 
die  Correction  +0,29,  +0,43,  +0,29  anzubringen. 

Stellt  man  nach  Anbringung  der  angegebenen  Correc- 
tionen  nunmehr  alle  auf  die  Gattungen  (90^  A I  und  II)  be- 
züglichen Beobachtungen  ^)  zusammen,  so  erhält  man  folgendes 
System. 

90«  A I.  Nr.  1           2        3           1'         2'          15  16        17       16'       17' 

T  =  28,65    28,59    28,51    28,76   28,41   28,49  28,85  28,75  28,75   28,73 
90*  An.     Nr 9        10        11         10'       11' 
T  =  28,89    28,73    28,98    28,92  28,88 

Gesammtmittel    Tg,,^  =  28,725 .  lO'S  T«o^=3  481  000 

Wahracheinlicher  Fehler     ±0,030,  ±3600 

Die  Uebereinstimmung  der  Werthe  für  die  Gattungen 
(90®  AI  und  II)  ist  eine  Bestätigung  der  Theorie;  im  übri- 
gen zeigt  sich  hier  wieder,  dass  die  Schwierigkeit,  die  Orien- 
tirung  der  Prismen  genau  zu  bestimmen,  eine  hauptsächliche 


1)  Von  den  Stäbchen  der  Gattung  (90^  AI)  sind  dabei  als  sicherer 
die  Werthe  benutzt,  die  mit  dem  nach  der  Theorie  berechneten  /  erhal- 
ten sind,  die  anderen  würden  übrigens  ein  nur  unmerklich  geändertes 
Gesammtresultat  ergeben. 
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Fehlerquelle  ist,  denn  die  zusammen  angefertigten  und  diks 
nahezu  gleich  orientirten  Systeme  stimmen  in  sidi  beaer. 
als  miteinander  aberein« 

90<>  BL  Nr.18.     Z  =  34,75,    \P=6022.     2>=  846,8,     ^=5163,    ^=l&i 

cr,o  =  43,95. 
90»BLNr.  Id.    Z=S1A       B  =  6019,    1>  =  837,1,    ^=5a63,    ^=li5 

<r,o  «  41,30. 
90**  B I.  Nr. 20.     Z  =  29,65,     B  =  6017,    X>  =  839,1,    ^=5163,    ^=IU 

<r,5  =  48,40. 
90<>  B  L  Nr.  19'.    Z  =  30,75,     B-6019,     2)  =  476,7,    ^=5163,    *=1U 

(Ts  ^  51,32. 
W  B I.  Nr.  20 .   L  =  28,65,     J?  =  6017,    2)  =  475,5,     i?  =  5163,    It  =1". 

er»  =  40,86.     . 

Diese  Beobachtungen  lassen  sich  nun  zunächst  vieder 
nach  Formel  (49)  berechnen.    Man  erh&lt  dann: 

T  =  18,53.10-«,       /= -0,846, 
und  bei  Einsetzen  von  diesem  f  für  die  einzelnen  Stl^bches 
nach  (38)  bei: 

Nr.  18  19  20  19'  20' 

T  -   18,48        18,51         18,58        18,42        18,66. 

Man  kann  aber  /  auch  nach  Formel  (41)  berechnca. 
wenngleich  die  Orientirung  der  Stäbchen  etwas  von  der  Ter- 
langten  abweicht.    Für  die  Gattung  (90®  BI.)  ist: 

und  die  Aenderungen  dieser  Grössen  bei  Abweichungen  toi 
der  vorgeschriebenen  Orientirung  betragen  nach  der  Theoric^l' 

es  haben  also  wie  bei  der  Gattung  (90® AI.)  nur  die  Fehler 
der  Lage  der  Querdimensionen  Binfluss.  Nennt  man  des 
Winkel  der  Breitedimension  mit  der  Z-Axe  Sq>f  so  W 
öy^  =  —  6ß^  «  S(p^  also: 

d\j'= -4*i^*y,  5«i/= +4*i^5qp,  5 V  =  +  (*44  - 2iiJ^f 
Dabei  haben  wir  die  Näherungswerthe: 

s,,  =  19,6,      2  («11  -  s,^)  =  28,7,      s  «  ^  4,24, 
wo  die  Fdctoren  10-®  zu  ergänzen  sind. 

1)  1.  c.  p.  616. 
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Die  optische  Untersuchung  ergab  dtp  ^  +  3,3^  im  Mittel, 
wobei  aber  eine  Unsicherheit  von  mehreren  Zehntelgraden 
zugegeben  werden  muss.  Die  bei  der  Bestimmung  von /zu 
benutzenden  Werthe  werden  demgemäss: 

(ä,/)  =  18,7 ,      (O  =  29,6,      (.,/)  =  ~  7,86. 
Daraus  folgt:  /=  ~  0,806 

in  befriedigender  Uebereinstimmung  mit  dem  oben  erhaltenen 
Werthe,  wenn  man  die  grosse  Empfindlichkeit  dieser  Grösse 
berücksichtigt.    Hieraus  würde  dann  folgen  für: 

Nr.  18  19  20  19'  20' 

T=   18,60      18,63      18,70      18,48      18,73,     im  Mittel  T  =  18,63  .  10-8. 

Um  diese  Werthe  wegen  des  Fehlers  8rp  =  3,3®  zu  corrigiren, 
ist  0;97  hinzuzufügen. 

Stellt  man  die  so  erhaltenen  Werthe  mit  den  für  die 
Gattung  (0®)  gefundenen,  welche  ihnen  nach  der  Theorie  gleich 
sein  sollen,  zusammen,  so  finden  sich: 

Nr.    5  6  7  8  5'  6'  7' 

0<>T=     19,80       19,76       19,69       19,71       19,68       19,65       19,69 

Nr.    18           19           20  18'          19' 

90«  BI.      T     19,57       19,60      19,67  19,45      19,70 

Gesammtmittel  T^^  =  To  =  19,666 .  10-8,  t^^  =T^^h  086  000 

wahrscheinlicher  Fehler        ±  0,018,  ±  4700. 

8.    Resultate. 
Aus  den  oben  gefundenen  Werthen^): 
Eo     =   9,705 .  10-«  [± 0,011),     To     =  19,665 .  lO^»  (±  0,018), 
E_^=    7,668. 10-8  (±0,006),     Tw^  =  28,725.  lO-«  (±  0,030) 
E+46  =  11,898 .  10-8  (+  0,006), 
E,o    =12,734. 10-8  (±0,011), 

folgen  nach  Gleichungen  (35)— (39)  sogleich  die  Determinant 
tenverh&ltnisse  ShulS^su  nämlich: 


1)  Bei  der  Beurtheilung  der  Zuverlässigkeit  der  erhaltenen  Zahlen 
ist  zu  berücksichtigen,  dass  die  Fehler  der  Orientirungen  der  Prismen  in 
den  angegebenen  „Wahrscheinlichen  Fehlem"  nur  zum  kleinsten  Theile 
enthalten  sind.  Die  letzten  angegebenen  Stellen  der  Resultate  haben 
daher  wenig  Werth. 
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*^   -     "V  r ,%    I  ."*'    ;-        ^     .  *^^  —  l--=Ji*i    I'l — *    ::;:^      iLT 

. •♦£'-<  T.**öu^   a»ia    x**a.  5^  .rai»tixi  irÄ^r:::^.    lie  abb 

4r^4*t  miW^y  w^ria  la-ki  ±r^a  Wisiri  f^f^eiL  cie  r-Axie  Mirt 

/a  ^»a:^^:T   Ktf^i*^  h^t  £  Maxima  o*ier  Mini^BL   in    den   vis 

l/k  Maxfuoai'  and  MiDioDaiwerthe,  die  diesea  RiehtflBga 

f.i  -  7A';4 ,  \iy-\     Kii  =  E,,=  9.705 .  IO-«;      Em  =  9,671 .  ItH 
K,v=  14,191.10-*. 
IfUr  die  KichtaDgen,  welche  eine  Ebene,  die  mr  Stib- 
uMr'u'Ji\f4'jui  normal  nteht,  erfüllen,  gilt: 

f:  -  I2,7:J4  ,  »in*  ff  +  16,603 .  sin«  (p  cos«  y  +  9,705 .  cos*  y. 
CJnU'r  dienon  ergibt  einen  kleinsten  Werth  far  E: 

(f  «  ±  29*^6'  nämlich  E  =  9,384. 
Wlihrond  bei  Beryll  das  Minimum  sehr  nahe  bei  ^  =  45* 
Ii(«gt,  weicht  es  bei  Bergkrystall  von  dieser  Lage  sehr  erheb- 
l'wM  ab;  di<iH  lässt  im  voraus  vermuthen,  dass  hier  die 
l'oiNMon*Hche  Kolation  (44)  auch  nicht  angenähert  erfält 
Hoin  wird. 

^)  In  üdti  Forniohi  für  E  aud  T  ist  der  jedem  ZahlenfacU»'  bozo- 
lo  (;o<<flici<mt  10-«  unterdrückt 


Digitized  by 


Googk 


Elasücität  von  Beryll  und  BergkrystalL  719 

Der  Torsionscoefficient  T,  welcher  allerdings  nicht  allein, 
aber  doch  in  hervorragender  Weise  die  Grösse  der  Drillung 
bestimmt,  wird  im  allgemeinen: 

T  ==  19,665  +  9,060 .  y,«  +  22,984.  y  Vi' 

-  16,920  [(y/^,  +  ßy,)  (3««,  -  ßß^)  -  ß.y.^ 
Liegt  die  Längsrichtung  und  die  grössere  Querdimension 
in  der  krystallographischen  Symmetrieebene,  so  ist: 

CC  =  Cfj  =  0,         «2=1,         ß^  =  ^2  =^  0, 
also,  falls  man: 

T'  =  cos  qp  =  /?j ,  /9  =  sin  9?  =  +  Xj  setzt: 
T  =  19,665  +  5,746 .  sin^  2^  +  8,460 .  sin  2  9?  cos  2(p. 
Hiernach  wird  T  nicht  geändert,  wenn  q>  um  90®  wächst, 
es  ist  also  auch  für  +45®  und  —45®  gleich  gross,  und  zwar 
gleich  25,411.10-®.  Dies  ist  ein  specieller  Fall  eines  ent- 
sprechenden allgemeinen  Satzes  über  die  Un Veränderlichkeit 
von  T  bei  einer  Verschiebung  des  Prismas  um  90®  in  der 
Ebene  der  grösseren  Querdimension,  den  ich  in  einem  Zusatz 
zu  dieser  Abhandlung  beweisen  werde. 

Maxima  und  Minima  von  T  treten  ein  für: 
9>=    31®  3'  und   y=    76®  3' 
=  121®  3'  =166®  3', 

ihre  Werthe  sind  respective: 

T  =  27,652 .  10-8,        T  =  17,424 .  lO-». 
Liegt  die  Längsrichtung  und  die  kleinere  Querdimension 
in  der  Symmetriebene,  so  ist: 

a  =  13^2  =  0,        «1=1,        i*i  =  /i  =  0, 

also,  falls  man  wieder  setzt: 

y  =  cos  qp  =  -  /?2,       /9  =  sin 9?  =  +  7^3  gilt: 

T  =  19,665  +  9,060 .  sin«  (p  -  8,460 .  sin  2  (p. 

Hier  finden  sich  Maxima  und  Minima  für: 

y  =  30®55',         <p  =  120®  55'; 
ihre  Werthe  sind: 

T  =  14,600 .  10-8,       T  =  33,791 .  lO-^. 

Für    9)  =  +  45®  folgt  T  =  15,735 .  10-«,    für  9?  =  -  45®, 

1  =  32,655.10-«. 
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Endlich  ist  noch  von  Interesse  wegen  der  Beobachtungen 
diejenige  Orientirung;  bei  welcher  die  Längsaxe  in  die  Nor- 
male znr  Symmetrieebene  fällt,  d.  h.  a  =  1,  also  u^^a^^  ß 
=:  7^  =  0.  Hier  folgt,  wenn  man  den  Winkel  der  grösseren 
Querdimension  mit  der  Z-Axe  durch  q)  bezeichnet,  also 
/j  =  sin  qp,  /Jg  =  —  cos  (p  setzt: 

T  =  19,665  +  9,060 .  sin^  9)  -  8,460 .  sin  2(p. 

Diese  Formel  ist  identisch  mit  der  letztvorhergehenden, 
in  üebereinstimmung  mit  dem  eben  citirten  allgemeinen  Satz, 
dass  bei  Drehung  eines  Prismas  um  90^  um  die  kleinere 
Querdimension  sich  der  Drillungscogfficient  nicht  ändert. 

Die  gefundenen  Werthe  der  Determinantenverhältnisse  «u 
bestimmen  auch  nach  den  Formeln  (45)  bis  (47)  die  Grösse 
der  Deformation  eines  beliebig  gestalteten  Stückes  eines 
Bergkrystalles  bei  allseitig  gleichem  Druck.    Man  hat  dann: 

worin:        k^  =  2«j3  +  s^^ ,         A^o  =  h\  +  *i2  +  *i3> 

die  Coefficienten  der  Compression  parallel  und  normal  zur 

Hituptaxe  sind.  Der  Coefficient  der  cubischen  Compression  ist: 

i\l  =  Ao  +  2Ago- 
Für  Bergkrystall  findet  sich: 
Ao  =  6,73 .  10-8,      Ago  =  Ö»62 .  lO-»,      M  =  25,97 .  10-«; 

der  letztere  Werth  ist  etwa  ein  Zwanzigstel  des  fiir  Wasser 
gültigen.  Die  Winkeländerung  bei  allseitigem  Druck  hängt 
allein  ab  von  dem  Coefficienten: 

"  ■*  *i3  +  '33  ""  *n  ~"  *i2  5 
derselbe  hat  für  Bergkrystall  den  Werth: 

B  = -2,856.10-8, 
übertrifft  also  den  fttr  Beryll  gültigen  Werth  um  das  Vier- 
fache, hat  überdies  das  entgegengesetzte  Vorzeichen^  was 
damit  zusammenhängt,  dass  hier  kQQ>  h^^  dort  A^>A^  ist 
Die  thermischen  linearen  Ausdehnungscoefficienten  Ar 
Bergkrystall  sind  nach  Fizeau: 

Oo  =  0,781 .  10-»,      fli  =  1,419 .  10-». 
Setzt  man  sie  in  die  (jj-leichungen  (48)  ein,  so  erhält  man: 


Digitized  by 


Googk 


Elastißität  von  BeryU  und  Bergkry stall,  721 

781  =  -q^.   2,972  +  ^0.9,705, 
1419=       yi.ll,105-9o-M86 
und  hieraus  folgt: 

9e  -  124,8,         q^  =  143,9, 
beide  Werthe,  welche,   wie  erwähnt,   die  Wärmeabstossung 
parallel   und   normal  zur  Hauptaxe   messen,   untereinander 
wenig  verschieden,   aber  die  für  Beryll  gefundenen  Zahlen 
ausserordentlich  überragend. 

Schliesslich  sind  noch  nach  den  Formeln  (43)  die  eigent- 
lichen Elasticitätsconstanten  cv^  f&r  Bergkrystall  zu  berech- 
nen.   Die  Resultate  sind: 

Cii  =    8,682 .  10«,        Ci2  =  0,709 .  10«, 
C33  =  10,745 .  10«,        Ci3  =  1,438 .  10«, 
c^  =    5,823 .  10«,        q^  =  1,715 .  10«. 
Dabei  ist  zu  bemerken,   dass  diese  Zahlen  wesentlich 
unsicherer  sind,  als  die  für  die  Anwendung  zunächst  in  Be- 
tracht kommenden  DeterminantenYerhältnisse5Ajk,  da  sie  gegen 
Aenderungen  der  direct  beobachteten  Grössen  sehr  empfind- 
lich sind.    Sie  setzten,  wie  im  Eingang  erwähnt,  ein  Coordi- 
natensystem  voraus,  dessen  Z-Aze  in  die  krystallographische 
Hauptaxe,  dessen  FZ- Ebene  normal  zu  einer  Fläche  +R 
steht,  sodass  die  positive   F-Axe  aus  derjenigen  Fläche  aus- 
tritt, in  deren  einer  Ecke  auch  die  positive  Z- Axe  den  Krystall 
verlässt. 

An  die  Poiss  on 'sehen  Relationen  (44): 

findet  sich  auch  nicht  einmal  eine  Annäherung;  man  wird 
also  die  Molecule  des  Bergkrystalls  mit  sehr  starker  Polarität 
versehen  denken  müssen. 

Zusatz  I.  Mehrfach  ist  der  allgemeine  Satz  erwähnt 
dass  zwei  Prismen,  deren  Orientirungen  durch  eine  Drehung 
um  die  kürzere  Querdimension  um  90^  ineinander  übergehen 
oder  bei  denen  Längs-  und  Breitenrichtung  vertauscht  sind, 
den  gleichen  Torsionscoefficienten  zeigen.  Ich  füge  hier  den 
Beweis  dieses  Satzes  an. 

Sei  im  Eürystall,  der  einem  beliebigen  System  angehören 

Ann.  d.  Pbyi.  a.  Chem.  N.  F.  XXXI.  46 
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mag,  ein  beliebiges  Ooordinatensjstem  X',  ¥',  Z'  gegeben 
und  Skk  das  auf  dieses  bezogene  Determinantenverhältniss, 
in  derselben  Weise  verstanden,  wie  Shk  in  dem  Hauptazen- 
sjstem  X,  Y,  Z.  Dann  drückt  sich  nach  den  von  mir  ge- 
gebenen allgemeinen  Formeln  in  unserer  Bezeichnung  der 
Drillungscoefficient  T  aus  für  ein  Prisma,  dessen  L&ngs* 
richtung  durch  a,  ß,  y,  dessen  grössere  Querdimension  durdi 
ttj,  ßi,  Yy  ihrer  Lage  nach  gegeben  ist,  wie  folgt: 

+2(r«,  +  «7'i)[2«i,'a«,  +  (2s,,'  +  s,,')ßß,  +  2s,,'ry,-] 
+  2(aß,  +  /Sai)[2*u««i  +  2s,,' ßß,  +  (2.^+  -»«OrrJ 

+h,'{ßw+y'ßi'i  +  *6B'(y*«i''  +  «Vi*)  +  *«e'(«Vi*  + 1^<) 

Dieser  Werth  ändert  sich  nicht,  wenn  man  a,  /^,  y  und 
€c^,ßi,yi  miteinander  vertauscht;  es  ist  der  angegebene  Satz 
durch  diese  Formel  also  bewiesen. 

Zusatz  II.  In  einer  mir  nach  Vollendung  der  Beob- 
achtungen am  Beryll  zugegangenen  Abhandlung  von  Hm. 
H.  Vater ^)  ist  das  Beobachtungsresultat  mitgetheilt,  dass 
die  Zuwachse  der  Biegungen  beim  Beryll  mit  wachsender 
Belastung  sehr  schnell  abnehmen.  Die  aus  einer  Belastung 
mit  circa  180  g  und  durch  Zufügung  von  resp.  circa  60 
und  noch  60  g  erhaltenen  Werthe  sollten  abnehmen  wie 
1000:774:688.  Ich  hatte  bei  meinen  Beobachtungen  nichts 
dergleichen  bemerkt,  um  aber  ganz  sicher  zu  gehen,  ersuchte 
ich  Hm.  Dr.  Hennig,  ein  Beryllstäbchen  noch  einmal  bei 
einer  Belastung  von  30,  60  und  90  g  zu  beobachten;  letztere 
Belastung,  auf  ein  dünnes  und  schmales  Stäbchen  ausgeübt, 
dürfte  eine  noch  grössere  Spannung  hervorgerufen  haben,  als 
Hr.  Vater  sie  angewandt  hat. 

Die  Resultate  waren  (Sicherheit  0,5  Theile): 


1)  H.  Vater,  Habilitatiousscbrift ,  abgedruckt  in  dem  .»Neuen  Jahr- 
buch für  Mineralogie"  1886. 
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fÜrP=30  60  90g 

1.  Lage  ti  =  69,3        139,5        210,0 

2-  Lage  rj^  69^ ^140,5 210,9 

Mittel  rj  --=  69,6         140,0         210,4 
»730  =  69,6  "^OjO  70,1. 

Sie  zeigen  nichts  von  dem,  was  Hr.  Vater  beobachtet 
hat,  und  es  ist  daher  die  Vermuthung  gestattet,  dass  die 
Sprünge  in  seinen  Präparaten,  welche  nach  seiner  Angabe 
bei  mehreren  mit  der  Zeit  wachsende  Biegungen  und  ein 
vorzeitiges  Zerbrechen  veranlasst  haben,  auch  diese  Anomalie 
hervorgerufen  haben.  Wenn  diese  sich  nämlich  zufällig  in 
überwiegender  Zahl  auf  der  oberen  Fläche  des  Präparates 
gefunden  haben,  so  muss  die  Biegung  bei  kleinen  Belastungen 
offenbar  einen  kleineren  Widerstand  gefunden  haben  als  bei 
grösseren,  da  sich  dann  die  Oeffnungen  der  Spalten  beim 
Biegen  allmählich  schliessen.  Bei  dem  von  mir  benutzten 
vorzüglichen  Material  dürften  derartige  Uebelstände  nur  selten 
stattgefunden  haben. 

Zusatz  III.  In  der  Pigurentafel  ist  ein  Theil  der  für 
Beryll  und  Bergkrystall  erhaltenen  Resultate  anschaulich  dar- 
gestellt. ^) 

Fig.  1  gibt  für  Beryll  durch  die  mit  E  bezeichnete  Curve 
die  Abhängigkeit  des  Dehnungs-  oder  Biegungscoefficienten 
von  der  Neigung  gegen  die  Krystallaxe  (Z).  Die  mit  T^ 
und  Tg  bezeichneten  Curven  stellen  die  Aenderung  des  Dril- 
lungscoefficienten  dar,  wenn  man  entweder  die  grössere  oder 
die  kleinere  Querdimension  des  Prismas  senkrecht  zur  Kry- 
stallaxe belässt  und  die  Längsrichtung  in  einem  Hauptschnitte 
dreht.  Nach  dem  in  Zusatz  I  bewiesetien  Satz  gibt  dann 
die  Curve  T^  zugleich  die  Aenderung,  welche  der  Drillungs- 
coefficient  erleidet,  wenn  man  die  Drehungsaxe  senkrecht 
zur  Krystallaxe  wählt,  aber  die  Lage  der  grösseren  Quer- 
dimension durch  Drehen  des  Prismas  um  die  Längsaxe 
ändert.  Die  zur  Construction  benutzten  Zahlwerthe  sind  auf 
p.  490  und  491  enthalten. 

Fig.  2   bezieht  sich  auf  das    elastische   Verhalten    des 


1)  Die  dargestellten  Curven  sind  nicht  sehr  genau  ausgefallen. 

46* 
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des  Bergkrystalls;  wegen  der  hier  viel  complicirteren  Ver- 
hältnisse musste  die  Darstellung  noch  unvollständiger  aus- 
fallen als  für  Beryll.  Die  Curven  Ej  und  E,  geben  den 
Verlauf  der  Dehnungscoef&cienten  in  der  krystallographischen 
Symmetrieebene  und  dem  dazu  normalen  Hauptschnitt  (der 
yZ-  und  JfZ-Ebene).  In  letzterem  findet  sich  Symmetrie 
in  Bezug  auf  die  Krystallaxe,  im  ersteren  nicht.  Die  Corren 
Tj  und  Tj  geben  das  Verhalten  des  Drillungscoefficienten  an, 
wenn  man  die  grössere  oder  kleinere  Querdimension  in  eine 
Nebenaxe  {X)  legt  und  die  Längsrichtung  durch  Drehung 
um  dieselbe  in  der  Symmetrieebene  verschiebt  Die  Curve  Tj 
gibt  dann  noch  zugleich  den  Verlauf  des  Drillungscoefficienten 
fbr  ein  mit  der  Längsrichtung  in  die  X-Axe  fallendes  Prisma, 
wenn  die  grössere  Querdimension  alle  möglichen  Lagen  an- 
nimmt; sie  zeigt  eine  ganz  unerwartet  grosse  Veränderlich- 
keit von  T  mit  der  Orientirung. 

Die  zur  Construction  benutzten  Zahlen  finden  sich  p.  718 
und  719. 

Die  Figur  für  Beryll  ist  im  doppelten  Maasstab  ge- 
zeichnet, wie  die  für  Bergkrystall. 

Da  die  Biegungen  (oder  Dehnungen)  und  DriUungen  mit 
den  Coefficienten  E  und  T  proportional  sind,  so  geben  die 
mitgetheilten  Curven  auch  direct  Aufschluss  über  das  Ver- 
halten dieser  Grössen. 


XL   Das  Totalreßectometer;   van  C.  Pulf^ich. 

cm.  MittheUang.) 
(HIeni  Taf.  V  rig.  80.) 


In  zwei  früheren  Mittheilungen  ^)  habe  ich  nachweisen 
können,  dass  ein  Glascylinder,  dessen  Mantel  und  obere 
Grundfläche  geschliffen  sind,  mit  grossem  Vortheile  zur  Be- 
stimmung von  Brechungsexponenten  verwendet  werden  kann. 
Denn  es  hat  sich  herausgestellt,  dass  die  Mantelfläche  des 
Cylinders  auf  die  Grenzstrahlen  der  Totalreflexion  denselben 


1)  Pulfrich,  Wied.  Ann.  30.  p.  193  u.  487.  1887. 
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Einfluss  auBttbt,  wie  die  plane  Austrittsfiäche  eines  Prismas. 
Infolge  dessen  besass  das  mit  Fernrohr  beobachtete  Orenz- 
curyenstück  die  ihm  wirklich  zukommende  Krümmung  und 
erschien  mit  grosser  Schärfe.  Nur  für  stark  gegen  die 
Horizontale  geneigte  G-renzcurven  konnte  ein  wesentlicher 
Unterschied  constatirt  werden.  In  solchen  Fällen  war  die 
Grenze  verschwommen  und  erschien  erst  wieder  scharf  nach 
Anbringung  einer  Verticalspalte  vor  dem  Objectiv  des  Fern- 
rohrs. 

Diese  thatsächlichen  Ergebnisse  haben  zwar  keinen  Zwei- 
fel an  der  praktischen  Brauchbarkeit  des  Cylinders  aufkom- 
men lassen.  Indessen  ist  die  Anwendung  eines  Glascjlin- 
ders  zu  wissenschaftlichen  Messinstrumenten  etwas  Unge- 
wohntes und  über  den  G-ang  von  Lichtstrahlen  durch  den- 
selben noch  wenig  bekannt,  sodass  ich  glaube,  dass  der 
Cylinder  mit  einem  gewissen  Misstrauen  betrachtet  wird, 
solange  nicht  nach  dieser  Seite  hin  alle  Bedenken  gehoben 
sind.  Ich  will  deshalb  versuchen,  diese  Lücke,  insofern  sie 
unseren  Fall  betrifft,  auszufällen. 

1)  Soweit  die  durch  den  Versuch  gegebene  Thatsache 
überhaupt  noch  eines  experimentellen  Beweises  bedarf,  soll 
ein  solcher  zuerst  gegeben  werden. 

Der  auf  dem  Centrirapparat  des  Totalreflectometers  auf- 
ruhende Cylinder  werde  durch  ein  Prisma  von  90*^  ersetzt, 
dessen  eine  Kathetenfläche,  entsprechend  der  Grundfläche  des 
Cylinders,  genau  senkrecht  zur  Drehungsaxe  orientirt  ist.  Es 
ist  ersichtlich,  dass  dann  beim  Drehen  der  Verticalaxe  die 
zweite  Kathetenfläche  successive  alle  diejenigen  Lagen  ein- 
nehmen wird,  welche  den  verticalen,  unendlich  schmalen 
Flächenelementen  entsprechen,  aus  denen  man  sich  den  Cy- 
lindermantel  bestehend  denken  kann.  Letzterer  bildet  die 
innere  Berührungsfläche  der  sich  drehenden  zweiten  Prismen- 
ebene. Man  hat  es  somit  in  der  Hand,  den  bei  Benutzung 
des  Cylinders  beobachteten  Gesammtefl'ect  durch  Drehen  des 
Prismas  in  seine  Bestandtheile  continuirlich  zu  zerlegen. 

Man  stelle  deshalb  das  Fadenkreuz  des  Fernrohrs  auf 
die  Grenze  ein  und  drehe  die  Verticalaxe  nach  rechts  und 
links,  während  das  Auge  beständig  durch  das  Fernrohr  sieht. 
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Bei  den  Versuchen,  welche  ich  in  dieser  Richtung  ausführte^:, 
blieb  die  G-renze  stets  sichtbar,  selbst  als  der  Gesammt* 
drehungswinkel  einen  Werth  von  ungefähr  120^  erreichte 
Die  horizontal  liegende  Grenzcurve  zeigte  dabei 
nicht  die  geringste  Verschiebung  gegen  das  Faden- 
kreuz. Sie  verschwand  schliesslich,  als  die  Drehung  eines 
durch  die  Form  der  Prismenflächen  bedingten  Winkel  über- 
schritt; eine  Verschiebung  trat  aber  niemals  ein.  Dieses 
traf  zu  für  isotrope  Medien  sowohl  wie  für  den  ordentlicheB 
Strahl  doppeltbrechender  Krystalle.  —  Was  den  veränder- 
lichen Strahl  anbetrifft,  beispielsweise  für  Quarz  oder  Kalk- 
spath,  so  war  die  schräg  liegende  Grrenzcurve  zwar  scharf. 
zeigte  aber  wie  früher  eine  der  Azimuthaiänderung  entspre- 
chende Wanderung.  Um  also  zu  einem  Urtheil  über  den 
Einfluss  der  Mantelfläche  zu  gelangen,  musste  die  Krystall- 
platte  an  dieser  Bewegung  behindert  werden.  Geschah  dies, 
etwa  durch  Ankleben  der  Krystallplatte  an  einen  Halter, 
und  wurde  nun  das  Prisma  vorsichtig  darunter  gedreht,  so 
trat  bei  Quarz  eine  zwar  noch  geringe,  aber  immerhin  merk- 
liche, bei  Kalkspath  schon  eine  bedeutende  Verschiebung 
ein.  Die  Stärke  derselben  nahm  zu  mit  der  wachsenden 
Neigung  der  Grenzlinie  gegen  die  Horizontale  und  entsprach 
genau  der  Breite  des  verschwommenen  Bandes  bei  Benutzung 
des  Cylinders. 

2)  Um  zu  einer  Erklärung  dieses  verschiedenartigen  Ver- 
haltens des  üylindermantels  den  Grenzcurven  gegenüber  zu 
gelangen,  habe  ich  das  trigonometrische  Verfahren  einge- 
schlagen, welches  auch  schnell  und  ausreichend  zum  Ziele 
geführt  hat.    (Vergl.  Fig.  20  Taf.  V.) 

Wir  gehen  von  derjenigen  Tangentialebene  ^OÄ  des 
Cylinders  als  Normalebene  aus,  welche  senkrecht  steht  za 
der  Einfallsebene  VV  des  Apparates,  und  wollen  versuchen. 
die  Brechung  der  Grenzstrahlen  an  einer  beliebig  gegen  die 
Normalebene  geneigten  zweiten  Tangentialebene  AOR  zu  be- 
stimmen. Aus  den  Ergebnissen  lässt  sich  dann  leicht  auf  den 

1)  Benutzt  wurde  ein  Prisma  von  90^,  wie  solche  bei  den  einfachereo, 
speciell  für  chemische  Zwecke  gebauten  Totalreflectometem  verwendet 
werden.    Vgl.  Wied.  Ann.  SO,  p.  205.  Anm.  1.  (I.  Mitth.)  1887. 
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Einfluss  des  Neigungswinkels  d  der  beiden  Ebenen  schliessen. 
Wie  man  sieht,  reiht  sich  der  eingeschlagene  Weg  direct  an 
die  unter  1)  besprochenen  Versuche  an. 

Für  ein  System  unendlicher  Strahlen,  wie  es  ja 
bei  den  Grenzstrahlen  der  Totalreflexion  vorliegt,  ist  es 
gleichgültig,  welchen  Punkt  der  brechenden  Fläche 
man  als  Austrittspunkt  ansieht;  es  kommt  nur  auf 
die  Richtung  der  Strahlen  an.  Wir  wählen  deshalb 
einen  der  Schnittlinie  beider  Ebenen  angehörigen  Punkt, 
etwa  O  in  Fig.  22. 

Mit  Rücksicht  auf  unser  Experiment  (p.  725)  wollen  wir 
unter  OC  den  mit  der  optischen  Axe  des  Fernrohrs  zu- 
sammenfallenden Grenzstrahl  verstehen.  Suchen  wir  nun  für 
jede  einzelne  brechende  Tangentialebene  den  Weg  desjenigen 
Lichtstrahles  zu  bestimmen,  welcher  nach  seiner  Brechung 
den  Strahl  OC  bildet  Es  wird  dabei  von  besonderem  In- 
teresse sein,  zu  wissen,  welchen  Winkel  die  Strahlen  mit 
der  Horizontalebene  bilden. 

In  der  obigen  Figur  sei  NN  das  Einfallsloth  zur  Nor- 
malebene AOB,  und  es  möge  sich  dem  äusseren  Winkel  i 
der  innere  r  =  90^  —  e  zuordnen.  N'N'  sei  die  Normale  zur 
zweiten,  unter  dem  beliebigen  Winkel  S  gegen  die  erste  ge- 
neigten Tangentialebene  AOR.  Legen  wir  durch  Strahl  und 
Loth  die  Binfallsebene  OCN\  so  muss  der  Strahl  OD  ein- 
mal in  dieser  Ebene  liegen  und  mit  der  Normale  ON'  den 
Winkel  /  bilden,  der  mit  dem  Einfallswinkel  i  durch  die 
Beziehung:  

^  sin  t    sin  t    ^ 

sin  r'  ~   sin  r   ~ 

verknüpft  ist.    Es  ist  also: 

/        sinr       .     ., 
Sin  r  =  ~ — r-  •  sm  2  . 
sin  % 

Die  entstandenen  Kugeldreiecke  CNN'  und  D'FN'  besitzen 

je  einen  rechten  Winkel,  und  es  ist  deshalb: 

sin  i  .  j       sin  :r  . 

-7— T  =  sm  w     und     ~ — ?  =  sin  i/; , 
smt  ^  sinr  ^  ' 

sofern  wir  den  gesuchten  Winkel  UOF  mit  ar,  und  den  Nei- 
gungswinkel der  Einfalls-  und  Horizontalebene  mit  xjj  be- 
zeichnen. 
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Ert".  ij»**r  Bt^^ruenTxiAr  k.imnru  w»  wir  s» 

iiAl-r"*:i*x  ii*  S*riil*x  OZ/   i.x:   £*3l  Xax^^^I   eLa*f 

Kr^:*kr:z*:li  ait  i*r  ^^iri*  ii  O  Ii*r*i  nxssea. 
Wir  T*rür  &i  4i«r   Li  Siiäe-  »»Ha.  wi: 

stt  «ciÄT  r'r'ji-iiize^  V*ri::4lr-i-:c.'*  b«nici:i*!i?   Eft 
t^r  ^b^ra*i  Iriij  '•:•?»«*«=-  dkääw  lo-rei  »  K<cek  i*^ 

L^ft  des.  Mft-tel  rines  Krei^keeel«  biliem  i^mssei. 
Is.  ^1>2  FL.r^  Ut  ci^  NeLZT=^  ciz.'*»  ;«äea  ScrmkLes  ^cgu 
C1Ä;  H'nz>>2-ui^b-ss.>  c^n  A^irir:?wirk-H  i  zi-eiii.  der  ■£ 

TfT"'-,-i'  Cr  a  :*v  Dift  V*rdcsJrS«rS€n  c:a*i?r5Cfie£i«ii  sich  im  äwr 
W:rk^ttf%"»ri-*^  E.:ir  dadxr^h  TöseiiukiLder.  ca9s  die 
d^tkea  Kirsrei  ^n  ikre  Axe  j40  gedrelt  endL^iaem:  etn  H< 
treUx  r.n^  Str&Ll^  äc^ä  der  \f  ante  Idle  h^  dud^t  aber  ucht  sUtt 

Wesentlich  anders  mns  sich  die  Brech:iiig  |i.i'wl  ihi  i. 
Venn  wir  niiLt  Ton  einem  Kreiskegel.  sondern  toü  ebies 
ber<;bii;<m«  etv&  einem  Kegel  mit  elliptischer  GruMlfficfe 
An^f^hea^  iMikn  da  der  der  Hacptaxe  der  Ellipse  entspre- 
cb^md«  Grenz^straiJ  eine  Verscfaiebong  nach  rechts  oder  hak 
^rleinfit,  v>  kennen  die  Ton  den  verschiedenen  brechendes 
F.ä^:hen  herrührenden  Kegelmäntel  nicht  mdir  zoaammes- 
{allen,  wie  das  bei  dem  Kreiskegel  der  Fall  vmr. 

S)  Sehen  wir  nun  zu«  mit  welchen  Strahlenkegeln  msn 
es  bei  der  Totalredexionsmethode  zn  than  hat  Denken  wir 
vnsk  nach  dem  Vorgange  Ton  de  Senarmont^  in  O,  d-h 
im  Glase  befindlich,  ein  auf  grosse  Entfemongen  mocomo- 
dirtes  Ange,  and  es  werde  das  aof  dem  Cylinder  anfliegrade 
Object  ringsam  streifend  beleachtet  Die  Grenzatrahlen, 
welche  anter  dem  Winkel  e  die  obere  Flanflache  reriassen 
andJft.  O  zasammentreffen,  bilden  den  Mantel  eines  Kegels» 
^narmont,  Pogg.  Aon.  97.  p.  456.  1856. 
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dessen  Grundfläche  dem  Auge  entweder  als  ein  Eieis,  eine 
Ellipse  oder  Hyperbel  um  den  Eusspunkt  von  O  als  Mittel- 
punkt erscheint^)  Diese  sogenannten  Grenzlinien  sind  als 
die  Schnittcurven  vom  Grenzkegel  mit  der  ebenen  Grundfläche 
des  Cylinders  zu  betrachten.  Für  alle  isotropen  Körper  und 
f&r  den  ordentlichen  Strahl  doppeltbrechender  Krystalle  sind 
die  Grenzcurven  vollkommene  Kreise,  und  werden  hier  did 
im  vorigen  Abschnitt  entwickelten  Beziehungen  passen.  An- 
ders ist  es  hingegen  für  den  veränderlichen  Strahl  der  Kry- 
stalle. Die  Form  der  Grenzcurven  hängt  hier  wesentlich 
von  dem  Charakter  des  Krystalls^  insbesondere  von  dem 
Yerhältniss  des  Brechungsexponenten  (N)  des  Cylinders  zu 
den  Hauptbrechungsexponenten  des  Krystalls  ab. 

4)  Stellen  wir  dies  mit  den  Ergebnissen  des  Abschnitts 
2)  zusammen,  so  sieht  man,  dass  es  in  ersterem  Falle 
gleichgültig  ist,  ob  wir  durch  die  Planfläche  eines  Prismas 
oder  durch  die  Mantelfläche  eines  Cylinders  hindurch  die 
Grenzcurve  der  Totalreflexion  betrachten.  Für  den  verän- 
derlichen Strahl  aber  muss  eine  um  so  grössere  Yerwaschung 
des  Grenzcurvenstücks  eintreten,  je  mehr  der  Grenzkegel 
von  der  Form  eines  Kreiskegels  abweicht,  oder  wie  wir  früher 
gesagt  haben,  je  stärker  die  Grenzlinie  gegen  die  Horizontale 
geneigt  erscheint  Wir  haben  ferner  gesehen,  dass  diejenigen 
Grenzcurvenstücke ,  welche  den  Hauptbrechungsexponenten 
der  Krystalle  entsprechen,  durch  das  Maximum  der  Schärfe 
sich  auszeichnen;  und  es  lässt  sich  dies  ebenfalls  mit  den 
Eesultaten  der  gegenwärtigen  Deduction  in  Einklang  bringen, 


1)  Das  Experiment  lässt  sich  natürlich  nicht  reaüsiren.  Man  kann 
wohl  den  vollen  Halbkreis  des  gebrochenen  Strahlenkegels  überschauen, 
wenn  man  das  Auge  an  die  Austrittsfläche  dicht  heranbringt 
Als  besonders  geeignet  zu  diesem  Versuche  empfiehlt  sich  ein  sogenann- 
tes Reflexionsprisma,  welches  man  mit  seiner  HTpothenusenfläche  entwe- 
der auf  ein  Stück  weisses  Papier  legt  (vgl.  das  Experiment  mit  der  plan- 
convexen  Linse  Wied.  Ann.  SO.  p.  194.  1887.  Anm.  1)  oder  so  gegen 
das  helle  Fenster  hält,  dass  die  Lichtstrahlen  streifend  eintreten.  Die 
Abb  ersehen  Doppelprismen  mit  Flüssigkeitstropfen  dazwischen  sind  in 
gleicher  Weise  verwendbar.  —  Diese  Versuche  sind  auch  insofern  instruc- 
tiv,  als  sie  zur  Erklärung  der  Krümmung  der  Fraunhofer'schen  Linien 
beitragen. 
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da  man  praktisch  die  Corvenst&cke  in  diesen  Lagen  als 
Kreistheile  ansehen  kann. 

Konnte  somit  nachgewiesen  werden,  dass  der  Mantel  des 
Cylinders  die  inneren  Grenzk^elstrahlen  gleichsam  trichter- 
förmig  Tereinigt,  so  leuchtet  einmal  die  Nothwendigkeit  der 
▼on  mir  angewandten  Beleachtangsart  ein;  andererseits  findet 
die  grosse  Helligkeit  und  Deutlichkeit ,  mit  welcher  die 
Grenzearve  erscheint,  auch  in  diesem  Umstände  eine  Er- 
klärung, wenn  auch  der  Hauptgrund  anderswo  zu  suchen  ist'^ 

5)  Aus  den  vorstehenden  Resultaten  lassen  sich  ffir 
unseren  Cylinder  einige  nicht  unwesentliche  Schlüsse  ziehen, 
die  auch  für  das  Schleifen  desselben  von  Belang  sind.  Za- 
nächst  ist  ersichtlich,  dass  der  Querschnitt  ohne  Bedenkea 
von  der  genauen  Kreisform  abweichen  darf.  Das  schlies^ 
denn  auch  ein,  dass  bezüglich  der  Orientirung  des  Cylinders 
dessen  Axe  nicht  strenge  mit  der  Verticalaxe  des  Apparate 
zusammenzufallen  braucht.  Unbedingt  nothwendig  ist  nur 
die  Forderung,  dass  alle  an  den  Mantel  angelegten  Tang^- 
tialebenen  parallel  zur  Drehungsaxe  des  Apparates  oder  des 
Cylinders  verlaufen,  d.  h.  der  Mantel  muss  YoUkommen  gerade 
sein  und  darf  keine  Wellen  zeigen.') 

Um  die  Glascylinder  diesem  Zustande  möglichst  nahe 
zu  bringen,  werden  dieselben  mittelst  eines  von  Hm.  Mecha- 
niker Wolz   eigens   zu   dem  Zwecke  construirten   und  sehr 

1)  Vgl.  Pulfrich,  Wied.  Ann.  30.  p.  500.  1887. 

2)  Die  früher  (Wied.  Ann.  30.  p.  202.  1887)  beschriebene  optische 
Untersuchangsmethode  mittelst  eines  kleinen  Probeglftschens  Hess  die 
Fehler  eines  noch  nicht  fertig  polirten  Cylinders  deutlich  hervortreten. 
Zura  Schutz  der  Cjlinderflächen  empfiehlt  es  sich,  statt  einer  yersdue- 
bung  das  Gläschen  excentrisch  aufzulegen  und  die  Verticalaxe  um  IdO* 
zu  drehen.  Die  seitwärts  hervortretende  Flüssigkeit  nehme  man  mä 
Fliesspapier  fort.  Ich  benutze  diese  Grelegenheit,  um  nochmals  auf  di^ 
Nothwendigkeit  einer  peinlichsten  Sorgfalt  bei  der  Behandlung  der  Fli- 
ehen hinzuweisen.  Sonst  hat  die  Methode  keinen  Werth.  Um  die  ¥^ 
sigkeiten  vor  Staub  und  Verunreinigungen  zu  schützen,  habe  ich  Hm 
Gerhardt  in  Bonn  zur  Anfertigung  von  Schutzgläschen  veranlasst,  deren 
eingeschlifiener  Stöpsel  als  dünner  Glasstab  bis  auf  den  Boden  hinuntts^ 
reicht  und  sich  am  oberen  Ende  kappenartig  über  den  Hals  des  Fileck- 
chens  ausbreitet.  Die  beim  Abheben  des  Stöpsels  am  Glasstabe  haftende 
Flüssigkeit  ist  für  den  vorliegenden  Zweck  mehr  als  ausreichend. 
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empfindlichen  Fühlhebels  untersucht.  Letzterer  wird  auf 
den  Support  der  Drehbank  aufgesetzt  und  functionirt  unab- 
hängig von  der  Geschicklichkeit  des  Beobachters.  Kann  man 
schon  mit  einem  gewöhnlichen  Taster,  den  man  auf  den 
Fingerspitzen  balwciren  lässt,  bei  einiger  Greschicklichkeit 
zu  einem  grossen  Grade  der  Genauigkeit  gelangen,  so  dürfte 
doch  letztere  Prüfungsmethode  bei  einer  Dickendifferenz  von 
ungefähr  V2  Hundertstelmillimeter  ihre  Dienste  auch  bei  dem 
geschicktesten  Beobachter  versagen.  Ein  ebensolcher  Unter- 
schied lässt  den  Zeiger  des  Fühlhebels,  der  eine  fast  2000- 
fache  Yergrösserung  besitzt,  noch  um  nahezu  10  mm  aus- 
schlagen. Da  die  Cylinder  so  lange  polirt  werden,  bis  der 
Zeiger  kaum  noch  1  mm  Ausschlag  anzeigt,  so  dürften  die 
Dickendifferenzen  wohl  auf  0,0005  mm  ausgeglichen  sein. 
Setzen  wir  den  Fall,  die  Dickenänderung  erfolge  stetig  vom 
oberen  zum  unteren  Ende  des  Cylinders,  so  würde  für  den 
Oeffnungswinkel  des  Kegels  der  geringe  Betrag  von  3,6''  sich 
ergeben.  Dieser  Winkel  mag  sich  verdreifachen  und  selbst 
vervierfachen,  wenn  die  Aenderungen  nicht  stetig  verlaufen; 
einen  messbaren  Einfluss  vermag  diese  geringe  Wellenform 
nicht  auszuüben.  Denn  da  nur  die  Hälfte  des  Oeffnungs- 
winkels  als  Abweichung  S  vom  brechenden  Winkel  90^  in 
Frage  kommt,  so  beträgt  diese  höchstens  8 — 10".  Die  Be- 
rechnung der  Brechungsexponenten  nach  der  allgemeinen 
Formel  (y  =  90^±5): 

n  s=  sin  ^  ViV*  —  sin^  i  —  sin  1 .  cos  qp, 
welche   mit  Rücksicht   auf  den   vorliegenden  Werth  q>    sich 
auch  schreiben  lässt: 

lässt  aber  erkennen,  dass  kaum  die  fünfte  Decimale  des  Bre- 
chungsexponenten beeinflusst  wird.  —  Hiermit  dürften  denn 
auch  die  Bedenken  beseitigt  sein,  welche  gegen  die  Möglich- 
keit der  Herstellung  eines  Cylinders  mit  optisch  guten  Flä- 
chen vielleicht  in  manchem  Leser  entstanden  sind.  Denn 
stellt  man  die  erhaltenen  Resultate  den  Beobachtungen  ins- 
besondere des  Hrn.  Sieben^)  gegenüber,  welcher  gerade  mit 

1)  Sieben,    Untersachangen  über  anomale  Dispersion,   Bonn  1879. 
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Blicksicht  auf  die  Beeinüussung  des  Brechungsexponenten 
durch  Fehler  im  Schliff  der  Flächen  eine  grössere  Anzahl 
Prismen  untersucht  hat:  Der  Vergleich  wird  gewiss  nicht 
zu  Ungunsten  des  Cylinders  ausfallen. — 

Ich  schliesse  mit  einer  Zusammenstellung  derjenigen 
Aufgaben  der  Krystalloptik ,  für  welche  das  Verfahren  prak- 
tisch verwerthet  werden  kann.^)  Die  Anwendung  des  Appara- 
tes als  Refractometer  tritt  dabei  natürlich  in  den  Vordergrund- 
Parallel  zu  den  folgenden  Anwendungen  läuft  das  Studium  der 
die  Totalreflexion  begleitenden  Polarisationsverhältnisse. 

a)  Optisch  einaxige  Krystalle. 

1)  Messung  der  beiden  Hauptbrechungsexponenten  an 
einer  beliebig  gelegenen  Schnittfläche  des  Krystalls. 

2)  Experimentelle  Prüfung  der  aus  den  FresnePschen 
Gesetzen  abgeleiteten  Beziehungen  für  die  Erscheinungen 
der  Totalreflexion;   desgleichen  für  zweiaxige  Krystalle. 

3)  Prüfung  der  Lage  einer  Grenzebene,  welche  zur  opti- 
tischen  Axe  parallel  oder  senkrecht  sein  soll. 

4)  Bestimmung  der  Neigung  einer  Grenzebene  zur  opti- 
schen Axe. 

b)  Optisch  zweiaxige  Krystalle. 

5)  Messung  der  drei  Hauptbrechungsexponenten  an  Grenz- 
ebenen, welche  wenigstens  zu  einer  optischen  Symmetrieaxe 
parallel  sein  müssen. 

6)  Directe  Bestimmung  des  Winkels  der  optischen  Axen, 
einschliesslich  Dispersion  derselben,  an  einer  Grenzebene 
parallel  zu  der  optischen  Axenebene  durch  Einstellung  auf 
den  Durchschnitt  der  Grenzcurven,  sowie  Berechnung  der 
fraglichen  Winkel  aus  den  Hauptbrechungsexponenten. 

7)  Bestimmung  des  Winkels,  welchen  eine  zu  einer  opti- 
schen Symmetrieaxe  parallele  Grenzebene  mit  einer  der  beiden 
anderen  Axen  macht. 

8)  Prüfung  der  Lage  einer  Grenzebene,  welche  zu  einer 
optischen  Symmetrieebene  parallel  sein  soll. 

p.  44;    Verh.   der  Oberhessischen  Ges.  für  Natur-  und  Heilkunde,    lt. 
p.  149.  1884.    Wied.  Ann.  23.  p.  316.  1884. 

1)  Neuerdings  habe  ich  das  Totalreflectometer  durch  Anbringung 
einer  Vorsteoklupe  auch  zu  directen  stauroskopischen  Messungen  ver- 
wendbar gemacht. 
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Die  Art  und  Weise,  wie  das  Totalreflectometer  die  ein- 
zelnen Aufgaben  zu  lösen  vermag^  ist  nach  den  früheren 
Mittheilungen,  in  welchen  dieselben  zum  Theil  berührt  wor- 
den sind,  leicht  verständlich.  Sieht  man  von  den  unter  2) 
und  6)  erwähnten  Messungen  ab,  so  genügt  für  alle  anderen 
Aufgaben  die  Einstellung  auf  die  Maximal-  und  Minimal- 
lagen der  Grenzcurven.  Dieselben  werden  erreicht,  wenn  die 
Einfallsebene  eine  optische  Symmetrieebene,  oder  die  Schnitt- 
gerade von  Einfallsebene  und  Grrenzebene  eine  optische  Sym- 
metrieaxe  ist.^)  Diese  Lagen,  in  welchen  die  veränderliche 
Grenzcurve  ihre  Bewegung  umkehrt,  zeichnen  sich  gleich- 
zeitig durch  die  grösste  Schärfe  aus.  Man  ist  dabei  keinen 
Augenblick  zweifelhaft,  ob  man  es  mit  den  Extremgrenz- 
curven  wirklich  zu  thun  hat.  Zudem  wiederholen  sich  die 
Erscheinungen  nach  jeder  halben  Umdrehung  des  Cylind.ers, 
und  ist  man  durch  Mittelbildung  im  Stande,  das  Resultat 
von  dem  Einüuss  einer  etwa  vorhandenen  fehlerhaften  Lage 
der  Krystallfläche  zu  befreien. 

Gerade  in  dieser  charakteristischen  Wirkungsweise  des 
Cylinders  bin  ich  geneigt,  den  Hauptvorzug  des  Totalreflecto- 
meters,  insbesondere  dem  Fuess-Liebisch'schen  gegenüber, 
zu  erblicken.  Es  ist  das  ein  Vorzug,  gegen  den  die  äusseren 
y ortheile  der  Bequemlichkeit  gering  zu  erachten  sind,  und 
dem  man  gern  die  mehr  oder  weniger  eintretende  Trübung  der 
mittleren  Curventheile  nachsieht,  welche  für  die  Aufgaben 
2)  und  6)  die  Anwendung  des  Verticalspaltes  nöthig  macht.^) 

Der  Vollständigkeit  halber  erwähne  ich  zum  Schluss 
noch  die  Verwendbarkeit  des  Instrumentes  zur  Prüfung  plan- 
paralleler Glasplatten,  bezw.  Bestimmung  der  Neigung  der 
beiden  Flächen  mit  Hülfe  des  Gauss'schen  Oculars;  seine 
Verwendbarkeit  zur  Bestimmung  des  brechenden  Winkels  von 
Prismen,  und  endlich  zur  Messung  der  Brechungsexponenten 
von  Prismen,  welche  das  Licht  stärker  brechen  als  der  Cylinder, 
nach  der  Methode  des  streifend  eintretenden  Lichtes. 

Bonn,  im  März  1887. 

1)  Vgl.  Th.   Liebisch,   Neues  Jahrb.   für  Min.  etc.   2.   p.  209  u. 
203.  1885. 

2)  Vgl.  Mitth.  1.  p.  198;  Mitth.  2.  p.  493. 
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XII.    Einfluss  der  vorderen  Prismenfläche  bei  der 
Wollaston* sehen  Methode  auf  den  Neiffirngsivinhel 
der  Grrenzlinie  gegen  die  Verticale; 
von  C.  Pulfrich. 

(Htersi  Tmf.  T   Kl».  21-2S.> 


In  einer  mehrmals  von  mir  angeführten  Arbeit^)  „Ueber 
die  Totalreflexion  an  doppeltbrechenden  Krystallen^,  habe  ich 
gesucht,  die  Form  der  Qrenzcurven  der  Totalreflexion  an 
einer  Kalkspathfläche  parallel  der  Axe  unter  möglichster 
Modification  der  die  Krystallfiäche  umgebenden  Flüssigkeit 
theoretisch  und  experimentell  zu  yerfolgen.  Insbesondere 
wurde  der  Neigungswinkel^  welchen  die  an  das  schiefe  Grenz- 
curvenstück  gelegte  Tangente  mit  der  Verticale  bildet,  mit- 
telst eines  mit  drehbarem  Fadenkreuz  eingerichteten  Oculars 
gemessen,  und  dessen  Aenderungen  für  die  verschiedenen 
Azimuthe  und  Flüssigkeiten  eingehend  erörtert 

Das  eingeschlagene  Beobachtungsverfahren  (Kohl- 
rausch'schesTotalreflectometer)  zeichnet  sich  für  solche  Mes- 
sungen insofern  durch  grosse  Einfachheit  aus^  als  der  Grenz- 
strahl  senkrecht  an  der  Yorderfiäche  des  Fläschchens  austritt 
und  der  oben  erwähnte  Neigungswinkel  keine  Modification 
erleidet,  wie  das  bei  der  Wollaston'schen  Methode  der 
Fall  ist 

Die  von  Hm.  Dank  er  in  gleicher  Richtung  mit  dem 
Fuess-Liebisch 'sehen  Totalreflectometer  ausgeführten  Mes- 
sungen^, habe  ich  in  jener  Arbeit  ebenfalls  zum  Vergleich 
mit  der  Theorie  herangezogen  und  für  den  Einfluss  der 
Austrittsfläche  folgende  Relation  abgeleitet: 

o  cosr      *^     1' 

wo  S  den  direct  gemessenen  Neigungswinkel,  S^  denselben 
vor  der  Brechung,  i  und  r  die  Winkel  bedeuten,  welche  der 
Grenzstrahl  mit  der  Normale  der  Austrittsfläche  bildet 

Immer  ist  2  grösser  als  r;  es  kann  also,  der  Formel 
zufolge,   der  Einfluss  der  Brechung  nur  in  einer  Yerklei- 

1)  Pulfrich,  Neues  Jahrb.  f.  Min.  etc.  Beil.  Bd.  o.  (1)  p.  167.  1887. 

2)  Danker,  Neues  Jahrb.  f.  Min.  etc.  Beil.  Bd.  1.  p.  241.  188Ö. 
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n  erung  des  Neigungswinkels  sich  äussern.  Die  Stärke  dieser 
Verkleinerung  hängt  natürlich  von  der  Grösse  der  Winkel  i 
und  r  ab.  Ist  z.  B.  r  gleich  dem  Grenzwinkel  der  Total- 
reflexion an  Luft  und  demzufolge  i  =  90^,  so  wird  der  Nei- 
gungswinkel sogar  zu  Null,  und  i8tr=i«0,  so  reducirt 
sich  die  Formel  auf  die  für  das  Kohlrausch'sche  Verfahren 
gültige. 

Die  erwähnten  Dank  er 'sehen  Messungen  sind  gleich- 
zeitig^) auch  von  Hrn.  Liebisch*)  berechnet  worden.  Ueber 
die  Beeinflussung  des  Neigungswinkels  durch  die  Prismen- 
fläche sagt  Hr.  Liebisch,  dass  „die  Wollaston'sche  Me- 
thode infolge  der  Ablenkung  durch  das  Prisma  die  Abwei- 
chung der  Winkel  x  ^^n  90^,"  d.  i.  6',  „etwas  grösser 
erscheinen  lasse,  als  sie  in  Wirklichkeit  isf  In  meiner 
Arbeit  habe  ich  nachweisen  zu  können  geglaubt,  dass  die  bei 
der  Berechnung  der  Danker'schen  Reihen  auftretenden 
negativen  Differenzen  zwischen  Berechnung  und  Beobachtung, 
welche  Hr.  Lie  bisch  auf  Rechnung  der  Prismenablenkung 
setzt,  in  einem  Beobachtungsfehler  ihre  naturgemässe  Be- 
gründung finden. 

Trotzdem  schliesst  sich  Hr.  Hecht^)  in  Königsberg  der 
von  Hrn.  Liebisch  auch  jetzt  noch*)  festgehaltenen  Auffas- 
sung an  und  sucht  dessen  Ausspruch  theoretisch  zu  begründen. 

Mit  Rücksicht  auf  diese  Bemühungen,  deren  Resultat 
der  obigen  Formel  entgegenläuft,  möchte  ich  nochmals  auf 
die  Sache  selbst  zurückkommen. 

Der  die  hintere  Prismenfläche  (I)  verlassende  Grenzstrahl 
der  Totalreflexion  bilde  mit  der  Normale  der  Austrittsfläche 
(III)  die  Winkel  r  und  i  (Fig.  21).  Die  Ebene  der  Zeich- 
nung  sei  gleichzeitig  Einfallsebene. 

In  der  Fig.  22  stelle  die  Ebene  der  Zeichnung  die  verti- 
cale  Austrittsfläche  III  des  Prismas  dar.  Nm  O  sei  die  Nor- 
male und  HH  die  durch  sie  gelegte  Horizontalebene,  welch' 
letztere  also  auch  die  Normale  zur  Fläche  (I)  enthält.    Der 

1)  Pulfrich,  1.  c.  p.  169. 

2)  Liebisch,  Neuee  Jahrb.  f.  Min.  etc.  2,  p.  63.  1886. 
8)  Hecht,  Neues  Jahrb.  f.  Min.  etc.  1.  p.  219.  1887. 
4)  Pulfrich,  l.  c.  p.  194.  Anm.  1. 
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unter  einem  beliebigen  Winkel  /  gegen  die  Normale  auf- 
fallende Grenzstrahl  A  O  bilde  bei  seinem  Uebertritt  in  Luft 
den  Strahl  OB.  Die  Neigung  der  Einfalls-  oder  Brechimgs> 
ebene  gegen  die  Horizontalebene  werde  mit  \ff  bezeichnet 

Die  im  Inneren  des  Prismas  an  den  Grenzstrahlenkegel 
gelegte  Tangentialebene  sei  AOT  und  bilde  mit  der  Eil- 
fallsebene  den  Winkel;^;  OT  sei  die  .Schnittlinie  der  Tai- 
gentialebene  mit  der  Prismenääche  und  deshalb  TOB  Sut 
Tangentialebene  an  den  gebrochenen  StrahlenkegeL  Den 
Winkel  %  ^or  ^^r  Brechung  entspreche  /'  nach  der  Brechung. 
Fassen  wir  die  bei  C  rechtwinkeligen  sphärischen  Dreiecb 
ACT  und  5 CT  ins  Auge,  so  ergibt  sich  leicht: 

tg  *  =  sin  (90^  +  rO .  tg;f  =  sin  (90®  -  i") .  tg/. 

Setzen  wir  mit  Eücksicht  auf  Fig.  21  t//  »=  0,  lassen  ah) 
die  Einfallsebene  mit  der  Horizontalebene  zusammenfaUen, 
so  berücksichtigt  die  Gleichung: 

den  Einfiuss  der  Brechung  auf  deniNeigungswinkel  der  Gfreoft 
gegen  die  Horizontale. 

Wie  man  sieht,  besagt  diese  Formel  genau  dasselbe. 
wie  die  frühere,  auf  anderem  Wege  abgeleitete.  Denn  es 
ist  5=  90®  — /  und  S^  =  900-/. 

Dass  der  die  Liebisch-Hecht'sche  Ansicht  reprÄsen- 
tirende  gegentheilige  Ausdruck^): 

den  Thatsachen  nicht  entspricht,  ergibt  die  Betrachtung  des 
bereits  oben  besprochenen  Specialfalles  r  =  c,  i  =  90®.  Wik- 
rend  unsere  Formel  für  diesen  Fall  jede  beliebig  geneigte 
Grenzlinie  0^)  nach  der  Brechung  vertical  erscheinen  lisst 
(;^'=90®,  vgl.  Fig.  22),  resultirt  aus  der  gegentheiligen  Ansicht 
das  unmögliche  ZusammenfaUen  (;^'=0)  von  Tangentialebese 
und  Einfallsebene. 

Bonn,  Anfang  Mai  1887. 

1)  Hecht,  1.  c.  p.  219. 
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1887.  ANN  ALEN  .M  S\ 

DER  PHYSIK  UND  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.    BAND  XXXI. 


I.    Ueber  eifie  neue  polare  Wirkung 

des  Magnetismus  auf  die  galvanische   Wärme 

in  geioissen  Substanzen; 

von  Albert  von  JEttingsJiausen  in  Graz. 

(Im  Aaszage  mitgetheilt  im  Anzeiger  d.  k.  Aead.  d.  Wiss.  in  Wien  1887. 

Nr.  n  u.  vra.) 

(Hterii  Taf.  VI  Flg.  1-8.) 


Vor  einiger  Zeit  wurde  über  ein  von  mir  und  W.  Nernst 
beobachtetes  Phänomen  berichtet^),  welches  darin  besteht, 
dass  in  einer  von  einem  Wärmestrome  darchflossenen  Metall- 
platte (Bi,  Sb,  Co,  Ni,  Fe),  die  in  ein  starkes  magnetisches 
Feld  gebracht  wird,  wobei  die  Kraftlinien  desselben  die  Platte 
senkrecht  schneiden,  electromotorische  Kräfte  auftreten.  Wir 
nannten  die  Erscheinung  einen  „thermomagne tischen 
Effect"  und  konnten  bei  Wismuth  sowohl  einen  trans- 
versalen, d.h.  zum  Wärmestrom  senkrecht  gerichteten,  als 
auch  einen  longitudinalen,  in  der  Richtung  des  Wärme- 
stromes wirkenden,  constatiren;  ersterer,  zugleich  der  bei 
weitem  stärkere,  ändert  seine  Eichtung  bei  Commutirung 
des  das  Magnetfeld  erregenden  Stromes.  2) 

Es  lag  der  Gedanke  nahe,  die  Umkehrung  der  Erschei- 
nung zu  versuchen,  also  in  einer  von  einem  galvanischen 
Strom  durchflossenen  Platte  eine  Ungleichheit  der  Tempe- 
ratur nachzuweisen,  welche  durch  Einwirkung  magnetischer 

1)  y.  Ettingshaasen  u.  Nernst,  Anz.  d.  kais.  Aead.  in  Wien 
Nr.Xm.  p.  114.  1886.    Wied.  Ann.  29.  p.  343.  1886. 

2)  Die  von  Seebeck  (1823)  entdeckten  thermoelectrischen  Ströme 
wurden  arsprünglich  als  „thermomagnetische**  bezeichnet  (Wiedemann , 
Electr.  2.  p.  247);  da  die  von  ans  beobachteten  Ströme  in  der  That  darch 
die  Wirkung  von  Wänneströmung  und  Magnetismus  zu  Stande  kommen, 
so  glaubte  ich  obigen  Namen  für  dieselben  gebrauchen  zu  dürfen. 

Ann.  d.  Phji.  n.  Chenu   N.  F.  XIXL  47 
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Kräfte  verursacht  würde.  Die  Aehnlicbkeit,  welche  Hr.  Pro£ 
Boltzmann^)  zwischen  dem  Verhalten  von  Grasen  und  dem- 
jenigen von  Wismuth  im  magnetischen  Felde  gefunden,  fahrte 
ihn  auf  die  Vermuthung,  dass  die  bekannte  Lichtverschiebung 
in  Gei SS  1er 'sehen  Röhren  unter  Wirkung  des  Magnetismus 
ein  Analogen  in  der  seitlichen  Verschiebung  der  Wärme  in 
einer  von  einem  electri  sehen  Strom  durchflossenen  Wismatih 
platte  haben  könne:  auch  Ton  diesem  Gesichtspunkte  schien 
daher  die  Ausführung  des  Versuches  von  Interesse. 

Bei  den  ersten  hierauf  abzielenden  Experimenten  be> 
nutzte  ich  eine  rechteckige  Wismuthplatte  von  3,1  cm  Lange. 
2,4  cm  Breite  und  etwa  0,04  cm  Dicke.  An  den  kürzeres 
Seiten  der  Platte  waren  dicke  Kupferdrähte  in  der  gansea 
Ausdehnung  dieser  Seiten  angelöthet,  sie  dienten  zur  Lieitong 
für  den  die  Platte  durchfliessenden  Strom  «7;  in  der  Mitt« 
einer  Langseite  war  die  eine  Löthstelle  eines  Neusilber- 
Eupfer-Thermoelementes  ati  die  Platte  gelöthet,  während  die 
andere  Löthstelle  in  ein  Gefass  mit  Wasser  von  Zimmer- 
temperatur tauchte:  das  Thermoelement  war  mit  einem 
Wie  de  man  naschen  Spiegelgalvanometer  verl/unden.  Durch 
die  Platte  wurde  der  Strom  von  zwei  Bunsen'schen  Slemen- 
ten  geleitet,  dessen  Intensität  durch  einen  dickdrahtigen 
Bheostaten  abgeändert  und  an  einer  Tangentenbussole  (mit 
Spiegelablesung)  gemessen  werden  konnte.  Infolge  der  Srwir- 
mung  der  Platte  durch  den  Strom  J  erhält  man  zunächst  eine 
Ausweichung  der  Galvanometernadel,  die  bald  stationär  wird. 

Die  allseitig  mit  Watte  umgebene  Platte  befindet  sich 
zwischen  den  ausgedehnten,  kreisförmigen  (mit  Papier  be- 
klebten) Polflächen  eines  Ruhm  kor  ff  sehen  Electromag- 
nets. Erregt  man  letzteren,  so  beobachtet  man  eine  anfangs 
rasche,  dann  langsamere  Veränderung  in  der  Einstellung  der 
Nadel,  und  letztere  nimmt  nach  einiger  Zeit  einen  ziemlich 
Constanten  Stand  an;  beim  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stro- 
mes kehrt  die  Magnetnadel  wieder  allmählich  auf  ihre  frühere 
Stellung  zurück.  Die  Unterschiede  der  Einstellungen  lassen 
sich  mit  genügender  Sicherheit  erhalten,  wenn  man  jedesmal 

l)  Boltzmann,  Aue.  d.  kais.  Acad.  in  Wien  Nr.  XXIV.  p.  21T. 
1S86. 
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eine  bestimmte  Zeit  (z.  B.  1  Minute)  nach  Schliessung,  resp. 
Oeffnung  des  magnetisirenden  Stromes  den  Stand  abliest. 
Der  Versuch  lehrte,  dass  die  Einstellungen  der  Galvano- 
metemadel  auf  entgegengesetzten  Seiten  der  ohne  Er- 
regung des  Magnetfeldes  stattfindenden  Lage  waren,  wenn 
die  Richtung  des  den  Electromagnet  erregenden 
Stromes  die  entgegengesetzte  war,  ferner,  dass  die 
Einstellungen  bei  dauernd  erregtem  Electromagnet  auch  mit 
der  Sichtung  des  die  Platte  durchfliessenden  Stro- 
mes J  wechselten. 

Der  Sinn  der  Ausweichungen  der  Nadel  zeigte,  dass  die 
Temperatur  der  an  der  Platte  befestigten  Löthstelle  jedesmal 
dann  erhöht  wurde,  wenn  man  von  der  Eintrittsstelle 
des  Stromes  J  in  die  Platte  zur  Löthstelle  durch 
eine  Bewegung  im  Sinne  der  das  Magnetfeld  er- 
setzenden Amp^re'schen  Ströme  gelangt.  Würde  man 
daher  die  Erscheinung  ansehen  als  eine  Verschiebung  der 
Strömungslinien  in  der  Platte,  wodurch  die  Strömung  in 
einem  Plattentheil  verdichtet,  im  anderen  aber  verdünnt 
würde,  so  fände  die  Verschiebung  entsprechend  der  pondero- 
motorischen  Wirkung  nach  der  Ampere'schen  Begel  statt. 
Die  Ausweichungen  der  Galvanometernadel  waren  ziemlich 
bedeutend  (bis  zu  60  Scalentheilen),  indess  bei  ungeänderter 
Richtung  des  Stromes  J  die  Absolutwerthe  nicht  gleich  gross 
für  die  beiden  Richtungen  des  den  Electromagnet  erregenden 
Stromes. 

Man  sieht  aus  dem  Angegebenen,  dass  die  Erwärmung, 
beziehungsweise  Abkühlung  nicht  in  der  Weise  auftritt,  dass 
man  den  Versuch  als  eine  ümkehrung  des  transversalen 
thermomagnetischen  Phänomens  ansehen  dürfte;  die  Tempe- 
raturänderungen müssten  nämlich  (nach  Analogie  mit  dem 
Peltier' sehen  Effect)  gerade  in  entgegengesetzter  Weise 
stattfinden,  als  die  Beobachtung  ergibt.  Die  thermomag- 
netische  Wirkung  erwies  sich  sehr  kräftig  und  war  voll- 
kommen normal;  sie  trat  nämlich  in  der  Weise  auf,  dass  man 
von  der  Stelle,  wo  der  Wärmestrom  in  die  Platte 
eintritt,  zur  Eintrittsstelle  des  thermomagnetischen 
Stromes  durch  eine  Bewegung  entgegengesetzt  der 

47* 
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Aichtung  der  Amp^re'schen  Ströme  des  Magnet- 
feldes gelangt 

um  die  Resultate  einwurfisfrei  zu  erhalten  und  zugleich 
die  Wirkung  zu  verstärken,  legte  ich  die  beiden  Löthstellen 
des  Neusilber-Kupfer-Elementes  an  zwei  einander  gegenaber- 
liegenden  Stellen  in  der  Mitte  der  Langseiten  an  die  Wis- 
muthplatte  an;  jedoch  waren  beide  Löthstellen  durch  zwischen- 
gelegte  Glimmerblättchen  aufs  sorgfältigste  von  der  Platte 
isolirt. 

Nun  war  nach  dem  Schliessen  des  Stromes  J  nur  eine 
sehr  geringe  Aenderung  des  Standes  der  Galvanometernadel 
zu  bemerken,  da  beide  Löthstellen  nahe  gleiche  Temperatnr 
hatten.  Die  Erregung  des  Magnetfeldes  rief  wieder  die  Wir- 
kung in  der  oben  angegebenen  Weise  hervor,  und  die  Nadel- 
einstellungen erfolgten  mit  solcher  Regelmässigkeit,  dass  sich 
messende  Versuche  ausführen  Hessen.  In  dem  homogenen  Feld 
M=  6400  (cmgrsec)  fanden  sich  z.  B,  die  der  Temperatar- 
differenz der  Löthstellen  entsprechenden  Gälvanometemadel- 
Ausweichungen  z,als  die  Intensität  des  Plattenstromes  «/b  2,89 
Amp.  war: 


A)  1^9 
9 


;^  +  }  Mittel  9,1 ,       ^^'^  J 2^^  -  }  Mittel  10,2. 


A)  und  B)  bedeuten  die  beiden  Richtungen  des  Stromes  J 
in  der  Platte;  bei  A)  fliesst  J  von  links  nach  rechts  durch 
dieselbe.  Die  beiden  untereinander  geschriebenen  Zahlen 
sind  die  Nadelausweichungen  in  Scalentheilen  bei  entgegen- 
gesetzten Richtungen  des  den  Electromagnet  erregenden 
Stromes,  jedesmal  von  der  Ruhelage  der  Nadel  ohne  Elr- 
regung  des  Magnetfeldes  gezählt,  und  zwar  fliessen  im  ersten 
falle  (obere  Zahlen)  für  einen  auf  die  Platte  hinblickenden 
Beobachter  die  Feldströme  im  Sinne  der  Uhrzeigerbewegung 
(Nordpol  vor,  Südpol  hinter  der  Platte);  endlich  bedeuten 
die  beigesetzten  Zeichen  ±,  dass  die  Ausweichungen  der 
Oalvanometernadel  respective  gegen  die  grossen  oder  kleinen 
Zahlen  der  Scala  erfolgten.  Einer  Ausweichung  gegen  die 
grossen  Zahlen  entspricht  dabei  eine  Temperaturerhöhung 
4ier   am    oberen  Plattenrande   befindlichen  Löthstelle    des 
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Thermoelementes  gegen  die  Temperatur  der  anderen.  Jede 
der  unter  i  angegebenen  Zahlen  ist  das  Resultat  aus  6  bis 
8  Beobachtungen,  abwechselnd  bei  Schliessung  und  Oeffnung 
des  die  Eisenkerne  des  Electromagnets  umfliessenden  Stromes. 

Floss  durch  die  Wismuthplatte  kein  Strom  (J»0),  so 
zeigte  sich  bei  den  entgegengesetzten  Felderregungen  durchaus 
keine  Wirkung  auf  das  Thermoelement. 

Für  J^  5,72  Amp.  waren  die  Ausweichungen: 

*)  '•  =■  1»;^  +} MU..1 11,0,       ^'"f.^-^ Mittel  19,3; 

also  scheint  die  Temperaturdifferenz  am  oberen  und 
unteren  Plattenrande  (bei  gleicher  Feldintensität  M)  der 
Stromstärke  J  in  der  Platte  proportional  zu  sein.     , 

Noch  besser  gelangen  die  Beobachtungen  mit  einer  Dop- 
pelplatte aus  Wismuth.  Zwei  gleiche  Platten,  jede  3,5  cm 
lang,  2,5  cm  breit  und  0,043  cm  dick,  waren,  mit  ihren  Flächen 
parallel  nebeneinander,  derart  an  zwei  Kupferdrähte  gelöthet^ 
dass  der  Strom  J  sie  getheilt  durchfloss;  der  Plattenabstand 
war  etwa  1  mm,  und  die  Löthstellen  des  Thermoelementes 
wurden  in  den  Zwischenraum,  durch  Glimmerblättchen  beider- 
seits von  den  Platten  wohl  isolirt,  am  oberen  und  unteren 
Plattenrande  eingeschoben. 

Bei  der  Intensität  des  magnetischen  Feldes  iJf=640O 
ergab  sich  für  •/  =  1,76  Amp.  (Stärke  des  ungetheilten  Stro- 
mes) im  Mittel  die  Nadelausweichung  i  =  17,3  Scalentheile^ 
filr  j  =  3,28  Amp.  aber  i  =  32,2;  also  die  Wirkung  sehr  genau 
der  Intensität  des  durch  die  Doppelplatte  geleiteten  Stromes 
proportional. 

Es  wurde  femer  die  Abhängigkeit  von  der  Stärke  des 
magnetischen  Feldes  untersucht;  für: 

M=s  4290,    •/=:  3,05  Amp.  war  i «  20,3  Scalentheile, 
6250,  3,05    „        „  29,9  „  ; 

es  ist  also  die  Wirkung  auch  der  Intensität  des 
magnetischen  Feldes  proportional. 

Wurde  anstatt  des  galvanischen  Stromes  ein  Wärme- 
strom durch  die  Platte  geleitet,  so  zeigten  die  zwischen  den 
Platten  isolirt  angebrachten  Löthstellen  des  Thermoelementes 


Digitized  by 


Googk 


742  A.  V.  Etängshausen, 

nicht  die  geringste  Temperaturdifferenz^  wenn  das  Magnet- 
feld in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  erregt  wurde.  Die 
Empfindlichkeit  des  mit  dem  Thermoelemente  verbundenen 
Galvanometers  war  bei  den  beschriebenen  Versuchen  eine 
solche,  dass  1  Sealentheil  Ausweichung  einem  Strome  0^4  Mi- 
kro-Amp6re  entsprach« 

Analog  wie  ich  das  Auftreten  einer  electrischen  Poten- 
tialdifferenz an  den  Rändern  der  von  einem  War  me  ström 
durchflossenen  Platte  infolge  der  Wirkung  magnetischer 
Kräfte  als  „thermomagnetischen  Effect'^  bezeichnet  habe,  so 
möge  die  ungleiche  Temperaturvertheilung,  welche  der  Mag- 
netismus in  der  vom  galvanischen  Strom  durchflossenen 
Platte  hervorruft,  ,,galvanomagnetische  Temperatur- 
differenz ^^  genannt  werden. 

Um  zu  ermitteln,  ob  sich  in  verschiedenen  Wismuth- 
platten  die  neue  Erscheinung  in  verschiedener  Intensität 
zeigt,  namentlich,  ob  in  Wismuth,  welches  das  Hall 'sehe 
Phänomen  in  grösserer  Stärke  liefert,  auch  die  galvanomag- 
netische Temperaturdifferenz  bedeutender  ist,  untersuchte  ich 
eine  zweite  Doppelplatte  (II) ;  jede  einzelne  Platte  hatte  7  cm 
Länge,  1,9  cm  Breite  und  0,079  cm  Dicke;  die  früher  er- 
wähnte Doppelplatte  (I)  wurde  auch  auf  dieselbe  Breite 
1,9  cm  wie  (II)  gebracht.  Die  Empfindlichkeit  des  G-alvano- 
meters  war  etwas  geringer,  als  bei  den  früheren  Versuchen, 
sodass  die  Nadelausweichung  von  1  Sealentheil  durch  den 
Strom  0,182  Mikro-Ampfere  hervorgebracht  wurde. 

Mit  der  Doppelplatte  (U)  fand  sich  im  Felde  M  «=  5900 
für  den  ungetheilten  Strom: 

J  =  3,22  Amp.,       I  =  21,5  Scalentheile, 
5,51     „  36,4  „  ; 

andererseits  war  bei  gleichem  Strom  J  =  4,50  Amp.,  aber 
verschiedenen  Feldstärken: 

M  =  4400,      i  =  22,3  Scalentheile, 
6370,  32,5         „ 

wodurch  sich  wieder  die  Proportionalität  des  Thermostromes 
(t),  also  der  Temperaturdifferenz  der  R&nder,  mit  J  und  M 
best&tigt. 
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Die  Doppelplatte  (I)  dagegen  gab  für  J=  4,57  Amp.  und: 
M  »  4360,      i »  42,8  Scalentheile, 
6310,  61,3 

Bezieht  man  die  mit  beiden  Doppelplatten  erhaltenen 
Resultate  auf  gleiche  Gesammtintensität  des  die  Platten 
durchfliessenden  Stromes  J  uud  auf  gleiche  Stärke  des  mag- 
netischen Feldes,  so  findet  man,  dass  die  erzeugten  Tempe- 
raturdifferenzen  der  Plattenränder  bei  (I)  und  (II)  im  Mittel 
im  Verhältniss  1,89 : 1  stehen.  Nun  ist  die  Breite  von  (I) 
und  (II)  die  gleiche,  die  Dicken  dagegen  sind  sehr  verschieden 
(0,043  und  0,079  cm);  die  Querschnitte  stehen  also  im  Ver- 
hältniss 1 : 1,84:  es  scheint  also  hier  bei  gleicher  Feldstärke  M 
und  gleicher  Intensität  des  Gesammtstromes  J  die  Tempe- 
raturdifferenz an  den  Rändern  nahe  dem  Querschnitt  (der 
Dicke)  der  Platten  verkehrt  proportional  zu  sein. 

Das  Wismuth,  aus  dem  die  Doppelplatten  (I)  und  (U) 
hergestellt  waren,  hatte  verschiedene  Provenienz.  Es  wurden 
nun  die  HalPschen  Drehungsvermögen  R  für  die  einzelnen 
Platten  bestimmt  bei  Feldstärken,  welche  den  oben  angege- 
benen nahe  kommen;  jede  Platte  hatte  längs  der* kurzen 
Seiten  ausgedehnte  Electroden  für  den  Hauptstrom,  während 
in  den  Mitten  der  Langseiten  am  Plattenrande  punktförmige 
(d.  h.  sehr  wenig  ausgedehnte)  Electroden  für  den  derivirten 
(Hall-)  Strom  angelöthet  waren:  es  sind  dies  Kupferdrähte, 
die  an  den  Enden  zu  ganz  kleinen  Oesen  gebogen  wurden. 
Die  Platten  befanden  sich  bei  den  Messungen  in  einem 
schmalen,  mit  Wasser  (von  Zimmertemperatur)  gefüllten  Troge, 
dessen  Seitenwände  aus  Glimmerplatten  gebildet  waren,  zwi- 
schen den  Magnetpolen.  Ich  bezeichne  die  Einzelplatten,  aus 
denen  je  eine  Doppelplatte  bestand,  durch  die  beigesetzten 
Indices  1  und  2.    Ich  erhielt  für: 

Platte  (I),  J»f=4240,  Ä  =  5,42;  .¥  =  6250,  Ä  =  4,59; 

„   (I)s  4220,  6,28;  6410,  5,18; 

n   (II)i  4200,  9,60;  6490,  8,54; 

„   (II),  4220,  8,11;  6250,  7,36. 

Die  Platten  (I)^  und  (I)^  haben  also  bedeutend  kleinere 
Drehvermogen  als  die  Platten  (11)^  und  (II),»  bezogen  auf 
gleiche  Intensität  des  magnetischen  Feldes;  es  ist  für  die 
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Doppelplatte  (I)  entsprechend  den  Feldstärken  M^  4220  and 
6330  die  Grösse  R  ungef&hr  5,8,  resp.  4,9,  während  fiir  die 
Doppelplatte  (II)  die  betreffenden  Werthe  8,9,  resp.  7,9  sind. 
Die  Drehvermögen  von  (I)  und  (II)  stehen  etwa  im  VerhUt- 
niss  1  : 1,6,  während  die  9,galvanomagneti8chen  Temperatar- 
differenzen" bei  (I)  und  (II),  bezogen  auf  die  gleiche  Stro- 
mesdichtigkeit in  den  Platten  nur  wenig  verschieden  sind 

Um  den  an  den  Rändern  der  Platten  im  magnetischen 
Felde  auftretenden  Temperaturunterschied  in  Celsinsgraden 
auszudrücken,  wurde  die  Ausweichung  bestimmt,  welche  die 
Galvanometernadel  bei  1®  Temperaturdifferenz  der  Löthstellen 
des  Thermoelementes  zeigte;  dieselbe  war  nahe  47  Scalen- 
theile.  Demnach  rief  bei  der  Doppelplatte  (I)  die  magneti- 
sche Feldintensität  ilf=6310,  als  der  ungetheilte  Strom 
J  =  4,57  Amp.  war ,  eine  Temperaturdifferenz  der  Ränder 
von  ungefähr  1,3^  C.  hervor.  Dieses  Resultat  wnrde  noch 
durch  Messung  des  Widerstandes  der  Leitung,  welche  Gal- 
vanometer und  Thermoelement  enthielt,  controlirt;  der  letz- 
tere wurde  1,53  Ohm  gefunden.  In  dem  eben  erwähnten 
Falle,  wo  der  durch  den  Temperaturunterschied  der  Platten- 
ränder erzeugte  Thermostrom  61,3  Scalentheile  Ausweichung 
gab,  also  seine  Intensität  11,1  Mikro-Amp.  betrug,  war  daher 
die  electromotorische  Kraft  des  Thermoelementes  17,0  Mikro- 
Volt  Durch  Vergleich  mit  einem  Clark'schen  Normalele- 
ment wurde  (nach  der  Compensationsmethode)  die  electro- 
motorische Kraft  des  Thermoelementes  für  1^  Temperatur- 
differenz der  Löthstellen  zu  nahe  13  Mikro-Volt  bestimmt» 
sodass  der  Temperaturunterschied  der  Plattenränder  hieraas 
ebenfalls  zu  1,3^  C.  folgt. 

Da  man  durch  Erhöhung  der  Stromintensität  J  die  Wir- 
kung leicht  noch  beträchtlich  vergrössem  kann,  so  musste 
sie  sich  auch  mit  einer  weniger  empfindlichen  thermometri- 
schen  Vorrichtung  nachweisen  lassen.  Ich  liess  mir  von  dem 
hiesigen  Glasbläser,  Hrn.  G-.  Eger,  ein  Differentiallufkther- 
mometer  anfertigen;  dieses  besteht  aus  zwei  kleinen  flachen 
G-lasgefössen,  verbunden  dnrch  ein  enges  Glasrohr,  welche 
in  den  Zvnschenraum  einer  Wismuthdoppelplatte  gebracht 
werden,  sodass  sie  sich  längs  des  oberen  und  unteren  Randes 
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der  Platten  befinden.  In  das  Glasrohr  ist  ein  Tropfen  Al- 
kohol gebracht,  der  als  Index  dient.  Jede  einzelne  Wismnth- 
platte  war  7  cm  lang,  2,9  cm  breit  und  0,082  cm  dick;  der 
Zwischenraum  zwischen  denselben  war  etwa  0,26  cm.  Als 
ein  Strom  von  der  Gesammtintensit&t  •/=  12,8  Amp.  durch 
die  Platten  fioss,  verschob  sich  der  Alkoholindex,  wenn  der 
den  Electromagnet  erregende  Strom  commütirt  wurde,  um 
9V2  cni»  was  einer  Temperatur diflferenz  von  etwa  6^  C.  ent- 
spricht, welche  im  oberen  und  unteren  Theile  der  Platten 
bei  Umkehr  der  Feldrichtung  auftritt;  die  Stärke  des  mag- 
netischen Feldes  war  M^  7700.  Aenderte  man  bei  gleich- 
bleibender Erregungsweise  des  Magnetfeldes  nur  die  Rich- 
tung des  Plattenstromes «/,  so  zeigte  sich  dieselbe  Verschiebung 
des  Flüssigkeitsindex  im  Glasrohre. 

Die  Ursache  der  Ungleichheit  der  Temperatur  in  der 
Platte  könnte  in  einer  Verdichtung  und  Verdünnung  der 
Stromcurven  infolge  der  magnetischen  Wirkung  liegen.  Es 
schien  daher  wichtig,  dies  durch  ein  directes  Experiment  zu 
prüfen;  dasselbe  gab  jedoch  keine  sichere  Entscheidung  der 
Frage,  obwohl  es  sehr  wahrscheinlich  wurde,  dass  eine  Ver- 
änderung der  Stromesdichte  in  den  Plattentheilen  durch 
magnetische  Kräfte  nicht  eintritt. 

Der  Versuch,  dessen  Idee  von  Hrn.  Prof.  Boltzmann 
herrührt,  bestand  darin,  dass  in  den  Zwischenraum  der  eben 
erwähnten  Wismuthdoppelplatte  eine  flache  Inductionsspirale 
mit  elliptisch  gestalteten  Windungen,  von  den  Platten  durch 
Glimmer  sorgfältig  isolirt,  eingeschoben  wurde;  die  Längsaxe 
der  Windungen  fiel  mit  der  Längsrichtung  der  Doppelplatte 
zusammen.  Es  wurde  nun  durch  letztere  ein  starker  inter- 
mittirender  Strom  J=\l  Amp.  hindurchgeleitet,  die  Enden 
der  Inductionsspirale  zu  einem*  sehr  empfindlichen  Galvano- 
meter geführt  und  durch  einen  Disjunctor  entweder  nur  die 
Oeflfnungs-  oder  nur  die  Schliessungsinductionsströme  ins 
Galvanometer  geleitet.  Ich  verwendete  hierbei  ein  Instru- 
ment von  Carpentier,  das  mir  Hr.  Dr.  F.  Streintz  freund- 
lichst zur  Verfügung  gestellt  hatte.  Da  sich  die  Wirkung 
der  durch  den  intermittirenden  Strom  in  den  oberen  und 
unteren   Theilen    der  Windungen    inducirten   Ströme   nicht 
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genau  aufhob,  wurde  die  Galvauometernadel  durch  passende 
Schaltung  eines  Daniel  loschen  Elementes  (zwischen  zwei 
durch  einen  sehr  kleinen  Widerstand  voneinander  getrennte 
Stellen  der  Leitung)  nahe  auf  die  Buhelage  zurückgeführt 
Es  war  dann  zu  erwarten,  dass  eine  Verdichtung,  resp.  Ver- 
dünnung der  Stromcurven  im  oberen  oder  unteren  Theile 
der  Platten  durch  eine  Aenderung  der  Inductionswirkung 
angezeigt  werde.  Nun  nahm  zwar  bei  Erregung  des  magne- 
tischen Feldes  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  die  Gal- 
vanometernadel  verschiedene  Einstellungen  an,  indesa  lagen 
t)eide  auf  derselben  Seite  der  ohne  Erregung  des  Feldes 
stattfindenden  Ruhelage;  auch  bemerkte  man,  sobald  die 
Doppelplatte  zwischen  die  noch  nicht  erregten  Eisenkerne 
gebracht  wurde,  jeden  Einzelstoss,  deren  6 — 7  in  der  äecande 
erfolgten,  durch  eine  kleine  Zuckung  der  Nadel,  weshalb  ich 
zur  Annahme  neige,  dass  die  Aenderungen  der  Nadelstellung 
von  einer  Rückwirkung  der  durch  den  intermittirenden  Plat- 
tenstrom in  der  Masse  der  Eisenkerne  erzeugten  Inductions- 
ströme  herrührten.  Die  Bahnen  der  im  Eisen  verlaufenden 
Ströme  werden  durch  die  Magnetisirung  desselben  geändert 
und  daher  auch  ihre  Rückwirkung  auf  die  Inductionsspirale 
alterirt.  Ausserdem  tritt  bekanntlich  im  Wismuth  eine  starke 
Vermehrung  des  Leitungswiderstandes  im  magnetischen  Felde 
auf;  da  diese  bei  beiden  Richtungen  des  Feldes  nicht  genau 
gleich  ist,  überdies  kaum  vorausgesetzt  werden  darf,  dass 
die  einzelnen  Theile  der  Platte  homogen  seien,  so  sind  die 
beobachteten  geringen  Stellungsunterschiede  der  Galvano- 
meternadel  auch  aus  diesen  Ursachen  leicht  erklärlich.^) 

Ich  suchte  nun  durch  einige  messende  Versuche  den 
Einfluss  festzustellen,  welchen  Breite  und  Dicke  der  Wis- 
muthplatten  auf  die  Grösse  der  zu  beobachtenden  Tempera- 
turdiiFerenz  der  Ränder  haben.  Freilich  können  die  Be- 
stimmungen nur  mehr  oder  weniger  angenäherte  sein,  da  die 

1)  Einige  allerdings  nur  flüchtige  Versuche  Prof.  Boitzmann^s. 
nach  dieser  Methode  die  Frage  zu  entscheiden,  ob  in  Geis  sie  raschen 
Röhren  der  Strom  selbst  oder  blos  die  Lichterscheiniing  durch  den  Mag- 
netismus verschoben  werde,  ergaben  bisher  ebenfedls  noch  keine  sicheren 
Resultate. 
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TemperaturbeobachtuBgen  wegen  der  die  Thermoelemente 
von  den  Platten  trennenden  Glimmerblättchen  stets  etwas 
fehlerhaft  sind.  Zuerst  verwendete  ich  zwei  Doppelplatten 
Dy  und  Z>2  (s.  Fig.  1),  die  derart  aneinander  gelöthet  waren, 
dass  ihre  Mittellinien  zusammenfielen,  und  welche  von  dem- 
selben galvanischen  Strom  J  hintereinander  durchflössen  wur- 
den. Die  Länge  jeder  Doppelplatte  war  nahe  1,8  cm,  die 
Breiten  resp.  4,13  und  2,15  cm,  jede  einzelne  Wismuthplatte 
hatte  0,068  cm  Dicke.  Die  Löthstellen  der  Thermoelemente 
befanden  sich  wieder  in  der  Mitte  des  oberen  und  unteren 
Randes  jeder  Doppelplatte.  Bei  dem  (ungetheilten)  Strome 
•/=  8,15  Amp.  und  der  absoluten  Feldstärke  jM"=  7150  war 
die  Temperaturdifferenz  für  die  Doppelplatte  D^  durch  eine 
Nadelausweichung  von  97,2  Scalentheilen  an  dem  mit  dem 
Thermoelement  verbundenen  Galvanometer  gemessen,  wenn 
die  Magnetisirung  des  Electromagnets  in  die  entgegengesetzte 
verwandelt  wurde;  brachte  man  das  Thermoelement  von  D^ 
mit  dem  Galvanometer  in  Verbindung,  so  beobachtete  man 
eine  Ausweichung  von  173  Scalentheilen.  Da  der  Widerstand 
der  Leitung  (Thermoelement  und  Galvanometer)  bei  beiden 
Versuchen  nicht  genau  der  gleiche  war,  sondern  derselbe  im 
ersten  Falle  1,67,  im  zweiten  aber  1,80  S.-E.  betrugt),  so  ist  das 
Verhältniss  der  galvanomagnetischen  Temperaturdifferenzen 
an  D^  und  D^y  hervorgebracht  durch  den  gleichen  Gesammt- 
Btrom«/und  das  gleiche  magnetische  Feld,  »97,2.1,67:173.1,80, 
d.i.  1:1,92;  es  gibt  also  das  schmälere  Plattenpaar  die 
grössere  Temperaturdifferenz. 

Genau  dasselbe  Verhältniss  lieferte  ein  zweiter  Versuch, 
wo  die  Widerstände  der  Thermoelemente  einander  nahe 
gleich  waren,  sodass  Thermoelement  und  Galvanometer  für 
i>i:l,67,  für  D,:1,72S.-E.  Widerstand  hatten;  beim  Strom 
•/=  7,74  Amp.  und  dem  Felde  -flf  =  8290  erhielt  man  Nadel- 
ausweichungen von  99,9  und  186,5  Scalentheilen,  daher 
das  Verhältniss  der  Temperaturdifferenzen  an  D^  und  D^ 
=  99.9 . 1,67 :  186,5 . 1,72  =  1 : 1,92.     Dieses   Verhältniss   ent- 

1)  Der  Unterschied  der  Widerstände  rührt  daher,  dass  der  Keusilber- 
draht  und  die  dünnen  Kupferdrähte  der  Thermoelemente  an  beiden  Dop- 
pelplatten verschiedene  Längen  hatten. 
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spricht  sehr  genau  dem  reciproken  VerhftltDisee  der  Platteo- 
breiten  (2,15:4,13  ^  1 : 1,916). 

Darauf  wurde  die  Breite  der  ersten  Doppelplatte  D^  auf 
1,42  cm  reducirt,  sodass  diese  schmäler  w^  als  Z>,;  niiB 
waren  die  galyanomagnetischen  Effecte  der  beiden  Doppel- 
platten einander  ungefähr  gleich,  es  überwog  sogar  die  Wir- 
kung der  breiteren  Platte  um  mehrere  Proeente. 

Der  umstand,  dass  bei  diesen  Versuchen  die  Breite  der 
Platten  grösser  oder  noch  beiläufig  ebenso  gross  wie  ihre  Länge 
war,  kann  die  Resultate  stark  beeinflussen.  Um  daher  ein- 
fachere Verhältnisse  zu  haben,  auch  den  eventuellen  Eünflusi 
der  Verschiedenartigkeit  des  Materials  möglichst  zu  Terrin- 
gem,  stellte  ich  Messungen  mit  einer  Doppelplatte  an,  wobei 
Breite  und  Dicke  der  Einzelplatten  verändert  wurden ,  und 
zugleich  die  Länge  der  Platten  die  Breite  derselben  stets 
erheblich  übertraf. 

Die  Dimensionen  dieser  neuen  Doppelplatte  waxen  ur- 
sprünglich: Länge  5,4,  Breite  1,82,  mittlere  Dicke  jeder 
Einzelplatte  0482  cm.  Bei  der  Commutirung  des  magneti- 
schen Feldes  if=7600  und  der  (G-esammt*)  Sixomstarke 
J  ^  7,45  Amp.  gab  die  hervorgerufene  Temperaturdiffereni 
der  Plattenränder  106  Scalentheile  Stellungsunterschied  der 
Nadel  des  Galvanometers;  die  für  J»lAmp.  entfiedlende 
Wirkung  ist  daher  14,2  Scalentheile.  Beide  Wiamnthplatten 
wurden  sodann  von  den  Kupferdrähten  losgelöthet  nnd  dnrdi 
Befeilen  auf  die  mittlere  Dicke  0,088  cm  gebracht;  darauf 
ward  der  Versuch  bei  gleichem  M  wiederholt.  Die  Strom- 
intensität  war  J«  7,38  Amp.,  der  Stellungsunterschied  der 
Nadel  183  Scalentheile,  also  die  auf  «/==  1  Amp.  bezogene 
Wirkung  jetzt  24,8  Scdentheile.  Das  Verhältniss  der  Tem- 
peraturdifferenzen ist  daher  in  beiden  Fällen  1:1,75,  d« 
reciproke  der  Plattendicken  1:2,07. 

Ferner  verringerte  ich  die  Breite  der  Doppelplatte  auf 
1,08  cm  und  beobachtete  bei  gleichem  M  wie  oben  fkr 
J^  3,85  Amp.  einen  Thermostrom,  der  bei  Feldcommatirnng 
die  Nadelstellung  um  113,7  Scalentheile  verschob,  wahrend 
für  J»7,22  Amp.  die  entsprechende  Verschiebung  208  Scalen- 
theile  ausmachte.    Als  Maass  der  Temperaturdifferenz  der 
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Bänder  folgt  für  Js=  1  Amp.,  beziehungsweise  29,5  und  28,8, 
also  im  Mittel  29,2  Scalentheile.  Der  Effect  ist  somit  von 
1  auf  1,18  gestiegen,  während  die  Breite  der  Doppelplatte 
im  Verhältniss  von  1,68: 1  abnahm.  Ist  also  die  Platte  stets 
bedeutend  länger  als  breit,  so  geht  bei  verschiedener  Breite 
und  Dicke  derselben  die  beobachtete  Temperaturdifferenz  der 
Bränder  nicht  einfach  der  Stromdichtigkeit  proportional, 
sondern  sie  wächst  langsamer  als  diese. 

Sämmtliche  Beobachtungen  sind  natürlich  bei  beiden 
Bichtungen  des  Stromes  J  in  den  Platten  gemacht;  die  in 
beiden  Fällen  auftretenden  Wirkungen  differirtan  meist  nur 
wenig  voneinander»  und  es  wurde  der  Mittelwerth  genommen; 
die  Ablesung  des  Nadelstandes  geschah  1  Minute  nach  der 
Commutirung  des  den  Electromagnet  erregenden  Stromes. 

Ausser  Wismuth  untersuchte  ich  noch  einige  andere 
Substanzen  und  fand  das  neue  Phänomen  sehr  deutlich  auf- 
tretend in  einer  PUtte  aus  reinem  Tellur  (Länge  3,5,  Breite  2,2, 
Dicke  0,14  cm).  Als  Electroden  für  den  Strom  J  dienten 
angeschmolzene  Platindrähte.  Da  ich  nur  eine  einzelne  Platte 
besass,  so  waren  die  Löthstellen  des  Thermoelementes  ein- 
fach an  die  Mitten  der  freien  Bänder,  durch  Glimmer  vor 
der  directen  Berührung  des  Tellurs  geschützt,  angelegt. 

Bei  den  ersten  Versuchen  leitete  ich  einen  verhältniss- 
massig  starken  Strom  J »  3  Amp.  durch  die  Platte,  welche 
sich  dabei  bedeutend  erwärmte;  es  musste  die  Nadel  des 
Galvanometers  mit  Hülfe  des  compensirenden  Daniell'schen 
Elementes  (s.  o.)  in  die  Nähe  der  Buhelage  zurückgeführt 
werden.  Beim  Erregen  des  magnetischen  Feldes  M^  5430 
in  dem  einen  und  dem  anderen  Sinne  erhielt  ich  in  beiden 
Fällen  und  für  beide  Bichtungen  des  Stromes  J  Ausweichun- 
gen der  Nadel  nach  derselben  Seite  der  Scala,  aber  von  sehr 
verschiedener  Grösse.  Unter  Beibehaltung  der  oben  (p.  740) 
angenommenen  Bezeichnungen  war  z.  B.: 

A)    1  =  120+         ß)    2=12  + 

14+  116  + 

Die  Einstellungen  geschahen  nicht  mit  derselben  Begelmässig- 

keit,   wie  bei  Wismuth;   auch  verschob   sich   die  Buhelage 

(bei  unerregtem  Felde)  allmählich.   Jedenfalls  zeigt  sich  aber 
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ein  Einfluss  des  Magnetismus  auf  die  Wärmeyertheänng  ii 
der  Tellurplatte. 

Bei  einem  anderen  Versuche  war  die  Intensität  d« 
Stromes  J^  0,96  Amp.,  dagegen  jene  des  Feldes  M^il^ 
Nun  erfolgten  bei  den  entgegengesetzten  Erregungsweisen  des 
Magnetfeldes  die  Nadeleinstellungen  zu  beiden  Seiten  der 
(ohne  Felderregung  stattfindenden)  Ruhelage  mit  ziemlicber 
Begelmässigkeit,  doch  waren  die  Ausweichungen  nach  des 
beiden  Seiten  nicht  gleich  gross.  Floss  der  Strom  J  in  da 
entgegengesetzten  Richtung  durch  die  Platte,  so  waren  audi 
die  Nadelausweichungen  nach  entgegengesetzten  Seiten  bei 
derselben  Erregungsweise  des  magnetischen  Feldes.  Die  der 
Feldcommutirung  entsprechenden  Stellungsunterschiede  der 
Magnetnadel  differirten  voneinander,  je  nach  der  Richtoag 
des  Stromes  J.  Es  zeigte  sich,  dass  die  Temperatnrdiffereiu 
der  Flattenränder  unter  den  angegebenen  Verhältnissen  bei 
der  Commutirung  der  Feldrichtung  ungefthr  1*^  C.  erreichta 
und  zwar  entsprach  die  Erscheinung  dem  Sinne  nacl 
jener  beim  Wismuth. 

Es  sei  mir  bei  dieser  Gelegenheit  zu  bemerken  gestattet 
dass  ich  im  Tellur  auch  transversalen  „thermomagnetischeo 
Effect^'  beobachtet  habe;  derselbe  tritt  ebenfalls  in  dem- 
selben Sinne  auf  wie  im  Wismuth.^)  Es  wurde  beim  Ver- 
such die  eben  beschriebene  Tellurplatte  verwendet;  die  zns 
Galvanometer  fiihrenden,  für  den  thermomagnetischen  Stros 
dienenden  Electroden  waren  dünne  Flatindrähte,  in  der  Mitte 
der  Langseiten  der  rechteckigen  Platte  mit  einer  Stichflamme 
angeschmolzen.  Zur  Erzeugung  des  Wärmestromes  in  der 
Platte  wird  letztere  längs  der  kurzen  Seiten  von  Eapfe^ 
röhren  umfasst,  deren  Querschnitt  die  Gestalt  Fig.  2  hat; 
durch  eine  Röhre  fliesst  Eiswasser,  durch  die  andere  strömt 
Wasserdampf.  Ebenso  wie  bei  den  früheren  Versuchen  war 
die  Platte  allseitig  mit  Watte  umgeben. 


1)  Das  DrehungsTermögen  ^  des  Tellurs  hat  jedoch  entgegengeeetstei 
Vorzeichen,  als  jenes  von  Wismuth  (Wien.  Ber,  94.  p.  597  u.  828.  1836); 
für  die  erwähnte  Platte  ist  es  beiläufig  +  500.  Soweit  meine  bisherig«» 
Beobachtungen  reichen,  nimmt  für  Tellur  B  nicht  ab  mit  wachsender 
Feldstärke  Jf. 
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Da  die  an  die  Tellurplatte  angeschmolzenen  Platindrähte 
mit  dieser  ein  empfindliches  Thermoelement  bilden  und  die 
beiden  Ableitungsstellen  nicht  genau  auf  einer  Isotherme 
liegen,  so  musste  der  vorhandene  Thermostrom  zunächst  auf 
die  schon  wiederholt  erwähnte  Weise  compensirt  werden. 
Bei  abwechselndem  Schliessen  und  Oeffnen  des  das  Magnet- 
feld (M=3460)  erregenden  Stromes  traten  dauernde  Aus- 
weichungen der  Galvanometemadel,  je  nach  dem  Sinne  der 
Eelderregung  nach  entgegengesetzten  Seiten  auf;  doch  waren 
sie  ihrer  Grösse  nach  sehr  verschieden  (beim  Schliessen  und 
Oeflfnen  des  Magnetstroraes  in  dem  einen  Sinne  59,  bei  der 
entgegengesetzten  Art  der  Felderregung  aber  104  Scalen- 
theile;  bei  Gommutirung  des  Feldes  166  Scalentheile).  Von 
der  Eintrittsstelle  des  Wärmestromes  in  die  Tellurplatte  ge- 
langt man  zur  Eintrittsstelle  des  thermomagnetischen  Stro- 
mes durch  eine  Bewegung  gegen  die  Richtung  der  Am- 
pere'sehen  Ströme  des  Feldes.  Die  electromotorische  Kraft, 
welche  den  thermomagnetischen  Strom  veranlasst,  betrug  bei 
dem  beschriebenen  Versuch  nahe  150  Mikrp -Volts  für  die 
Commutirung  des  Magnetfeldes. 

Auf  galvanomagnetischen  Effect  untersuchte  ich  ferner 
chemisch  reines  Antimon,  fand  jedoch  bei  einer  Doppel- 
platte dieses  Metalls  (Breite  2,  Dicke  0,14  cm)  nur  eine 
äusserst  geringe  Temperaturdifferenz;  auch  hier  war  die  Er- 
scheinung in  demselben  Sinne  wie  bei  Wismuth  und  Tellur. 
Der  Strom  J  war  circa  15  Amp.,  M  etwa  7800.  Bei  zwei 
anderen  Doppelplatten  aus  käuflichem  Antimon  konnte  ich 
nicht  mit  Sicherheit  eine  Temperatur diff er enz  an  den  Bändern 
constatiren. 

Ebensowenig  gelang  es  mir,  bei  Verwendung  von  Doppel- 
platten aus  Eisen,  Nickel  und  Cobalt  (gewalzte  Bleche) 
eine  Spur  einer  Wirkung  zu  finden,  obgleich  ich  kräftige 
Ströme  (10 — 15  Amp.)  anwendete,  und  die  benutzten  Blech- 
platten sehr  dünn  waren. 

Bei  den  Versuchen  mit  Sb,  Fe,  Ni  und  Co  bediente  ich 
mich  des  Carp  enti  er 'sehen  Galvanometers. 

Infolge  der  galvanomagnetischen  Temperaturdifferenz 
muss  die  Hall'sche  Wirkung  sowohl   bei  Wismuth  als  bei 
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Tellur  zu  klein  erscheinen.  Die  an  die  Platten  gelötheten 
Kupfer-  oder  Platindrähte ,  welche  den  derivirten  (Hall-) 
Strom  ableiten,  bilden  nämlich  mit  diesen  ein  Thermoelement 
dessen  elerctromotorische  Kraft  —  wegen  der  extremen  Stel- 
lung von  Wismuth  und  Tellur  in  der  thermoelectrischea 
Beihe  —  stets  jener  der  Hall 'sehen  Wirkung  entgeges- 
gerichtet  ist.  Es  liess  sich  dies  für  Wismuth  sehr  deotlidi 
durch  folgende  Versuche  nachweisen. 

Eine  grosse  rechteckige  Platte  (Länge  6,5,  Breite  2^ 
Dicke  0,093  cm)  aus  sehr  reinem  Wismuth,  welches  ich 
neuerlich  durch  die  freundliche  Vermittelung  des  Hrn.  Ober- 
bergrathes  Dr.  CL  Winkler  erhielt^),  war  in  der  gewöhn- 
lichen Weise  längs  der  kurzen  Seiten  mit  £Uectroden  fur 
den  Hauptstrom  versehen;  in  den  Mitten  der  Langaeiten 
besass  sie  Vorsprünge  von  fast  3  cm  Länge,  an  welche 
die  Kupferdrähte  filr  die  derivirte  Leitung  gelöthet  wurdeiL 
Diese  Platte  befand  sich,  mit  Watte  umgeben,  zwiscbea 
den  Magnetpolen,  und  es  wurde  zunächst  für  eine  Reihe 
von  Scheidekräften  M  das  Drehungsvermögen  R  bestimmt 
(8.  w.  u.).  Die  Nadel  des  Gralvanometers ,  an  welchem 
die  Hairschen  Ströme  beobachtet  wurden,  erreichte  etwm 
10  Secunden  nach  der  Erregung  (resp.  Commutirung)  des 
magnetischen  Feldes  ihre  definitive  Einstellung;  es  wurde 
dann  sofort  die  Ablesung  genommen«  Die  Einstellungen 
änderten  sich  auch  kaum,  wenn  man  noch  etwa  ^y,  Minute 
wartete;  mitunter  zeigte  sich  allerdings  eine  kleine  Ab- 
nahme der  Intensität  des  Hall-Stromes  um  Vs — \i  Proc, 
welche  aber  wahrscheinlich  auf  Rechnung  einer  geringen 
Abnahme  des  Feldstärke  gesetzt  werden  kann.  Als  jedock 
die  langen  Yorsprünge  der  Platte,  welche  die  „Hall-Elec- 
troden^  bilden,  2 — 3  mm  yom  Plattenrande  entfernt  abge- 
schnitten wurden,   und  die  Kupferdrähte  nunmehr  an   diese 

1)  lir.  Hüttenmeister  F.  Bisch  off  auf  dem  BUufiurbenwerk  PfamieB- 
stiel  bei  Aue  in  Sachsen,  hatte  zufolge  der  Bitte  des  Hrn.  Dr.  Winkler 
die  sorgfältige  Reinherstellung  des  Metalles  (sechsmalige  Fällung  ab 
basisches  Chlor^ismath  und  dessen  schliessliche  Reduction)  gütigst  be- 
sorgt Beiden  Herren  bin  ich  für  ihre  liebenswürdige  UnterBtötxong  n 
wärmstem  Danke  verpflichtet. 
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kurzen  Kreuzesarme  festgelöthet  waren,  zeigte  sich  eine  sehr 
bemerkliche  Abnahme  der  galvanometrischen  Wirkung,  wenn 
man  nach  Commutirung  der  magnetischen  Feldrichtung  einige 
Zeit  wartete.  So  war  z.  B.  beim  Wechsel  der  Feldrichtung 
ilf  =  8170,  als  der  Hauptstrom  die  Intensität  7=  0,70  Amp. 
hatte,  der  unterschied  der  Nadeleinstellungen,  wenn  man 
sofort,  nachdem  die  Nadel  zur  Ruhe  gekommen,  ablas, 
Jq  =  221,6  Scalentheile;  wartete  man  aber  noch  je  ^/j  Mi- 
nute, so  änderten  sich  die  Einstellungen  langsam,  und  der 
Stellungsunterschied  war  dann  nur  J^  =  214,5  Scalentheile: 
es  trat  also  eine  Abnahme  der  Hall 'sehen  Stromintensität 
von  mehr  als  3  Proc.  auf.  Beim  Strom  •/=»  1,50  Amp.  waren 
die  Werthe  Jq  =  470,3  und  Jj  =  455,3  Scalentheile,  was  un- 
gefähr derselben  Abnahme  entspricht;  auch  beim  schwachen 
Strom  J^  0,21  Amp.  betrug  sie  während  V2  Minute  circa 
2Va  Proc.  ( Jq  =  67,0,  A^  =  65,4). 

Die  Wismuthplatte  wurde  sodann  in  den  schmalen,  oben 
erwähnten  Trog  mit  Glimmerwänden  gebracht  und  in  diesem 
zwischen  die  Pole  gestellt.  Als  der  Trog  noch  nicht  mit 
Wasser  gefüllt  war,  ergab  sich  im  Felde  Af=4880,  Jo= 367,1, 
A^  8«  356,0  Scalentheile;  wurde  in  den  Trog  Wasser  von 
Zimmertemperatur  eingefällt,  so  waren  unter  sonst  gleichen 
Umständen  Jq  »  388,6,  J^  =  387,5,  also  nur  sehr  geringe 
Abnahme. 

Diese  Beobachtungen  zeigen  den  Einfiuss,  den  der  durch 
galvanomagnetische  Temperaturdifferenz  erzeugte  Thermo- 
strom (zwischen  Wismuth  und  Kupfer)  auf  die  Bestimmung 
des  Drehvermögens  haben  kann,  wenn  man  nicht  durch  Um- 
geben der  Platten  mit  Wasser  die  Temperaturunterschiede 
an  den  Electroden  der  derivirten  Leitung  vermindert  oder 
sehr  lange  Vorspriinge  als  Hall -Electroden  verwendet 

Noch  eine  andere,  sehr  auffallende  Erscheinung,  nämlich 
die  von  mir  und  N ernst  beobachtete  Thatsache,  dass  die 
Hairsche  Wirkung  im  Wismuth  bei  Steigerung  der  Feld- 
intensität sogar  geringer  werden  kann,  lässt  sich  durch  den 
galvanomagnetischen  Effect  erklären.  Bei  den  von  uns  unter- 
suchten Platten  waren  die  Stellen,  wo  die  Kupferdrähte 
der   derivirten   Leitung    an   die   seitlichen   Vorsprünge   der 

Ann  d.  Phji.  a.  Cham.  N.  F.  XXXT.  48 
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Platten  gdöthet  waren,   nahe  den  Plattenrändem    gelegei. 
nnd   die   Platten  befanden   sich   frei   in  der  Luft,    da  wir, 
nm   möglichst  kräftige   Magnetfelder  zn  erzielen,    die  Pd- 
flächen   so   nahe   stellten,   dass    das  Zwischenbringen   eines 
Troges  nicht  anging.  Wir  bemerkten,  dass  das  Product  RH 
bei  Steigerung  yon  M  ein  Maximum  erreichte,   um    darauf 
abzunehmen^);  i2Jf  bedeutet  die  electromotorische  Ejraft  der 
Hall'schen  Wirkung  in  absolutem  Maasse,  wenn  die  Platt« 
die  Dicke  Ton  1  cm  und  der  dieselbe  durchfliessende  Strom 
die  Intensität  1  (cm  gr  sec)  hätte.  Da  die  galyanomagnetische 
Temperaturdifferenz  der  Feldstärke  proportional  zu  wachsei 
scheint,  während  die  electromotorische  Kraft  der  HalTschei 
Wirkung  hinter  der  Proportionalität  mit  M  bedeutend  zurüd- 
bleibt,  so  vermnthete  ich,  dass  dieser  Ursache  der  eben  er- 
wähnte   Verlauf  der   Werthe   RM  zuzuschreiben    sei.     Ich 
brachte  die  Platte,  welche   in  der  citirten  Abhandlung  ab 
„Wismuth  Nr.  4^'  bezeichnet  ist,  bei  der  das  Maximum  tc: 
RM  schon  bei  verhältnissmässig  geringer  Feldintensität  sid 
gezeigt  hatte,  im  Troge  zwischen  die  Magnetpole.     War  der 
Trog  nicht  mit  Wasser  gefüllt,  so  zeigte  sich  ein  Maximu 
des  Effectes,  wenn  man  den  Strom  des  Electromagnets  all- 
mählich stärker  machte;  dagegen  trat  es  nicht  auf,  als  der 
Trog  mit  Wasser  gefüllt  war.    Die  Vorsprünge  für  die  deri- 
yirte  Leitung  waren  an  dieser  Platte  sehr  kurz    und    breil 
sodass    die  Löthstellen   der  Kupferdrähte    sehr    nahe    da 
Bändern  lagen.    An  der  Platte  mit  den  langen  Ejreuze8aniK& 
aus  dem  neuen  Wismuth  yon  Dr.  Winkler  zeigte  sich  keia 
Maximum  der  Hall'schen  Wirkung,  obwohl  die  Polflächei 
des  Electromagnets  möglichst  einander  genähert  wurden,  and 
der  den  Electromagnet  erregende  Strom  von  zwölf  grosses 
Bnnsen'schen  Elementen  geliefert  war.    Eine  Reihe  zusaa* 
mengehöriger  Werthe  von  M  und  R  für  diese  Platte  enthäl: 
die  folgende  Tabelle: 

M       860        1650        2520        8640        6080        8170         9890      11K^< 

R     10,70      10,27  9,50         8,72  7,14        6,116        5,405        4^ 

R.M         —  —       28  94Ü     81740     48  410     49  970      53130      5499L 

1)  V.  Ettingshausen  u.  Kernst,   Wien.  Ber.   94«   p.  598  u.  ^<'- 
1886.    Ezner'8  £ep.  28.  p.  121  u.  127.  1886. 
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Endlich  dürfte  auch  die  gelegentlich  gemachte  Wahr- 
nehmung^), dass  das  Zustandekommen  der  Hall'schen  Wir- 
kung einige  Zeit  zu  erfordern  schien  —  was  besonders  bei 
der  erwähnten  Platte  Nr.  4  auffallend  war  —  auf  galvano- 
magnetischen Temperaturunterschied  sich  zurückfahren  lassen. 

Hr.  Prof.  L.  Boltzmann  hat  für  die  neue  Erscheinung 
eine  theoretische  Beschreibung  versucht  2),  welche  ich  mit 
seiner  gütigen  Erlaubniss  hier  mittheile. 

Am  einfachsten  erscheint  die  Annahme,  dass  ein  elec- 
trischer  Strom  in  einer  im  magnetischen  Felde  befindlichen 
Wismuth-  (oder  Tellur-)  Platte  auf  die  W&rme  eine  fort- 
treibende Wirkung  ausübt,  die  auf  seiner  Richtung  und  auf 
der  der  Kraftlinien  senkrecht  steht,  in  ähnlicher  Weise, 
wie  nach  Sir  W.  Thomson's  Vorstellung  durch  den  Strom 
in  jedem  Leiter  Wärme  in  der  Richtung  des  Stromes  oder 
in  der  entgegengesetzten  fortgeführt  wird.  Die  Wärme- 
menge, welche  infolge  dieser  (transversalen)  Wirkung  in  jedem 
Punkte  der  Platte  durch  die  Flächeneinheit  getrieben  wird, 
kann  jedenfalls  nur  eine  Function  der  daselbst  herrschenden 
Stromesdichtigkeit  Jj,  der  Feldintensität  M  und  des  Win- 
kels zwischen  Stromesrichtung  und  Magnetkraft  sein.  Wir 
wollen  annehmen,  dass  dieser  Winkel  stets  ein  rechter  sei. 
Dann  ist  es  jedenfalls  am  einfachsten,  dieser  Function  die 
Form  aJjiHf  zu  ertheilen  (was  auch  durch  die  Versuche  er- 
wiesen wurde).  Die  Wirkung  in  einer  langen  rechteckigen 
Platte  im  homogenen  Magnetfelde  berechnet  sich  dann  in 
folgender  Weise,  wenn  man  vorläufig  von  einer  Veränderung 
der  Wärmefortführung  in  der  Richtung  des  Stromes,  also 
des  Thomson- Effectes,  durch  den  Magnetismus  vollständig 
absieht  (dessen  Wirkung  übrigens  in  einer  langen  Platte  nur 
an  den  beiden  Enden  Temperaturveränderungen  hervorrufen 
könnte). 

Sei  X  die  Länge,  ß  die  Breite,  d  die  Dicke  der  Platte; 
in  der  Richtung  von  i  fliesse  der  Strom  von  der  Gesammt- 
intensität  J^^J^ßS,  die  Magnetkraft  wirke  in  der  Richtung 

1)  1.  c.  p.  597. 

2)  L.  Boltzmann,  Anz.d.  kaia.  Acad.  d.W.  in  Wien  Nr.VIII.  p.71.1887. 
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iron  i\  H^rokrecbt  auf  beide,  also  in  der  Bichtim^  ß^  wsl  Sa 
AhnciimenAxe  gezogen,  und  der  Mittelpunkt  der  Platte  sä 
der  r^xirdinatennrspriing.  Wenn  femer  A»  das  Wirmfileitimss- 
▼f;nnögen  der  Plattensabstanz,  ü«  die  Wärmeabgabsconstante 
an  die  Umgebung,  deren  Temperatnr  fiberall  als  gleich  tot- 
au»ge»etzt  wird,  und  &  den  Ueberscbnss  der  Temperatv 
eines  Punktes  der  Platte  fiber  die  der  Umgebung  bezeichnes. 
so  ist  die  Wärmemenge,  welche  durch  einen  zur  Absciaseo- 
axo  senkrechten  Querschnitt,  dessen  Abscisse  x  ist,  in  der 
Kichtung  der  wachsenden  x  in  der  Zeiteinheit  hindurchfliesst: 

Q^^kikd'^  +  aJ^Mkd. 

Die  Constante  a  ist  positiv,  wenn  die  Wärme  durch  die 
Magnetkraft  +M  bei  der  Stromesrichtung  +*^  in  der  Bicb- 
tung  der  positiven  w  getrieben  wird.  In  der  Schicht  ia 
Platte,  welche  zwischen  den  beiden  Querschnitten  x  und 
A*  +  dx  liegt,  sammelt  sich  infolge  des  Wärmestromes  in  der 
Züitüinheit  die  Wärmemenge: 

q.  s^  —    _^ .  tfd?  »  kilo  "j  i  •  dx 
^*  dx  dx^ 

an;  in  dorsolbon  Schicht  entwickelt  der  Strom  in  der  Zeit- 
einheit die  Joule'sche  Wärmemenge: 

hierbei  ist  x  die  specifische  Leitungsf&higkeit  und  y  die 
Wärmemenge,  welche  der  Strom  1  in  der  Zeiteinheit  in 
Widerstände  1  entwickelt 

Die    Wärmemenge  I    welche   die    beiden    Seiten    dieser 
Schicht  in  der  Zeiteinheit  an  die  Umgebung  abgeben,  ist: 
^3  »  2k^l»dx, 

da  die  gesammte,  Wärme  abgebende  Fläche  den  Inhalt 
2it/jr  hat. 

Für  den  stationären  Zustand  muss: 

9i  +  93  =  9s 
eoin.  wh:S5  fftr  i*^  die  Differentialgleichung  hefert: 

«1  r*  jt      • 
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deren  allgemeines  Integral  ist: 
(2)  ß-  =  ^^^  +  Ae^^'  +  Be-^^', 


2xK 


(3) 


wo  b  =  Vkal2kid  ist. 

Da  an  den  beiden  Endquerschnitten,  für  welche  :r  a  ±(9/2 
ist,  keine  Wärmeanhäufung  stattfinden  darf,  so  erhält  man 
die  beiden  Gleichungen: 

-ki^^~  +  aJ,M^k,d'        für    a:=+|, 

Bestimmt  man  aus  den  Gleichungen  (8)  die  Integrations- 
constanten  Jl  und  B  und  setzt  weiter  zur  Abkürzung: 

so  ergibt  sich: 

Da  der  erste  Theil  dieser  Gleichung  den  Gleichungen  (1) 
und  (8)  genügt,  wenn  a  =  0  gesetzt  wird,  so  stellt  er  die 
Temperaturerhöhung  in  der  Platte  infolge  der  Joule 'sehen 
Wärme  dar;  der  zweite  Theil  dagegen  ist  die  durch  die 
Einwirkung  des  Magnetismus  hervorgerufene  Temperatur- 
erhöhung, welche  sich  über  die  früher  erwähnte  superponirt. 
Die  Temperaturdifferenz  Jan  den  beiden  Plattenrändern 
ist,  wenn  man  in  die  Formel  an  Stelle  von  ./^  die  direct 
beobachtete  Stromintensität  J  einführt: 

(5)  ^=l^(^^--^'0=..^-^^^^^^^'--^-^ 


welcher  Ausdruck  sich  in  dem  Falle,  wo  &/9  gross  gegen  die 
Einheit  ist,  auf: 

'ßVfÜj:+kjö 

reducirt;  ist  dagegen  bß  klein,  so  wird: 

aJM 


J  = 


k^Ö 
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Für  eine  beliebig  gestaltete  Platte  Iritt  an  die  SteDe  der 
61.  (1)  die  Gleichung: 

und  ftbr  den  Rand  der  Platte  gilt  die  Bedingung: 

WO  u  und  V  die  Stromesdichtigkeitscomponenten  nach  da 
beiden  Coordinatenaxen  sind,  N  die  nach  aussen  an  da 
Plattenrand  gezogene  Nonnale  und  S^  die  Stromesdichtigkeä 
in  einem  Punkte  des  Bandes,  im  Sinne  der  Feldstrome  ge- 
zählt, bedeuten,  falls  man  der  Constante  a  (f&r  Wismutk 
und  Tellur)  das  positiTe  Zeichen  gibt. 

Die  Gleichungen  zeigen  manche  Analogie  mit  den  in 
der  Theorie  des  Hall'schen  Phänomens  Torkomnienden^> 
sobald  man  A«  =  0  setzt;  die  Constante  a,  das  Wärmelei- 
tungsvermögen  ki  und  die  Temperatur  &  spielen  dann  die- 
selbe Bolle,  wie  in  der  letzteren  Theorie  das  Drehungsrer- 
mögen  jR,  das  electrische  Leitungsvermdgen  x  and  das 
Potential  p. 

um  die  Besultate  meiner  oben  (p.  748)  mitgetheilta 
Versuche  mit  der  Formel  (5)  zu  vergleichen,  bestimmte  ich 
das  Yerhältniss  kaiki  ffjcc  die  angewendete  Wismuthdoppel- 
platte  auf  bekannte  Weise  und  fand  dasselbe  aus  einigen 
Versuchen,  bei  denen  sich  die  Platte  zwischen  den  Magnet- 
polen befand  und  allseitig  dicht  mit  Watte  umgeben  war, 
etwa  =»0,10;  f&r  ka  erhielt  ich  durch  Beobachtung  der  Er- 
wärmung der  von  einem  bekannten  Strom  durchflossenen 
Platte  mit  Hülfe  ihres  ebenfalls  bekannten  Widerstandes  den 
Werth  0,0015  (cm  gr  cal  sec).  Nach  Formel  (5)  (in  welcher  nun 
S  die  Gesammtdicke  der  beiden  Einzelplatten  bedeutet)  be- 
rechnet sich  dann  das  Yerhältniss  der  Temperaturdifferenzen 
der  Bänder  bei  gleicher  Stromintensität  J  und  gleicher  Stärke 
des  Magnetfeldes  M  fCLr  den  Fall  verschiedener  Dicke  aber 
gleicher  Breite  der  Doppelplatte  zu  1,88,  gegen  1,75  beob- 

1)  Boltzmann,  Wien.  Ber.  94.  p.  644.  18S6. 
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achtet;  für  den  Fall  yerschiedener  Breite,  aber  gleicher  Dicke 
findet  sich  das  Verhältniss  1,17,  während  1,18  beobachtet 
wurde. 

Bezüglich  des  angegebenen  Werthes  für  die  Wärmeab- 
gabsconstante  wäre  zu  bemerken,  dass  nach  den  Beobachtungen 
von  H.  Weber^)  für  Neusilber  in  Luft  A«  nur  etwa  0,0003 
ist;  meine  Bestimmungen  können  zwar  nicht  Anspruch  auf 
Genauigkeit  erheben,  indess  habe  ich  mich  durch  den  Ver- 
such überzeugt,  dass  die  Wärmeabgabe  der  mit  Watte  um- 
gebenen, zwischen  den  nahe  gestellten  Polflächen  befindlichen 
Platte  in  der  That  weitsaus  (fast  27«  mal)  grösser  ist,  als 
wenn  die  Doppelplatte  frei  in  der  Luft  steht.  Für  h  folgt 
aus  meinen  Zahlen  der  Werth  0,015  (cm  gr  cal  sec),  welcher 
zwischen  den  von  L.  Lorenz*)  (0,017)  und  H.  F.  Weber^ 
(0,011)  angegebenen  Werthen  liegt.*) 

Ein  flüchtiger  Versuch,  das  Verhältniss  der  Temperatur- 
differenzen an  den  Bändern  und  an  Stellen  näher  der  Mittel- 
linie einer  Wismuthdoppelplatte  zu  bestimmen,  lieferte  eine 
nur  geringe  üebereinstimmung  mit  der  Formel  (4),  was  sich 
jedoch  zum  Theil  daraus  erklären  Hesse,  dass  von  den  Rän- 
dern der  Platte  her  den  tiefer  gegen  die  Mitte  eingeschobe- 
nen Löthstellen  des  Thermoelementes  (durch  den  gut  leiten- 
den Kupferdraht)  eine  beträchtliche  Wärme  zugeführt  wurde. 
Die  Beobachtungen  sollen  den^nächt  unter  günstigeren  Ver- 
suchsbedingungen wiederholt  werden. 

1)  Heinr.  Weber,  Pogg.  Ann.  146.  p.  257.  1872. 

2)  L.  Lorenz,  Wied.  Ann.  13.  p.  422,  584.  1881. 

3)  H.  F.  Weber,  Vierteljahresschrift  d.  Zürich,  nat.  Ges.  25.  p.  184. 
1880. 

4)  Das  electrische  Leitongsvermögen  fand  sich  für  das  in  Platten- 
form gegossene  Wisinuth  bedeutend  kleiner,  als  es  gewöhnlich  angegeben 
wird.  « 
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n.    lieber  die  etectramotorischen  Kräfte, 

welche   dwrch    den   Magnetismus   in    van    einem 

Würmestrofne    durchflossenen    Metallplatten    ge- 

weckt  werden;   von  Walther  If  ernst. 

(Inauguraldissertation.) 
(Hiftm  Taf.  VI  Fig.  8—6.) 

1.     Einleitong. 

Die  kürzlich  von  Hrn.  Prof.  v.  Ettingshausen  und 
mir  gelegentlich  einer  Experimentaluntersuchung  über  das 
Hall 'sehe  Phänomen,  bei  welcher  ich  die  Ehre  hatte,  Mit- 
arbeiter meines  hochverehrten  Lehrers  sein  zu  dOrfen,  beob- 
achteten neuen  und  von  uns  mit  dem  Namen  ,,th  er  mo mag- 
netischen''  belegten  electromotorischen  Kräfte^)  treten  ia 
magnetisirten  Metallplatten  auf,  wenn  dieselben  von  einem 
Wärmestrom  durchflössen  werden,  und  zv^ar  sowohl  senk- 
recht zur  Richtung,  als  auch  in  Richtung  des  Wärme* 
gefälles. 

Wir  fanden  also,  dass  in  einer  Metallplatte,  welche  sich 
senkrecht  zu  den  Kraftlinien  eines  magnetischen  Feldes  be- 
findet, einerseits  zwei  isotherme,  andererseits  zwei  auf  derselben 
Wärmestromlinie  gelegene  Punkte  eine  PotentialdiSerenz  auf- 
weisen, und  zwar  von  wesentlich  verschiedener  Natur.  Die 
ersiere  —  der  „Transversaleffect"  —ist  angenähert  der 
Intensität  des  Feldes  proportional  und  commutirt  sich  mit  der 
Richtung  desselben;  die  zweite  —  der  „Longitudinal effect*' 
—  ist  von  der  Richtung  des  Feldes  unabhängig  und  wächst 
angenähert  mit  dem  Quadrate  der  Feldstärke.  Jene  hängt 
wesentlich  ab  von  den  Dimensionen  der  Platte  und  dem 
Wärmegefälle,  letztere  ist  von  der  Gestalt  der  Platte  unab- 
hängig und  nur  bedingt  durch  die  Temperatur  der  Electro- 
den.  Den  Transversaleffect  wiesen  wir  mit  Sicherheit  in 
Wismuth,  Antimon,  Nickel,  Cobalt  und  Eisen  nach,  und 
zwar  trat  er  bei  Eisen  in  dem  Sinne  auf,  dass  man  Ton  der 


1)  V.  Ettingshausen  u.  Kernst,  Wien.  Ans.  16.  Mai  1886.  Nr.  13. 
Wied.  Ann.  29.  p.  848.  1886.   Zeitschrift  ftlr  Electrotechnik  1886.  p.  549. 
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Richtung  des  Wärmegefälles  zur  Kichtung  des  Potentialge- 
fälles in  der  Platte  durch  eine  Drehung  um  90^  im  Sinne  der 
das  Magnetfeld  ersetzenden  Ströme  gelangte.  Bei  den  anderen 
vier  Metallen  war  seine  Richtung  die  entgegengesetzte.  Den 
longitudinalen  Effect  zeigte  nur  Wismuth,  und  zwar  trat  er 
bei  verschiedenen  Wismuthsorten  bald  im  Sinne,  bald  ent- 
gegengesetzt der  Richtung  des  Wärmeflusses  auf.  Beide 
Effecte  sind  von  der  Natur  der  Electrodendrähte  unabhängig 
und  treten  momentan  mit  Erregung  des  Feldes  auf. 

In  Folgendem  mögen  die  Untersuchungen  beschrieben 
werden,  welche  ich  in  weiterer  Verfolgung  dieses  Gegenstan- 
des im  physikalischen  Laboratorium  der  Universität  Würz- 
burg ausführte,  wozu  Hr.  Prof.  F.  Kohlrausch  mir  gütigst 
Gelegenheit  gab.  Es  ist  mir  eine  angenehme  Pflicht,  an 
dieser  Stelle  meinem  hochverehrten  Lehrer  für  alle  mir  zu 
Theil  gewordene  Unterstützung  meinen  tiefsten  Dank  aus- 
zusprechen. 

2.    Beschreibung  der  Apparate. 

Von  bei  dieser  Untersuchung  in  Anwendung  gekom- 
menen Apparaten  erwähne  ich  den  Electromagnet,  welcher 
nach  Ruhmkor  ff  mit  vertauschbaren  Polen  und  verschieb- 
baren Polkemen  eingerichtet  war.  Der  Widerstand  der  bei- 
den aus  0,3  cm  dickem  Kupferdrahte  gewickelten  Rollen 
betrug  hintereinander  geschaltet  1,17  S.-E.;  den  Strom  liefer- 
ten 1  — 10  grosse  Bunsen'sche  Elemente;  in  der  Leitung 
des  magnetisirenden  Stromes  befand  sich  ausserdem  eine 
electromagnetische  Strom  wage  nach  Hrn.  Prof.  F.  Kohl- 
rausch und  ein  für  starke  Ströme  eingerichteter  Rheostat, 
durch  welchen  die  Feldstärken  rasch  hintereinander  variirt 
werden  konnten.  Als  Pole  kamen  zur  Verwendung  zwei 
Paar  cylindrische  (Höhe  und  Durchmesser  1,4,  6,5  und  1,2, 
3,5  cm)  und  ein  Paar  conisch  zulaufende,  oben  abgeplattete 
Spitzpole  (Höhe  4,6,  Durchmesser  der  Endflächen  1,2  cm). 
Bezogen  auf  gleichen  Abstand  der  Polflächen  (0,55  cm)  und 
gleiche  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes  (0,22  C.-G.-S.) 
erhielt  ich  als  Werthe  der  Feldintensität  zwischen  den  Pol- 
flächen: 
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Grosse  Flacfapole      ....    4030  >), 
Kleine  Flachpole       ....    4490, 
Abgeplattete  Spitzpole       .    .    4950. 

Diese  Feldstärken  wurden  in  bekannter  Weise  Termittek 
der  Inductionswirknng  auf  einen  für  diesen  Zweck  genügend 
kleinen  kreisförmigen  Inductor  (1  cm  Durchmesser)  bestüunt 
Wie  man  hieraus  sieht,  Terliert  man  nicht  sehr  an  Feldis- 
tensitäty  wenn  man  die  Polflächen  grösser  nimmt,  und  hx 
dafür  den  bei  Untersuchungen,  wie  die  vorliegende,  nicht  n 
unterschätzenden  Vortheil  eines  ausgedehnteren  Feldes,  in 
welchem  die  Intensität  weniger  variirt,  als  bei  Polen  too 
kleinerem  Durchmesser.  Zwischen  den  grossen  Polen  wv 
bis  nahe  zum  Rande  hin  das  Feld  als  merklich  homogen  ao- 
zusehen.  So  wurden  mit  dem  oben  erwähnten  Inductor  bei 
einem  Abstände  der  Polfiächen  von  1  cm  an  drei  sehr  ver- 
schiedenen Funkten  des  Feldes  folgende  Werthe  der  Inten- 
sität (in  Scalentheilen)  gewonnen:  134,6,  134,7,  134,4.  Nor 
am  Bande  ist  die  Intensität  in  der  Nähe  der  beiden  Pol- 
flächen etwas  grösser  als  zwischen  ihnen,  doch  so,  dass  ancli 
am  Rande  der  mittlere  Werth  der  Feldintensität  demjenigen 
in  der  Mitte  sehr  nahe  kommt. 

Die  Bestimmung  des  Feldes  geschah  folgendermassen. 
Wenn  auch  in  der  neueren  Zeit  mehrfach  andere  •Methoden 
Yorgeschlagen  und  auch  in  Anwendung  gekommen  sind^  so 
scheinen  sie  doch  der  vorstehenden  an  Einfachheit  und  Sicher- 
heit nachzustehen.  Es  wurde  also  der  durch  Herausbewegen 
eines  kleinen  Inductors  aus  dem  Felde  erhaltene  Inductions- 
stoss  mit  demjenigen  verglichen,  welchen  ein  Magnet  von 
bekanntem  Moment  in  der  gleichen  Leitung  beim  Heraas- 
ziehen aus  einer  langen  Spule  mit  gemessenen  Dimensionen 
lieferte.') 

Beobachtet  wurde  der  Stoss  an  einem  Sauer wald'scben 

1)  Diese  und  alle  folgeuden  ZahloDangaben  beziehen  sich,  wo  nickte 
anderes  bemerkt  ist,  auf  C.-ö.-S. 

2)  Qumcke,  Wied.  Ann.  24.  p.  411.  1885;  Kundt,  ibid.  37.  p.  1^- 
1886;  Righi,  Exner's  Rep.  20.  p.  852.  1884. 

8)  Vgl.  F.  Kohlrausch,  Leitf.  d.  prakt.  Physik.  6.  Aufl.  p.-27r. 
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GalTanometer.  Dieses  besitzt  ein  astatisches  Nadelpaar  und 
zwei  l&ngliche,  die  untere  Nadel  dicht  umschliessende  Multi- 
plicatorroUen,  deren  Widerstand  zusammen  etwas  über  1  S.-E. 
beträgt.  Dasselbe  zeichnet  sich  durch  grosse  Empfindlichkeit 
aus,  hat  aber  den  Nachtheil  einer  ungewöhnlich  grossen 
Inconstanz  der  Multiplicatorfunction,  und  zwar  war  die  Ab- 
weichung in  dem  Sinne,  dass  die  Ausschlage  schneller  wuch- 
sen, als  die  Stromstärke.  Es  erklärt  sich  dies  daraus,  dass 
die  Drahtwindungen  der  beiden  Bollen  1  cm  Abstand  von- 
einander haben,  dass  also  die  dazwischen  aufgehängten  Na- 
deln schon  bei  kleinen  Ausweichungen  in  eine  zur  Eraft- 
wirkung  der  Windungen  günstigere  Lage  hineinkommen. 
Diesem  üebelstande  begegnete  ich  dadurch,  dass  ich  für  jede 
Nadel  ein  unter  etwa  45^  gekreuztes  Paar  von  Nadeln  ein- 
setzte; indem  so  die  Pole  der  beiden  unteren  Nadeln  sich 
innerhalb  der  Rollen,  also  in  einem  viel  mehr  homogenem 
Felde  befanden,  erwies  sich  fast  über  die  ganze  Scala  eine 
genügende  Proportionalität,  ohne  dass  an  Empfindlichkeit 
verloren  wurde.  Ausserdem  hat  man  bei  dieser  Einrichtung 
den  y ortheil,  dass  man  in  der  Veränderung  des  Winkels, 
welchen  die  beiden  oberen  oder  unteren  Nadeln  miteinander 
bilden,  ein  sehr  feines  Mittel  besitzt,  das  System  leicht  belie- 
big nahe  astatisch  zu  machen. 

Der  Eeductionsfactor  betrug  gewöhnlich  ungefähr  Veooooi 
die  electromotorische  Kraft  1  cm'/t  gVt  sec-*  gab  in  der  Qal- 
vanometerleitung  beim  Commutiren  einen  Stellungsunter- 
schied von  Ys  Scalentheilen.  Die  Schwingungsdauer  betrug 
etwa  8  Secunden. 

Das  Gralvanometer  diente  sowohl  zur  Beobachtung  der 
Inductionsstösse  bei  der  Feldbestimmung,  als  auch  zur  Mes- 
sung der  stationären  thermomagnetischen  Ströme. 

Da  dasselbe  sich  in  einer  Entfernung  von  nur  6  m  von 
dem  Electromagnet  befand,  so  war  es  nöthig,  letzteren  mit 
seiner  Axe  vertical  aufzustellen,  um  die  directe  Fernwirkung 
auf  die  Galvanometernadeln  möglichst  klein  zu  machen. 
Durch  einen  Bichtmagnet  wurden  diese  überdies  in  diejenige 
Lage  gebracht,  wo  die  Femwirkung  ein  Minimum  war.  Ich 
erreichte  so,  dass  dieselbe  selbst  bei  starken  Feldern  nur 
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wenige  Scaleniheile  betrog  mid  kaum  je  wirklich  störte. 
Auch  überzeugte  ich  mich,  dass  der  BedactionsfiEu^tor  durch 
Erregung  des  Magnets  nicht  geändert  wurde. 


3.    Methode,  den  TTanarersalefleoi  su 

Die  Messung  des  Transyersaleffectes  geschah  in  ä& 
Weise,  dass  die  Stellungsunterschiede  J  der  Galvanometer- 
nadeln  bei  Commutirung  des  magnetisirenden  Stromes,  und 
zwar  um  die  directe  Femwirkimg  des  Magnets  zu  eliminiren, 
bei  beiden  Lagen  der  vor  dem  Galyanometer  befindlichen 
Wippe  beobachtet  wurden.  Da  die  beiden  an  zwei  gegen- 
überliegenden Punkten  des  Plattenrandes  angelötheten  Elec- 
troden,  welche  durch  dünne  Kupferdrähte  gebildet  waren, 
gewöhnlich  nicht  genau  auf  einer  Isotherme  lagen,  so  war 
es  nöthig,  die  vor  Erregung  des  Feldes  vorhandene  thermo- 
electrische  Potentialdifferenz  zu  compensiren.  Es  geschalt 
dies  analog  der  Po ggendorff  sehen  Compensationsmethode 
mittels  eines  DanielPschen  Elementes,  dessen  durch  Wider- 
stände passend  regulirter  Strom  zu  zwei  Paukten  der  Gd- 
vanometerleitung  geführt  wurde,  welche  durch  einen  kleinen 
Widerstand  n  —  entnommen  dem  stets  in  der  Galvanometer- 
leitung befindlichen  Hheostaten  —  voneinander  getrennt 
waren.    (Fig.  3). 

Die  gleiche  Leitung  diente  dazu,  um  die  electromotori- 
sche  Kraft  der  thermomagnetischen  Ströme  im  absoluten 
Maasse  zu  bestimmen,  indem  das  Daniellelement  durch  ein 
Clark' sches  ersetzt  und  nach  jeder  Messung  von  J  der 
Stellungsunterschied  S  bei  Umlegung  einer  vor  dem  Clark- 
Clement  befindlichen  Wippe  beobachtet  wurde.  Bezeichnet 
fV  den  Widerstand  dieser  Leitung  (gewöhnlich  =  16000  S.-B. 
plus  innerer  Widerstand  des  Clarkelementes  plus  n),  so  hat 
man  für  die  electromotorische  Kraft  q  des  Transversal- 
effectes: 

WO  Ef  die  electromotorische  Kraft  des  Clarkelementes,  nach 
den  übereinstimmenden  Messungen  von  Lord  Rayleigh  und 
-*^  Ettingshausen  =*  1,433x10®,  gesetzt  wurde. 
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Als  Vorrichtung,  um  einen  stationären  Wärmestrom  zu 
erzeugen,  habe  ich  nach  vielen  Versuchen  folgende  als  die 
geeignetste  befunden:  die  zu  untersuchende  Platte  wurde  an 
ihren  beiden  Enden  ihrer  ganzen  Breite  nach  an  zwei  Kupfer- 
röhren gut  verlöthet,  welche  einen  Durchmesser  von  etwa 
0,6  cm  hatten  und  durch  welche  Wasserdampf  und  Wasser 
von  geeigneter  Temperatur  in  kräftigem  Strome  hindurch- 
strömte (Fig.  3).  Das  Dimensionenverhältniss  wählt  man 
etwa  so,  dass  Breite  zur  Länge  im  Verhältniss  1:2  stehen; 
kürzer  darf  man  die  Platten  nicht  gut  nehmen,  weil  sich 
sonst  ein  bedeutender  Bruchtheil  des  Transversaleffectes  längs 
der  gutleitenden  Eupferröhren  ausgleichen  und  man  so  für 
q  zu  kleine  Werthe  erhalten  würde.  Man  wird  di«  Platte 
nicht  zu  dick  nehmen,  anderenfalls  würden,  besonders  bei 
gut  leitenden  Metallen,  die  Enden  der  Platte  nicht  die  Tem- 
peratur des  die  Kupferröhren  durchströmenden  Wassers, 
resp.  Dampfes  annehmen,  aber  auch  nicht  zu  dünn,  damit 
nicht  die  Wärmemenge,  welche  die  Platte  nach  aussen  hin 
abgibt,  gegen  die  durch  Leitung  hindurchfliessende  beträcht- 
lich, und  so  das  Wärmegefälle  in  der  Platte  ein  ungleich- 
massiges  wird.  Um  letzteres  möglichst  zu  vermeiden,  umgab 
ich  ausserdem  die  ganze  Platte  mit  Siegellack,  wodurch 
zugleich  die  Seitenelectroden  vor  störendem  Luftzug  ge- 
schützt wurden.^) 

Natürlich  dürfen  die  beiden  Knpferröhren  nicht,  etwa 
durch  die  Pole  des  Electromagnets,  miteinander  in  leitender 
Verbindung  sein,  weil  anderenfalls  ein  Thermostrom  die  Platte 
durchfliessen  würde.  Der  auf  diesen  ausgeübte  Halleffect 
könnte  zuweilen  die  Werthe  von  q  merklich  fehlerhaft 
machen.  Bei  dieser  Einrichtung  erhielt  ich  ziemlich  regel- 
mässige Einstellungen  der  Galvanometernadeln.  Zum  Be- 
weis\B  seien  folgende  Ablesungen  angeführt,  welche  ich  mit 
einer  Wismuthplatte  erhielt: 

Ä  B  A  B  A 

890,  620,  392,  627,  396. 

A  und  B  bedeuten  die  beiden  Lagen  des  vor  dem  Elec- 
tromagnet befindlichen  Commutators. 

1)  Vgl.  Anhang,  p.  787. 
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Um  die  Abhängigkeit  des  transversalen  Elffectes  tob  der 
Stärke  des  Magnetfeldes  bei  höheren  Scheidekräften  za  beob- 
achten,  war  obige  Einrichtung  weniger  geeignet,  weil  sie 
nicht  gestattete y  die  Polflächen  einander  so  zu  nähern,  vie 
es  zur  Erzeugung  starker  Felder  nöthig  ist.  Da  es  aber 
hierbei  auf  die  Segelmässigkeit  des  Wärmefiusses  nicht  so 
ankommt,  wurde  die  Heizung  einfach  in  der  Weise  beweii- 
stelligt,  dass  die  mit  Papier  umwickelte  Platte  mit  ihrem 
einen  Ende  von  einem  Kupferbleche,  welches  durch  eines 
Bunsenbrenner  erhitzt  wurde,  den  Wärmestrom  empfing.  Die 
hierbei  nicht  zu  yermeidenden  Schwankungen  des  letzteren 
mussten  durch  eine  passende  Abwechselung  bei  der  Beob- 
achtung eliminirt  werden. 

4.    Allgemeines  über  den  Transversaleffeot. 

Was  zunächst  'die  Abhängigkeit  des  Trans  versaleffectes 
von  den  Dimensionen  der  Platte  anbetrifft,  so  habe  ich  durdi 
vielfache  Versuche  das  hierüber  schon  in  der  ersten  f^otis 
über  diesen  Gregenstand  Angefahrte  bestätigen  können,  dass 
er  unter  sonst  gleichen  Umständen  der  Breite  der  Platte 
proportional,  von  der  Dicke  derselben  aber  unabhängig  ist» 
vorausgesetzt  natürlich,  dass  die  Platte  von  einem  gleich- 
massigen  Wärmestrome  durchflössen  wird. 

In  Betreff  der  Abhängigkeit  von  der  Stärke  des  Magnet- 
feldes, wofür  weiter  unten  die  Zahlenangaben  folgen,  ergab 
sich,  dass  die  einzelnen  Metalle  sich  hierin  sehr  yerschieden 
verhalten,  dass  jedoch  bei  allen,  aber  nur  in  erster  Annlbe- 
rung  und  nur  innerhalb  gewisser  Grenzen  der  Transversal- 
effect  der  Feldstärke  proportional  gesetzt  werden  darf. 

Das  Temperaturgefälle  in  der  Platte  lässt  sich  auf  zweierlei 
Art  variiren.  Man  kann  erstens  die  Länge  der  Platte  ver- 
ändern und  dabei  die  beiden  Enden  auf  den  gleichen  Tem- 
peraturen erhalten;  zweitens  kann  man  bei  unveränderter 
Länge  der  Platte  die  Temperaturen  die  beiden  Enden  variiren. 
Ln  ersten  Falle  ändert  man  nur  das  Gefälle,  im  zweiten  aacb 
die  mittlere  Temperatur  der  Platte. 

Es  möge  hier  eine  Beobachtungsreihe  Platz  finden,  vo 
ikii^reinander  bei  einer  Nickelplatte,  und  zwar  bei  drei  Ter- 
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schiedenen  Längen  k  die  Grösse  q  bestimmt  wurde.  Die 
Enden  wurden  in  allen  drei  Fällen  auf  der  gleichen  Tem- 
peratur erhalten,  indem  jedesmal  durch  die  angelötheten 
Kupferröhren  Wasserdampf  und  Wasser  von  Zimmertempera- 
tur geschickt  wurde.  Dass  diese  Bedingung  wirklich  erfüllt 
war,  davon  überzeugte  ich  mich  noch,  indem  ich  jedesmal 
die  thermoelectrische  Potentialdifferenz  der  beiden  Kupfer- 
röhren bestimmte.  Die  Breite  der  Platte  war  ß  =»  1,08,  die 
Dicke  5=0,055.    Bezogen  auf  gleiches  Feld  (Ä=862)  ergab 

sich  für: 

l  =  2,95  j  =  216  ;L  .  ^  «  637,2 

2,03  801  611,0 

1,07  580  567,1. 

Die  Abnahme  von  X.q  hat  wahrscheinlich  darin  ihren 
Grund,  dass  bei  kleinerem  X  sich  ein  Theil  des  Effectes  an 
den  Kupferröhren  ausgleicht,  ganz  analog  wie  es  bei  zu 
kurzen  Hallplatten  der  Fall  ist.^) 

üebereinstimmend  war  das  mit  einer  ganz  ebenso  her- 
gerichteten Wismuthplatte  erhaltene  Resultat;  es  wurde  hier 
der  transversale  Effect  bei  zwei  verschiedenen  Temperatur- 
differenzen (12,6—0,6°  und  99,5— 12,5 «)  gemessen.  Es  war 
das  ursprüngliche  A  =  1,80,  /?=1,30,  5  =  0,30  bezogen  auf 
H=  1007  ergab  sich: 


^j -^1  =  12,00 

t,-t,  =  Slfi^ 

l  =  1,80 
1,40 
1,U5 

q=    835  ^.Z  =  1503 
'     1002       1403 
1     1389       1458 

^  =  2666  y.A  =  4800 

2877       4028 
4162       4370 

Auch  hier  istg.X  in  beiden  Fällen  angenähert  constant 
Der  transversale  Effect  darf  also  unter  sonst  gleichen 
umständen  bei  gleicher  mittlerer  Temperatur  des  Wärme- 
gefälles der  Grösse  der  letzteren  nahe  proportional  gesetzt 
werden. 

Ausserdem  aber  hängt  er  von  der  mittleren  Temperatur 
ab,  wie  gleichfalls  aus  obiger  Tabelle  hervorgeht.  Während 
das  Yerhältniss  der  beiden  Temperaturdifferenzen  7,25  ist, 


1)  V.  Ettingshausen  u.   Nernst,    Wien.  Ber.   94.   p.  564.    1886. 
Exner'a  Rep.  23.  p.  97.  1887. 
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stehen  bei  den  drei  yerschiedenen  Langen  der  Platten  die 
Effecte  im  Yerhältniss  3,19,  2,87,  3,01.  Aehnliche,  wenn 
auch  weit  weniger  bedeutende  Abweichungen,  zeigen  anck 
die  übrigen  Metalle,  doch  meistens  im  entgegengesetzten  Sinne. 
Wenn  wir  uns  also  einen  Metallstreifen  von  der  sehr 
kleinen  Länge  dX  und  der  Breite  ß  denken,  dessen  ein» 
Ende  die  Temperatur  t^  dessen  anderes  diejenige  ^  +  <f/  be- 
sitzt, so  ist  die  im  Magnetfelde  ^zwischen  den  beiden  Brat- 
seiten auftretende  electromotorische  Kraft: 

Qt  gibt  uns  ein  Maass  für  das  „thermomagnetische  Drehung»- 
vermögen''  einer  Substanz  bei  der  Temperatur  t  Allerdings 
ist  Qt  auch  yon  H  nicht  ganz  unabhängig,  weil  eben  die  Pro- 
portionalität zwischen  q  und  H  in  vielen  Fällen  nur  ann&hersd 
erfüllt  ist.  Gleichwohl  wird  man,  wie  ich  glaube,  die  Ein- 
führung des  specifischen  „thermomagnetischen  Drehungs^ 
Vermögens''  Q,  definirt  durch  obige  Gleichung,  im  Interesse 
der  besseren  Uebersicht  gerechtfertigt  finden.  Da  dasselbe 
sich  bei  den  meisten  Metallen  mit  t  nur  wenig  ändert,  so 
werden  wir  es  als  lineare  Function  in  der  Form  Qo{l  +  a^f) 
darstellen. 

In  einer  Platte  von  endlicher  Länge,  welche  ein  gleich- 
massiger  Wärmestrom  durchfliesst,  wird  die  PotentialdifFerenz 
zwischen  zwei  am  Rande  einander  gegenüberliegenden  Punkten 
je  nach  der  Lage  derselben  verschieden  sein,  weil  eben 
infolge  der  Veränderlichkeit  des  thermomagnetischen  Dreh- 
ungsvermögens mit  der  Temperatur  die  transversalen  electro- 
motorischen  Ej:äfte  in  der  ganzen  Länge  der  Platte  variiren. 
Wenn  man  aber  diejenige  Potentialdifferenz,  welche  zwischen 
zwei  in  der  Mitte  der  Platte  am  Rande  einander  gegenüber- 
liegenden Punkten  vorhanden  ist,  bestimmt,  so  wird  dieselbe 
nahe  das  arithmetische  Mittel  aus  sämmtlichen  sein,  d.  h. 
also  dem  Werthe  Q(l  +  |c^o(^i  +  ^2))  entsprechen.  Indem 
nun  der  transversale  Effect  q'  und  q'  zwischen  den  bezeich- 
neten Punkten  bei  den  zwei  Temperaturdifferenzen  t,  —  i^ 
uQiiJk—  /j  (es  wurde  dazu  gewöhnlich  100— 13<>  und  13—0* 
gemessen  wurde,   so  konnte  aus  den  Gleichungen: 
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Qq  und  «0  gefunden  werden. 

Auch  wird,  wie  sich  aus  einer  gleichen  Betrachtung 
ergibt,  durch  eine  kleine  Abweichung  von  der  Bedingung, 
dass  das  Wärmegefälle  ein  gleichmässiges  sei,  das  Resultat 
kaum  merklich  beeinflusst  werden. 

5.    Der  Transversaleffect  bei  den  einzelnen  Metallen. 

Es  mögen  die  Ergebnisse  der  mit  verschiedenen  Metallen 
angestellten  Messungen  folgen.  Im  Folgenden  soll  unter  Q 
dasjenige  Drehungsvermögen  verstanden  werden,  welches  ein 
Metall  bei  57^  besitzt,  weil  gerade  dieser  Werth  bei  allen 
Metallen  direct  bestimmt  ist.  Bei  der  Temperatur  t  ist  dann 
dasselbe  natürlich  Q(l  +  {t-51^ a). 

Antimon.  Bei  diesem  Metalle  zeigt  sich  der  Effect 
besonders  regelmässig;  er  ist  ziemlich  genau  sowohl  der  Stärke 
des  Feldes,  als  auch  dem  Temperaturgefälle  proportional, 
d.  h.  Q  ist  von  H  und  t  ziemlich  unabhängig. 

So  ergab  sich  bei  schwächeren  Feldern: 

ö'^  101,4     JT=  355     y/jy=  0,2856 
465  1695  0,2743 

und  mit  einer  zweiten  Platte  bei  höheren  Scheidekräften: 

q=    35,3     J2'^2016     ^/Ä=  0,1751 

69,8        4110  0,1699 

123,0         7170  0,1716 

Die  Absolutwerthe  bestimmte  ich  bei  einer  Platte  mit 
den  Dimensionen: 

A  =  2,15,  /9  =  3,01,  J  =  0,31 
Q  in  der  Weise,  dass  ich  der  zwischen  zwei  Holzbrettchen 
eingeklemmten  Platte  auf  der  einen  Seite  durch  ein  breites 
Kupferblech  Wärme  zuführte  und  sie  auf  der  anderen  durch 
ein  plattgedrücktes  Kupferrohr,  durch  welches  Wasser  floss, 
abkühlte:  sie  war  sowohl  von  der  Heiz-  wie  Kühlvorrichtung 
durch  eine  isolirende  Papierschicht  getrennt.  Die  Bestimmung 
des  Wärmegefälles  geschah  mittelst  dünner,  an  den  Enden 

Ann.  d.  Pbyi.  u.  Ch«m.    N.  F.  XXXI.  49 
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angelötheter  Kupferdrähte  auf  thermoelectrischem  Wege; 
durch  besondere  Versuche  wurde  an  der  gleichen  Platte  die 
Abhängigkeit  der  thermoelectromotorischen  Kraft  Sb — Ca 
von  der  Temperaturdifferenz  der  Löthstellen  bestimmt.  Als 
Mittel  dreier  ziemlich  gut  miteinander  stimmenden  Werthe 
ergab  sich  flir  Ä^«  1670: 

Q  =  0,00801. 

Bei  einer  zweiten  Platte  (A  =  5,75,  ß  =  2,13,  8  =  0,45)  wurde 

das  Wärmegefälle  in  der  oben  angegebenen  Weise  mittelst 

angelötheter  Kupferröhren  hergestellt.   Es  war  für  H^  1020: 

Q  =  0,00870,      a  =  -  0,00163. 

Die  Uebereinstimmung  von  Q  ist  in  Anbetracht ,  dass 
die  Messungen  mit  Platten  sehr  verschiedener  Dimensionen 
und  nach  verschiedenen  Methoden  angestellt  sind,  immerhin 
ganz  befriedigend;  jedenfalls  besitzt  die  zweite  Bestimmungs- 
weise den  Vorzug  grösserer  Einfachheit  und  Sicherheit;  es 
sind  daher  alle  weiteren  unten  angeführten  absoluten  Be- 
stimmungen nach  letzterer  ausgeführt. 

Das  Material  zu  den  beiden  Platten  wurde  mir  von 
Hrn.  Prof.  Kohlrausch  gütigst  überlassen,  es  war  jeden- 
falls sehr  rein;  mit  einer  dritten  Platte ,  von  welcher  das 
Material  aus  dem  chemischen  Institute  der  Universität  Grraz 
stammte,  ergab  sich: 

A  =1,85,      /9  =  1,28,      d«0,19. 

H^    912     Q  =  0,009  29 
2250        0,008  90. 

Nickel.  Die  Platten  waren  aus  chemisch  reinem  Ano- 
denblech hergestellt,  wie  es  zur  galvanischen  Vernickelung 
gebraucht  wird.  Bei  diesem  Metalle  ist  die  thermomagne- 
tische  Potentialdifferenz  nur  bei  schwachen  Feldern  H  pro- 
portional, bei  starken  nähert  sie  sich  bald  einer  Grenze: 

^=196  Ä«  242  o/JI=  0,810 

685  821  835 

1050  2420  482 

1140  5520  216 

1180  9530  124. 

Für  die  Absolutwerthe  erhielt  ich  bei  zwei  Platten: 


\ 
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Nr.  I.     A  =  2.12,      ß  =  1,13,       8  «  0,12. 

£  =  861  Q  =  0,00913  .  rt  «^  .^^ 

843  932  «  ="  +  ^'^^^^ 

Nr.Tl.  1=~2!95,~  y=  1,08.      r>  ="0,055. 
J2'=832  Q  =  0,00801. 

Cobalt.  Das  Material  stammte  aus  dem  Nickelwalz- 
werk in  Schwerte  (Westphaien). 

Nr.  L     A  =  1,56,      ß  =  1,31 ,       S  =  0,035. 

Ä^  =  1158     G  =  0,001342 

1885  1935     a  «  +  0,00839. 

4100  1915 

Wie  man  aus  dem  Anwachsen  von  Q  sieht,  steigt  beim 
Cobalt  der  Effect  anfanglich  bedeutend  schneller  als  die  Feld- 
intensität. Die  Absolutwerthe  von  Q  sind  wegen  des  un- 
günstigen Verhältnisses  von  ß:X  wohl  zu  klein: 

Nr.  II.    A  =  1,79,       ^9=1,15,       J=  0,055. 
H  =  2105  Q  =  0,00254. 

Eisen  und  Stahl.  Eine  aus  Schmiedeeisen  hergestellte 
Platte: 

Ä=l,90,      /9=1,25,      ^  =  0,085 

lieferte  die  Absolutwerthe: 

J?«    626  Q  =  0,00162 

1620  0,00150. 

Bei  stärkeren  Feldern  scheint  sich  der  Effect  einer  Gl-renze 
zu  nähern;  so  erhielt  ich  bei  einer  zweiten  Platte: 

q  =  42,6     R  =  3730     ?  /  if  =  0,01 14 

46.8  4990  0,00940 

57.9  8220  0,00705. 

Mit  zwei   aus  ührfederblech   hergestellten   Stahlplatten   er- 
gaben sich: 

Nr.  I.     Ä  =  1,09,       ß  =  1,03 ,      S  =  0,035. 

JSr  =    880  Q  =  0,000627  ^  _    .  n  nn^nn 

2960  702  "  =  •*"  ^'^^^ 

Nr.  IL    A  =1,80,      /?=1,05,      5  =  0,030. 
H  »  1610  Q  »  0,000711. 

Wismuth.  Der  transversale  Effect  zeigt  sich  bei  diesem 
Metalle  bei  weitem  am  stärksten;  so  erhält  man  schon  deut- 

49* 
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liehe  Wirkungen,  wenn  man  einer  von  einem  kräftigen  Wärme- 
strom dnrchflossenen  Platte  einen  kleinen  Magnet  nähert. 
Selbst  bei  schwachen  Scheidekräften  scheint  die  transversale 
Potentialdifferenz  der  Feldintensität  nicht  genau  proportional 
zu  gehen: 

^«1710     jy=2l6    ^/Jr=:7,92 
2730         352  7,76 

6080         797  7,62. 

Bei  stärkeren  Feldern  erhielt  ich  mit  einer  anderen  Platte: 

q  =  5450     H  =  1275     qjE  =  4,275 
20110         6180  3,254 

27400        9900  2,768. 

Die  Absolutwerthe  habe  ich  an  den  drei  Sorten  verschiedener 
Herkunft  und  zwei  Legirungen  mit  Zinn  bestimmt.  Das 
Material  von  Nr.  I  stammte  aus  dem  physikalischen  Institut 
der  Universität  Graz: 

Nr.  I.  A  =  1,25,      ß  =  0,77,       d  =  0.31. 

JJ  =  797  Q  =  0,1410  a  «  —  0,0194. 

Nr.  II  bestand  aus  Wismuth  äusserster  Keinheit,  welches 
Hr.  Oberbergrath  Dr.  Clemens  Winkler  in  Freiberg  her- 
gestellt hat.  Ich  verdanke  es  der  Güte  des  Herrn  Prof. 
V.  Ettingshausen: 

A  =1,31,      f9  =  0,85,       J=  0,093. 

H=    969     Q  =  0,1322     „-^00133 
2560        0,1315     "  -   "»"1^3- 

Nr.  UI  aus  dem  hiesigen  physikalischen  Institut: 
Ä=l,80,      /9=1,30,       d  =  0,30. 

jy  =  1007     G  =  0,0423  ^  ^o^- 

1950        0,0349     «=-0,0301. 

Nr.  IV  von  gleichem  Wismuth,  legirt  mit  1  Proc.  Sn: 

l  =  1,25,      fl  =  0,852,     Ö  =  0,34. 

£r  =    892  Q  =  0,197  ,  _  .  n  no^Rd 

225Ö  0,186  ""  ^  +  Ö>ÖÖ566. 

Nr.  V  von  gleichem  Wismuth,  legirt  mit  3  Proc.  Sn: 
A  =  12,05,      ß  =  0,86,       ()  =  0,36. 

//=  786     Q  =  0,0930        0.0  00712 
1755        0,1000     "  "^  ^  0,ÜÜ71^. 
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Bei  allen  untersuchten  Metallplatten  trat  der  Effect  in 
dem  bereits  oben  angeführten  Sinne  auf,  wie  es  auch  in  der 
ersten  Notiz  über  diesen  Gegenstand  angegeben  war. 


Kohle.  Neu  untersucht  habe  ich  zunächst  Kohle,  und 
zwar  in  zwei  Exemplaren,  Yon  denen  das  eine  aus  weicher, 
das  andere  aus  sehr  harter  Betortenkohle  bestand.  In  beiden 
zeigte  sich  übereinstimmend  ein  schwacher  Effect  (etwa  von 
der  Grössenanordnung  Q  =  0,0001)  in  gleichem  Sinne,  wie 
bei  Wismuth. 

Kupfer,  Zink  und  Silber.  Auch  bei  Kupfer,  Zink 
und  Silber  gelang  es  mir  nach  yielen  vergeblichen  Be- 
mühungen, deutlich  die  Kichtung  und  ungefähre  Stärke  des 
Effectes  zu  bestimmen.  Ich  erreichte  es  durch  Anwendung 
starker  Magnetfelder,  indem  ich  die  mit  zwei  Kupferröhren 
versehene  Platte  zwischen  die  abgeplatteten  Spitzpole  des 
Magnets  brachte.  Die  Platte  war  etwas  länger,  als  der 
Durchmesser  der  Polflächen  betrug,  sodass  ich  letztere  zwi- 
schen den  Kupferröhren  bis  auf  wenige  Millimeter  einander 
nähern  konnte  (Fig.  4).  Da,  die  Platten  bei  dieser  Einrich- 
tung sich  nicht  in  einem  ganz  homogenen  Felde  befanden^ 
mögen  die  nachstehend  gegebenen  Zahlen  nur  als  Nähenmgs- 
werthe  gelten: 


Kupfer: 

l  =  1,75 
ir=  13300 

ß  =  1,50 

G  =  0,000  090 

ö  «  0,085 
«  =  +0,0050 

Zink: 

l  =  1,60 
H=  13800 

ß  =  1,40 

Q  =  0,000  054 

5  =  0,045 

Silber: 

l  =  1,45 

JT^iseo 

ß  =  1,30 

Q  =  0,000  046. 

d  =  0,020 

Der  Sinn  des  Effectes  war  bei. allen  drei  der  gleiche 
wie  bei  Eisen. 

Blei  und  Zinn.  Auch  Blei  und  Zinn  untersuchte 
ich  in  der  angegebenen  Weise,  doch  war  bei  diesen  Metallen 
der  Effect  zu  schwach,  um  ihn  ganz  sicher  verbürgen  zu 
können.  Er  schien  ebenfalls  bei  beiden  im  gleichen  Sinne 
aufzutreten,  wie  bei  Eisen  (etwa  Q  =  0,000005  und  0,000004). 
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6.    Uebersioht  über  die  Ergebnisse  der  Messimflpesi« 

In  der  folgenden  Zusammenstellnng  ist  neben  Q  und  a 
auch  noch  das  Hall' sehe  Drehungsy ermögen  R  nach  den 
von  y.  Ettingshausen  und  mir  dafür  gegebenen  Zahlen 
angeführt.  Ausserdem  habe  ich  überall  den  Ausdruck  QjK 
berechnet;  die  Werthe  für  K,  das  thermische  Leitungsrer- 
mögen,  und  zwar  ausgedrückt  in  cm,  sec  und  g  Cal«,  sind  den 
Tabellen  von  Landolt  und  Boernstein  entnommen;  fftr 
Nickel  und  Cobalt  sind  sie  nach  den  von  Matthiessen  ge- 
gebenen Zahlen  für  das  galvanische  Leitungsvermögen  ans 
dem  Wiedemann-Franz'schen  ö-esetz  berechnet.  Auf  den 
Ausdruck  QjK  gelangt  man,  wenn  man  in  die  Grleichung: 


die  Intensität  des  Wärmestromes  fV  einführt,  d.  h.  die  in 
der  8ecunde  den  Querschnitt  der  Platte  durchfliessenden 
Wärmemengen  (g  Cal.): 

Vergleicht  man  diesen  Ausdruck  mit  demjenigen  für  das 
Hall  'sehe  Drehungs vermögen : 

wo  bekanntlich  e  die  electromotorische  Kraft  des  Hall'schen 
Transversaleffectes  und  J  die  Intensität  des  die  Platte  durch- 
fliessenden galvanischen  Stromes  bedeutet,  so  sieht  man,  dass 
die  Ausdrücke  sich  einander  völlig  entsprechen. 

Q  ist  in  der  folgenden  Tabelle  bei  den  Metallen  mit 
positivem  Vorzeichen  angeführt,  bei  welchem  man  von  der 
Eintrittsstelle  des  Wärmestromes  zu  der  Eintrittsstelle  des 
derivirten  Stromes  durch  eine  Drehung  im  Sinne  der  das 
Magnetfeld  erregenden  Ströme  gelangt,  bei  den  übrigen  mit 
negativem. 
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r 

Q 

a 

G 
K 

B 

Wismuth 

-0,132 

-0,0133 

-7,8 

-  10,1 

Antimon 

-0,008  87 

-0,00163 

-0,21 

+  0,192 

Nickel 

-0,008  61 

+0,00402 

-0,066 

-  0,024 

Cobalt 

-0,002  24 

+0,00839 

-0,013 

+  0,0046 

Kohle 

(-0,0001) 

— 

(-0,25) 

-  0,18 

Eisen 

+0,001  66 

— 

+  0,0096 

+  0,0113 

Stahl 

+0,000  706 

+0,00400 

+  0,0071 

-  0,0175 

Kupfer 

+0,000  090 

+0,0050 

+  0,00013 

+  0,00052 

Zink 

+0,000054 

— 

+  0,00020 

-  0,00041 

Silber 

+  0,000046 

— 

+  0,00005 

-0,00083 

Blei 

(?) +0,000  005 

— 

+  0,00006 

+0,00009 

Zinn 

(?)+ 0,000  004 

+0,00003 

-0,00004 

Die  Werthe  Q  gelten  für  56—67*^  und  natürlich  für  die 
Feldstärken,  bei  denen  sie  bestimmt  sind.  Für  bedeutend 
dayon  verschiedene  wären  sie  nach  den  oben  gegebenen  Ta- 
bellen zu  corrigiren. 

Ein  Zusammenhang  des  thermomagnetischen  Transyer- 
saleffectes  mit  dem  magnetischen ,  resp.  diamagnetischen 
Verhalten  der  Substanzen  oder  mit  der  von  Kundt  (L  c.)  im 
Eisen,  Nickel  und  Cobalt  nachgewiesenen  Drehung  der  Pola- 
risationsebene des  Lichtes  scheint  nicht  stattzufinden.  G-egen 
eine  nahe  Beziehung  zur  Thermoelectricität  dürfte  vor  allem 
der  Umstand  sprechen,  dass  Zusatz  von  Zinn  zu  Wismuth, 
wodurch  dessen  thermoelectrische  Eigenschaften  so  durch- 
greifend (vgl.  weiter  unten)  verändert  werden,  auf  Q  einen 
verhältnissmässig  geringen  Einfluss  ausübt.  Auch  einen  Zu- 
sammenhang mit  dem  Hall'schen  Phänomen  möchte  man 
von  vornherein  zu  verneinen  geneigt  sein,  wenn  man  bedenkt, 
dass,  nach  der  Richtung  des  Effectes  geordnet,  die  Metalle 
dort  eine  ganz  andere  Reihenfolge  haben,  wie  bei  dem  ther- 
momagnetischen  Phänomen.  Um  so  auffallender  erscheint 
die  Beziehung,  welche  man  beim  Vergleich  der  beiden  letzten 
Columnen  obiger  Tabelle  finden  wird ,  und  welche  kaum 
zufällig  sein  dürfte. 

Wie  man  nämlich  sieht,  gehen  bei  allen  untersuchten 
Substanzen  die  Werthe  für   QjK  und  R  im  grossen  und 
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ganzen  einander  parallel,  woraus  hervorgeht,  dass  diejeni- 
gen Wärme-  und  Electricitätsmengen,  welche  eine 
Metallplatte  in  der  Zeiteinheit  durchströmend  in 
demselben  Magnetfelde  eine  gleiche  thermomagne- 
tische  und  Hall'sche  transversale  Potentialdifferenz 
hervorrufen,  bei  allen  Substanzen  in  ungefähr  glei- 
chem Verhältnisse  stehen. 

Daraus,  dass  die  Zahlen  der  beiden  letzten  Columnen 
annähernd  gleich  sind,  ergibt  sich  für  obiges  Verhältniss 
etwa  das  einer  g  Cal.  zur  electromagnetisch  gemessenen  Elec- 
tricitätsmonge  1  cm*/«  g*/«. 

Es  wäre  übrigens  wohl  möglich,  dass  die  angeführte 
Beziehung  weit  näher  erfüllt  ist,  als  aus  obigen  Zahlen  her- 
vorzugehen scheint,  weil  ja  in  obenstehender  Tabelle  die 
Zahlengaben  für  die  drei  Factoren  Q,  K  und  R,  Grössen, 
welche  von  Individuum  zu  Individuum  beträchtlich  variiren, 
Bestimmungen  entnommen  sind,  welche  mit  verschiedenen 
Metallsorten  ausgeführt  wurden. 

Andererseits  aber  muss  zugegeben  werden,  dass  das 
erwähnte  Gesetz  an  innerer  Unwahrscheinlichkeit  leidet,  weil 
sich  für  den  Sinn,  in  welchem  die  transversalen  Ströme  bei 
beiden  Effecten  auftreten,  kein  erkennbarer  Zusammenhang 
finden  lässt. 

Uebrigens  spricht  für  eine  Verwandtschaft  zwischen  den 
HalPschen  und  den  thermomagnetischen  electromotorischen 
Kräften  auch  der  Umstand,  dass  dieselben  in  ihrer  Abhän- 
gigkeit von  der  Feldintensität  sich  bei  den  einzelnen  Metallen 
ähnlich  verhalten,  wie  man  aus  dem  Vergleiche  der  oben 
mitgetheilten  diesbezüglichen  Tabellen  mit  den  von  v.  Ettings- 
hausen  und  mir  in  Betreff  des  Hall' sehen  Phänomens 
gegebenen  ersehen  kann. 

7.    Die  Differentialgleiohimgen  des  Transversaleffectes. 

Die  mathematische  Beschreibung  unseres  Phänomens  hat 
nach  dem  oben  Gesagten  keine  Schwierigkeiten  mehr.  Es 
ströme  Wärme  in  einer  ebenen  (begrenzten  oder  unbegrenz- 
ten) Platte;  an  der  Stelle  {x  j/)  sei  t  die  Temperatur,  x  die 
specifische   galvanische   Leitungsfähigkeit ,   p    das   Potential 
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der  anderweitigen  electromotorischen  Kräfte,  u  und  v  die 
Stromcomponenten  nach  x  und  y,  H  die  Componente  des 
Magnetfeldes  senkrecht  zur  Platte,  so  ist: 

dx    *  ^ dy 

dp  11  r\  Ö^ 

dy  ^  ax 

Unter  t  ist  streng  genommen  diejenige  Temperaturver- 
theilung  zu  verstehen,  welche  nach  Erregung  des  Feldes 
vorhanden  ist^),  doch  ist  wohl  anzunehmen,  dass  dieselbe 
durch  das  Zustandekommen  der  thermomagnetischen  Ströme 
nicht  merklich  geändert  wird.  Ausserdem  ist  zu  beachten, 
dass  Q  und  x  in  der  Platte  mit  der  Temperatur  variiren. 

Obige  Differentialgleichungen  sind  ähnlich  den  von  Lo- 
rentz^  für  das  Ha IP sehe  Phänomen  aufgestellten,  welche 
kürzlich  eine  eingehende  mathematische  Behandlung  durch 
Boltzmann^)  und  experimentelle  Bestätigung  durch  v.  Et- 
tingshausen  und  mich  (1.  c.)  und  v.  Ettingshausen'*) 
allein  gefunden  haben. 

Dass  in  der  That  der  thermomagnetische  Transversal- 
effect  in  ganz  gleicher  Weise  zu  Stande  kommt,  wie  der 
HalTsche,  dafür  spricht  folgender  Versuch:  Eine  Nickel- 
platte (A  =  2,5,  /9  =  2,7,  5  =  0,023)  war  mit  ihren  beiden 
Breitseiten  an  zwei  Kupferröhren  gelöthet;  parallel  diesen 
waren  drei  Electroden  a,  6,  c  aufgesetzt,  von  denen  a  sich 
am  Rande  befand,  b  war  von  a  1,15,  c  von  b  0,8  cm  entfernt 
(Fig.  5).  Vermittelst  an  den  Kupferröhren  angelötheter 
Drähte  wurde  ein  galvanischer  Strom  durch  die  Platte  ge- 
schickt und  die  Hall'sche  Potentialdifferenz  zwischen  ab 
und  bc  beobachtet: 

ah  =  31,8,        bc  =  20,1,        abibc  =  1,582. 

Sodann  wurde  durch  die  beiden  Kupferröhren  Wasser- 

1)  Eine  Aenderung  der  Temperatarvertheilung  muss  aus  zwei  Grün- 
den erfolgen;  erstens  wird  dort,  wo  die  Ströme  entstehen,  eine  Wärme- 
absorption und  zweitens  in  ihrer  ganzen  Leitung  eine  Entwickelung  von 
Joule 'scher  Wärme  stattfinden. 

2)  Loren  tz,  Arch,  n^erl.  19.  p.  123.  1884. 
8)  Boltzmann,  Wien.  Ber.  94.  p.  644.  1886. 

4)  V.  Ettingshausen,  Wien.  Ber.  94«  p.  808.  1886. 
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dampf  und  Wasser  von  Zimmertemperatur  hindurchgeleitet 
sodass  jetzt  ein  Wärmestrom  die  Platte  durchfloss ;  es  ergib 
sich  für  die  thermomagnetischen  Potentialdifferenzen: 
a6  =»  72,6,      '6c  =  47,6,        a6/öc  =s  1,528. 

Wie  man  sieht^  ist  in  beiden  Fällen  das  Verhältniss  der 
Effecte  keineswegs  gleich  dem  der  Länge  ad/Äc=  1,44,  wie 
es  bei  einer  im  Verhältniss  zu  ihrer  Breite  genügend  langen 
Platte  der  Fall  gewesen  wäre.  Es  rührt  dies  daher,  dass 
bei  den  obigen  Dimensionen  der  Platte  ein  Theil  des  Effec- 
tes sich  an  den  gutleitenden  Kupferröhren  ausgleicht,  und 
zwar  ist  dieser  Bruchtheil  bei  bc,  wo  der  Ausgleich  nach 
beiden  Seiten  hin  erfolgen  kann,  grösser  als  bei  ab,  wo  dies 
nur  nach  einer  Seite  hin  möglich  ist.  Daraus  nun,  dass  bei 
beiden  Beobachtungen  das  Verhältniss  der  Effecte  ein  nahezu 
gleiches  war,  darf  man  schliessen,  dass  im  zweiten  Falle,  wo 
die  Wärmestromlinien  an  Stelle  der  galvanischen  traten. 
auch  die  thermomagnetischen  Ströme  ebenso  verliefen,  wie 
vorher  die  Hall' sehen. 

Wenn  man  daher  die  Aenderungen  von  Q  und  K  mit 
der  Temperatur  vernachlässigt,  wird  man  einen  grossen  Theil 
der  Boltzmann'schen  Sechnungen  bezüglich  des  galvani- 
schen Transversaleffectes  auf  den  thermischen  übertragen 
können  und  so  z.  B.  folgende  Sätze  erhalten: 

1.  Wenn  man  bei  einer  beliebig  geformten  ebenen  Platte 
in  zwei  Punkten  einen  Wärmestrom  ein-  und  ausfliessen  lässt 
so  ist  im  gleichen  Magnetfelde  die  zwischen  zwei  beliebigen 
anderen  Punkten  vorhandene  thermomagnetische  Potential- 
differenz ebenso  gross,  als  die  zwischen  den  beiden  ersteren 
auftretende,  wenn  in  den  beiden  letzteren  der  gleiche  W&rme- 
Strom  ein-  und  ausgeleitet  wird.*) 

2.  Wenn  in  einer  beliebig  geformten  Platte  an  zwei  am 
Bande  liegenden  Punkten  ein  Wärmestrom  W  ein-  und  aus- 
tritt, so  ist  die  zwischen  zwei  beliebigen  anderen,  ebenfalls 
am  Bande  alternirend  dazwischen  liegenden  Punkten  vorhan- 
dene Potentialdifferenz*): 

1)  Boltzmann,  1.  c.  p.  664. 

2)  Boltzmann,  1.  c.  p.  666. 
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Dieser  Satz  gibt  uns  ein  Mittel  an  die  Hand,  die  Inten- 
sität eines  Wärmestromes  zu  einer  bestimmten  Zeit  zu 
messen,  ohne  dass  man  über  seine  Stromlinien  etwas  zu 
wissen  braucht. 

8.    Der  Longitudinaleffeot. 

Ganz  yerschieden,  wie  schon  in  der  Einleitung  aus- 
einandergesetzt, yerhält  sich  der  longitudinale,  d.  h.  der  in 
Kichtung  der  Wärmestromlinien  im  Magnetfelde  auftretende 
Eflfect,  welcher  von  v.  Bttingshausen  und  mir  im  Wismuth 
nachgewiesen  wurde  und  wohl  in  den  anderen  Metallen  in 
deutlich  messbarer  Stärke  nicht  vorhanden  ist;  wenigstens 
habe  ich  mich  vergeblich  bemüht,  ihn  in  Antimon,  Silber, 
Zink,  Kupfer  und  Neusilber  aufzufinden.  Derselbe  hängt 
ausser  von  der  Stärke  des  Feldes  nur  ab  von  den  Tempera- 
turen der  beiden  Ableitestellen;  dass  er  von  der  Gestalt 
der  Platte  und  der  Art  des  Wärmeflusses  unabhängig  ist, 
zeigt  folgender  Versuch. 

Bin  aus  zwei  Stücken  sehr  verschiedener  Grösse  und 
Gestalt  zusammengesetzter  Wismuthstab  war  mit  seinen 
Enden  an  zwei  Eupferröhren  gelöthet,  welche  gleichzeitig 
als  Blectroden  dienten  und  vermittelst  durchströmenden 
Wassers  auf  gleicher  Temperatur  erhalten  wurden.  Dort,  wo 
die  beiden  ungleichen  Stücke  zusammenstiessen,  lag,  durch 
Papier  isolirt,  ein  Kupferstab  an,  dessen  anderes  Ende  kräftig 
erhitzt  wurde,  sodass  im  Wismuthstabe  nach  beiden  Seiten 
hin  wegen  dessen  unregelmässiger  Gestalt  ein  sehr  verschieden- 
artiger JV^ärmestrom  floss. 

In  diesem  Falle  zeigte  sich  kein  Longitudinaleffect.  Bei 
Erregung  des  Feldes  (H  etwa  6000)  gab  die  Nadel  des 
Galvanometers  allerdings  einen  Ausschlag,  welcher  sich  aber 
mit  dem  Felde  commutirte  und  daher  einem  zufällig  vor- 
handenen Transversaleffect  zuzuschreiben  war. 

Zur  Messung  verwendete  ich  gewöhnlich  die  gleichen 
Wismuthplatten  wie  oben,  indem  die  angelötheten  Kupfer- 
röhren zugleich  als  Blectroden  dienten,  oder  aber  benutzte 
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zur  Temperaturmessung  die  zvdschen  den  Electroden  (Kapfer- 
dräbten)  ohne  Erregung  des  Feldes  vorhandene  thermoelec- 
trische  Potentialdifferenz.  Letztere  wurde  gewöhnlich,  wie 
schon  angegeben,  compensirt,  doch  ist  es  oft  nicht  einmal 
nöthig,  da  die  thermomagnetische  bei  stärkeren  Feldern  zu- 
weilen ein  sehr  bedeutender  Bruchtheil  von  jener  ist. 

Natürlich  wird  der  Stellungsunterschied  F  der  Gralvano- 
meternadel  beobachtet,  wenn  der  magnetisirende  Strom  offen, 
und  wenn  er  geschlossen  ist.  Die  electromotorische  Kraft/ 
des  Longitudinaleffectes  ergibt  sich  dann  wie  oben  (p.  764): 

Der  Rttckstand  magnetischer  Intensität,  welcher  nach  Oeff- 
nung  des  Stromes  verbleibt,  stört  nicht,  da  der  Effect  mit 
jener  quadratisch  wächst,  und  so  die  Felder  in  der  Nähe  von 
Null  keine  merkliche  Wirkung  haben. 

Der  longitudinale  Effect  tritt  bei  verschiedenen  Wismuth- 
sorten  in  verschiedener  Kichtung  auf,  bald  im  gleichen, 
bald  im  entgegengesetzten  Sinne  zur  Kichtung  des  Wärme- 
stromes, was  zum  Theil  von  fremden  Beimischungen  derselben 
abzuhängen  scheint  Es  erinnert  dies  an  das  Verhalten  des 
Quarzes  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  gegenüber.  Wie 
bekannt  findet  man  sowohl  rechts-  als  auch  linksdrehende 
Quarzindividuen.  Aber  auch  bei  der  gleichen  Wismuthplatte 
konnte  ich  zuweilen  nachweisen,  dass  der  Effect  durch  Ver- 
änderung der  mittleren  Temperatur  derselben  seine  Richtung 
wechselte,  eine  Erscheinung,  welche  auf  dem  Gebiete  der 
Thermoelectricität  ihr  Analogen  findet. 

Es  mögen  nun  die  Ergebnisse  der  Messungen  folgen, 
welche  mit  den  drei  oben  angef&hrten  Wismnthsorten  and 
den  beiden  Zinnlegirungen  ausgeführt  sind;  es  bedeuten  im 
Folgenden  ^  und  t^  die  Temperatur  der  Electroden,  6  die 
ohne  Erregung  des  Feldes  zwischen  Bi  —  Ca  vorhandene 
thermoelectrische  Potentialdifferenz;  die  Grösse  L^  welche 
ein  Maass  des  longitudinalen  Effectes  ist,  wurde  ans  den 
angef&hrten  Daten  berechnet  nach  der  Formel: 


r  _   .    _  _? 
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und  zwar  mit  positiven  Vorzeichen,  wenn  der  Strom  im 
Wismuth  von  der  heisseren  zur  kälteren  Electrode  floss,  mit 
negativen,  wenn  entgegengesetzt.  Dieselbe  ist  für  schwächere 
Scheidekräfte  und  kleine  Temperaturdifferenzen  annähernd 
constant 

Nr.L  t^—t  wurde  thermoelectrisch  bestimmt.  Bei  einer 
Temperaturdifferenz  von  12,7  —  0,5®  war  ©  =  68100,  von 
99,5— 12,5^'  war  0  =  675  000. 


H 

2826 
6090 

11490 
6120 

11580 


600 

1860 

4420  0 

"17350 

50900 


+  0,000  514  7 
343  5 
229  3 


t^^t^  =  1,46 

Mittl  Temp,  etwa  10^ 


+  0,000  165  3   l  t.-  f.=  28« 

114  9  I  Blittl  Temp,  etwa  30° 


Bei  höheren  Temperaturen  nahm  L  (bezogen  auf  glei- 
ches H)  noch  weiter  ab. 

Bei  allen  folgenden  Angaben  wurde  t^  —  t^  in  der  Weise 
bestimmt,  dass  Kupferröhren  als  Electroden  dienten;  durch 
die  eine  floss  Wasser  von  Zimmertemperatur,  durch  die 
andere  Wasserdampf  oder  Eiswasser. 

Nr.  IL 


1001 

2780  I 

969  . 

2550  I 


177 
1515 

250 
1750 


-0,000  108  3 
097  6 


^.  -  ^,  =  18,1 
e  =  92300 


+  0,000  030  99 
3122 


^,  -  ^1  =  86,2 
6  =  552  000 


/  hat  also   mit  Erhöhung  der   Temperatur  seine  Richtung 
gewechselt. 
Nr.  III. 


ff 

l 

L 

1105 
2830 
6390 

946 

4556 

13400 

-0,000  717  5 
526  7 
303  9 

U-t^^  10,8<' 
B  =  84000 

1100 
28.^0 
6360 

4360 
22940 
64200 

-0,000  409  0. 
3251 
1801 

U-h^  88,1<> 
6  =  620  000 

1)  Nahe  die  Hälfte  der  thermoelectrischen  Potentialdifferenz. 
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H 

I 

L 

911 
2380 

351 
1910 

+0,000  399  0 
318  1 

jL  -  /j  =  10,6« 

Ö  =  -22700*)            1 

892  I  2170  I   +0,000  308  7  I  ^,  -  ^^  =  88,3«^ 
2250  I  12700  I        2840  I  d=*  -41800 >} 

6  hatte  bei  etwa  60^  ein  Maximum. 


Nr.  V. 


R            l 

L 

786 
1755 

143  1  +0,000  203  0  i^-<i  =  ll,4 
697  1        198  5  1  ö  =  -  40100 

788 
1813 

911 
4590 

+0,000  165  8 
157  8 

U-t^=   88,5« 
d  = -176  000 

Bei  Nr.  Ill,  IV  und  V  verstärkte  l  den  ohne  Erregung 
des  Feldes  vorhandenen  Thermostrom,  bei  Nr.  I  war  /  dem- 
selben entgegengerichtet. 

9.  Uebersioht  über  die  ErgebniBse  der  Messungen. 
^  Man  wird  in  obigen  Zahlen  vergeblich  nach  einer  Be- 
ziehung zwischen  der  thermoelectrischen  und  thermomagne- 
tischen  Potentialdifferenz  der  beiden  Electroden  suchen: 
Nr.  I  und  Nr.  III,  welche  sich  in  ersterer  Hinsicht  ähnlich 
verhalten,  zeigen  L  im  entgegengesetzten  Sinne;  bei  Nr.  II  wech- 
selt L  seine  Eichtung,  während  6  annähernd  der  Temperatur- 
differenz proportional  geht,  und  umgekehrt  hat  bei  Nr.  IV  S 
zwischen  0  und  100^  ein  Maximum,  während  /  innerhalb  dieser 
Grenze  t^--t^  ziemlich  nahe  proportional  ansteigt  Auch  ist  kein 
Zusammenhang  zwischen  /  und  dem  TemperaturcoSfficienten 
des  galvanischen  Widerstandes  ersichtlich,  worauf  anfänglich 
einiges  zu  deuten  schien.  Zwischen  0  und  100®  nahm  bei 
Nr.  I  und  auffallender  Weise  auch  bei  Nr.  II  der  specifische 
Widerstand  ab  (0,08  und  0,05  Proc.  pro  Grad);  bei  Nr.  III, 


1)  Durch  den  Zusatz  von  Zinn  wurde  die  thermoelectriBche  Kraft 
Bi-Cu  cominutirt,  in  Uebereinstimmung  mit  Bollmann's  Versuchen  (y^ 
Wiedemann,  Galvanismus.  3.  Aufl.  2.  p.  258).  Uebrigens  dürfte  ach 
eine  der  obigen  nahe  stehende  Bi-8n-Legirung  zu  thermomagnetischen 
Untersuchungen  besonders  eignen,  weil  bei  ihr  die  störenden  Thermo- 
ströme  an  den  Electroden  fortfallen. 
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IV  und  V  stieg  er  mit  der  Temperatur*)  (um  0,3,  0,1  und 
0,1  Proc.  pro  Grrad).  Dass  durch  Zusatz  Yon  Zinn,  wodurch  Q 
verstärkt  wurde,  L  sein  Zeichen  wechselte,  scheint  darauf  hinzu- 
deuten, dass  longitudinaler  und  transversaler  Effect  voneinander 
unabhängig  zu  Stande  kommen;  vielleicht,  dass  der  oben  ein- 
geführte Coefficient  a  und  L  in  Beziehung  stehen,  doch  reicht, 
um  das  zu  entscheiden,  das  Beobachtungsmaterial  nicht  aus. 

Wenn  der  Wärmestrom  durch  einen  galvanischen  ersetzt 
wird,  so  tritt  im  Magnetfelde,  ganz  ebenso,  wie  wir  den  gal- 
vanischen und  thermischen  Transversaleffect  einander  corre- 
spondirend  sahen,  an  Stelle  der  thermomagnetischen  longi- 
tudinalen  Potentialdifferenz  eine  von  Righi  und  flurion^) 
beobachtete  Erscheinung  auf,  welche  von  jenen  Beobachtern 
als  eine  Widerstandsänderung  des  magnetisirten  Wismuths 
gedeutet  worden  ist.  ]Sun  scheint  mir,  dass,  nach  den  er- 
wähnten Analogien  zu  schliessen,  dieselbe  besser  als  eine  der 
Intensität  des  durchgehenden  Stromes  proportionale  electro- 
motorische  Gegenkraft,  also  so  zu  sagen  als  ein  longitudinaler 
Halleffect  aufzufassen  sei.  Abgesehen  davon,  dass  der  thermo- 
magnetische  Longitudinaleffect  und  die  Widerstandsänderung 
bezüglich  ihrer  Abhängigkeit  von  H  sich  sehr  ähnlich  ver- 
halten (beide  sind  bei  schwächeren  Scheidekräften  H^j  später 
-ö' proportional),  so  wird,  wie  ich  glaube,  diese  meine  Auf- 
fassung auch  dadurch  unterstützt,  dass  eine  jener  scheinbaren 
galvanischen  Widerstandsänderung  entsprechende  thermische 
nicht  vorhanden  zu  sein  scheint.  Wenigstens  habe  ich  mich 
vergeblich  bemüht,  in  einem  Magnetfelde  von  etwa  6000,  wo 
jene  gegen  10  Proc  betrug,  von  letzterer  eine  Spur  zu  ent- 
decken, und  wäre  mir  eine  Aenderung  des  thermischen  Lei- 
tungsvermögens um  mehrere  Procente  kaum  entgangen. 

Der  Longitudinaleffect  ist,  wie  schon  angeführt,  von  der 
Natur  der  Electrodendrähte  unabhängig  und  tritt  selbst  dann 


1)  Es  ist  dies  nicht  in  Uebereinstimmung  mit  Righi* s  Beobachtangen, 
wonach  das  anomale  Verhalten  des  Wismuths  bezüglich  seines  Wider- 
standscoefficienten  im  Zusatz  von  Spuren  von  Zinn  seinen  Grund  haben, 
chemisch  reines  Wismuth  hingegen  sich  wie  die  anderen  Metalle  verhalten 
soll.    (Vgl.  Beibl.  8.  p.  659.  1884.) 

2)  Jßighi,  1.  c.    Hurion,  Beibl.  S.  p.  877.  1884. 
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auf,  wenn  die  Contactstellen  ausserhalb  des  Feldes  sind 
woraus  hervorgeht,  dass  im  Innern  des  verschieden  temperir- 
ten  Metalles  der  Sitz  seiner  Entstehung  zu  suchen  ist. 

Man  hat  also  in  dem  Longitudinaleffect  eine  electro- 
motorische  Kraft,  welche  genau  in  gleicher  Weise  auftritt 
wie  nach  der  Hypothese  von  Hrn.  Prof.  F.  Kohlrausch ^)  das 
Entstehen  der  Thermoströme  erklärt  werden  kann.  Kack 
dieser  Auffassung  wäre  der  longitudinale  Effect  als  eine 
Veränderung  der  thermoelectrischen  Constante  t9-  infolge  der 
Magnetisirung  zu  deuten. 

Wenn  man  dagegen  daran  festhält,  dass  der  Sitz  der 
thermoelectromotorischen  Kräfte  nur  an  den  Löthstellen  sei, 
so  muss  man  annehmen,  dass  jene  Constante  ^,  sonst  bei 
allen  Metallen  gleich  Null,  bei  Wismuth  im  Magnetfelde 
plötzlich  einen  sehr  merkbaren  Werth  erhält  Man  wird 
zugeben,  dass  letzteres  nicht  sehr  wahrscheinlich  ist;  anderer- 
seits aber  dürfte  auch  das  Auftreten  des  longitudinalen  Effectes 
mit  der  erwähnten  Hypothese  allein  schwierig  zu  erklären  sein. 
Vielleicht  ist  ein  Wahrscheinlichkeitsschluss  gestattet  —  we- 
nigstens stösst  man  auf  weniger  Schwierigkeiten,  wenn  man 
zu  bestimmten  Vorstellungen  in  Betreff  des  Longitudinal- 
efi'ectes  überzugehen  versucht  — ,  dass  bei  Wismuth  die 
thermoelectrischen  Ströme  sowohl  den  im  Innern  des  ver- 
schieden temperirten  Metalles  stetig,  als  auch  den  an  den 
Löthstellen  sprungweise  vorhandenen  electromotorischen  Kräf- 
ten ihre  Entstehung  verdanken,  eine  Anschauung,  welche 
übrigens  schon  früher  von  Hrn.  Prof.  F.  Kohlrausch  aus- 
gesprochen ist,  und  neuerdings  durch  Budde*)  eine  ein- 
gehende mathematische  Behandlung  gefunden  hat 

10.     XJmkehrung  des  longitudinalen  EfTectes. 

Ich  habe  versucht,  ob  der  longitudinale  Effect  umkehr- 
bar ist^),  d.  h.  ob  in  einer  von  einem  galvanischen  Strome 
durchflossenen  Wismuthplatte  ein  Wärmegefälle  in  Richtung 


1)  F.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  156.  p.  601.  1875. 

2)  Budde,  Wied.  Ann.  80.  p.  664.  1887. 

3)  In   Betreff   der   Umkehrbarkeit    des    transversalen   Effectes    vgL 
V.  Ettingshausen,  Wien.  Anz.  Nr.  11  u.  VIII.  1887. 
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desselben  auftritt,  wenn  die  letztere  sich  senkrecht  zu  den 
Kraftlinien  eines  magnetischen  Feldes  befindet. 

Zu  diesem  Zwecke  brachte  ich  ein  Wismuthstäbchen, 
durch  welches  ein  grosses  Bunsenelement  kurz  geschlossen 
war,  zwischen  die  Spitzpole  des  Magnets.  Ungefähr  am  Bande 
des  Feldes  war  an  jenes  die  eine  Löthstelle  eines  Thermo- 
elementes Kupfer-Neusilber  angelothet,  die  andere  befand 
sich  in  einem  Wasserbade.  Wenn  das  Magnetfeld,  gleich- 
viel in  welchem  Sinne,  erregt  wurde,  sank  oder  stieg  die 
Temperatur  der  einen  Löthstelle  je  nach  der  Bichtung  des 
Stromes.  Bei  Wismuth  der  Sorte  Nr.  I  war  das  in  dem 
Felde  entstehende  Wärmegef&lle  entgegengesetzt,  bei  dem 
der  Sorte  Nr.  III  in  gleichem  Sinne  mit  der  Stromesrichtung, 
sodass  also  in  beiden  Fällen  die  aus  dem  WärmegeAlle  ent- 
stehende longitudinale  electromo torische  Kraft  den  Primär- 
strom schwächte.  Die  Wirkungen  waren  bei  einer  Feldstärke 
von  B  etwa  8000  ziemlich  schwach  und  zählten  nur  nach 
Zehntelgraden. 

Nach  diesen  beiden,  übrigens  etwas  flüchtig  ausgeführten 
Versuchen  ist  also  der  longitudinale  thermomagnetische  Effect 
in  der  That  umkehrbar.  Das  Joule'sche  Gesetz,  welches 
nach  den  Versuchen  von  Thomson  und  Le  Roux^)  für 
von  einem  Wärmestrom  durchflossene  Leiter  nicht  streng 
gültig  ist,  erleidet  auch  im  magnetisirten  Wismuth  eine 
Ausnahme. 

11.     Einige  andere  Versuche. 

Bei  allen  bisher  beschriebenen  Versuchen  befanden  sich 
die  Metallplatten  senkrecht  zur  Richtung  der  Kraftlinien, 
und  die  thermomagnetischen  Kräfte  traten  sämmtlich  in  dieser 
Ebene  auf.  Ich  habe  nun  erstens  versucht,  ob  in  einer  von 
einem  Wärmestrom  durchflossenen  Wismuthplatte,  deren 
Endseiten  parallel  den  Kraftlinien  waren,  eine  transversale 
electromotorische  Kraft  entsteht  —  eine  solche  müsste  natur- 
gemäss  von  der  Richtung  des  Wärmestromes  unabhängig  sein 
und  würde  sich  nur  mit  dem  Magnetfelde  commutiren  —  und 


1)  Le  Rouz,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  10.  p.  258.  1867. 
Ann.  d.  Phji.  v.  Chem.   N.  F.   XXXI.  50 


Digitized  by 


Googk 


786  W.  Nenui. 

sweitensy  ob  ein  longitadinaler  Eflfect  auftritt  wenn  das  Ton 
Wärme  durchflossene  Wismnthst&bchen  aixial  gestellt  ist.  In 
beiden  Fillen  erhielt  ich  keine  sichere  Wirkung. 

Wird  der  Wärmestrom  darch  einen  galTanischen  ersetzt 
so  tritt  im  ersten  Falle  anch  keine  transversale  electromoto- 
rische  Kraft  anf');  im  zweiten  Falle  zeigt  sidi  nach  Righi 
(1.  c.j  eine  Widerstandsändemng,  welche  riel  kleiner  ist.  als 
wenn  das  Wismuthstäbchen  senkrecht  zu  den  Kraftlinien 
gestellt  ist 

Uebrigens  compliciren  sich  besonders  beim  WismatL 
wo  eine  grosse  Anzahl  sehr  verschiedenartiger  Phänomene 
zusammentreffen,  alle  im  Magnetfelde  beobachteten  Elrscbei- 
nangen  ausserordentlich.  Beispielsweise  möchte  ich  darauf 
aufmerksam  machen,  dass,  wenn  ein  galvanischer  Strom  eine 
Wismuthplatte  durchfliesst,  aus  folgenden  beiden  Gründen 
transversale  electromotorische  Kräfte  durch  den  Magnetis- 
mus geweckt  werden,  welche  der  von  Hall  entdeckten  ganz 
analog  und  nicht  von  ihr  zu  sondern  sind:  1)  Infolge  des 
von  V.  Ettingshausen^)  entdeckten  „galvanomagnetischen 
Thermoeffectes"  entsteht  senkrecht  zur  Richtung  des  Stromes 
ein  Wärmegefälle,  auf  welches  ein  longitudinaler  Effect  aus- 
geübt wird.  2)  Infolge  der  von  mir  nachgewiesenen  Um- 
kehrbarkeit des  Longitudinaleffectes  entsteht  in  Richtung  des 
Stromes  ein  Wärmegefalle,  auf  welches  ein  transversaler 
Effect  ausgeübt  wird.  Nun  soll  hiermit  natürlich  keineswegs 
das  Auftreten  des  Hairschen  Phänomens  im  Wismuth  erklärt 
werden,  doch  können  derartige  Wirkungen  die  Beobachtung 
desselben,  besonders  bei  höheren  Scheidekräften  (die  unter 
1)  und  2)  angeführten  electromotorischen  Kräfte  wachsen 
nahe  mit  H^)  nicht  unerheblich  trüben.  Möglicherweise  ver- 
danken ähnlich  die  thermomagnetischen  Ströme  —  wenigstens 
beim  Wismuth  —  verschiedenartigen  Wirkungen  ihre  Ent- 
stehung. 

Schliesslich  will  ich  noch  eines  Versuchs  erwähnen,  wel- 
chen  ich,    geleitet   von   der   Erwägung,    dass,    wenn   durch 

1)  Hall,  Phil.  Mag.  (5)  10.  p.  301.    Beibl.  5.  p.  57.  1881. 
2j  V.  Ettingshausen,  Wien.  Anz.  1.  c.    Vgl.  auch  die  vorangeheude 
Abhandlung  dieses  Heftes. 
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Metalle  strömende  Electricität  und  Wärme  im  Magnetfelde 
transversale  electromotorische  Kräfte  liefern,  dies  auch  mit 
durchscheinendem  Lichte  der  Fäll  sein  könnte.  Durch  eine 
passend  hergerichtete,  das  Licht  mit  blauer  Farbe  durch- 
lassende dünne  Goldplatte  Hess  ich  möglichst  nahe  Magne- 
siumlicht durchstrahlen.  Es  zeigte  sich  keine  Wirkung  als 
das  Feld  erregt  wurde ,  doch  wäre  möglich,  dass  sich  mit 
einer  das  Licht  durchlassenden  Nickelplatte,  wie  sie  von 
Kundt  zu  seinen  oben  erwähnten  Versuchen  benutzt  worden 
ist,  ein  „photomagnetischer^^  Effect  nachweisen  liesse. 

12.     Anhang: 

Ueber  eine  Aenderung  der  T^mperaturvertheilung  im 
magnetischen  Felde. 

Bei  Gelegenheit  von  Versuchen,  welche  ich  zur  Ent- 
scheidung über  die  Frage  anstellte,  ob  Wismuth  sein  ther- 
misches Leitungsvermögen  im  Magnetfelde  ändere,  beobach- 
tete ich  eine  Erscheinung,  welche  bei  Untersuchungen,  wie 
die  vorliegende,  leicht  eine  bedeutende  Fehlerquelle  werden 
kann,  und,  da  sie  wohl  auch  an  sich  einiges  Interesse  be- 
ansprucht, hier  noch  kurz  beschrieben  werden  möge. 

Wenn  man  einen  Kupferstab  mit  seinem  einen  Ende 
constant  erhitzt,  mit  seinem  anderen  zwischen  die  Flachpole 
des  Magnets  hineinragen  lässt,  so  beobachtet  man,  dass 
ringsherum  (also  in  einer  zu  den  Kraftlinien  senkrechten 
Ebene)  die  Temperatur  nach  Erregung  des  Feldes  ziemlich 
rasch  sinkt,  um  schliesslich  wieder  einen  stationären  Stand 
anzunehmen.  Nach  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes 
kehrt  die  frühere  Temperaturvertheilung  zurück.  Die  Wir- 
kung ist  so  deutlich,  dass  man  sie  bequem  mit  einem  Thermo- 
meter beobachten  kann;  letzteres  wurde  zwischen  den  abge- 
platteten Spitzpolen  des  Electromagnets  dem  erhitzten  Kupfer- 
stabe in  einer  Entfernung  von  2 — 3  mm  gegenübergestellt. 
Der  Quecksilberfaden,  welcher  bei  etwa  35^  einen  stationären 
Stand  angenommen  hatte,  sank  nach  Erregung  des  Electro- 
magnets {H  etwa  5000)  um  2 — 3^.  Die  Wirkung  schien  an- 
nähernd dem  Quadrate  der  Feldstärke  proportional  zu  gehen, 
üeber  und  unter  dem  Kupferstabe  (d.  h.  also,  da  der  Magnet 
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mit  seiner  Axe  vertical  stand,  in  Sichtung  der  KrafÜimw 
Yor  und  hinter  demselben)  war,  wie  ich  mit  einem  Thermo- 
element Kupfer-Neusilber  eonstatirte,  die  Wirkung  nicht 
vorhanden.  Wenn  die  eine  Löthstelle  des  Thermoelementei 
an  die  Endfläche  des  Eupferstabes  angelöthet  war,  so  war  £ut 
keine  Abkühlung  infolge  der  Magnetisirung  zu  beobachten; 
sie  verschwand  vollkommen,  wenn  man  das  Ende  des  erhitztea 
Stabes  mit  Watte  umhüllte.  Das  thermische  Leitungsvermög» 
des  Kupfers  änderte  sich  also  nicht  im  Magnetfelde. 

Es  verschwindet  somit  nach  Erregung  des  Feldes  eine 
Wärmequantität  zwischen  den  Polen;  ich  suchte  lange  nach 
einem  Aequivalente  für  dieselbe,  bis  ich  endlich  fand,  dasB 
ausserhalb  des  Feldes  zu  beiden  Seiten  des  Kupferstabes» 
und  zwar  wiederum  in  einer  den  Polflächen  parallelen  Ebene, 
die  Temperatur  nach  Schliessen  des  magnetisirenden  Stromes 
bedeutend  ansteigt  (ich  beobachtete  bis  zu  5^). 

Die  Erscheinungen  kommen  auch  zu  Stande,  wenn  man 
die  Pole  berusst  oder  mit  Papier  beklebt;  sie  haben  daher 
nicht  ihren  Grund  in  einer  durch  die  Magnetisirung  ver- 
änderten Reflexion  der  Wärmestrahlen,  etwa  nach  Analogie 
der  von  Kerr^)  gefundenen  Thatsachen. 

um  zu  untersuchen,  ob  der  Magnet  auf  strahlende  Wärme 
einwirkt,  liess  ich  einen  erhitzten  Stab  durch  die  Polflächen 
hindurch  auf  eine  Nobili'sche  Thermosäule  strahlen;  beide 
waren  ausserhalb  des  Feldes.  Bei  Erregung  desselben  be- 
obachtete ich  ein  langsames,  schwaches  Sinken  der  Tempe- 
ratur der  dem  Stabe  zugewandten  Löthstellen.  Auch  durch 
Steinsalzplatten  hindurch  erhielt  ich  zuweilen  schwache  und 
ziemlich  unregelmässige  Wirkungen,  welche  keine  sichere 
Entscheidung  gestatteten.  Jedenfalls  wäre  eine  derartige 
Einwirkung,  wenn  überhaupt  vorhanden,  viel  zu  schwach,  um 
Erscheinungen,  wie  die  besprochene,  hervorzurufen. 

Auch  die  Ausbreitung  der  Wärme  in  die  Luft,  deren 
galvanisches  Leitungsvermögen  sich  nach  neuerlichen  Ver- 
suchen Boltzmann's^)  in  so  ausserordentlich  hohem  Grade 

1)  Wiedemann,  GalvanismuB.  3.  Aufl.  3.  p.  958. 

2)  Boltzmannn^  Wien.  Anz.  18.  Nov.  1886.  Vgl.  auch  die  nach- 
folgende Abhandlung  dieses  Heftes. 
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(wenigstiens  bei  grosser  Verdünnung)  im  Felde  verringert, 
wird  durch  den  Magnetismus  nicht  verändert:  ein  Thermo 
meter  y  welches  ich  zwischen  den  Polflächen  erkalten  liess, 
zeigte  merklich  denselben  Gang  der  Abkühlung,  wenn  der 
magnetisirende  Strom  offen,  und  wenn  er  geschlossen  war. 

Es  ist  wohl  möglich,  dass  die  oben  beschriebenen  Er- 
scheinungen in  einer  starken  Veränderlichkeit  der  Magneti- 
sirungszahl  der  Luft  mit  der  Temperatur,  auf  welche  man 
nach  einigen  Versuchen  Faraday's^)  schliessen  muss,  ihre 
Ursache  haben;  andererseits  spricht  dagegen,  dass  die  Ab- 
kühlung und  Erwärmung  nur  in  einer  den  Polflächen  durch 
den  Stab  parallel  gelegten  Ebene,  nicht  darüber  oder  dar^ 
unter,  stattfindet.  Doch  will  ich  mich  vorläufig  jedes  Urtheils 
enthalten  und  mich  mit  der  Feststellung  der  in  vielen  und 
vielfach  variirten  Versuchen  beobachteten  Thatsache  begnügen. 

Phys.  Laborat.  der  Univ.  Würzburg,  Mai  1887. 


III.    Ueber  die  Wirkung  des  Magnetismus  auf 

electrische  JEntladungen  in  verdünnten  Gasen; 

von  Ludwig  Boltzmann  in  Graz.^) 


Eine  plattgedrückte  Geissler'sche  Röhre,  worin  meist 
2 — 5  mm  Gasdruck  herrschte,  wurde  in  ein  homogenes  mag- 
netisches Feld  gebracht;  ihr  Querschnitt  senkrecht  zu  den 
Kraftlinien  war  nahe  ein  Rhombus  mit  den  Diagonalen  von 
6  cm  und  4  cm,  ihre  Dicke  etwa  2  cm.  An  den  Ecken  des 
Rhombus  waren  die  Electroden  angebracht  (bei  einem  Exem- 
plare I  eingeschmolzene  Platindrähte,  welche  sich  noch  im 
Felde  befanden,  beim  anderen  II  engere  angesetzte  Glasröh- 
ren, in  welche  erst  weit  ausserhalb  des  Feldes  Platindrähte 
eingeschmolzen  waren).  Durch  die  beiden  Electroden  an  den 
spitzen  Winkeln  des  Rhombus  (Primärelectroden)  ging  der 


1)  Wiedemann,  GaWanismus.  8.  Aufl.  3.  p.  902. 

2)  Aus  dem  Anzeiger  d.  kais.  Acad.  d.  Wiss.  in  Wien  vom  Verf. 
mitgetheilt. 
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Inductionsstrom  eines  kleinen  Buhmkorff'schen  Indocto- 
riums  von  etwa  1  cm  Schlagweite  (Primärstrom),  wogega 
die  beiden  anderen  Electroden  (Transversalelectroden)  mit 
einem  feindrahtigen  Galvanometer  yerbunden  waren.  Durch 
den  Magnetismus  wird  bekanntlich  die  Lichterscheinnng  in 
der  Geis s  1er 'sehen  Röhre  in  demselben  Sinne  abgelenkt, 
in  welchem  ein  vom  Primärstrome  durchfiossener  Draht  nadi 
der  Amp^re'schen  Regel  abgelenkt  würde;  allein  dies  erlaubt 
bei  symmetrischer  Gestalt  des  Rohres  und  symmetrischer 
Lage  der  Transversalelectroden  gegen  die  VerbindungsUnie 
der  primären  keinen  Schluss,  ob  und  in  welcher  Richtung 
ein  Strom  in  der  die  Transversalelectroden  verbindenden 
Leitung  durch  den  Magnetismus  hervorgerufen  wird. 

Der  Versuch  zeigte  nun,  dass  dort  allemal  ein  Strom 
erzeugt  wurde  ^  und  zwar  war  immer  die  Austrittsstelle  des 
positiven  Stromes  aus  der  Röhre  an  derjenigen  Transversal- 
electrode,  von  welcher  der  Lichtstreifen  hinweggedrängt 
wurde.  Würde  man  also  diese  Wirkung  mit  dem  von  Hall^ 
entdeckten  electromagnetischen  Phänomen  vergleichen,  so 
würde  sich  die  Luft  wie  Wismuth  oder  Gold  verhalten. 

Wurde  das  Rohr  mit  H  oder  COj  von  nahe  gleichem 
Drucke  erfüllt,  so  zeigten  diese  Gase  weder  qualitativ,  noch 
quantitativ  einen  nachweisbaren  Unterschied  im  Vergleiche 
zum  Verhalten  der  Luft.  In  dem  Rohre  I  war  der  Strom 
zwischen  den  Transversalelectroden  im  Mittel  etwa  der  sech- 
zigste, im  Maximo  der  dreissigste  Theil  des  Frimärstromes 
bei  einem  Felde  von  etwa  1800  (cm  g sec);  doch  kann  diese 
Zahl  jedenfalls  nur  zur  Schätzung  der  Grössenordnung  dienen, 
da  die  Zuleitung  zum  Galvanometer  für  Ströme  von  solcher 
Spannung  ganz  unzureichend  isolirt  war,  und  da  wegen  der 
electromotorischen  Kraft,  welche  nach  E  dl  und  an  den  Elec- 
troden auftritt,  die  Stromintensität  nicht  der  electromotori- 
schen Kraft  des  primären  oder  transversalen  Stromes  pro- 
portional  gesetzt  werden  darf.  Beim  Rohre  II*  war  der 
transversale  Strom  viel  kleiner,  wohl  weil  er  ausser  dem 
Rhombus  auch  noch  die  engen  Ansatzröhren  passiren  musste. 


1)  E.  H.  Hall,  PhU.  Mag.  (5)  9.  p.  225.  1880. 
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Bei  diesen  Versuchen  war  das  Inductorium  und  die  das- 
selbe versorgende  Batterie  (2 — 8  Chromsäureelemente)  auf 
Siegellackstangen  isolirt,  sodass  ohne  Einwirkung  des  Mag- 
netismus durch  die  Transyersalelectroden  Electricit&t  in 
grösserer  Menge  weder  ein-  noch  austreten  konnte.  Es  ent- 
spricht diese  Anordnung  vollständig  derjenigen,  welche  Hall 
zur  Beobachtung  des  von  ihm  an  Metallen  entdeckten  Phä- 
nomens gewählt  bat.  Ich  machte  auch  Versuche,  wobei  eine 
der  an  den  spitzen  Winkeln  des  Bhombus  angebrachten 
Electroden  nicht  benutzt  wurde;  der  Primärstrom  trat  dann 
nur  durch  die  andere  derselben  in  die  Röhre  ein  und  theilte 
sich  in  zwei  Theile,  von  denen  der  eine  durch  die  eine,  der 
zweite  durch  die  andere  Transversalelectrode  austrat,  und 
welche  ein  Differentialgalvanometer  entgegengesetzt  durch- 
flössen. Auch  hier  zeigten  sich  alle  Phänomene,  welche 
Righi^)  bei  gleicher  Anordnung  in  Metallen  beobachtet  hat. 
Ausserdem  erzeugte  aber  der  Magnetismus  noch  eine  andere 
Art  transversaler  Ströme.  Es  wurde  nämlich  der  Strom, 
welcher  die  Transversalelectroden  schon  vor  Wirkung  des 
Magnetismus  durchfloss,  an  derjenigen  Electrode,  gegen  welche 
der  Lichtstreifen  hingetrieben  wurde,  verstärkt,  an  der  ande- 
ren geschwächt,  wodurch  im  Galvanometer  ein  Transversal- 
strom entstand,  welcher  an  derjenigen  Transversalelectrode, 
gegen  welche  der  Lichtstreifen  hingetrieben  wurde,  dieselbe 
Richtung,  wie  der  daselbst  tliessende  Primärstrom  hatte  (des- 
sen Richtung  daher  wohl  bei  Umkehrung  des  Feldes,  nicht 
aber,  bei  Umkehrung  des  Primärstromes  wechselte).*)  Dieser 
letztere  Transversalstrom  war  im  Rohre  II  nicht  oder  doch 
nicht  bedeutend  schwächer,  als  im  Rohre  I.  Er  zeigte  sich 
auch  schon  bei  der  gewöhnlichen  (Hall'schen)  Anordnung 
mit  vier  Electroden,  sobald  eine  der  Primärelectroden  zur 
Erde  abgeleitet  oder  mangelhaft  isolirt  war,  da  alsdann  nur 
ein  Theil  des  Hauptstromes  durch  die  zweite  (mangelhaft 
isolirte)  Primärelectrode,  ein  anderer  Theil  aber  durch  die 
beiden    Transversalelectroden    und   die   Galvanometerleitung 


1)  A.  Righi,  Exner's  Rep.  20.  p.  825.  1884. 

2)  y.  Ettingshausen,  Wien.  Ber.  94.  p.  833.  1886. 
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floss,  welcbe  ja  ebenfalls  nor  mangelhaft  Tom  Erdboden 
ifolirt  war:  Dnrch  den  letzteren  Stromesantlieil  mussten  alle 
hei  der  Anordnung  Righi's  aoftreioiden  Phlnomene  aa 
Stande  kommen«  Da  die  bekannte  Thatsache,  dass  die  H^ir- 
Irang  eines  Magnets  den  Durchgang  des  Stromes  durch 
Geissler'scbe  Röhren  erschwert^),  ein  Analogon  zur  Wider- 
standsrermehrung  des  Wismuths  im  magnetischen  Fdde  aa 
bieten  schien,  machte  ich  auch  einen  diesbezüglichen  Versach. 
Der  Primirstrom  dorchfloss  nebeneinander  das  Rohr  II  and 
ein  anderes  Geissler'sches  Rohr;  ohne  Wirkung  des  Mag- 
netismus theilte  er  sich  in  beide  fast  gleichm&ssig,  durch 
die  Wirkung  des  Magnetfeldes  wurde  dagegen  die  Stromrer- 
zweigung  derartig  abgeändert,  wie  es  unter  Annahme  der 
gewöhnlichen  Stromverzweignngsgesetze  durch  eine  Verzdin- 
fachung  des  Widerstandes  im  Rohre  II  der  Fall  gewesen  w&re. 


IV.    Beoha4^htungeit  Über  die  electrisehe  Leitfinffs- 

fähiffkeit  der  MetaUe  mit  HiUfe  der  InductiofM- 

wage;   von  A.  Ober  beck  wttd  J.  Bergmann. 

(HiersB  Taf.  TI  Pig.  6.) 


Als  im  Jahre  1879  Hugh  es ^j  einen  Differentialinductor 
unter  der  Bezeichung  Inductions  wage  mit  dem  Telephon 
yerband  und  mit  Hülfe  dieser  Anordnung  eine  Reihe  inter- 
essanter und  überraschender  Versuche  anstellte,  durch  welche 
die  Inductionswage  in  den  weitesten  Kreisen  bekannt  wurde, 
durfte  man  wohl  hoffen,  dass  die  Inductionswage  bei  wissen- 
schaftlichen Untersuchungen  Verwendung  finden,  insbesondere 
neue  Aufschlüsse  über  die  Leitungsfähigkeit  der  Körper  für 
Electricität  geben  würde. 

Diese  Hoffnung  hat  sich  bis  jetzt  nicht  erfüllt 

Die  Zahlen werthe,   welche  Hughes  selbst*)   unter  der 

1)  G.  Wiedemann,  Electricität.  (l)  4.  p.  562. 

2)  Hughes,  Phil.  Mag.  (5)  8.  p.50.  1S79. 
S)  Hughes,  1.  c.  p.  54. 
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Bezeichnung  »^Störungswerth  (disturbing  value)'^  für  eine 
Reihe  yerschiedener  Metalle  angibt,  haben  keine  allgemeinere 
Bedeutung;  jedenfalls  können  sie  nicht  als  Maass  für  die 
Leitungsf&higkeit  der  betreffenden  Metalle  angesehen  werden. 
Auch  bei  einer  weiteren  Untersuchung  nach  der  Hughes'- 
8chen  Methode  über  die  Leitungsf&higkeit  einiger  Legirungen 
▼on  Chandler  Roberts^)  ist  der  Beweis  nicht  geliefert, 
dass  die  als  „Ablesungen  an  der  Inductionswage^'  be- 
zeichneten Zahlen  wirklich  der  relativen  Leitungsiähigkeit 
proportional  sind. 

Da  andererseits  der  Grundgedanke  der  Hugh  es 'sehen 
Methode  recht  sinnreich  ist,  so  schien  es  lohnend,  dieselbe 
näher  zu  untersuchen  und  so  zu  verändern,  dass  mit  ihrer 
Hülfe  exacte  Messungen  angestellt  werden  können.  Als 
solche  haben  wir  zunächst  Bestimmungen  der  Leitungsfähig- 
keit von  Metallen  ausgeführt. 

Obgleich  über  die  Leitungsfähigkeit  derselben  zahlreiche 
und  sorgfältige  Untersuchungen  *)  vorliegen,  so  ist  die  Ueber- 
einstimmung  der  gefundenen  Zahlenwerthe,  selbst  für  chemisch 
reine  Metalle,  keineswegs  eine  derartige,  wie  sie  nach  der 
Genauigkeit  der  Untersuchungsmethoden  erwartet  werden 
könnte.  Dies  liegt  hauptsächlich  an  dem  grossen  Einfluss, 
welchen  die  Molecularstructur  auf  die  Leitungsfähigkeit  aus- 
übt. Wie  bedeutend  derselbe  unter  Umständen  sein  kann, 
geht  aus  Messungen  Ton  G.  Kirchhoff  und  G.  Hanse- 
mann*) hervor.  Dieselben  fanden  bei  Metallstäben,  welche 
aus  einem  und  demselben  Würfel  geschnitten  waren,  erheb- 
liche Unterschiede  der  Leitungsfähigkeit,  welche  bei  Kupfer 
bis  zu  25  Proc.  gingen. 

Man  könnte  hiernach  zweifeln,  ob  man  überhaupt  einen 
allgemein  gültigen  Werth  der  Leitungsfähigkeit  für  ein  be- 
stimmtes Metall  angeben  kann,  oder  ob  dieselbe  innerhalb 


1)  Chandler  Roberts,  Phil.  Mag.  (5)  8.  p.  57.  1879. 

2)  Vgl.  die  Zusammenstellung  der  ganzen  Literatur  bei  6.  Wiede- 
mann, Die  Lehre  von  der  Electricität  1«  p.  502.  1882;  besonders  auch 
die  Bemerkungen  aber  die  Inductionswage  p.  467  u.  512. 

3)  G.  Kirchhoff  u.  6.  Hansemann,  Wied.  Ann.  13.  p.  414.  1881. 
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weiter  Grenzen  je  nach  der  Art  der  Herstellung  der  unter- 
sachten  Metallmassen  verschieden  ist. 

Hierüber  wird  man  am  besten  Aufschlnss  erhalten,  wenn 
man  die  Metalle  nicht,  wie  bisher  meist  geschehen,  als  Drfthte 
oder  Stäbe,  sondern  in  anderen,  möglichst  Terschiedenen  For- 
men untersucht  Die  Ton  uns  benutzte  Methode  gestattet, 
die  Metalle  als  körperliche  Leiter  am  Yortheilhaftesten  als 
dünne  Platten  zu  verwenden.  Diese  Methode  hat  indess  noch 
einen  weiteren  Vortheil.  Da  in  der  Metallplatte  Ströme 
inducirt  werden,  deren  Femewirkung  gemessen  wird,  so  sind 
die  üebelstände,  welche  leicht  mangelhafte  Contacte  bei  Ein- 
leitung von  electrischen  Strömen  in  den  zu  untersuchenden 
Körper  mit  sich  bringen,  von  vornherein  ausgeschlossen. 

Vorversuche  über  den  von  uns  behandelten  Gegenstand 
hat  der  eine  von  uns^)  bereits  vor  zwei  Jahren  angestellt 
und  veröffentlicht.  In  der  angeführten  Abhandlung  wurden 
die  beiden  von  Hughes  vorgeschlagenen  Methoden,  Mes- 
sungen mit  der  Inductionswage  anzustellen,  eingehend  ge- 
prüft, aber  für  exacte  Versuche,  besonders  für  die  Bestim- 
mung der  Leitungsfahigkeit  wenig  geeignet  befunden.  Schon 
damals  wurde,  neben  dem  Telephon,  als  Messinstrument  fbr 
die  Wechselströme  ein  empfindliches  Electrodynamometer 
benutzt.  Es  zeigte  sich,  dass  man  bei  geeigneter  Anordnung 
durch  Einschaltung  massig  grosser  Metallmassen  in  den  Diffe- 
rentialinductor,  sehr  bedeutende  Ausschläge  erhalten  konnte. 

Auch  jetzt  haben  wir  das  Electrodynamometer  dem 
Telephon  vorgezogen,  da  die  zweifellos  grössere  Empfindlich- 
keit des  letzteren  hinreichend  dadurch  aufgewogen  wird,  dass 
man  bei  dem  Electrodynamometer  Wirkungen  von  mess- 
barer  Grösse  auch  dann  erhält,  wenn  die  Inductionsströme 
nicht  vollständig  aufgehoben  sind. 

Allerdings  ist  bei  Benutzung  des  Electrodynamometers 
grosse  Vorsicht  in  der  Deutung  der  erhaltenen  Ausschläge 
geboten.  Bei  der  von  uns  benutzten  Methode,  die  Leitungs- 
fähigkeit zu  bestimmen,  welche  sich  möglichst  an  das  beim 
Wägen  gebräuchliche  Verfahren  anschloss,  spielten  die  Aus- 

1)  J.  Bergmann,  Untersochongen  fiber  die  Hnghes'sehe  Indne- 
tionswage.    InaugaraldiBsertation.    HaUe  a.  S.  18S5. 
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schlage  des  Electrodyuamometers  dieselbe  Bolle  wie  die  Ab« 
lenkungen  des  Zeigers  einer  Wage. 

2.  Auf  Grund  aller  von  uns  angestellten  Yorversache 
sind  wir  schliesslich  bei  der  folgenden  Versuchsanordnung 
stehen  geblieben  (vgl.  Fig.  6). 

Der  Strom  einer  Kette  K  von  4  bis  6  Bunsen 'sehen 
Elementen  geht  durch  die  Drahtrollen  A,  B  und  C  und  durch 
einen  selbstthätigen  Stromunterbrecher  U.  Als  solchen  haben 
wir  den  von  J.  Bernstein  angegebenen  „acustischen 
Stromunterbrecher^^^)  benutzt.  Bei  demselben  wird  die 
Stromunterbrechung  durch  eine  Stahllamelle  mit  einer  Spitze, 
welche  in  Quecksilber  taucht,  bewirkt.  Der  Funke  an  der  Unter- 
brechungsstelle wird  fast  vollständig  durch  eine  Zweigleitung 
beseitigt,  welche  gewöhnlich  einen  Widerstand  von  40  S.-E. 
hatte.  Bei  rechtzeitiger  Erneuerung  des  Quecksilbers  arbei- 
tete der  Unterbrecher  stets  gleichmässig  und  sicher. 

Der  Rolle  A  steht  eine  Rolle  A\  der  Rolle  B  eine  Rolle 
B  gegenüber.  Diese  beiden  Rollenpaare  bilden  den  Diffe- 
rentialinductor  oder  die  sog.  Inductions  wage.  Die  Rollen  A 
und  B  haben  gleiche  Form  und  Windungszahl  (514  Win- 
dungen von  dickerem  Draht).  Die  einander  möglichst  glei- 
chen Rollen  Ä  und  B  bestehen  jede  etwa  aus  4000  Win- 
dungen dünneren  Drahtes.  Die  äusser-en  Durchmesser  aller 
vier  Rollen  betragen.  85  mm,  die  Entfernung  der  beiden  Paare 
25  mm. 

Bei  jeder  Oeffnung  oder  Schliessung  des  primären  Stro- 
mes werden  in  A  und  B'  Inductionsströme  erregt.  Sind  diese 
Rollen  so  miteinander  verbunden,  dass  die  Inductionsströme 
entgegengesetzte  Richtung  haben,  so  können  sich  dieselben 
bei  gleicher  Entfernung  der  beiden  Rollenpaare  vollständig 
aufheben.  Man  kann  die  Stromlosigkeit  des  secundären 
Kreises  entweder  durch  ein  eingeschaltetes  Telephon  oder 
durch  ein  Electrodynamometer  constatiren.  Da  letzteres 
bekanntlich  gegen  schwache  Ströme  sehr  unempfindlich  wird. 


1)  J.  Bernstein,  Untersuchungen  über   den   Erregungs Vorgang  im 
Nerven-  und  Muskelsystem.    Heidelberg  1871. 
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wenn  man  dieselben  dnrch  die  festen  nnd  die  beweglidie 
Rolle  gehen  lässt,  so  haben  wir  in  den  ^ecnndären  Kreis 
AR  nur  die  bewegliche  Bolle  R  eingeschaltet.  Dnrch  die 
festen  Rollen  F  and  F'  gehen  dagegen  kräftige  Wechsd- 
strdme,  welche  in  einem  besonderen  Indactorinm  erregt  wer- 
den« Dasselbe  besteht  aas  einer  primären  Bolle  C,  welche 
anf  einen  36  cm  langen  Pappcylinder  aafgewickelt  ist,  nnd 
einer  darüber  liegenden,  secandären  Bolle  C. 

Da  Ton  der  Stärke  dieser  Ströme  die  Empfindlichkeit 
der  ganzen  Anordnang  wesentlich  abhängt,  so  besitzt  das 
Indactorinm  einen  kräftigen  Eisenkern,  bestehend  ans  einem 
Eisencylinder  von  3  cm  Darchmesser  und  einer  grösseren 
Zahl  von  dünneren  Stäben  und  Drähten.  Die  Ablenkung 
der  beweglichen  Bolle  hängt  hiernach  von  der  Wirknng  der 
starken  Ströme  von  (7  auf  die  schwachen  Ströme  des  Kreises 
A—B  ab. 

Das  Bollenpaar  Aj  A  steht  auf  einem  Holzschlitten  und 
bleibt  während  aller  Versuche  in  unTeränderter  Entfernung. 
Von  dem  anderen  Paar  ist  die  Bolle  B  ebenfalls  auf  einem 
Holzgestell  befestigt ,  während  If  durch  eine  Schraube  auf 
demselben  in  der  Richtung  der  gemeinsamen  Axe  yerschoben 
werden  kann. 

Durch  Verstellen  dieser  Rolle  wird  bei  Beginn  jeder 
Versuchsreihe  bewirkt,  dass  das  Electrodynamometer  keinen 
Ausschlag  gibt,  wenn  der  Unterbrecher  in  Thätigkeit  gesetzt 
wird.  Selbstverständlich  ist  zuvor  die  Stellung  der  beweg- 
lichen Bolle  regulirt  worden,  sodass  dieselbe  keine  Ablenkung 
zeigt,  auch  wenn  ihre  Enden  direct  miteinander  verbunden 
sind.  Die  zu  derselben  führende  Leitung  ist  ausserdem  mit 
einem  Commutator  ( W)  versehen.  Es  darf  dann  bei  Schliessung 
desselben  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  kein  Ausschlag 
erfolgen,  wenn  die  Compensation  der  Inductionsströme  voll- 
ständig ist. 

Wird  nach  Herstellung  dieses  Zustandes  in  den  Zwischen- 
raum der  Bollen  A  und  A  ein  leitender  Körper,  etwa  eine 
Metallplatte  gebracht,  so  werden  durch  die  ab-  und  zunehmen- 
den Ströme  in  A  in  derselben  Inductionsströme  erregt,  welche 
ihrerseits  Ströme  in  A  hervorbringen.    Ein   in   den  secun- 


Digitized  by 


Googk 


Induetionswage. 


797 


dären  Kreis  eingeschaltetes  Telephon  beginnt  zu  tönen.   Das 
Electrodynamoxneter  zeigt  einen  Ausschlag. 

3.  Die  Grösse  desselben  hängt  von  yerschiedenen  Um- 
ständen ab.  Eine  Erörterung  derselben  hat  der  eine  von 
uns^)  in  der  folgenden  Abhandlung  gegeben.  Indem  wir 
an  dieser  Stelle  auf  dieselbe  verweisen,  wollen  wir  hier  nur 
einige  Versuchsreihen  mittheilen. 

a)  Zwischen  die  Rollen  A  —  Ä  wird  eine  flache  Spirale 
von  112  Windungen  dicken  Kupferdrahts  gebracht.  Die 
Enden  derselben  fahren  zu  einem  Widerstandskasten.  Die 
an  dem  Electrodynamometer  beobachteten  Ausschläge  hängen 
dann  von  dem  Widerstände  dieses  Kreises  und  von  der  An- 
zahl der  Unterbrechungen  oder  von  der  Schwingungszahl  ab. 

Die  folgende  Tabelle  1  enthält  eine  Versuchsreihe  nach 
dieser  Anordnung.    In  derselben  bedeuten: 

tr  die  Widerstände  des  besprochenen  Stromkreises  in  S.-E. 

/  die  Länge  der  stromunterbrechenden  Lamelle,  wobei  die 
Schwingungszahl  dem  Quadrate  derselben  umgekehrt  propor- 
tional ist. 

Die  Zahlen  jeder  Verticalreihe  geben  die  doppelten  Ab- 
lenkungen der  beweglichen  Bolle  in  Scalentheilen  f&r  die  der 
Lamellenlänge  entsprechende  Schwingungszahl: 


Tabelle  1. 


426 


689 


742 


va 

Z  =  70  mm 

ZsSOmm 

Z  =  90  mm 

l  =  100  mm 

40 

1'    49 

49 

43 

40 

20 

.1    95 

92 

82 

79 

10 

,!    179 

175 

157 

149 

5 

314 

314 

290 

272 

4 

,i    367 

370 

343 

824 

3 

1    438 

446 

428 

399 

2 

■    517 

569 

557 

523 

722 


Aus  dieser  Tabelle  ergibt  sich  Folgendes:  Die  Ablen- 
kungen wachsen  mit  abnehmendem  Widerstand,  sind  dem- 


1)  A.  Oberbeck,  Wied.  Ann.  81.  p.  812.  1887. 
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l/ii^si^  Eenlt^te  erklären  sich  ToUstindig  mis   der  «o- 
jpferifrr.'ieren  tLeoretlv.Len  Er^rterane  des  Vorgangs. 

b,   ZvucLen   die   Bolleii   ^— ^   werden   nachenunder 

kreiuf'/rKTiige  Platten  Ton  Zinkblech,  äämmtlich  ron  T  cm 
I>arcbioe%^r  und  0.^  mm  Dicke.  gt:bracKt.  Ihre  Anrahl  ist 
dur/;b  «  bezeichnet: 


T 

abelle 

2. 

n 

/  =  TO  iDm 

/ 

=  Kimm 

/ 

=  90  mm 

/  —  liX>  mm 

1 

14S 

133 

132 

104 

2 

251 

227 

239 

192 

3 

3J0 

300 

327 

265 

4 

361 

355 

395 

32S 

5 

18S 

392 

450 

380 

6 

3»*0 

422 

495 

422 

7 

865 

436 

530 

460 

Der  Verlauf  dieser  Reihe  ist  ein  sehr  ähnlicher,  wie  bei 
der  Spirale  mit  verändertem  Widerstand.  Abgesehen  von  der  l 
ernten  lleihei  die  auch  hier  ein  Maximum  zeigt,  nehmen  die  i 
Ablenkungen  mit  der  Anzahl  der  eingeschalteten  Platten  — 
alHo  mit  dem  Gesammtwerth  der  in  denselben  inducirteo 
Htrömo  —  zu.  Doch  ist  die  Zunahme  bei  jeder  neu  hinxu- 
tretenden  Platte  eine  geringere. 

v)  In  derselben  Weise  wurden  anstatt  der  Zinkplatten 
Kupforplatten  von  gleichem  Radius  und  von  0,6  mm  Dicke 
zwincbun  A  und  Ä  eingesetzt: 
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/  =3  70  mm  !  ^  =  80  mm 


I  =  90  mm  T=  100  mm 


+  291 

+384 
+  838 
+  215 
+  58 
-119 
-300 
-498 


+  277 
+419 
+478 
+  451 
+  375 
+  271 
+  151 
+  22 


+279 
+  445 
+  539 
+  557 
+  551 
+  523 
+451 
+870 


+  214 
+  347 
+  421 
+  453 
+  460 
+443 
+  413 
+  367 


In  der  letzten  Tabelle  zeigen  alle  Reiben  ein  ausge- 
sprochenes Maximum,  und  zwar  für  eine  um  so  kleinere 
Plattenzahl,  je  grösser  die  Schwingungszahl  ist.  Bei  der 
ersten  Reihe  sinkt  dann  der  Ausschlag  auf  Null  und  steigt 
später  mit  negativem  Zeichen  schnell  an.  Bei  der  zweiten 
Reihe  wird  der  NuUwerth  nahezu  erreicht. 

Als  gemeinsame  Resultate  aller  drei  Versuchsreihen 
können  wir  folgende  Sätze  aufstellen: 

1.  Die  Ablenkungen  der  beweglichen  Rolle  nehmen  mit 
dem  Gesammtwerth  der  in  den  eingeschalteten  Leitern  indu- 
cirten  Ströme  zu,  aber  langsamer  als  letztere.  Für  einen 
bestimmten  Werth  der  Gesammtwirkung  erreichen  die  Aus- 
schläge ein  Maximum,  nehmen  dann  ab  bis  Null  und  wachsen 
mit  entgegengesetztem  Zeichen.  Die  Gesammtwirkung  der 
inducirten  Ströme  kann  durch  Verkleinerung  des  Wider- 
standes der  Strombahn,  durch  Vermehrung  der  Anzahl  der 
Strombahnen  (Plattenzahl)  oder  durch  Vergrösserung  der 
LeitungsflLhigkeit  derselben  erhöht  werden. 

2.  Die  Ablenkungen  sind  femer  Functionen  der  Schwin- 
gungszahl, in  der  Weise,  dass  das  erste  Ansteigen,  das  Maxi- 
mum, der  Zeichen  Wechsel  um  so  früher  eintritt,  je  grösser 
die  Schwinguugszahl  ist. 

Diese  Sätze  erklären  sich  durch  die  eigenthümliche  Ab- 
hängigkeit der  Ausschläge  des  Electrodynamometers  bei  der 
Wechselwirkung  electrischer  Schwingungen  von  zwei  Gliedern 
mit  entgegengesetztem  Vorzeichen.   Bei  schwacher  Wirkung 
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überwiegt  das  erste,  bei  stärkerer,  nach  einem  Durchgang 
durch  Null,  das  zweite. 

Eins  ist  jedenfalls  aus  der  Vergleichung  der  beiden 
letzten  Tabellen  zu  entnehmen.  Aus  den  beobachteten  Ab- 
lenkungen allein  ist  kein  sicherer  Schlnss  auf  die  Leitnngs- 
fähigkeit,  hier  z.  B.  auf  das  V^rhäitniss  der  Leitungsfähig- 
keiten von  Zink  und  Kupfer  zu  ziehen. 

Wir  gingen  daher  bald  dazu  über,  die  durch  Einschal- 
tungen zwischen  A^Ä  heryorgebrachten  Ablenkungen  durch 
Einführung  leitender  Massen  zwischen  B  —  E  zji  compen- 
siren,  mit  anderen  Worten,  eine  Nullmethode  anzuwenden. 
Eine  solche  hat  ausserdem  noch  den  Vorzug,  alle  Kesnltate 
von  den  Veränderungen  in  der  Kette  oder  in  der  Thätigkeit 
des  Unterbrechers  frei  zu  machen.  Die  Zurückführung  der 
Ablenkungen  auf  Null  oder  auf  einen  kleinen  Werth  ist  bei 
dem  Electrodynamometer  sehr  leicht,  da  die  Wirkungen  der 
InductionsstrOme  sich  übereinander  lagern,  d.  h.  einfach  ad- 
diren  oder  subtrahiren. 

So  kann  man  z.  6.  die  Wirkung  einer  oder  mehrerer 
Metallplatten  zwischen  A—A'  durch  die  Knpferspirale  mit 
passendem  Widerstand  zwischen  B  —  B  compensiren,  oder 
auch  eine  Kupferplatte  durch  eine  Zinkplatte  und  die  daneben 
gestellte  Spirale  u.  s.  w. 

Es  entsteht  aber  dann  die  Frage,  welche  Bedeutung  die 
zur  Compensation  eingeschalteten  Leiter  in  Bezug  auf  den 
untersuchten  Leiter  haben,  wie  man  aus  ersteren  einen 
Schluss  auf  die  Leitungsfähigkeit  des  letzteren  ziehen  kann. 

4.  Die  folgenden  Erwägungen  führten  uns  auf  eine  ein- 
fache und  zweckentsprechende  Form  der  Compensation. 

Eine  zwischen  A-^Ä  eingeschaltete  kreisförmige  Metall- 
platte, deren  Mittelpunkt  in  der  gemeinsamen  Axe  der  beiden 
Rollen  liegt,  bewirkt  unter  den  zuvor  beschriebenen  Um- 
ständen eine  Ablenkung,  deren  Grösse  vom  Radius,  von 
der  Dicke  und  von  der  Leitungsfähigkeit  der  Platte 
abhängt  Bei  geringer  Dicke  ist  die  Wirkung  jedenfalls  dem 
Product  aus  Dicke  und  Leitungsfähigkeit  proportional. 

Will  man  dieselbe  durch  eine  zwischen  B—B  eingeschal- 
tete Platte  von  gleichem  Radius  compensiren,  so  muss  für 
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letztere  jenes  Product  denselben  Werth  haben;  doch  brauchen 
die  beiden  Factoren  nicht  einzeln  dieselben  zu  sein. 

Ist  die  Dicke  der  eingeschalteten  Platte  grösser,  oder 
führt  man  mehrere  Platten  hintereinander  in  den  Differential- 
inductor  ein,  80  ist  zwar  die  Wirkung  auf  das  Electrodynamo- 
meter  nicht  mehr  jenem  Product  proportional;  doch  ist  es 
noch  eine  Function  desselben,  deren  Verlauf  einigermassen 
aus  den  Zahlenreihen  der  Tabellen  2  und  3  zu  erkennen  ist. 
Die  CSompensation  wird  daher  auch  dann  noch  erfolgen,  wenn 
auf  der  anderen  Seite  eine  Platte  eingeführt  wird,  bei  welcher 
das  Product:  Dicke  {S)  mal  Leitungsf&higkeit  {k)  dem  ersten 
gleichkommt  Es  ist  nicht  einmal  nöthig,  die  Compensation 
durch  eine  Platte  zu  bewirken;  man  kann  so  yiel  Platten 
hintereinander  stellen,  bis  die  Compensation  erfolgt  ist.  Die 
Summe  aller  Einzelproducte:  S.X  ttiv  jede  Platte  ist  dann 
ein  Maass  für  dieselbe  Grösse  bei  der  untersuchten  Platte. 

Obgleich  man  von  vornherein  übersehen  kann,  dass  diese 
Betrachtung  bis  zu  hohen  Werthen  jenes  Productes  zutreffen 
wird,  so  haben  wir  doch  nicht  versäumt,  dieselbe  experimen- 
tell zu  prüfen. 

Hierzu  bieten  sich  zwei  verschiedene  Wege: 

a)  Man  compensirt  mehrere  Metallplatten  zunächst  ein- 
zeln, dann  zu  zweien  oder  zu  mehreren  dicht  hintereinander 
gestellt.  Dann  muss  der  Compensationswerth  sämmtlicher 
Platten  der  Summe  der  Einzelwerthe  gleich  sein. 

b)  Man  vergleicht  mehrere  Platten  aus  demselben  Ma- 
terial, aber  von  verschiedener  Dicke.  Die  Compensations- 
werthe  müssen  den  Dicken  proportional  sein. 

Wir  haben  nach  beiden  Methoden  zahlreiche  Versuche, 
welche  wir  zusammen  mit  unseren  übrigen  Versuchen  mit- 
theilen werden,  angestellt  und  unsere  Annahme  durchaus 
bestätigt  gefunden. 

Hiernach  ergab  sich  für  uns  ein  Compensationsverfahren, 
welches  mit  der  Wägung  eines  Körpers  so  grosse  Aehnlich- 
keit  hat,  dass  die  Bezeichnung  Inductionswage  für  unsere 
Methode  wohl  noch  besser  passt,  wie  für  die  ursprünglichen 
Versuche  von  Hughes. 

Wir  stellten  zunächst  eine  Anzahl  Metallplatten  her, 

Ann.  d.  Php.  n.  Chem.  M.  F.   XXXI.  51 
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weldie  die  Rolle  eines  Gewichtss&tcee  spielen  sollten.  Die- 
selben waren  sämmtlich  kreisförmig  ond  hatten  alle  gleiche 
Dorchmesser  Ton  7  cm;  —  dieselben  Dnrchmessery  wie  die 
nntersachten  Platten.  Als  kleinste  Gewichte  wählten  wir 
Staaniolblätter.  Von  denselben  wurden  je  10,  20,  30,  40  ond 
50  zusammengelegt  und  in  Hüllen  Yon  dünnem  Schreibpi^ner 
gebracht  Als  grössere  Grewidite  dienten  mehrere  Platten 
Yon  käuflichem  Zinkblech.  Doch  konnten  wir  überhaupt  jede 
Yon  uns  näher  untersuchte  Metallplatte  auch  als  Gegenge- 
wicht benutzen. 

Wir  durften  selbstTorständlich  nicht  annehmen,  dass  die 
benutzten  Stanniolblätter  sämmÜich  gleich  dick  und  Ton  glei- 
cher Beschaffenheit  waren,  d.  L  dass  die  einzelnen  Stanniol- 
platten genau  den  Werth  hatten,  welcher  der  Blätterzahi 
entsprach.  Dieselben  wurden  daher  zunächst  miteinander 
▼erglichen.  Hierbei  yerfuhren  wir,  ähnlich  wie  bei  der  Prü- 
fung eines  Gewiditssatzes,  in  der  folgenden  Weise. 

Zunächst  wurde  die  Platte  (10)  zwischen  A^A'  und 
dann  zwischen  B  -B'  eingeschaltet  und  die  Ausschläge  am 
Electrodynamometer  notirt. 

Hierauf  wurde  die  Platte  (20)  auf  der  einen  Seite,  (10) 
auf  der  anderen  Seite  eingeführt  und  wiederum  die  Aus- 
schläge beobachtet.  Dann  wurden  (10)  und  (20)  hinterein- 
ander eingeschaltet.  Durch  eine  einfache  Interpolationsrech- 
nung erhält  man  den  Werth  der  zweiten  Platte  im  Vergleich 
zur  ersten.  Der  ersten  Platte  haben  wir  willkürlich  den 
Werth  10  gegeben  und  auf  denselben  alle  übrigen  bezogen. 
Wir  bezeichnen  die  Anzahl  Stanniolblätter,  welche  genau  die 
InductioDswirkung  einer  eingeschalteten  Platte  compensirt 
als  den  Inductions  werth  derselben,  wobei  der  Durch- 
schnittswerth  eines  der  10  Blätter  der  ersten  Platte  als  Ein- 
heit  dient. 

In  diesem  Sinne  hatten  die  einzelnen  Stanniolblätter- 
combinationen  die  folgenden  Inductionswertfae: 

(10)  (20)  (30)  (40)  (50) 

10  19,7  29,0  40,8  50,4. 

Vier  hauptsächlich  als  grössere  Gegengewichte  benutzte 
Zinkplatten  hatten  die  Werthe: 
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Zj       Z^  Zg       Z^ 

124,4       126,6       122,8       123,5. 

Die  Untersuchung  einer  Metallplatte  wird  hiernach  in 
der  folgenden  Weise  ausgeführt. 

Dieselbe  wird  zwischen  die  Bollen  A--  A'  gebracht; 
zwischen  B  -^  B'  werden  so  viel  Gewichtsplatten  eingeführt, 
dase  die  entstandene  Ablenkung  des  Electrodynamometers 
nahezu  auf  Null  zurückgeht.  Dann  wird  noch  ein  weiteres 
Gewicht  hinzugesetzt,  sodass  ein  Ausschlag  nach  der  anderen 
Seite  erfolgt.  Hierauf  werden  Platte  und  Gewichte  vertauscht 
und  dieselben  Beobachtungen  wiederholt  Dies  war  noth- 
wendig,  weil  im  Laufe  einer  Versuchsreihe  manchmal  kleine 
Störungen  der  zuerst  sorgfältigst  hergestellten  Compensation 
erfolgten.  Die  hiervon  herrührenden  Fehler  werden  durch 
die  abwechselnde  Beobachtung  auf  der  einen  und  anderen 
Seite  (wie  bei  der  doppelten  Wägung)  eliminirt.  Den  Induc- 
tionswerth  der  Platte  erhält  man  dann  aus  der  Summe  der 
Gegengewichte  und  dem  durch  Interpolation  aus  den  Aus- 
schlägen nach  der  einen  und  anderen  Seite  gefundenen  Zwi- 
schenwerth. 

Wird  der  erhaltene  Inductionswerth  durch  die  Dicke 
dividirt,  so  gibt  diese  Zahl  ein  relatives  Maass  für  die  Lei- 
tungsfähigkeit der  Platte. 

Die  erhaltenen  Zahlen  sind  noch  auf  ein  allgemein  ver- 
gleichbares Maass  zurückzuführen.  Hierzu  wählten  wir  die 
Leitungsfähigkeit  des  Quecksilbers.  Es  kam  also  darauf  an, 
Quecksilber  in  Form  dünner,  kreisförmiger  Cylinder  der 
Inductionswirkung  in  gleicher  Weise,  wie  Metallplatten  aus- 
zusetzen. Nachdem  wir  dasselbe  anfänglich  in  Hohlcy linder 
von  Holz,  welche  auf  beiden  Seiten  durch  Glasplatten  ver- 
schlossen waren,  eingefüllt  hatten,  gingen  wir  später  dazu 
über,  die  Gefässe  ausschliesslich  aus  Glas  herzustellen. 

Zu  dem  Zwecke  liessen  wir  aus  Spiegelglasplatten  von 
passender  Dicke  kreisförmige  Stücke  von  70  mm  Durchmesser 
ausschneiden.  Auf  diese  Platten  wurden  zu  beiden  Seiten 
dünnere  Spiegelglasplatten  mit  Canadabalsam  festgekittet. 
Ein  schmaler  Einschnitt  der  mittleren  Platte  bis  zum  Bande 
diente  als  Oeffnung  zum  Eingiessen  von  Quecksilber. 

51* 
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Die  anf  diese  Weise  hergesiellteii,  kreisförmigen  Qaeek- 
silberplatteii  wurden  in  gleicher  Weise,  wie  die  übrigen  Me- 
tallplatten in  die  Indactionswage  eingef&hrt 

Bei  der  Herstellung  der  Metallplatten,  über  welche  weite 
unten  noch  berichtet  werden  wird,  war  es  nicht  immer  ge- 
glückt, denselben  ganz  genau  Durchmesser  von  70  mm  n 
geben,  wenn  auch  die  Abweichungen  höchstens  einige  Zehntel 
eines  Millimeters  betrugen.  Es  kam  uns  deshalb  darmnf  an, 
die  gefundenen  Inductionswerthe  der  Platten  so  zu  corrigireo, 
'dass  sie  einem  Durchmesser  von  70  mm  entsprachen. 

Zu  dem  Zwecke  wurden  einige  Versuche  mit  Plattet 
desselben  Materials  angestellt,  deren  Durchmesser  tbeib 
grösser,  theils  kleiner  als  70  mm  waren.  Dieselben  wurden 
iu  der  früher  beschriebenen  Weise  in  den  Differentialinductor 
gebracht  und  ihre  Inductionswerthe  festgestellt  Es  wurde 
eine  Reihe  mit  Blei-,  eine  zweite  mit  Zinkplatten  angestellt 
Die  Besultate  dieser  Versuche  sind  in  Tab.  4  enthalten,  in 
welcher  D  die  Plattendnrchmesser,  J  die  Inductionswerthe 
fär  1  mm  Plattendicke  —  also  die  beobachteten  Zahlen,  diri- 
dirt  durch  die  Dicken  in  Millimetern  —  bedeuten. 

Tabelle  4. 
D     '     J      '     JjD*     '     D     '      J      \      JID* 


I. 

Bleiplatten. 

■    ■ 
II. 

Zinkplatlen. 

65,4 

88,7         0,00909 

64,7 

127,1     I    0,03036 

71,0 

47,9         0,00949 

69,9 

156,0     ;     0,03198 

76,7 

58,6         0,00996 

76,8 

202,0     1     0,03424 

Die  Zahlen  der  letzten  Columne  zeigen,  dass  die  Induc- 
tionswerthe etwas  schneller  wachsen,  als  die  Quadrate  der 
Durchmesser.  Wir  haben  den  Zusammenhang  zwischen  bei- 
den Grössen  durch  die  Formel: 

ausgedrückt  und  bei  beiden  Metallen  nahezu  dieselben  Werthe 
für  B  gefunden.  Hiemach  konnten  wir  eine  Tabelle  berech- 
nen, mit  deren  Hülfe  leicht  die  erwähnten  Correctionen  ange- 
bracht  werden  konnten.  Es  mag  erwähnt  werden,  dass  eine 
Abweichung  des  Durchmessers  von  0,8  mm  eine  Correction 
von  1  Proc.  bedingte. 
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Es  erübrigt  noch^  einen  Punkt  etwas  näher  zu  bespre- 
chen. Bekanntlich  nimmt  die  Leitungsfähigkeit  der  Metalle 
mit  steigender  Temperatur  ab;  doch  ist  diese  Abnahme  für 
alle  Metalle  —  mit  Ausnahme  des  Quecksilbers  —  fast  genau 
dieselbe. 

Da  unsere  Bestimmungen  der  Leitungsfähigkeit  in  der 
Weise  ausgeführt  wurden,  dass  die  Inductionswirkung  der  zu 
untersuchenden  Metalle  durch  die  entsprechende  Wirkung 
anderer  Metalle  (Zinn  und  Zink)  compensirt  wurde,  so  musste 
eine  Aenderung  der  Temperatur  hierauf  ohne  £influss  sein. 
Auch  konnten  wir  eine  Aenderung  der  Inductionswerthe 
nicht  constatiren,  wenn  wir  die  Versuche  bei  anderer  Tem- 
peratur wiederholten.  Die  erhaltenen  Inductionswerthe  kom- 
men daher  den  betreffenden  Metallen  auch  für  die  Tempe- 
ratur von  0^  zu. 

Anders  verhält  es  sich  mit  den  Inductionswerthen  der 
Quecksilberplatten.  Alle  Untersuchungen  über  die  Abhängig- 
keit des  Leitungsvermögens  des  Quecksilbers  mit  der  Tem- 
peratur geben  nahezu  übereinstimmend  die  Formel^): 

A  =  ;  Jl  -  0,001  0, 
während  der  entsprechende  Coefficient  für  andere  Metalle  bei 
kleinen  Temperaturdifferenzen  ungefähr  0^0036  beträgt.  Man 
übersieht,  dass  der,  einer  Quecksilbermenge  entsprechende 
Inductionswerth  bei  0^  kleiner  ist,  als  bei  t^j  und  dass  man 
letzteren  erhält,  wenn  man  den  bei  t^  beobachteten  Werth 
mit  dem  Factor: 

1  -0,0036^ 
1  -  0,001  t 

multiplicirt.  Die  Versuche  mit  Quecksilber  waren  von  uns 
bei  einer  Temperatur  von  17^  angestellt  worden,  für  welche 
der  betreffende  Factor:  0,9552  beträgt 

5.   Die  von  uns  untersuchten  Metalle  sind: 
Antimon,  Blei,  Zinn,  Cadmium,  Zink,  Wismuth,  Mag- 
nesium, Aluminium,  Kupfer.   Von  diesen  sind  die  fünf  ersten 
Metalle    von    uns   als   chemisch    rein    aus   der  Fabrik   von 
Dr.  Schuchardt  in  Görlitz  bezogen  worden.  Von  Wismuth 


1)  Wiedemaun,  Electricität  1.  p.  528. 
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fanden  wir  in  dem  hiesigen  Institut  eine  grossere  Qvaiitzti; 
reinen  Metalles  Tor.  Ans  diesen  sechs  Metjülen  liessen  vir 
in  Sandformen  Phitten  Ton  70  mm  Durchmesser  vnd  in  ▼»- 
schiedenen  Dicken  giessen.  Die  Oberflächen  derselben  «ludei 
durch  Torsichtiges  Abreiben  mit  feinem  Smirgelpapier  ge- 
reinigt. 

[Nachdem  die  Versuche,  in  gleicher  Weise  Platten  a» 
reinem  Kupfer  herzustellen,  gescheitert  waren,  da  dieselbei 
sich  stets  als  porös  erwiesen,  benutzten  wir  dfinnes  Kupfer- 
blech, welches  wir,  ebenso  wie  auch  das  Quecksilber,  aus 
derselben  Fabrik  als  rein  bezogen.  Das  Alumininm  und 
Magnesium  war  käufliches  Blech.') 

Für  jede  Platte  wurde  bestimmt: 

a)  der  Durchmesser  mit  Hülfe  eines  Katheiometers,  wo- 
bei stets  drei  verschiedene  Messungen  unter  Neigungen  toi 
je  120^  gemacht  wurden, 

b)  die  Gewichte, 

c)  die  specifischen  Gewichte. 

Aus  diesen  drei  Messungen  wurden  die  Dicken  berechnet 
Dieselben  wurden  ferner  mit  Hülfe  eines  Palmermaasses  an 
vier  yerschiedenen  Stellen  in  der  Nähe  der  Peripherie  be- 
stimmt. Dabei  ergaben  sich  zum  Theil  nicht  unerhebliche 
Abweichungen  von  der  berechneten  Dicke.  Die  Mittelwerthe 
stimmten  mit  derselben  aber  stets  überein.  Wir  haben  die 
berechnete  Dicke  bei  der  Bestimmung  der  Leitungsfähig- 
keit zu  Grunde  gelegt.  Die  Durchmesser  der  Glashohlräume 
für  das  Quecksilber  wurden  ebenfalls  mit  dem  Eaihetometer 
gemessen.  Aus  dem  Gewicht  des  eingeftülten  Quecksilbers 
konnte  dann  die  Dicke  der  Quecksilberschicht  berechnet 
werden. 

Die    electrische   Untersuchung  jeder    einzelnen    Platte 
wurde  zweimal  ausgeführt.    Die  Resultate  unserer  Versuche 

1)  Die  von  uns  benutzten  Platten  von  Kupfer,  Magnesium  und  A]a> 
minium  wurden  in  dem  chemiachen  Laboratorium  unter  der  Leitung  des 
Hm.  Professors  Scbwanert  untersucht.  Es  erwies  sich  das  Magnesiim 
als  cbcmiscb  rein,  während  das  Kupfer  et^'a  1  Proc.,  das  Alumininm 
2  Proc.  fremde  Beimengungen  enthielt. 
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sind  in  der  folgenden  Tabelle  enthalteD.  Die  einzelnen 
Platten  eines  jeden  Metalls  haben  mr  durch  die  Buchstaben 
Aj  B,  C  unterschieden.  Mit  a  und  S  haben  wir  die  speci- 
fischen  Gewichte  und  die  Dicken  in  Millimetern  bezeichnet. 
Unter  J^  und  J^  sind  die  beobachteten  Inductionswerthe, 
diyidirt  durch  die  Dicken,  zu  verstehen.  An  denselben  wurde 
bereits,  wenn  es  nöthig  war,  die  kleine,  oben  erwähnte  Cor- 
rection für  die  AbweichuDgen  von  dem  Durchmesser  von 
70  mm  angebracht.  «/»  ist  das  Mittel  dieser  beiden  Zahlen 
und  l  die  aus  demselben  berechnete  Leitungsfähigkeit  des 
Metalls  für  0^,  bezogen  auf  Quecksilber  Yon  0^  als  Einheit 


Tabelle  V. 

(T             ' 

Ö 

Jr         i 

J, 

^n. 

X 

1. 

Wismu 

th. 

A 
B 
C 

,       9,836     ' 

9,815 
!       9,812     1 

0,910 
1,455 
2,079 

8,06    ; 
7,99     1 
7,91     1 

7,98 
8,05 
7,91 

8,02     ; 
8,02     : 
7,91     i 

0,824 
0,824 
0,813 

2 

Antimon. 

A 
B 
C 

6,712     : 
6,713 
1       6,714     1 

1,466 
1,517 
1,234 

23,82     , 
23,76 
24,16     i 

3.    Blei. 

28,88 
23,76 
24,16 

23,85 
23,76 
24,16 

2,451 
2,442 

2,483 

A 
B 

C 

11,290 
11,265     , 
11,259     1 

1,162 
1,477 
1,985 

44,99 
45,41 

45,88 

4.    Zinn. 

46,13 
45,63 

45,60 

45,56 
45,52 
45,74     1 

4,688 
4,679 
4,701 

A 
B 

7,321 
'       7,312 

0,835 
1,265 

88,43 
87,83 

87,59 
88,15 

88,01     , 
87,99     j 

9,046 
9,044 

5. 

Cadmium. 

A 
B 

8,668     ; 
8,670     1 

0,960 
1,495 

135,0      1 
133,3       i 

6.     Zink. 

134,4 
133,1 

184,7 
183,2 

13,85 
13  69 

A 
B 

1       7,188 
!       7,179 

1,071 
1,640 

7. 

155,9 
154,0 

Magnesi 

155,3 
155,0 

um. 

155,6 
154,5 

15,99 
15,88 

A 
B 

1,740 
1,740 

0,959 
0,942 

185,4 
183,3       . 

185,3 
183,1 

185,35     : 
183,2       , 

19,05 

18,83 

8. 

Aluminium. 

A 
B 

;       2,744 
2,742 

0,418 
0,422 

290,0 
298,2 

289,7 
298,5 

289,85 
298,35 

29,78 
30,57 
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a 

Ö 

Ji 

J. 

•'. 

I 

1 

9.    Kupfer. 

A 
B 
C 

8,93 

0,055 

1     588,8 
534,7 
532,9 

E 

1      54,87 

54,96 

1      54,77 

10. 

Quecksilber. 

A 
B 

13,555 

4,647 
6,659 

10,18 
10,19 

— 





Bei  Durchmusterung  dieser  Tabelle  übersieht  man,  im 
die  Inductionswerthe  und  die  Leitungsfähigkeiten  flQr  Ter- 
schiedene  Platten  desselben  Metalls  gut  übereinstimmen.  Am 
wenigsten  ist  dies  beim  Aluminium  der  Fall,  obgleich  bei 
demselben  die  beiden  Platten  nahezu  gleiche  Dicke  haben  und 
aus   demselben   Stück  Metallblech  geschnitten  worden  sind. 

Für  das  Quecksilber  haben  wir  mehrere  Versuchsreihen 
mit  gleichen  Besultaten  angestellt.  Zur  definitiven  Berech- 
nung haben  wir  die  letzte,  oben  mitgetheilte  Reihe  benutzt 
vor  welcher  die  Glasgefasse  nochmals  gründlich  gereinigt 
und  mit  reinem  Quecksilber  gefüllt  worden  waren. 

Wie  früher  bemerkt,  ist  die  Uebereinstimmucg  der  In- 
ductionswerthe bei  Platten  verschiedener  Dicke  eine  wichtige 
Bestätigung  für  die  Anwendbarkeit  unserer  Untersuchangs- 
methode.  Dieselbe  lässt  sich  aber  noch  auf  eine  andere 
Weise  prüfen.  Ebenso  wie  man  die  Inductionswerthe  ein- 
zelner Platten  bestimmen  kann,  kann  man  auch  die  betreffen- 
den Grössen  für  die  Combination  mehrerer  Platten  messen 
£s  muss  dann  die  Summe  der  Einzelwerthe  mit  dem  Wertb 
der  Combination  übereinstimmen.  In  der  folgenden  TabeUe 
sind  einige  der  hierbei  erhaltenen  Resultate  angegeben,  wobei 
„berechnet'^  die  Summe  der  Einzelwerthe  bedeutet: 

Tabelle  6. 


Platten 

Wismuth  A,  B,  C 
Antimon  J,  Bf  C 
Blei  A,  B,  C 


Bcob.     I  Berechn. 


Diff. 


35,18 
101,9 
209,4 


35,58 
101,8 
208,4 


-0,4 
-*-0,l 
+  1,0 
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Platten  Beob.      i  Berechn.  !      Diff. 


Cadmium  I.   A,  B  .  ,  .  \      329,7  329,3  .      +0,4 

Cadmiom  II.  ^,  £  .  .  .  328,2  |  328,9  -0,7 

Zinn                A,B  ,  ,  .  185,7  ^  186,2  -0,5 

Zink                J,B  ,  .  .  416,9  ;  417,4  -0,5 

Bei  diesen  Versuchen  ist  indess  ein  Umstand  zu  beob- 
achten. Die  Indnctionswirkung  einer  Platte  wird  durch  ihre 
Stellung  zwischen  den  Bollen  etwas  beeinflusse  Bei  unserer 
Anordnung  ist  dieselbe  am  kleinsten,  wenn  die  Platte  sich 
in  der  Mitte  befindet.  Sobald  daher  eine  grössere  Zahl  von 
Platten  zwischen  die  Bollen  gestellt  wird,  so  üben  die  seit- 
lich stehenden  Platten  einen  etwas  grösseren  Einfluss  aus, 
als  in  der  Mitte.  Dies  kann  natürlich  ebenso  gut  von  den 
untersuchten  Platten,  als  von  den  compensirenden  Platten 
gelten,  sodass  dickere  und  gut  leitende  Platten,  welche  eine 
grössere  Zahl  Compensationsplatten  erfordern,  infolge  der 
seitlichen  Stellung  der  letzteren  einen  etwas  zu  kleinen  In- 
ductionswerth  erhalten.  Es  ist  daher  nothwendig,  bei  der 
von  uns  benutzten  Methode  gut  leitende  Platten  möglichst 
dünn  zu  benutzen. 

6.  Aus  den  für  jedes  Metall  gefundenen  Werthen  der 
Leitungsflihigkeit  haben  wir  die  Mittel  genommen  und  die- 
selben in  der  folgenden  Tabelle  7  mit  den  bisher  von  anderen 
Physikern  gefundenen  Zahlen  zusammengestellt.  Wir  haben 
dabei  nur  solche  Werthe  der  Leitungsfähigkeit  benutzt,  bei 
denen  die  chemische  Beinheit  der  Metalle  ausdrücklich  durch 
die  Verfasser  hervorgehoben  worden  ist.  Die  Anzahl  der 
hier  heranzuziehenden  Bestimmungen  ist  keine  grosse.  Wir 
haben  benutzt: 

1.  Die  Beobachtungen  von  A.  Matthiessen  und  M.  v. 
Bose.^)  Dieselben  sind  an  Drähten  angestellt  und  durch 
die  Angaben,  dass  Silber  =  100,  und  Quecksilber  »  1,656, 
auf  letzteres  reducirt. 

2.  Die  Untersuchungen  von  Benoit*),  bei  denen  eben- 


1)  A.  Matthiessen  u.  M.  v.  Böse,  Pogg.  Aon.   115.  p.  393.  1862. 

2)  B6noit,  Compt.  rend.  76.  p.  342.  1873. 
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falb  Drähte  benatzt  wurden,  und  auch  eine  Angabe  fiber  die 
Leitungsfähigkeit  von  Quecksilber  sich  findet 

3.  Die  Zahlen  Ton  H.  F.  Weber.^)  Dieselben  wvrdea 
durch  Beobachtung  der  dämpfenden  Wirkung  tob  massiT» 
Metallringen  auf  eine  schwingende  Magnetnadel  gewonnen. 
Sie  sind  mit  unseren  Versuchen  die  einzigen,  bei  denem 
die  Leitungsfähigkeit  reiner  MetaUe  aus  Strönunngen  ii 
körperlichen  Leitern  bestimmt  wurde.  Die  BodnctioB  asf 
Quecksilber  von  0^  erfolgte  nach  Angabe  des  V^rfaaocrB, 
nach  welcher  der  Werth  der  LeitungsfiLhij^eit  desselhei 
1,045. 10~*  nach  absolutem  Maass  beträgt. 

Die  Zusätze  (A)  und  (tr)  bei  den  beiden  ersten  Reihern 
bedeuten  hart  und  weich. 

Tabelle  7. 
Leitungsfäbigkeit  von  Metallen  bei  0^,   bezogen  auf  QaecksUber  von  0* 

als  Einheit 


A.Matthies*: 

sen, 
M.  V.  Böse 

Benoit 

H.  F.  Weber 

A.Oberbeck, 
J.  Bergmann 

Kupfer 
Alumininm 

■      60,36  (h) 

55,86  («7) 
30,86  (w) 

54,87 
30,17 

Magneaiam 
Zink 

17,52 

22,57  (Ä) 
/16,92  (iü)\ 
116,10  (Ä)  ( 

16,65 

18,94 
15,93 

Cadmium 
Zinn 

14,32 
7,56          , 

13,96  ik) 
8,237 

13,95 
9,876 

13,77 
9,045 

Blei 
Antimon 

5,02 
2,79          : 

4,819 

5,111 

4,688 
2,459 

Wismuth  0,75  !  —  0,8004  0,8205 

Die  Zahlen  f&r  die  einzelnen  Metalle  weichen  zum  Theil 
noch  recht  weit  voneinander  ab.  Beim  Zinn  beträgt  der 
Unterschied  der  grössten  und  kleinsten  Zahl  ungefähr  25  Proc 

Besser  stimmen  die  Werthe  für  Cadmium,  Blei  und  Zink. 
Ein  charakteristischer  Unterschied  der  beiden  ersten  Reihen 
(Metalle  als  Drähte)  und  der  beiden  letzten  (die  Metalle  als 
körperliche  Leiter)  tritt  auch  nicht  hervor.  Vielmehr  stim- 
men unsere  eigenen  Versuche   in   einer   ganzen  Reihe  von 

1)  H.  P.  Weber,  Berl.  Monatsber.  1880.  p.  476. 
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Fällen  mit  denjenigen  yon  Benoit  gut  überein.  Bei  dem 
bisherigen  Stand  nnserer  Untersachungen  können  wir  daher 
nur  Grenzen  angeben,  zwischen  denen  die  Leitungefähigkeit 
der  reinen  Metalle  liegt,  Grenzen,  die  zum  Theil  enger,  zum 
Theil  weiter  sind. 

6.  Da  unsere  Methode  gestattet,  die  Leitungsfähigkeit 
der  Metalle  schnell  und  sicher  zu  bestimmen,  wenn  man 
dieselben  in  Form  dünner  Platten  sich  verschaffen  kann,  so 
haben  wir  gelegentlich  noch  eine  ganze  Anzahl  von  Metall- 
blechen  untersucht.  So  fanden  wir  für  gewöhnliches  Zink- 
blech die  Zahl  18,2,  für  Neusilber  6,95,  für  Messing  13,9; 
diese  Werthe  gelten  für  eine  Temperatur  von  16  bis  17^  und 
sind  bezogen  auf  Quecksilber  von  gleicher  Temperatur  als 
Einheit.  Besonders  fruchtbar  dürfte  ferner  die  Methode  für 
Legirungen  sein.  So  haben  wir  für  zwei  Platten  von  Wood'- 
schem  Metall  die  Leitungsrähigkeiten  zu  2,23  und  2,25 
gefunden. 

Wir  haben  endlich  noch  eine  kreisförmige,  sehr  dünne 
Platinplatte  galvanoplastisch  mit  Kupfer  bedeckt  und  den 
Inductionswerth  der  unbedeckten  und  der  bedeckten  Platte 
bestimmt.  Die  Differenz  gibt  die  Inductionswirkung  der 
galvanoplastischen  Kupferschicht.  Die  Leitungsfähigkeit  der- 
selben scheint  wesentlich  abhängig  von  der  Natur  der  Lösung, 
aus  welcher  der  Niederschlag  erfolgt,  und  von  der  Strom- 
dichtigkeit. 

Selbstverständlich  kann  unsere  Methode  nicht  angewandt 
werden,  wenn  es  sich  um  Eisen  oder  andere,  stark  magne- 
tisirbare  Metalle  handelt,  während  der  Diamagnetismus  oder 
schwache  Magnetismus  der  meisten  Metalle  nur  einen  ver- 
schwindend kleinen  Einfluss  ausüben  kann.  Vergleicht  man 
die  Ablenkungen,  welche  eine  magnetisch  nicht  polarisirbare 
Platte  und  eine  Eisenplatte  an  derselben  Stelle  der  Induc- 
tionswage hervorbringen,  so  findet  man  zunächst,  dass  die- 
selben verschiedenes  Vorzeichen  haben.  So  wurden  bei  einem 
Versuche  zuerst  zwei  Kupferplatten  von  0,6  mm  Dicke  zwi- 
schen das  eine  Rollenpaar  gebracht.  Dieselben  bewirkten 
eine  Ablenkung  von   4-374  Scalentheilen.     Wurde  dagegen 
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fto  di^i^lbeii  Ort  eine  Eiseiiplatte  tou  O^nm  Dicke  gestellt 
•o  erbielten  wir  eine  Ablenkiuig  vcm  —303,  bei  einer  Pktte 
TOB  0^<^4  mm  eine  soldie  ron  —  631  ScalentheUen.  Wnrdei 
oeben  die  letzte  Platte  die  beiden  Eopferplalten  gestellt,  ^o 
ging  die  Ablenkung  auf  ^351  zurftck.  Doch  gelang  es  nidit 
durch  weitere  HinzufOgung  von  Kupferplatten  die  Ablenkimf 
auf  Null  zu  bringen. 

Dieie  Erscheinungen  erkl&ren  sich  daraus,  dass  die  Eüsn- 
platte  eine  Doppelwirkung  ausfibt:  eine  directe  Verstärkung 
der  Induction  und  eine  ähnliche  Wirkung ,  wie  die  fibrigen 
Platten«  Eine  eingehendere  Erklärung  dieser  Erscheioang 
ist  in  der  nachfolgenden  Abhandlung  ,,Zur  Theorie  der  la* 
ductionswage^^  gegeben. 

Greifswald,  den  15.  Mai  1887. 


V.    Zur  Tlieorle  der  Inductionswage; 
von  A.  Oberheck. 


I.  In  vorstehender  Abhandlung  wurde  vom  Ver- 
fasser im  Verein  mit  J.  Bergmann  eine  Methode  be- 
schrieben, die  Leitungsf&higkeit  von  Metallen  für  Electri- 
oität  mit  Hülfe  der  „Inductionswage"  zu  bestimmen.  Bei  der- 
selben wird  bekanntlich  durch  eine  von  veränderlichen  Strö- 
men durchflossene  Drahtrolle  in  einer  nahen  Metallmasse  ein 
System  von  Inductionsströmen  erregt  Diese  induciren  ihrer- 
seits in  einer  zweiten  Rolle  Ströme,  welche  bei  der  obeo 
angt^führten  Untersuchung  theils  direct  mit  Hülfe  eines 
Klectrodyuamometers  beobachtet  theils  durch  die  Inductions- 
Wirkung  anderer  Metallmassen«  welche  sich  in  ähnlidier 
Weise  in  dem  Zwischenräume  eines  Rollenpaarea  befasndea 
cowipou^irt  wurden, 

Kine  eingehendere  theoretische  Behandlung  dieses  Vor- 
gaxigs  dürfte  aus  mehreren  Gründen  nicht  überftissig  seia 
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Zwar  wurde,  im  Aaschlass  an  die  erste  Beschreibung 
der  Inductionswage  Ton  Hughes,  eine  Theorie  derselben 
Yon  O.  J.  Lodge ^)  gegeben.  Derselbe  setzt  aber  an  Stelle 
des  Stromsystems  in  einem  körperlichen  Leiter 
einen  einzelnen  Xreisstrom.  Eine  solche  Annahme  ist 
indess  bei  den  meisten  Versuchen  nicht  mehr  zutreffend. 

Ferner  handelt  es  sich  in  den  angeführten  Versuchen 
nicht  um  die  Bedingungen,  unter  welchen  ein  Telephon 
schweigt,  sondern  um  die  Berechnung  der  Ablenkungen  eines 
Electrodynamometers,  welche  (vgl.  die  Tabellen  1,  2,  3)  bei 
Einschaltung  einer  Drahtrolle  mit  yeränderlichem  Wider- 
stand und  eines  Systems  ron  mehreren  kreisförmigen  Metall- 
platten einen  so  eigentbümlichen  Verlauf  zeigen,  dass  sie 
einer  näheren  Erklärung  bedürfen. 

Endlich  beruht  die  dort  beschriebene  Methode,  obgleich 
durch  directe  Versuche  auf  ihre  Zuverlässigkeit  geprüft,  auf 
Erwägungen,  welche  der  theoretischen  Untersuchung  dieser 
Erscheinung  ihre  Entstehung  verdanken. 

Demgemäss  sollen  hier  die  Umstände  näher  untersucht 
werden,  von  denen  die  Ablenkung  des  Electrodynamometers 
abhängt,  wenn  in  den  Differentialinductor  eine  in  sich  ge- 
schlossene Drahtrolle  oder  aber  Metallmassen  eingeführt 
werden.  Von  letzteren  habe  ich  als  besondere  Fälle  kreis- 
förmige Platten  und  Kugeln  behandelt. 

2.  Wenn  die  Oeffnung  und  Schliessung  des  primären 
Kreises  schnell  und  gleichmässig  erfolgt,  so  kann  man  die 
in  einem  secundären  Kreise  inducirte  electromotorische  Kraft 
als  eine  periodische  ansehen.  Bezeichnet  man  die  Anzahl 
der  Unterbrechungen  in  einer  Secunde  mit  n,  so  ist  dieselbe: 

a.cos  {nn()  +  b,^in{nnt), 
oder  gleich  einer  Summe  ähnlicher  Ausdrücke,  welche  Glie- 
der enthält  mit  cos{2nnt),  cos{Snnfj  etc.    Da  diese  Erwei- 
terung keine  Schwierigkeit  macht,  so  will  ich  mich  hier  auf 
das  erste  Glied  beschränken. 

Wirkt  diese   electromotorische  Kraft  in   einem   secun- 


1)  0.  J.  Lodge,  Phil.  Mag.  (5)  9.  p.  123.  1880. 
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dären  Kreis,  dessen  Widerstand  Wy  dessen  Inductionscoefi- 
cient  ;?  ist,  so  gilt  für  die  Stromintensität  i  die  Gleichuog: 

(1)  wi  +  p^^a  cos(n;i^)  +  b  sin{Hnt). 

Setzt  man  zur  Abkürzung  nnssm,  so  ist  die  LösoDg: 
f  i  =s  A  cos (m 0  +  -B»  sin  [nit) , 

<2)      1  wo:  ^ = ^r^^^t ,  B  =  rj"  %  ■ 

Ist  in  einen  solchen  Stromkreis  ein  Telephon  einge- 
schaltet, so  kann  dasselbe  nur  schweigen,  wenn  gleichzeitig: 

^  =  5  =  0. 

Bei  der  zu  Anfang  citirten  Untersuchung  wurden  darcli 
denselben  primären  Strom  in  zwei  secundären  Kreisen 
Ströme  inducirt.  Die  inducirten  electromotorischen  Kräfte 
haben  für  beide  Kreise  gleiche  Schwingungszahl,  aber 
verschiedene  Stärke  und  auch,  da  bei  dem  einen  Inductions- 
7organg  ein  starker  Eisenkern  mitwirkte,  verschiedene  Pha- 
sen. Man  erhält  die  Gleichungen  für  die  beiden  Ströme 
aus  (2),  wenn  man  den  dort  vorkommenden  Grössen  (mit 
Ausnahme  von  m)  die  Indices  1  und  2  hinzufügt.  Treten 
diese  beiden  Ströme  an  einem  Electrodynamometer  in  Wech- 
selwirkung, so  ist  die  Ablenkung  desselben  dem  Ausdruck: 

A,A,  +  B,B., 
proportional. 

Setzt  man  für  A^,  A^  u.  s.  w.  die  oben  gefundenen  Wertfae 
ein  und  bezeichnet  die  gesuchte  Ablenkung  des  Electro- 
dynamometers  mit  et,  so  gilt  für  dieselbe  die  Gleichung: 

(^\      ry       Q/'i  Wg  +  w'yi  pf)(ai a^-\-b^  h^) -h m{w^ Pj-Pi tt?<)(^  ^j-Oi K] 

Von  diesen  beiden  Stromkreisen  sei  der  erste  derjesiget  | 
in  welchem  die  Inductionsströme  compensirt,  und  in  welchen 
das  Telephon,  wenn  man  dieses  Instrument  anwendet,  ein- 
geführt wird.  Der  zweite  Stromkreis  dient,  wie  früher  aus- 
einandergesetzt, nur  zur  Herstellung  einer  möglichst  grossen 
Empfindlichkeit.  Ordnet  man  den  oben  stehenden  Ausdruck 
nach  den  Grössen  a^  und  b^  und  setzt  zur  Abkürzung: 
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80  ist: 

(4)  a^^u^C+Ö^D. 

Die  Ablenkung  des  Electrodynamometers  hängt  demnach 
Yon  der  Summe  zweier  Glieder  ab.  In  denselben  sind  die 
Orössen  C  und  D  als  unveränderlich  oder  doch  nur  als 
Functionen  der  Schwingungszahl  anzusehen,  während  a^  und 
b^  -von  der  Wechselwirkung  der  Rollen  des  Differentialindnc- 
tors  und  von  den  zwischen  dieselben  gebrachten  Leitern  ab- 
hängen. 

Bei  den  Versuchen  mit  der  Inductionswage  wird  zuerst 
die  Wirkung  des  primären  Kreises  auf  den  secundären  durch 
Regulirung  der  beiden  Rollenpaare  yoUständig  wieder  auf- 
gehoben, sodass:  a^  =  3^  ==  0  ist. 

Wird  dann  durch  Einführung  leitender  Körper  in  den 
Zwischenraum  des  einen  Paares  ein  neues  System  von  In- 
ductionsströmen  erregt,  so  hängt  von  diesem  allein  die  Ab- 
lenkung ab. 

Ich  will  zunächst  den  einfachsten  Fall  betrachten,  wo 
eine  flache  Drahtrolle  hierzu  benutzt  wird.  Widerstand, 
Inductionscoefficient  und  Stromstärke  derselben  seien:  W, 
P,  J.  Die  von  Seiten  des  primären  Stromkreises  inducirte, 
electromotorische  Kraft  sei: 

Dann  dient  zur  Berechnung  von  J  die  Grleichung: 

Hieraus  folgt: 

-4  (  TF.  cos  (mt)  +  mFsin  (mt)) 

Bezeichnet  man  den  Indnctionsco^fficienten  dieser  Rollo 
auf  die  nahestehende  Rolle  des  secundären  Kreises  mit  < 
so  ist  die  in  demselben  inducirte  electromotorische  Kraft? 

dJ 
dt 
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wenn   tod  der  Bückwirkang  dieses  (tertairen)  Stromes  ft«{ 
den  secundären  abgesehen  wird 

Hiemach  erhalten  die  Grössen  a^  nnd  &,  die  ^WerÜie: 

Fär  die  Ablenkung  am  Electrodynamometer  erfaUt  ma 
den  Ausdruck: 

Ist  P  klein  und  IV  Terh&ltnissmässig  gross,  so  kann  »'i* 
im  Vergleich  zu  W^  yemachlässigt  werden,  und  man  erhilt: 

.     \D        mFC\ 

Die  Ablenkung  wird  also  bei  sehr  grossen  Widerstanden 
denselben  umgekehrt  proportional;  bei  kleineren  übt  das  zweite, 
negative  Glied  einen  grösseren  Einfluss  aus.  Für  einen  ge- 
wissen Widerstand  ist  die  Ablenkung  am  grössten;  sie  kann 
für  kleine  Widerstände  Null  werden  und  das  Yorzeichen 
wechseln. 

Die  in  Tab.  1  der  Torangehenden  Abhandlung^)  mitge- 
theilten  Beobachtungsreihen  finden  hierdurch  ihre  Erklärung. 
Das  erwähnte  Maximum  findet  sich  noch  bei  der  ersten  Reihe. 
Das  Herabsinken  der  Ablenkung  auf  Null  und  der  Wechsel 
des  Zeichens  kommt  nicht  vor,  da  die  kleinen  Widerstands- 
werthe,  um  die  es  sich  dabei  handelt,  experimentell  nicht 
hergestellt  werden  konnten. 

3.  Bei  der  Anwendung  der  Inductionswage  auf  körper- 
liche Leiter  handelt  es  sich  um  die  Berechnung  der  Strom- 
systeme, welche  in  denselben  durch  die  Veränderungen  des 
electromagnetischen  Feldes  zwischen  den  beiden  Rollen  her- 
vorgerufen werden,  und  um  die  inducirende  Wirkung  dieser 
Ströme  auf  die  zweite  Rolle. 

Ich  stelle  zunächst  die  allgemeinen,  hierbei  in  Betracht 
kommenden  Gleichungen  zusammen.  Dabei  mag  von  vorn- 
herein eine  Vereinfachung  eingeführt  werden,  welche  der 
gewöhnlich  benutzten  Versuchsanordnung  entspricht.  Es 
sollen  nämlich  die  in  den  Leitern  erregten  Inductionsströme 

1)  p.  797. 
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so  verlaufen,  dass  eine  Ladung  der  Leiter  an  ihren  freien 
Oberflächen  mit  ruhender  Electricität  nicht  eintritt.  Mit 
anderen  Worten:  die  Inductionsströme  sollen  stets  in  ge- 
schlossenen Bahnen  fiiessen.  Diese  Bedingung  wird  erfftUt, 
wenn  das  electromagnetische  Kraftfeld  symmetrisch  in  Bezug 
auf  eine  Axe  ist,  und  die  Leiter  Rotationskörper  sind,  deren 
Botationsaxe  mit  der  Symmetrieaxe  dös  Kraftfeldes  zusammen- 
fällt Das  magnetische  Kraftfeld  rühre  her  von  magnetischen 
Massen  (oder  electrischen  Strömen),  deren  Potential  P^  sein 
möge.  Bildet  man  dann  die  Functionen  OJ,,  Kq,  ^,  welche 
den  Bedingungen: 


(6) 


dx  dz  dy  dy  dx  dz 

dz  dy  dx 


genügen  sollen,  so  sind  die  Componenten  der  inducirten 
electromotorischen  Kraft,  welche  von  den  Veränderungen 
des  Magnetfeldes  herrühren,  im  Funkt  x,  y,  z\ 

dt  '  dt  '  dt  " 

Gehört  der  betreffende  Funkt  einem  Leiter  an,  so  wird 
hierdurch  eine  Strömung  inducirt,  deren  Componenten  ti,  u, 
to  sein  mögen.    Bildet  man  mit  ihrer  Hülfe  die  Potentiale: 


^-/F 


dx  dy  dz 


und  die  entsprechenden  Functionen  V,  fF,  wobei  die  Inte- 
gration über  den  ganzen  leitenden  Körper  auszudehnen  ist, 
so  liefern  dieselben: 

a]  für  das  Innere  des  Leiters  die  weiteren  Componenten 
der  electromotorischen  Kraft  nach  den  drei  Axen: 

_dj7      _dj;      _i?r 

dt  '  dt^  dt  ' 

b)  für  Punkte  ausserhalb  desselben  die  Veränderungen 
des  Magnetfeldes,  da  zu  der  Function  Pq  jetzt  eine  weitere 
Function  P  hinzutritt,  welche  aus  dem  Gleichungssystem: 

Aun.  d.  Phyf.  n.  Cham.   N.  F.  XXXT.  52 
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wobei  Toraiiigesetzt  wird,  dass  das  Mednm  ma^netiacii  aick 
poUri%irbar  ist. 

BerQcktidktigt  man  die  Deänition  tob  Uj  als  Poteatial, 
no  i«t  weiter:  AV ^  —4««,         oder: 

welche  Gleichangen  ftr  das  Innere  des  Leiters  gelten,  wäh- 
rend ausserhalb: 
(10)  dU^AV^AW^{S. 

An  der  Grenze  der  Leiter  müssen  diese  Functionen  die 
gewöhnlichen  Continuit&tsbedingungen  der  Potentiale  erfilDeD. 

Hiemach  kann  die  electromagnetische  Wirkung  der  In- 
ductionsströme  in  leitenden  Körpern  berechnet  werden,  ohne 
(la^is  man  die  Stromcomponenten  selbst  zu  kennen   braucht 

4.  Bs  soll  jetzt  zuerst  der  Fall  behandelt  werden,  das« 
der  Leiter  aus  einer  dünnen,  kreisförmigen  Platte  besteht^), 
deren  Mittelpunkt  auf  der  /-Aze  liegt.  Zu  beiden  Seiten 
der  Platte,  derselben  parallel,  sind  zwei  Drahtkreise  auf- 
geHtellt,  deren  Mittelpunkte  ebenfallg  auf  die  x:-Axe  falleit 
Von  diesen  enthält  der  erste  mit  dem  Kadius  a  den  veränder- 
lichen,  inducirenden  Strom  t,  während  in  dem  anderen  Kreis 

1)  Uobor  die  Induction  in  leitenden  Flächen  vgl.  Ol.  Maxwell, 
Klootrlcität  und  MagiietismuB;  deutsch  von  B.  Weinstein,  2.  p.  840. 
IMHB.  Die  dort  angedeuteten  Rechnungen  sind  nur  für  unendlich  ^laaBt 
PItttton  und  fttr  bewegte  Magnetpole  ausgeführt. 
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mit  dem  Radius  b  theils  direct,  theils  durch  Vermittelung 
der  leitenden  Platte  electromotorische  Kräfte  inducirt  werden. 
Der  beschriebenen  Anordnung  entsprechend  verlaufen 
die  in  der  Platte  selbst  inducirten  Ströme  in  concentrischen 
Kreisen.  Die  Stromintensität  o>  (pro  Flächeneinheit)  in  einem 
I  derselben  ist  nur  eine  Function  des  Abstandes  (>  der  Strom- 
bahn vom  Mittelpunkt.  Bezeichnet  man  dieselbe  mit  i//((>), 
so  sind  die  Strom componenten  fQr  den  Punkt  x^y^z  der  Platte: 

M  =  7^(^).i^»      i7s=  — i^(^)  — ,      II?  =5  0,       oder: 
i     (11)  \  dy  dx  ' 


1 


l     wenn:      d(p  ^  \\){g)dQ. 
Setzt  man  in  gleicher  Weise  für  Punkte  der  Platte: 

^        dy  ^  dx  0       "' 

U  ^^,  r^^^,  fF=0, 

dy  dx  ' 

SO  ist  nach  den  Gleichungen  (8): 

(12)  y=_x{^  +  §^}  +  F(z). 

Die  hier  hinzugefügte  F(z)  ist  als  Integrationsconstante 
in  Bezug  auf  x  und  y  anzusehen. 

Das  electromagnetische  Potential  der  Platte  läset  sich 
mit  Hülfe  der  Stromfunction  (p  in  der  folgenden  Weise  be- 
rechnen.   Im  Punkt  A  der  Platte  sei: 

wenn  mit  c  die  Entfernung  des  Punktes  A  vom  Mittelpunkt 
bezeichnet  wird.  In  der  durch  A  gehenden  Kreisbahn  ist 
dann  die  Gesammtintensität: 

J^  yj{a).S,d0, 
wenn  S  die  Dicke  der  Platte  bedeutet. 

Das  Potential  dieses  Kreisstromes  erhält  man,  wenn 
man  die  Kreisfläche  mit  dem  Radius  a  mit  einer  Doppel« 
belegung  von  der  Dichtigkeit  J  versieht. 

Ein  anderer  Punkt  B  der  Platte  in  der  Entfernung  q 
vom  Mittelpunkt,  wo  p  <  <7  angenommen  ist,   erhält  daher 

52* 
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v>  i%t  daj  <t;*:etroiiiA|5^eti*ch€  Potential  doselben: 

Um  die  in  dem  zweiten  Kreisstrom  indacirte.  dectn- 
iiriotonv;be  Kraft  zn  finden,  hat  man  den  Aasdmcfc: 

VM  bildeni  in  welchem  die  Int^^ation  über  die  Fliehe  dioes 
Kreide«  zu  erstrecken  ist 

Den  Ausgangspunkt  der  ganzen  Bechnang  biMet  & 
Bentimmung  der  Function  f^.  Dieselbe  erhält  man  ans  des 
Potential  des  indncirenden  Kreises,  welches  früher  mit  f, 
belehnet  wurde.    Dasselbe  ist  bekanntlich: 

wenn  K  das  Potential  der  ersten  Kreisfl&che,  mit  Masse  fo» 
der  Dichtigkeit  i  belegt,  bedeutet  Nach  den  Gleichungen  (6* 
ist  dann: 

(16)  /o  «  -  K, 

wobei    von    der   Hinzufügung    einer  Constanten    abgesehea 

worden  kann. 

Zum  VerstÄndniss  der  Vorgänge  bei  der  Inductionswage 
schien  es  mir  hinreichend,  diese  Gleichungen  auf  zwei  ein- 
fache Beispiele  anzuwenden  und  auch  bei  diesen  die  Bech- 
nung  nur  für  die  Glieder  erster  Ordnung  —  also  mit  Ver- 
nachlässigung der  Inductionsströme  in  dor  Platte  —  durch- 
luftthren.    Es  sollen  daher  die  folgenden  Annahmen  gemacbt 

Ion: 


Digitized  by 


Googk 


Inductionstoaffe,  821 

a)  die  beiden  Ereisstrdme  haben  Radien ,  welche  klein 
sind  im  Vergleich  zu  ihren  Entfernungen  von  der  Platte, 

b)  der  Radius  der  Platte  sei  klein  im  Vergleich  zu  den 
Radien  der  Ereisströme  und  zu  den  Entfernungen  derselben. 

a]  Bei  der  ersten  Annahme  kann  man  setzen: 

wo  r  die  Entfernung  des  ersten  Ereismittelpunktes,  der  gleich- 
zeitig Anfangspunkt  einlBS  rechtwinkligen  Goordinaten  systems 
sein  mag;  von  einem  Punkt  xyz  der  Platte  bedeutet. 
Dann  ist: 

Das  electromagnetische  Potential  der  Platte  kann  daher  als 
herrührend  von  der  Doppelbelegung: 

k ,  3 .  Tta^  ~\—=-z= , t 

angesehen  werden. 

Da  der  Radius  des  zweiten  Ereisstroms  klein  sein  soll, 
so  braucht  die  Function  P  nur  ftlr  Punkte  der  z-Axe  be- 
rechnet zu  werden.  Für  diese  erhält  man,  wenn  man  sich 
jetzt  den  Anfangspunkt  in  den  Plattenmittelpunkt  verlegt 
denkt  und  die  Entfernung  desselben  vom  Mittelpunkt  des 
zweiten  Ereises  mit  z^  bezeichnet: 


./^^  [log{yÄ«  +  r^  +  V'R^  +  z,^\  ~  log{z+z,) 


Nach  Gl.  (14)  ist  dann  die  in  dem  zweiten  Ereise  inda« 
cirte  electromotorische  Eraft: 


116) 


E=2nU.7ia?. 


Steht  die  Platte  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Ereis- 
strömen,  ist  also  Z'^z^^  so  ist: 
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Lässt  man  den  Radius  der  Platte  unendlich   gross  werin. 
80  ist: 

b)  Bei  der  zweiten  Annahme  braucht  das  Potential  fe  1 
ersten  Kreisstromes  nur  f&r  Punkte  in  der  Nähe  der  z-Ax?  t 
bekannt  zu  sein.  Man  kann  dasselbe  nach  der  allgemeiaa  I, 
Formel:  * 

entwickeln,  welche  Air  jede  Function  tou  g  und  z  gilt,  £e    | 
der  partiellen  Differentialgleichung:  i 

dz*  "*■  ÖQ*    "*■    Q      ÖQ    ""  " 

genügt.    Beschränken  wir  uns  auf  die  beiden  ersten  Glieder 
der  Beihe,  so  ist: 

Ferner:     ^(R)  ^  ^(o)  ^^l^^^-^-^{g^  ^  B^. 

Ist  der  Badius  der  Metallplatte  klein  im  Vergleich  n 
der  Entfernung  derselben  von  dem  zweiten  Ereisstrom,  so 
kann  man  sich  die  ganze  Belegung  im  Mittelpunkt  angehftoft 
denken.    Dieselbe  ist: 

_      kdna*       nB^  dU  ^ 
(a« +«•)"•       ^       ^^* 

Bezeichnet  man  die  Entfernung  eines  Flächenelementes 
des  zweiten  Ereisstromes  yon  dem  Plattencentrum,  in  welches 
jetzt  wieder  der  Coordinatenanfangspunkt  verlegt  werden 
mag,  mit:  n*=  Pi*+'i*' 

seist:  i>-     '^"-^V    -^Ji./I, 

(a« +«*)'•       ^       dt    dz, 

und  die  ganze  electromotorische  Kraft  nach  Gl.  (14): 

,-  «x  jp_      Xdna*  nft« n  B*    dU 

^     ^  (a«+*»^    (6'+x,«)V      2       dt*' 

Wird  die  Entfernung  der  beiden  Ejeisströme  als  con- 
-*-•*♦  angesehen,  setzt  man  also: 

z  +  ^i  =  2c, 
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80  hängt  die  electromotorische  Kraft  yon  der  Stellung  der 
Platte  zwischen  den  Kreisströmen  ab.  Bezeichnet  man  die 
^Entfernung  ihres  Mittelpunktes  von  dem  Mittelpunkte  der 
Verbindungslinie  mit  ^  und  nimmt  noch  an,  dass: 

80  sind  die  folgenden  beiden  Fälle  zu  unterscheiden: 

1)  a«>2c«. 
Für  ^  s=  0  ist  £"  am  grössten. 

2)  a«<2c2. 

Für  g  =  0  hat  E  ein  Minimum,  während  dasselbe  fllr 
^=  ±  l/2  c*--a*  zwei  Maxima  besitzt 

Sind  die  vereinfachenden  Bedingungen  nicht  erfüllt,  welche 
bei  den  beiden  Beispielen  gestellt  wurden,  so  lässt  sich  das 
Problem  nur  durch  complicirtere  Reihenentwickelungen  lösen. 
Die  Berücksichtigung  der  Wechselwirkung  der  Inductions- 
ströme  in  der  Platte  liefert  ferner  weitere  Glieder  in  den 
Ausdruck  für  die  electromotorische  Ejraft,  von  denen  sich 
jedenfalls  übersehen  lässt,  dass  dieselben  mit  den  Factoren: 

versehen  sind. 

Ist  der  primäre  Strom  periodisch  veränderlich,  also: 

so  ist  die  inducirte   electromotorische  Kraft  ein  Ausdruck 
von  der  Form: 

flj  cos(m/)  +  Äj  sin(m<). 

Die  ersten  Glieder  von   a^  und  b^   sind   dann   propor- 
tional mit: 

mH8    und     ~m»(Äd)«, 

sodass  die  Ablenkung  des  Electrodynamometers  nach  Gl. (4)  ist: 

u  =  m^{X»p  C-  m  [XSyqD], 
wo  j>  und  q  von  der  Stellung  der  Kreisströme  und  der  Platte 
und  von  ihren  Radien  abhängen. 

Hiernach  finden  die  Resultate  der  Tabellen  2  und  3  ihre 
Erklärung. 

Durch  Vergrösserung  der  Dicke  oder  durch  Vermehrung 
der  Anzahl  der  eingeschalteten  Platten  wächst  die  Ablenkung, 

1)  Vgl.  p.  798  u.  799. 
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aber  langsamer  als  erstere.  Sie  kann  ein  Maximum  erre- 
chen  und  sogar  ihr  Vorzeichen  wechseln,  wie  dies  bei  da 
Versuchen  mit  Eupferplatten  ersichtlich  ist 

Wird  auch  in  das  zweite  Bollenpaar  —  zur  Compes- 
sation  —  eine  Metallplatte  eingeführt,  so  wird  dadurch  &m 
neue  electromotorische  Kraft  inducirt,  f&r  welche  dieselba 
Betrachtungen  anzustellen  sind.  Bei  entgegengesetzter  Ver- 
bindung der  Bollen  hängt  dann  die  Ablenkung  des  Eiectrc- 
dynamometers  von  einem  Ausdruck: 

ab,  wo  Oj  und  b^  die  Wirkung  des  einen,  a^'  und  b^'  dieje&i- 
gen  des  anderen  Bollenpaares  repräsentiren.  Da  bei  dünoa 
kreisförmigen  Platten  a^  und  a/,  ebenso  b^  und  ä/  gleicfa 
Functionen  der  Producte:  Dicke,  Leitungsfähigkeit  sind,  so 
wird  die  Ablenkung  Null,  wenn  die  betreffenden  Prodacte 
einander  gleich  sind.  Hierauf  beruht  die  von  uns  benutzte 
Methode,  die  Leitungsfähigkeit  von  Metallen  zu  bestimmen. 

Von  den  Ausdrücken  a^  und  b^  hängt  auch  die  Wirkung 
auf  ein   in   den   secundären  Kreis  eingeschaltetes  Telephon 
ab.    Compensirt  man  durch  kreisförmige  Platten   von  glei- 
chem Durchmesser,  so  kann  man  bewirken,  dass: 
«1  =  «,',       b^  =  b^\ 

In  diesem  Falle  muss  das  Telephon  schweigen.  Wir  haben 
gefunden,  dass  hierbei  aber  nicht  eine  so  grosse  Genauigkeit 
zu  erreichen  ist,  wie  mit  'Hülfe  des  Electrodynamometers. 

Versucht  man  dagegen,  wie  Hughes  gethan,  durch 
anders  gestaltete  Metallstücke  zu  compensiren,  so  kann  man 
(las  Telephon  nicht  mehr  zum  Schweigen  bringen.  Man  erhält 
nur  ein  mehr  oder  weniger  ausgeprägtes  Minimum,  aus  wel- 
chem sich  wohl  kaum  eine  exacte  Bestimmung  der  Leitungs- 
fähigkeit  ableiten  lässt. 

5.  Vollständig  lässt  sich  die  Rechnung  ausfahren,  wesii 
die  in  die  Inductionswage  eingeführte  Metallmasse  eine 
Kugel  ist 

Das  Potential  des  electromagnetischen  Feldes  sei,  wie 
früher,  durch  die  Function  F^  ausgedrückt.  Die  Functionen 
Uq,  Vq,  W^  werden  dann  zweckmässig  aus  P^  in  der  folgen- 
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den    Weise   abgeleitet.^)    Man   bildet  zunächst   eine  Func- 
tion/^, welche  der  Gleichung: 

(18)  n-/o+-^%  +  yf  +  44 

genügt,  wobei  der  Anfangspunkt  der  Coordinaten  mit  dem 
Kugelmittelpnnkt  zusammenfallen  mag. 
Die  Functionen: 


(19) 


w.-y'-k-- 


JA 

dx       "^  dy 
erfüllen  dann  die  Gleichungen  (6),  wenn  man  berücksichtigt, 

dasa:  JPo  =  4/o  =  0 

sein  muss. 

In  gleicher  Weise  setzen  wir: 

(20)   U^z^--j/^y        V^xl^^z^^.        W^yll^x^4-' 
^     '  dy       ^  dz  dz  dx  ^  dx  dy 

Bildet  man  hiernach  die  Gleichungen  (9),  so  fallen  die- 
selben in  die  eine  Gleichung: 

(21)  ^/=4.;.{f  +  fj 

zusammen.     Dieselbe  gilt  für  Punkte  im  Inneren  der  Kugel, 
während  für  äussere  Punkte: 

sein  muss. 

Die  Function/  kann  daher  ebenfalls  als  Potential  von 
Massen  angesehen  werden,  welche  die  Kugel  erfüllen.  Be- 
zeichnet man  dieselbe  für  den  äusseren  Baum  mit  /.»  so 
müssen  an  der  Kugeloberfläche  die  Gleichungen  gelten: 

J  "■^*'  dr  "~    dr 

Ist  hiernach  die  Function  /  für  den  ganzen  Raum  be- 
stimmt, so  findet  man  die  Veränderung^  welche  das  electro- 
magnetische  Feld  durch  die  Anwesenheit  der  Kugel  erfährt, 
ausgedrückt  durch  die  Function  P,  welche  aus  /  durch  die 
Gleichung: 

1)  Vgl.  A.  Oberbeck,  Borchardt's  Journ.  81«  p.  69.  1875. 
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if  hf  Sf. 

m  bilden   ist,  wenn  U,  T,  IF  die  Gleicfaugea  (T    cH&fflei 
solleiL    Die  Function  P^  nnd  die  leicht  «u  ihr  sn  laldcBde 
Function  y^  m^e  ab  periodisch  Teränderlich  angeseh^  w«f- 
den.    Es  sei: 
(23;  /.  =  C^  cos (»!/). 

Denkt  man  sich  G^  nadi  Kagelfnnctionen  entwickelt,  so 
kann  man  setzen: 

^0  =  2'- '*''•' 
wo  p»  die  Kogelfttnction  n.  Ordnung  ist,  welche  nor  too  dem 
Winkel  Ton  r  mit  der  z- Axe  abhängen  soll,  da  wir  auch  hier 
an  der  Annahme  der  Symmetrie  des  Magnetfeldes  in  Bessf 
auf  diese  Aze  festhalten  wollen. 

In  gleicher  Weise  setzen  wir: 
(25)  /=((?-  G^)  cos (iii/)  +  //sin (m/), 

dann  zerfällt  die  Gl.  (21)  in  die  beiden  nenen  Gleichungen: 

AG^x^H,        AH^^i^G, 
wenn  k^  ^^nXm  gesetzt  wird.     G  und  H  werden  eben&IIs 
nach  Kugelfunctionen  entwickelt.    Es  sei: 

Hierin  sind  y«  und  t//«  noch  weiter  zu  berechnende 
Functionen  von  r,  a»  und  h^  Constanten.  Die  partiellen 
Differentialgleichungen  für  G  und  H  gehen  über  in : 

dr^    +--r    -    rfr-"**^^'-        rfr'' + -^- ^  =  "  *'y--       J 
SubBtituirt  man: 

X*  SS  —  j^',        wo:    i  =  V—  1 , 
multiplicirt  man  ferner  die  zweite  Gleichung  mit  t,   addirt 
beide  Gleichungen  und  setzt: 

d^F^       Ott  -i.9  dF„ 
so  ist:  //  +  ^^?^±^      ~  +  ^«Fh  =  0. 

dr^  r        dr         ^ 
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Führt  man  endlich  durch  die  Gleichung: 
8  =  fjLT  =  xVir 
die  neue  Variable  s  ein,  so  ist: 

Die  Function  F^  kann  leicht  in  Seihen  nach  Potenzen 
von  8  entwickelt  werden.  Man  erhält  die  gesuchten  Func* 
tionen  tp^  und  \pn  ftus  derselben,  wenn  man  r  statt  s  einfilhrt 
und  die  reellen  und  imaginären  Glieder  zusammenfasst. 

Da  wir  uns  hier  auf  die  Behandlung  einer  VoUkugel 
beschränken  wollen,  so  ist  nur  diejenige  Lösung  der  Diffe- 
rentialgleichung zu  benutzen,  welche  flir  r  ==  0  endlich  bleibt 
Hiemach  ist: 


2  r2n  +  3)  ^  2  .  4  .  (2n  +  3)  (2»  +  5) 
2  . 4  .  6  .  (2n  +  3)  (2«  +  5)  (2»  +  7)  ^ 

Femer  ist: 


(27) 


^*  2 .  4  .  (2»  +  3)  (2»  +  5)   "^ 

^*  2(2n  +  3)  ^  2.4.6(2»  +  3)(2»  +  5)(2»  +  7) 


Es  handelt  sich  jetzt  noch  um  die  Bestimmung  der  Con- 
stanten On  und  bn*  Wie  früher  bemerkt,  dient  hierzu  die 
Erfüllung  der  Bedingung,  dass  an  der  Oberfläche  der  Eugel 
die  Function  /  und  ihre  Differentialquotienten  nach  r  sich 
continuirlich  verändern. 

Für  einen  Punkt  ausserhalb  der  Eugel  sei: 

(28)  fa  «  Ga  cos  (m  /)  +  Ha  sin  {mt) . 
Dann  sind  für  r^R  die  Bedingungen  zu  erfüllen : 

0  "'  "'  dr  dr  dr  or 

Setzt  man  hier: 

(29)  G.  =  2f«?i'       ^«  =  2^' 

wo  ff^  und  A«  noch  weiter  zu  bestimmende  Constanten  sind, 
so  liefern  die  letzten  Gleichungen,  wenn  man  setzt: 
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(30)     iV  =  {y,  (2 n  +  1)  +  Ä9>;}*  +  {«N  (2«  +  1)  +  Ä  t//;}* 


(31) 


(32) 


an  =       --^--{9>n  (2n  +  1)  +  Äqr;}, 
4.  =  _  ?!l1?1±^ {,;,„  (2n  +  1)  +  Ä ,^.;} , 


Aus  der  Function /„  ist  endlich  nach  Gl.  (22)  i*  zu  be- 
stimmen.   Man  erhält: 

(33)    p=-[co8(mo2"-"/r+«-M2^*]- 

Mit  der  Berechnung  dieser  Function  kann  das  Problem 

als  vollständig  gelost  angesehen  werden. 

Die  allgemeine  Rechnung  soll  noch  an  einem  einfachen 

Beispiel  durchgeführt  werden. 

Das  electromagnetische  Feld  sei  homogen,  also: 

Fq^  H,z,QO%(mt)^ 

/q  ^\H.z cos {mt)  =  J ^r . cos  i?" . cos [mt) . 

Dann  ist:  ^ 

^=  --j;8{^iC0s(m/)  + Ai8in(mO}. 

Durch  die  Anwesenheit  der  Kugel  wird  also  das  Magne^ 
feld  so  verändert,  als  ob  im  Centrum  derselben  ein  kleiner 
Magnet  sich  befände,  dessen  Axe  mit  den  Eraftlinieo  lo- 
sammenfällt,  dessen  Moment  periodisch  veränderlich  ist.  Doch 
ist  die  Phase  desselben  verschieden  von  der  Phase  der  Aende- 
rungen  des  ursprünglichen  Feldes. 

Hat  die  Kugel  einen  kleinen  Radius,  oder  besteht  &^ 
selbe  aus  Material  von  solcher  Leitungsfähigkeit,  dass  in  dea 
Reihenentwickelungen  von  (p^  und  t//»  Potenzen  von: 

xR  =  AnXmRy 
welche    höher    sind,    als   die   vierte,    vernachlässigt  werden 
können,  so  ist: 

^ i    rj     x^ÄJ  Ä   _  ^     JL'^* 

^1  -        315  ^  ^    "(xÄ)*  '        '^i  -  '30   "     (xÄ)*  ' 
^■^"90  ^"*"     90" 
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6.  Zum  Schlu8S  noch  einige  Bemerkungen  über  die  Wir- 
kung magnetisch  stark  polarisirbarer  Körper  zwischen  den 
£.ollen  des  Diiferentialinductors.  Man  kann  dieselbe  als  eine 
zweifache  auffassen.  Zunächst  übt  der  primäre  Strom  eine 
magnetisirende  Wirkung  auf  den  Zwischenkörpor  aus,  welche 
clen  Veränderungen  der  magnetisirenden  Kraft  folgt.  Hier- 
durch wird  die  directe  inducirende  Wirkung  auf  die  secundäre 
Bolle  verstärkt.  Ausserdem  werden  aber  in  dem  Eisenkörper, 
wie  in  jeder  anderen  leitenden  Substanz  Inductionsströme 
erregt,  welche  durch  die  magnetische  Polarisirbarkeit  noch 
verstärkt  werden. 

Bezeichnet  man,  wie  früher,  die  Intensität  des  primären 
Stromes  mit  z,  so  ist  hiernach  die  Inductionswirkung  auf  die 
secundäre  Rolle  einmal  mit  dijdt  und  dann  noch  mit  d^ijdfi 
proportional. 

Besteht  der  Eisenkörper  wie  in  dem  zweiten'  Beispiel 
des  Abschnitts  4  aus  einer  dünnen  Eisenplatte  von  kleinem 
Badius,  so  kann  man  leicht  die  beiden  in  Betracht  kommen- 
den Wirkungen  mit  der  dort  erreichten  Annäherung  be- 
rechnen. 

Die  von  dem  ersten  Kreisstrom  mit  dem  Radius  a  her- 
rührende electromagnetische  Kraft  ist  für  die  Eisenplatte 
constant  und  von  der  Grösse: 


H  = 


(a»  +  ««//« 


Hierdurch  wird  dieselbe  so  magnetisirt,  dass  ihr  mag- 
netisches Moment: 


1   +47T>fc 


H 


beträgt.  Ihre  Wirkung  nach  aussen  kann  man  sich  ersetzt 
denken  durch  eine  Doppelbelegung  der  Platte  von  der  con- 
stanten  Dichtigkeit: 

1   +471*' 

Entsprechend  den  Veränderungen  von  H  oder  i  inducirt 
dieselbe  in  der  secundären  Bolle  mit  dem  Badius  b  eine 
electromotorische  Kraft: 
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ß  ^  _  4(na*)(7ife') 7iR^,k.Ö di  ^ 

Die  zweite  electromotorische  Kraft  kann  ganz  ähnM 
berechnet  werden,  wie  früher.  Nnr  ist  zu  berQcksichtig^ 
das8  die  electromagnetische  Wirkung  ^im  Innern  der  Platk 
durch  die  magnetische  Polarität  auf  Ä'/(l  +  4nk)  herabsinkt 
dass  andererseits  die  magnetische  Wirkung  der  Inductioos- 
ströme  in  der  Platte  einen  solchen  Einfluss  ausübt,  als  ob 
die  Leitungsf&higkeit  durch  den  Factor:  1  +  4^ä  vergrösseit 
wäre.  Die  beiden  Factoren  heben  sich  gegeneinander,  nod 
man  erhält  daher  für  die  zweite  electromotorische  Kraft  dec 
früher  Gl.  (17)  gefundenen  Ausdruck. 

Die  beiden  electromotorischen  Kräfte  unterscheiden  sich 
in  dem  betrachteten  Fall  dadurch,  dass: 

1.  die  erste  von  der  Leitungsfähigkeit,  die  zweite  von 
der  magnetischen  Constanten  unabhängig  ist, 

2.  die  erste  mit  —  di/dtj  die  zweite  mit  +  d^ijdfi  pro- 
portional ist. 

Ist:  i  ^  A.coB(mf),  so  sind  die  entsprechenden  Wir- 
kungen proportional  +7ii^sin(mO  und  —  m^A .  cos  (mt). 

Bei  der  Wirkung  auf  das  Electrodynamometer  (^gl- 
Gl.  4)  sind  daher  a^  und  b^  von  entgegengesetztem  Vorzeichen. 
Die  am  Schluss  der  voraDgehenden,  experimentellen  Abhand- 
lung beschriebenen  Versuche  zeigten,  dass  bei  den  dortigen 
Versuchsbedingungen  die  erste  Wirkung  erheblich  stärker  ist 
als  die  zweite,  sodass  bei  Einschiebung  einer  dünnen  Eisen- 
platte die  Ablenkungen  des  Electrodynamometers  entgegen- 
gesetztes Vorzeichen  haben,  wie  bei  einer  Kupferplatte. 

Greifswald,  den  24.  Mai  1887. 
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VI.  Beobachtungen  über  die  galvanische  Leitungs' 
fithlgheit  reinen   Wassers  und  iiber  seinen  Tem- 
peraturcoefflcienten  insbesondere; 
van  E.   Pfeiffer. 

(Hlena  Taf.  TI    FI9.  7-9.) 


§  1.  Form  der  Gef&sse.  —  Es  kamen  zur  Ermitte- 
lung der  Widerstände  zwei  ganz  verschieden  constniirte  Glas- 
gefässe  zur  Verwendung.  Das  grössere  der  beiden  besass 
die  bereits  früher^)  in  diesen  Annalen  beschriebene  Anord- 
nung. Die  einander  als  concentrische,  14  cm  hohe  Cylinder 
von  8,5  cm  mittlerem  Durchmesser  im  Abstände  yon  circa 
2  mm  gegenüberstehenden  Platinelectroden  ergaben  eine 
Widerstandscapacität  von  lO-^o  X  1273. 

Das  zweite  kleinere  Widerstandsgefäss  ist  in  Fig.  7  dar- 
gestellt.   Ein  cylindrisches,  20  cm  hohes  Olasgef&ss  ist  oben 
durch  einen  eingeschliffenen  Glasstöpsel  geschlossen,  unten 
in  einen  schweren  Metallfuss  eingekittet    Die  Zu-  und  Ab- 
leitung geschieht  durch  seitlich  eingeschmolzene  Platindrähte, 
an  welchen  die  beiden  quadratischen  Platinbleche  von  3  cm 
Seitenlänge  frei  im  Gefässe,   also  von  der  Gefässwand  ent- 
fernt, hängen.    Um  dabei  die  völlige  Unveränderlichkeit  der 
Widerstandscapacität  zu  wahren,  sind  die  beiden  auf  2  mm 
Abstand  einander  gegenüberstehenden  Electroden  zu  einem 
festen  System  dadurch  verbunden,  dass  an  den  4  Ecken  und 
in  der  Mitte  die  Flächen  kleine  Durchbohrungen  besitzen, 
durch   welche  5  Glasstäbchen  normal  von   einer   Electrode 
zur  anderen  gelegt,  und  welche  fest  mit  dem  Platin  zusammen- 
geschmolzen wurden.    Eine  Durchbiegung  und  gegenseitige 
Verschiebung  der  Platten  ist  dadurch   ausgeschlossen.    Bei 
Erschütterungen  federt  nur  das  ganze  Electrodensystem  an 
den  Aufhängedrähten,  was   die  Constanz   der  Widerstands- 
capacität nicht  beeinflusst.    Die  letztere  Grösse  ergab  sich 
für  dieses  Gefäss  zu  10-^  X  2113.     Der  Grund  für  die  Con- 
strnction  dieses  Gefässes  soll  später  erörtert  werden. 


1)  Pfeiffer,  Wied.  Ann.  25.  Taf.  IIL  Fig.  8.  1885. 
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§  2.  Binfluss  der  Polarisation.  —  In  beiden  Ge&se« 
waren  die  Platinelectroden,  wie  bei  früheren  Versuchen,  nidi 
platinirt,  da  der  Platinmohr  ganz  unerschöpfliche  Magn 
▼on  Verunreinigungen  zu  enthalten  scheint,  die  aach  lud 
langandauemder  sorgfaltigster  Reinigung  der  Electroden  durd 
Auswaschen,  Stehenlassen  mit  reinem  Wasser  n.  dgL  imsa 
wieder  das  eingefüllte  reine  Wasser  rasch  verderben.  Be 
dem  grossen  Gefäss  Nr.  I  hat  dies  nichts  weiter  auf  skL 
denn  die  bedeutende  Grösse  der  Electroden,  deren  jede  enif 
Fläche  von  über  150  qcm  besitzt,  lassen  den  Binfluss  der 
Polarisation  schon  bei  massiger  Tourenzahl  des  Sinusinducton 
TöUig  verschwinden.  Anders  verhält  es  sich  mit  dem  kleiitei 
Gefäss  Nr.  II  mit  circa  9  qcm  Electrodenfläche.  Hier  trat 
bei  massigen  Widerständen  der  eingefQllten  FIfissigkeit  sellK 
bei  hoher  Tourenzahl  die  Polarisation  sehr  merklich  auf;  mit 
wachsenden  Widerständen  wurde  ihr  Binfluss  kleiner  und  fiel 
bei  Widerständen  von  mehreren  Tausenden  völlig  in  das 
Bereich  der  Versuchsfehler.  Da  nun  bei  den  vorliegendes 
Messungen  diese  untere  Grenze  nicht  überschritten  wurde,  so 
konnte  auch  das  zweite  6efäss  unbedenklich  angewandt  werden. 

Die  Erscheinung  erklärt  sich  dadurch  sehr  einfach, 
dass  mit  wachsenden  Widerständen  die  das  Qefäss  dorcli- 
setzenden  Electricitätsmengen  abnehmen;  deshalb  Termindert 
sich  die  abgeschiedene  Menge  der  Ionen,  die  Dicke  der  ifl 
gewissen  Interyallen  auftretenden  Schichten  und  damit  die 
bei  so  unendlich  feinen  Belegungen  wohl  der  Dicke  der 
Schichten  nahe  proportionale  Polarisation. 

§  8.  Ermittelung  der  Widerstandscapacitäten. — 
Als  Yergleichsgefäss  diente  ein  solches  Ton  gewöhnlicher 
Form,  wie  es  von  F.  Kohlrausch  angegeben  ist,  mit  plati* 
nirten  Electroden  und  einer  Capacität  10"® .  1057. 

In  beiden  zu  untersuchenden  Gefässen  I  und  II  musste 
ich  Lösungen  zur  Aichung  verwenden,  die  man  fftr  gewöhnlicb 
als  reines  destillirtes  Wasser  bezeichnen  würde,  und  zwar  id 
Gefäss  I  wegen  seiner  sehr  kleinen  Capacität,  in  Geftss  II. 
um  die  Polarisation  nach  dem  oben  Gesagten  zu  vermeidei}. 
Dadurch  stellt  sich  jedoch  ein  Umstand  ein,  der  die  Schärfe 
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der  Bestimmung  beeinträchtigt,  nnd  dem  ich  zunächst  einige 
Zeilen  widmen  möchte. 

Zum  Zweck  der  Aichung  fallt  man  das  Vergleichs-  und 
das  zu  untersuchende  Gef&ss  mit  derselben  Lösung  und  stellt 
sie  in  das  gleiche  grosse  Wasserbad.  Dann  gibt  die  Wider- 
standsmessung beider  Gefässe  sofort  die  gesuchte  Capacität 
Bezeichnet  man  allgemein  Capacität,  Widerstand,  Leitungs- 
fähigkeit  mit  A,  w  und  A,  und  zwar  für  das  bekannte  Gefäss 
mit  dem  Index  0,  für  das  unbekannte  mit  dem  Index  1,  dann 
ist  allgemein:    k^  =  A^ti^o,    h^^X^w^     und  daraus: 

Im   allgemeinen   wird   die  Bestimmung  deshalb   so   einfach, 
weil  der  eingeklammerte  Factor  =  1  ist.    Bei  dem  von  mir 
benutzten,   reinen   Wasser  ist   diese   Annahme   nicht  mehr 
richtig;   denn   während   des   Stehens   ändern   sich   die  X  in 
beiden  Gefässen  in  verschiedener  Weise.     Da  zwischen  Ein- 
füllung  und  Widerstandsbestimmung  nothwendig  einige  Zeit 
verstreichen  muss,  damit  man  der  Gleichheit  der  Temperatur 
in   beiden  Gefässen   sicher  ist,  so  ist  \IXq  nicht  mehr  der 
Einheit  gleich.    Um  diesen  Fehler  zu  eliminiren,  wurden  die 
Widerstandsbestimmungen    zweimal    vorgenommen    und   die 
verflossene  Zeit  gemessen.    Es  ergaben  sich  dann  durch  die 
gewöhnliche  Bechnung  zwei  verschiedene  Capacitäten  h^  und 
k^\  aus  welchen  für  den  Moment  der   Erfüllung  das   ent* 
sprechende   k^   extrapolirt   wurde,    was    bei   den  schwachen 
Aenderungen  der  k^  wohl  von  vornherein   als  statthaft  er- 
scheint.   Durch  den  Verlauf  von  k^  während  mehrerer  Zeit- 
intervalle, habe  ich  mich  auch  von  der  ungefähren  Proportio- 
nalität  zwischen   verflossener   Zeit  und   Aenderung  von   k^ 
überzeugt. 

In  der  folgenden  Tabelle  Nr.  I  gebe  ich  die  Beobach- 
tungsreihe als  Beispiel,  welche  zur  Ermittelung  der  Capacität 
des  Qefässes  Nr.  I  angestellt  wurde.  In  derselben  bedeuten 
Wq  und  tr^  die  in  Quecksilbereinheiten  ausgedrückten  Wider- 
stände des  Vergleichsgefässes  und  des  Gefässes  Nr.  I;  k^  und 
k^'  sind  die  aus  diesen  Werthen  direct  berechneten  Capaci- 
täten von  Nr.  I,  mit  10^^  multiplicirt.    k^   ist  die   mit  dem- 

Add.  d.  Phjs.  o.  Chem.    N.  F.   XIXI.  53 
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selben  Factor  versehene,  für  den  Moment  der  !EinfttUiii^ 
extrapolirte  Capacität.  Die  grösate  Abweichung  Yom  arith- 
metischen Mittel  1273  ist  0,6  Proc,  eine  in  Anbetracht  d& 
Fehlerquellen  y  sowie  des  starken  UebersetzungsverhSltnisBes 
(die  Capacitäten  der  beiden  Gef&sse  verhalten  sich  wie  83 : 1 
befriedigende  üebereinstimmung. 


Tabelle  I. 

Nr. 
des 

Zeit  der              i.  Ablesung.            \            2.  Ablesung. 

Vers. 

füUung       Zeit    |   to©  •     ^\ 

*/   ;     Zeit    :   »0        »1          ^x  ' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

4»»  -'      4»»  17' 
9    10       9    34 
2   38     :  2   57 
4   55     1  5    18 

8  30     '  8    54 

9  31     1  9    52 

9777i  118,81 
9706  117,35 
9494  115,21 
9453'  114,85 
9548,  115,41 
9482  115,43 

1282;    4M1' 
1275:    9    57 
1280      3    20 
1276 i    5    87 
1276'    9    19 
1284  i  10    16 

9655  118,73    1298    lS7v 
9640'  117,19   1283    lÄ- 
9450' 115,18  1286    ItTI 
9875  114,17   1284    iro 
9506  115,42  1281    1271 
9455  115,42  1288    12S1 

Mittel  ifr,  »  1273 

Durch  eine  analoge  Eeihe,  die  ich  nicht  weiter  mittheilai 
will,  wurde  auch  die  Capacität  des  Gefässes  Nr.  II  ermittelt 

§4.  Wirkung  des  Wassers  auf  die  Glassubstanz 
der  Gefäss wände.  Die  bekannte  Thatsache  des  Ansteigens 
der  LeitungsfSähigkeit  von  reinem  Wasser  und  anderen  Lö- 
sungsmitteln beim  ruhigen  Stehenlassen  in  einem  ganz  reinen. 
YöUig  abgeschlossenen  Gefäss  beweist,  dass  Wasser  die  Glas- 
wände angreift,  und  bestimmte  Theile  derselben  in  die  Losung 
gehen.  Dieser  Angriff  findet  bei  allen  Temperaturen, 
bei  denen  Wasser  besteben  kann,  statt;  er  steigt  sehr  rasch 
mit  wachsender  Temperatur.  Ich  betrachte  zunächst  die 
Vorgänge  in  einem  und  demselben  Gefäss  bei  constanter 
Temperatur.  Als  Maass  der  aufgelösten  Glassubstanz  kann 
man  das  Steigen  der  Leitungsfähigkeit  X  des  eingeföllten 
Wassers  pro  Stunde  ansehen,  das  ich  mit  Ah  bezeichnen  will 
Beim  neuen  Gefäss  sind  die  Ah  beträchtlich,  nehmen  aber 
verhältnissmässig  rasch  ab,  um  nach  einiger  Zeit  ziemlich 
constante  Minimalwerthe  zu  erreichen,  die  auch  bei 
yielmonatlichem  Gebrauch  sich  nicht  mehr  wesent- 
lich ändern.  Offenbar  hat  man  es  also  hier  mit  einer  vorzugs- 
weisen  Auflösung  gewisser  Glasbestandtheile,  etwa  der  Silicate 


Digitized  by 


Googk 


Leüungsfähigkeit  reinen   Wassers. 


835 


der  löslichen  Alkalimetalle,  za  thun,  welche  bei  frischer 
Oberfläche  von  hier  direct  in  Lösung  gehen.  Die  unlöslichen 
fiestandtheile  bleiben  gleichsam  als  Gerippe  zurück,  und  das 
Vorhandensein  der  löslichen  Tbeile  wird  immer  seltener. 

Lässt  man  das  Wasser  bei  constanter  Temperatur  längere 
Zeit  stehen,  so  bemerkt  man  mit  steigendem  X  auch  ein 
langsames  Wachsen  von  J^.  Innerhalb  geringerer  Zeit- 
intervalle,  etwa  eines  Tages,  kann  man  diese  Grösse  als  nahe 
constant  ansehen,  wie  die  Tab.  II  zeigt  für  eine  im  Gefäss  II 


Tab 

eile  II 

(T«  24,48«). 

Tag 

Stunde  \       l        \      A. 

i                1         '^ 

Tag   '  Stunde 

'•    '    '^ 

I 

77 

10»»    8' 
12   20 

3  1 

4  20 

5  28 

1 

2,186 
2,274 
2,489 

2,518 

2,588 

0,040 
0,061 
0,061 
0,062 
0,070 

II  7»»  49' 
77            9   20 
77            11    20 
77      >      2   25 
77            5    52 

III  8    86 

8,598 

8,708 

3,868 

4,097 

4,861  . 

5,506 

0,070 
0,076 
0,077 
0,076 
0,077 
0,078 

beobachtete  Wassersorte.  Mittelst  eines  Thermostaten  wurde 
bis  auf  einige  Hundertel  die  Temperatur  des  umgebenden 
Wasserbades  auf  24,48«  erhalten.  Abgesehen  von  der  an- 
fänglichen AbweichuDg,  die  unmittelbar  nach  EinfQllung 
immer  auftritt,  ist  die  fiichtigkeit  obiger  Behauptungen, 
welche  nur  für  ruhig  stehendes  Wasser  gilt,  sofort  ersicht- 
lich. Alis  dem  gesetzmässigen  stetigen  Verlauf  dieser  Grösse 
An  muss  man  auf  ein  ganz  gleichmässiges  InlösuDggehen  der 
Glassubstanz  schliessen,  d.h.  in  gleichen  Zeiten  werden  gleiche 
Mengen  aufgelöst;  das  allmähliche  Wachsen  yon  A^  beweist, 
dass  die  Leitungsfähigkeit  des  Wassers  der  auf- 
gelösten Menge  nicht  genau  proportional  ist,  son- 
dern etwas  rascher  wächst.  Bildet  man  jedoch  zu  ver- 
schiedenen Zeiten  den  Ausdruck  A/A,  so  wird  derselbe 
immer  kleiner.  Trotz  des  Steigens  von  Ah  f&Ht  es  mit  zu- 
nehmender Verunreinigung  immer  weniger  gegen  k  selbst 
ins  Gewicht  und  kann  schliesslich  vernachlässigt  werden. 
Ich  habe  mich  vielfach  von  diesen  Thatsachen  überzeugt, 
gebe  aber  ausser  der  Tab.  II  keine  Zahlen,  weil  diese  aus 
den  späteren  Tabellen  IV,  V  und  VI  über  den  Temperatur- 

58» 
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coSfficienten   entnommen   werden    können,   wo   die    z#a 
bedeutende  Bolle  spielen. 

In  welcher  Weise  die  Jkj  also  der  Angriff  des  Olases^ 
mit  der  Temperatur  steigen,  ergibt  sich  aus  folgenden  Zahlea. 
In  der  ersten  Horizontalreihe  stehen  die  Temperaturen,  in  der 
zweiten  die  entsprechenden  Akj  natürlich  wegen  ihrer  Veränder- 
lichkeit mit  X  auf  unge&hr  gleiche  Verunreinigung  reducnt 
Die  Jh  sind  wie  die  Leitungsf&higkeiten  auf  Hg » 1  bezoga 
und  mit  10^^  multiplicirt: 

T  =  17,00        I      24,60  30,8"   \  das  diesem  Wasser  zugehörige 

Ai,  =    0,020      I        0,077    I        0,230|  i^^  ist  circa  =  3. 

In  Anbetracht  dieses  schnellen  Ansteigens  werden  die  Ak 
für  kochendes  Wassers  ganz  beträchtliche  sein.  Die  wirk- 
lichen Gewichte  aber  auch  der  bei  100^  losgelösten  Gias- 
mengen  sind  noch  sehr  unbedeutend.  Emmerling^)  kocht« 
z.  B.  reines  Wasser  in  einem  Glasballon  von  circa  700  ccm 
Inhalt  —  die  massgebende  Oberfläche  ist  nicht  angegeben  — 
und  fand: 

In  der  1.  Stunde  0,0039  g  Gewichtsabnahme  des  Gtefäases 

V      »  2.       iy  0,0027  g  }T  ,)  ,t 

»     )}   3.— 30.       }»     0,0025-0,0015  g  „  »  „ 

Es  geben  diese  Zahlen,  mit  dem  eben  erwähnten  Verhalten 
der  Ah  mit  steigender  Temperatur  zusammengehalten,  einen 
Begriff  von  der  Empfindlichkeit  der  electrischen  Messmethode. 
Vergleicht  man  die  Ah  in  den  beiden  Gefässen  lund  II, 
welche  das  gleiche  Volumen  Wasser  fassen,  unter  gleichen 
äusseren  Verhältnissen,  so  zeigt  das  GeflLss  II  trotz  seiner 
3 — 4  fach  kleineren  inneren  Oberfläche  ganz  constant  ein 
höheres,  fast  doppelt  so  grosses  Ahy  ein  Umstand,  der  offen- 
bar mit  der  Verschiedenheit  der  Glassubstanz  beider  Gefitese 
zusammenhängt.  Beachtet  man  nun,  dass  bei  Wasser  aus 
dem  gleichen  Destillirapparat  einem  bestimmten  it  bei  be- 
stimmter Temperatur  im  Contact  mit  einer  bestimmten  Glas- 
fläche immer  wieder  das  gleiche  Ak  zukommt,  so  liegt  der 
Gedanke  nahne,  diese  für  die  Auf  löslich  keit  der  angewen- 
deten Glassubstanz  charakteristischen  Grössen  A\  als 
Maass  der  Widerstandsfähigkeit  der  verschiedenen 

1)  Emmerling,  Chem.  Jahresber.  1869.  p.  820. 
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Glassort en,  allerdings  zunächst  nur  gegen  Wasser,  dann 
aber  wahrscheinlich  auch  gegen  sonstige  verwandte  chemische 
Einflüsse  aufzustellen. 

Dieser  nach  meiner  Ansicht  für  wissenschaftliche  und 
praktische  Zwecke  wichtigen  Frage  bin  ich  schon  vor  mehr 
als  2  Jahren  näher  getreten  und  habe  sie  so  weit  gefördert, 
dass  keine  wesentlichen  Schwierigkeiten  zur  Beantwortung 
Torliegen,  was  den  physikalischen  Theil  der  Sache  anbe- 
langt. Allein  offenbar  handelt  es  sich  bei  der  Verwerthung 
dieser  Resultate  um  die  Kenntniss  der  chemischen  Zusam- 
mensetz  ing  der  betrachteten  Glassorten.  Die  chemischen 
Analysen  werden  den  zweiten,  gleich  wichtigen  Theil  der 
Untersuchung  bilden.  Dann  wird  es  voraussichtlich  gelingen, 
bei  Prüfung  einer  grösseren  Anzahl  von  Gläsern  den  Ein* 
fluss  der  einzelnen  Constituenten  der  Glassorte  oder  ge- 
wisser Gruppen  derselben  auf  die  Widerstandsfähigkeit  gegen 
derartige  chemische  Einflüsse  aus  der  Gesammtwirkung  heraus- 
zuschälen; es  werden  sich  vielleicht  Anhaltspunkte  darüber 
ergeben,  in  welcher  Zusammensetzung  Glas  am  widerstands- 
fähigsten gegen  Auflösung  ist,  ein  Punkt,  der  namentlich  für 
die  Chemie  von  Wichtigkeit  ist. 

Ich  habe  mir  zwölf  der  wichtigsten,  zu  industriellen  und 
wissenschaftlichen  Zwecken  verwendete  Glassorten  gesammelt; 
allein  bislang  konnte  ich  in  München  keinen  Chemiker  finden, 
der  sich  mit  mir  vereinigt  und  den  chemischen  Theil  der 
Untersuchung  übernommen  hätte.  Ich  habe  obige  Ideen  hier 
eingefügt  in  der  Erwartung,  dass  diese  Zeilen  vielleicht  einen 
Leser  finden,  welcher  sich  dadurch  animiren  lässt,  mit  mir 
zu  obigem  Zwecke  in  Verbindung  zu  treten. 

§5.  Ueber  das  anfängliche  Sinken  der  Leitungs- 
fähigkeit reiner  Wässer  nach  dem  Einfüllen  in  die 
Ge fasse.  —  Zu  gleicher  Zeit  ist  diese  Erscheinung  im  glei- 
chen Hefte  von  Wied.  Ann.  von  F.  Kohlrausch^)  und  mir*) 
erwähnt  worden.  Kohlrausch  fand  sie  bei  stark  verdünnten 
Lösungen,  namentlich  von  Säuren,  und  zwar  bei  Anwendung 

1)  P.  Kohlraaach,  Wied.  Ann.  26.  p.  220.  1885. 

2)  E.  Pfeiffer,  Wied.  Ann.  26.  p.  232.  1885. 


Digitized  by 


Googk 


838  E.  Pfeifer. 

platinirter  Platinbleche.  Bei  der  bekannten  Eigenschaft  des 
Platinmohr 8  liegt  nahe,  wie  auch  Kohlrausch  that,  dk 
Erscheinung  durch  Absorption  eines  Theiles  der  gelastet 
Electrolyte  an  den  platinirten  Oberflächen  zu  erkl&ren. 

Ich  fand  die  fragliche  Thatsache  zuerst  bei  der  Unter- 
suchung der  Mischungen  von  Aethylalkohol  und  Aethylätker 
auf  ihre  galvanische  Leitungsf&higkeit.    Während  sie  sich  bei 
absolutem  Alkohol  nicht  zeigte,   trat  sie  mit   wachaendea 
Aethergehalt  immer  stärker  bis  zu  einem  Maximum  hervor,  m 
dann  gegen  die  ätherreichsten  Gemenge  wieder  abzunehracB. 
Bei   einem  Aethergehalt   von  34  Proa   war  bei    sehr    nahe 
gleicher  Anfangs-  und  Endtemperatur  die  Leitungsfähigkeic 
in  16  Stunden  vom  Anfangswerth  0,16  bis  zum  Minimalwertl 
0,11  gesunken,  also  um  mehr  als  Vs  des  echliesslichen  Werthet. 
■Dabei   bediente   ich   mich  nicht  platinirter,   sondern    Tdllif 
blanker  Platinbleche  als  Electroden,  bei  welchen  der  Gredanke 
an  eine  Absorption  nicht  so  nahe  liegt;   ich  habe   mir  die 
Erscheinung  durch  Annahme  eines  nach  völliger,  mechanischer 
Mischung  der  Bestandtheile  sich  vollziehenden,  molecolarei 
Umlagerungsprocesses  erklärt.     Unterdessen  ist  mir  die  Er- 
scheinung auch  bei  reinem  Wasser  nach  dem  Einfüllen  sehr 
häufig  vorgekommen  und  hauptsächlich  die  Absicht,  zar  Ent- 
scheidung der  vorliegenden  Frage  einen  Beitrag  zu   liefen, 
hat   mich   veranlasst,   die   oben   beschriebenen  Formen  der 
Gefässe  zu  wählen.    Ich  ging  dabei  von  dem  Gedanken  aus, 
die   den  Vorgang  voraussichtlich   bedingenden  Factoren  ia 
beiden  Fällen  recht  verschieden  zu  gestalten.  Zu  dem  Zwecke 
wurden  die   im  nämlichen  Abstand  (2  mm)  einander  gegen- 
überstehenden Electroden  mit  Oberflächen  versehen,  die  sick 
wie  152 : 9  verhalten;  ferner  war  im  Geföss  I  mit  der  grossen 
Oberfläche  ein  beträchtlicher  Theil  der  gesammten  Flüssig- 
keit  zwischen   den   Electroden   enthalten,   etwa   die    Hälfte, 
während  beim  Gef&ss  II  der  zwischen  den  Blechen  enthaltene 
Bruchtheil   der   gesammten  Flüssigkeitsmasse   ein   ganz  ge- 
ringer war. 

Ist  die  Erscheinung  eine  Absorptionserscheinung,  so 
muss  man  erwarten,  dass  der  Process  im  grossen  GeAss  I 
bei  weitem  entschiedener  zu  Tage  tritt,  als  in  II.  Allerdings 
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müsste^  weon  nur  die  Flüssigkeit  zwischen  den  Electroden 
vorhanden  wißre,  bei  grossen  nnd  kleinen  Blechen  der  Vor- 
gang relativ  derselbe  sein,  da  ja  der  Electrodenabstand  in 
beiden  Qefässen  ungefähr  der  gleiche  ist  Allein  im  Gef&ss  II 
ist  dieses  Flüssigkeitsquantum  gegen  die  ganze  Wassermenge 
verschwindend  klein,  sodass  bei  der  langen  Dauer  des  Phä- 
nomens (bis  zu  einem  Tage  und  darüber)  die  Diffusion  jeden 
Concentrationsunterschied  zwischen  innen  und  aussen  rasch 
ausgleichen  müsste. 

Ferner  ist  das  Sinken  der  Leitungsfähigkeit  das  Resultat 
zweier  in  ihrer  Wirkung  entgegengesetzter  Vorgänge,  näm- 
lich der  hier  zu  besprechenden  Ursache  einerseits  und  des 
Steigens  von  X  infolge  der  Glasauflösung  andererseits.  Nun 
sind  aber  die  Ah  für  das  Gefäss  I  viel  kleiner  als  für  II; 
also  die  die  Erscheinung  verwischende  Einwirkung  für  I 
geringer,  weshalb  auch  aus  diesem  Grund  das  Sinken  in  I 
deutlicher  eintreten  sollte.  Trotz  dieser  zwei  günstigen  Be- 
dingungen für  I  ist  aber  zwischen  Gefäss  I  und  II  kein 
grosser  Unterschied  wahrzunehmen.  Allerdings  ist  in  den 
meisten  Fällen,  wo  ein  Sinken  von  \  überhaupt  auftritt,  das- 
selbe in  I  stärker  als  in  II,  allein  unbedeutend,  manchmal 
tritt  es  überhaupt  nicht  auf,  und  sind  gleich  nach  dem  Ein- 
füllen positive  Ah  zu  verzeichnen.  Manchmal  war  das  Sinken 
sogar  in  II  stärker,  einmal  ganz  beträchtlich.  Ich  unterlasse 
wegen  dieser  Unregelmässigkeiten,  Zahlen  anzugeben,  obwohl 
mich  die  Untersuchung  dieser  Verhältnisse  lange  beschäf- 
tigt hat. 

Wenn  ich  auch  die  Frage  auf  Grund  der  Resultate  nicht 
entscheiden  kann,  so  scheinen  mir  doch  die  Thatsachen  statt 
für  Absorption  an  den  Electroden  eher  für  die  Annahme  zu 
sprechen,  dass  die  Erscheinung  durch  Mischung  der  infolge 
der  Adhäsion  an  den  Wänden  und  Electroden  von  der  vor- 
hergehenden Füllung  zurückbleibenden  Flüssigkeitsreste  mit 
dem  neuen  Wasser  hervorgerufen  ist  Da  der  fragliche  Pro- 
cess bis  zu  24  Stunden  und  darüber  andauert,  auch  nach 
kräftigem  Schütteln  sich  noch  zeigt,  kann  es  nicht  der  Vor- 
gang der  mechanischen  Mischung  sein,  der  die  Erscheinung 
bedingt,  sondern  eine  infolge  der  Mischung  entstehende  che- 
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mische  UmsetzuDg  zwischen  den  Beimischungen  beider  Flüssig- 
keiten. Dass  das  Gefäss  I  stärkere  Depressionen  fär  x  xd|t 
erklärt  sich  aus  dem  Umstand,  dass  hier  die  adhUrirende 
Menge  beim  Ausgiessen  bedeutender  ist,  als  in  II. 

§  6.  Der  Temperaturcoefficient  der  galvanischei 
Leitungsfähigkeit  reinen  Wassers.  —  lieber  die  Tem 
peraturcoefdcienten  flüssiger  Leiter  sind  ausgedehnte  Ver- 
suche verschiedener  Autoren  vorhanden.  Namentlich  wurde 
in  neuerer  Zeit  diese  Grösse  für  stark  verdünnte  Liösub- 
gen  von  Kohlrausch,  Vicentini  und  Arrhenius  in 
den  Kreis  der  Betrachtung  gezogen,  und  es  zeigten  sich  for 
dieselben  überraschend  einfache  Gesetze.  Zunächst  ergab 
sich  für  die  verschiedensten  Salzlösungen,  dass  die  Tempe- 
raturcoefficienten  mit  wachsender  Verdünnung  einander  rer- 
hältnissmässig  sehr  nahe  kommen;  weiter,  dass  sich  Aet 
Werth  für  einen  bestimmten  Electrolyten  innerhalb  weiter 
Grenzen  bei  starken  Verdünnungen  nicht  wesentlich  ändert 
und  endlich,  dass  er  von  äusserster  Verdünnung  an  bei  allen 
Electrolyten  zunächst  abnimmt. 

Will  man  diese  Sätze  bis  zum  Extrem,  nämlich  bis  zum 
reinen  Wasser  hinab,  verfolgen,  so  stösst  man  auf  eigen- 
thümliche  Schwierigkeiten,  welche  mit  der  unter  §  4  und  5 
näher  besprochenen  Veränderlichkeit  solcher  Lösungen  n- 
sammenhängen.  Am  weitesten  wurde  der  Verlauf  mein^ 
Wissens  von  Vicentini  verfolgt.  Seine  Abhandlang  ist 
mir  nicht  zugänglich,  aus  Referaten  entnehme  ich,  dass  er 
etwa  bis  zu  >l  =  50  hinabging  und  obige  Sätze  bestätigt  fand. 

Ich  stellte  mir  nun  die  Aufgabe,  den  Verlauf  der  Tem- 
peraturcoSfficienten  für  irgend  einen  Electrolyten  von 
möglichst  reinem  Wasser  an  zu  verfolgen.  Es  liegt  hier 
nahe,  als  diesen  Electrolyten  die  von  den  Glaswänden  des 
zur  Untersuchung  dienenden  Oefässes  sich  lösenden  Bestand- 
theile,  die  man  ja  nicht  zu  kennen  braucht,  zu  benutzen. 
Denn  aus  den  unter  §  4  besprochenen  gesetzmässigen  und 
Constanten  Verhältnissen  muss  man  schliessen,  dass  Yon  der 
Wand  eines  bestimmten  Gef&sses  nach  langem  Gebrauch  ein 
bestimmtes  Salz  oder  ein  bestimmtes  Gemisch  von  Salzen  in 
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Liösung  geht.  Man  hat  den  Vortheil,  dass  sich  die  Con- 
centrationssteigerung  dieses  Electrolyten  je  nach  der  Wahl 
der  Temperaturen  der  B&der  beliebig  langsam  vollzieht,  und 
dasB  man  bei  einer  ganzen  Versuchsreihe  das  Oefäss  gar 
nicht  zu  offnen  braucht,  da  die  Concentrationsänderung  von 
selbst  geschieht  Auf  diese  Weise  sind  eine  Reihe  störender 
Einflüsse  eliminirt 

Das  benutzte  Wasser  wurde  aus  einer  verzinnten 
Kupferblase  gewonnen.  Der  Kühler  war  aus  Zinn,  und  es 
war  dafür  gesorgt,  dass  auch  der  Dampf  auf  seinem  ganzen 
Wege  nur  mit  Zinn  in  Berührung  kommen  konnte.  So  gewann 
ich  ohne  besondere  Vorkehrungen  ein  sehr  reines  Wasser,  die 
beste  Probe  hatte  die  Leitungsfihigkeit  0,65  x  10-i<>  bei  14<>. 
Zunächst  beobachtete  ich  nur  mit  dem  Gefässe  I.  Allein 
es  zeigten  sich  so  eigenthümliche  und  unerwartete  Resultate, 
dass  ich  auf  den  Gedanken  kam,  sie  könnten  durch  Störungen 
entstanden  sein,  sei  es  nun,  dass  die  eigenthümliche  Con- 
struction des  Gef&sses,  welches  mit  seinen  grossen,  einander 
auf  geringe  Entfernung  gegenüberstehenden  Electroden  und 
mit  dem  dazwischen  liegenden  Halbleiter  einem  Condensator 
ähnlich  ist,  —  sei  es,  dass  die  Natur  des  schlechtleitenden 
Wassers  selbst  die  Ursache  bildet.  Dies  war  der  Hauptgrund 
für  die  Construction  des  Gefässes  II,  welches  infolge  seiner 
ganz  anderen  Anordnung  die  obenerwähnten  Störungen  wenig- 
stens in  wesentlich  verschiedenem  Betrage  erscheinen  lassen 
musste.  Ich  habe  im  Verlaufe  dieser  Untersuchung  sehr 
häufig  mich  davon  überzeugt,  dass  die  Angaben  der  beiden 
Gefässe  in  Bezug  auf  den  Temperaturcogfficienten  die- 
selben sind. 

Bevor  ich  zur  Angabe  einiger  Resultate  übergehe,  muss 
ich  betreffs  der  Beobachtungsweise  und  der  Berechnung  der 
Ergebnisse  einige  Bemerkungen  machen.  Während  desüeber- 
ganges  von  einer  Temperatur  zur  anderen  vergeht  nothwendig 
soviel  Zeit,  dass  sich  die  Lösung  unterdessen  sehr  merklich 
geändert  hat  Es  handelt  sich  darum,  den  Einfluss  der  Glas- 
auflösung durch  Anbringung  einer  Correction  möglichst  zu 
eliminiren.  Dies  wurde  in  folgender  Weise  bewerkstelligt: 
Zuerst  wurden  bei  constanter  Temperatur  zwei  eine  gemessene 


Digitized  by 


Googk 


842  E.  Pfeiffer. 

Zeit  auseinander  liegende  Widerstandsbestimmungen  genuck 
und  daraus  das  entsprechende  Jh  (cf.  §  4)  berechnet;  nid 
Herstellung  der  anderen  Temperatur  geschah  das  Gleidit 
Das  arithmetische  Mittel  aus  diesen  beiden  ^h  wurde  tk 
das  während  der  Temperaturftnderung  gültige  ^h  in  Eed- 
nung  gesetzt,  um  die  LeitungsflLhigkeit  nach  dem  Sprang  a 
der  Temperatur  auf  die  vorher  vorhandene  zu  redncira 
Wir  bezeichnen  die  der  tiefen  und  hohen  Temperatur  <  und  T 
entsprechenden  Leitungsfähigkeiten  mit  Xi  und  Xtj  die  d» 
selben  Temperaturen  zugehörigen  Jh  mit  jji^  und  ^y  it 
ferner  die  zwischen  beiden  Ablesungen  verflossene  Zeitk 
Stunden  ^  H,  dann  ergibt  sich  die  Zunahme  des  Leitoop' 
Vermögens  pro  Grad  Jt  aus  der  Formel: 

zit j^zT} 

Aus  dieser  Grösse  lässt  sich  der  Temperaturcoef&cieat 
berechnen,  unter  dem  ich  zum  Zwecke  director  Vergleich- 
barkeit der  Zahlen  wie  frühere  Autoren  nach  Vorgang  toh 
Eohlrausch  den  Ausdruck  a  ^  ^tl ^is  verstehe. 

Das  noch  erforderliche  A^g  lässt  sich  sowohl  dorct 
Ausgang  von  It,  als  auch  durch  Xt  berechnen.  Offenbir 
erhält  man  aber  dann  zwei  verschiedene  ^3,  weil  sie  ja  Ter- 
schiedenen  um  H  Stunden  auseinander  liegenden  Zeitpunktes 
entsprechen.  Da  beide  Annahmen  gleichberechtigt  sind,  io 
liegt  hier  eine  gewisse  Unbestimmtheit  des  Temperatnrcoef- 
ficienten  vor,  und  habe  ich  deshalb  immer  zwei  aufeinander 
folgende  Bestimmungen  von  u,  die  eine  bei  sinkender  Ten- 
peratur,  die  andere  bei  steigender,  vorgenommen,  beide  in 
gleicher  Weise  berechnet  und  das  Mittel  aus  beiden  als  dtf 
dieser  Periode  entsprechende  u  angesehen.  Zu  einem  a  vtf 
immer  ein  ganzer  Tag  erforderlich.  Die  Art  der  Beobaci- 
tung  und  Berechnung  lehrt  am  besten  ein  beliebig  aus  mei- 
nem Beobachtungsjournal  herausgegriffenes  Beispiel,  das  is 
der  folgenden  Tab.  III  enthalten  ist. 
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Tabelle  III. 


i    Ver-     ^ilÜf-'l-i-lI^r  Wahrer 


I  Tern-  I  gleichS' 

I    Zeit      pera-  '  widerst.         j       ■      jj- 

*"''^      SLf,?' des  Commutators 


namometerscala 
bei  Stellung 
[f 


3*»  57' 


20,06 


f     440 
I     439 


+31 
+42 


+  41 
+  30 


1    7*^55'!  20,12 

lie  18  10,00    ! 

1 

:    3     3  10,38 


4  45 


20,08 


400 
\  402 
517 
519 
511 
509 
393 
391 


+  28 
+  0 
+20 
+  1 
-  8 
+  11 
+  8 
I     +36 


+   8 
+38 

+  8 

+  21 


Wider 
stand 
inter- 

polirt») 


I  489,5 


[  5n; 

<!  392,2 


400,7 
9 
,9 


+  83 
+  2 


2,898 


3,178 
2,459 
2,498 
3,247 


0,017 


0,002 


0,0734 


E\ 


i  8»»  r  20. 


.12    |{ 


359  I      +9 

360  -  7 


+  13     ;}  ^^^»^    .3,545  I 


0,019 


3,048 


0,0753  3,117 


0,0241 


0,0242 


Zur  WiderstandsmessuDg  diente  eine  Si  em  ens' sehe 
Brücke,  die  beiden  Verhältnisswiderstände  waren  1000  und 
1000,  der  gesuchte  Widerstand  wurde  durch  Interpolirung 
aus  den  Scalenablesungen  zweier  ihn  einschliessender  Ver- 
gleichswiderstände gefunden.  Um  von  den  Folgen  der  Null- 
punktsänderungen des  Dynamometers  während  der  Messung 
möglichst  frei  zu  sein,  wurde  in  den  Brückenzweig  ein  Com- 
mutator eingeschaltet.  Aus  den  beiden  Werthen  il^g,  sowie  a, 
wurde  das  arithmetische  Mittel  genommen,  sodass  also  in 
unserem  Beispiel  das  der  Leitungsfähigkeit: 

A,3  =  3,082 
entsprechende:  a=^0fl2415  sich  ergibt. 

Hätte  man  die  aus  den  ^^  sich  ergebende  Correction 
weggelassen,  so  hätten  sich  für  den  Temperaturcoefficienten 
die  Werthe  ergeben: 


1)  Diese  direct  am  Thermometer  abgelesenen  Temperaturen  sind, 
wie  eine  Prüfung  des  Thermometers  ergab,  mit  der  Correction  —0,35 
zu  versehen. 

2)  Hier  ist  noch  der  Widerstand  der  Zuleitungsdrähte  =  0,2  in  Ab- 
zug zu  bringen. 
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a  9  0,0288    im  ersten  und 

a  =  0,0245    im  zweiten  Fall;  also 


a  =  0,02385  im  Mittel. 

Man  sieht,   dass  dieser  Werth  vom  obigen  corrigirten  nicht 
unbedeutend  abweicht,  was  darin  seinen  Orund  hat,  dass  die 
Verhältnisse  bei  sinkender  und  steigender  Temperatur  nicht 
völlig  symmetrisch  sind.     Hält  man  die  uncorrigirten  Uj  die 
sich  um  12  unterschieden,  zusammen  mit  den  corrigirten,  die 
nur  noch  um  1  differiren,   so  findet  man,   dass   die    beiden 
Differenzen  denselben  Sinn  haben,  d.  h.  die  Correctionen  noch 
nicht  ausreichend  sind.     Bs  hat  sich  dies  fast  durchweg,  wie 
auch  die  späteren  Versuchsreihen  zeigen,  als  Regel  erwiesen, 
dass   nämlich    das  cc  bei  sinkender  Temperatur  kleiner  ist, 
als  bei  steigender.    Das  hat  einfach  in  der  Art  der  Correc- 
tion, die  wohl  sehr  annähernd,  aber  nicht  völlig  richtig  ist, 
seine  Ursache.     Zunächst    scheint    die    der   Correction    zu 
Grunde  liegende  Annahme  überhaupt  unberechtigt.     In  der 
Zeit  der  Temperaturänderung  wird  das  Mittel  aus  dem  vor- 
hergehenden und   darauffolgenden  Jk  als  herrschend   ange- 
nommen.    Diese  Zeit  beträgt   aber    meist    weit   über  eine 
Stunde,  um  völlig  constanter  Temperatur  ganz  sicher  zu  sein. 
Nehmen   wir    etwa   eine    Bestimmung    bei    sinkender    Tem- 
peratur.   Nach   wenigen  Minuten   hat   sich,   wenigstens  im 
grossen    und    ganzen,    die    tiefere    Temperatur    hergestellt 
sodass   während   der  ganzen   übrigen  Zeit  das  der   tieferen 
Temperatur  entsprechende   Jh  massgebend   sein   sollte.    Es 
zeigt  sich  aber,  dass  noch  längere  Zeit  nach  der  Abkühlung   j 
Nachwirkungen  des  vorhergehenden  hohen  Jh  fühlbar  sind, 
sei   es,    dass    die   bei   der   hohen   Temperatur    stark    ange- 
griffenen Glaswände  auch  nach  der  Abkühlung  noch  einige 
Zeit  mehr  abgeben,  oder  dass  die  völlige  Diffusion  der  vor- 
her in  höherem  Maasse  losgelösten  Olassubstanz  noch  längere 
Zeit  in  Anspruch  nimmt.    In  Ermangelung  von  etwas  Bes- 
serem  wird   also   das  Mittel  beider  A  wohl  der  Wahrheit 
am   nächsten   kommen.     Bei   steigender   Temperatur  geltej) 
analoge  Verhältnisse. 

Betreffs  der  Herstellung  der  gewünschten  Temperaturefl 
bemerke  ich,  dass  die  höhere  Temperatur  mit  einem  Tber- 
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mostaten,  die  während  beliebig  langer  Zeit  nur  um  einige 
Hundertel  schwankte,  wie  aus  der  folgenden  Tabelle  ersicht- 
lich ist,  erzielt  wurde.  Die  tiefe  Temperatur  war  die  jewei- 
lige Zimmertemperatur.  Die  kleinen  Temperaturschwankun- 
gen bei  der  Beobachtung  der  Ah  wurden  natürlich  durch  eine 
entsprechende  Correction  eliminirt. 

§  7.  Resultate  über  die  Temperaturcoefficienten. 
—  Von  den  zahlreichen  Versuchsreihen  habe  ich  drei  recht 
vollständige  und  charakteristische  in  den  folgenden  Tabel- 
len IV,  V  und  VI  zusammengestellt.  In  den  drei  in  Figur  8 
und  9  mit  IV,  V  und  VI  bezeichneten  Curven  bedeuten  die 
Abscissen  die  ^g,  und  zwar  immer  das  arithmetische  Mittel 
zweier  zum  gleichen  Tag  gehörigen,  die  Ordinaten  die  ent- 
sprechenden Temperaturcoefficienten  a.  Jedem  Curvenpunkt 
entspricht  also  immer  eine  eintägige  .Beobachtungsreihe.  Die 
Tabellen  und  Curven  IV  und  V  beziehen  sich  auf  zwei  bei 
derselben  Destillation  unmittelbar  nacheinander  dem  Destil- 
lirapparat  entnommenen  Proben,  die  eine  im  GefiLss  I,  die 
andere  im  Gefäss  II  aufgefangen.  Ein  Blick  auf  die  Curven 
zeigt  das  eigenthümliche  Resultat,  dass  trotz  der  anfäng- 
lichen grossen  Gleichheit  beider  Wasserproben  doch  gleich 
von  Anfang  an  die  Temperaturcoefficienten  a  in  beiden  Ge- 
fässen  wesentlich  verschieden  sind  und  auch  verschieden 
bleiben.  Es  liegt  die  Annahme  nahe,  diese  Differenz  fehler- 
haften Angaben  beider  Gefasse,  oder  nur  eines  derselben, 
welche  von  der  Construction  derselben  herrühren,  zuzuschrei- 
ben. Ich  habe  mich  aber,  wie  ich  weiter  unten  noch  aus- 
führen will,  öfter  überzeugt,  dass  bei  gleicher  Lösung  die  An- 
gaben beider  Gefässe  dieselben  sind.  Die  Erklärung  obiger 
Erscheinung  liegt  darin,  dass  infolge  der  Auflösung  von 
Glassubstanz  gleich  von  Anfang  an  das  Wasser  in  beiden 
Gefässen  verschieden  ist,  um  so  mehr  nach  der  langen  Zeit, 
welche  zur  Ermittelung  des  ersten  a  nöthig  ist. 
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Tabelle  IV.    Gefäss  Nr.  I. 


Tag 


Zeit 


Temp. 


I      ^,.       , 


2. 


8. 


7. 


8. 


0,914 
0,916 
1,214 
1,227 
0,941 
0,944 
1,240 


8"  2' 

9  25 

10  27 

2  46 

8  46 

5  28 

6  26 


9,95 
10,00 
20,08 
20,04 
10,58 
10,62 
20,08 


1,363 
1,062 
1,076 
1,396 


9»» 
10 


8     53 


20,04 
10,77 
10,96 
20,06 


1,714 
1,862 
1,369 
1,736    I 


2^  52' 
8     55 

4  33 

5  17 


20,06 
11,06 
11,20 
20,02 


1,989 
1,600 
1,625 
2,045 


9»»  8' 

10  11 

4  13 

5  84 


2,291 
1,888 
1,910 
2,357 


2,648 
2,210 
2,206 
2,719 


10. 


11. 


3,086 
2,509 
2,535 
3,119 
3,362 
2,742 
2,707 
3,450 
3,710 
8,021 
8,061 
8,800^ 

4,120 

8,421 

3,453 

4,2^2 

4,678~ 

3,827 

3,774 

4,838 


9»»   10' 
10    20 

3  25 

4  53 


8»»  r 

9  37 

8  41 

4  57 


10"»  21' 
11     31 

4  18 

5  23 


8»»  12' 
9  50 
8  18 
5     25 


8»'     0' 
10    10 

2  34 
_^    58^ 

8»»"    6' 
10       8 

3  46 
_5     24 

7^~  59' 

10     20 

2       7 

4  17 


20,04 
11,86 
11,60 
20,00 
20,17 
12,20 
12,44 
20,00 


0,001 
0,003 
0,001 
0,008 
0,002 
0,013 
^  0,002 
0,016 
0,002 


0,0294        1,164    j     0,02d3 


0,0305 
0,0809 

1,175 
1.188 

0,0260 
0,026^1 

0,0331 
0,0341 

1,307 
1,338 

0,0253 
0,0250 

0,0400 
0,0408 

1,646 
1,669 

O,02i3 
0,0245 

20,02 
12,66 
12,22 
20,02 


20,08 
12,22 
12,28 
20,06 


0,016 
0,003 
0,019 
0,004 
0,018 


20,10 
11,84 
11,18 
20,04 

20,05 
11,92 
12,25 
20,02 
20,04 
12,84 
12,76 
20,04 

20,04' 
12,40 
11,74 
20,02 


0,0619    I    2,545    i     0,0248 

I  '       ' 

0,0639    I     2,612  j    0,0244 
0.0237 


0.0690 
0,0729 


2,916 

2,995    i    0,0243 
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(Fortsetzung  von  Tabelle  IV.) 


Tag 


Zeit 


Temp. 


1 


^18 


12. 


13. 


5,885 
4,881 
4,484 
5,452 


8*»     5' 
10     11 

3  15 

4  24 


14. 


15. 


16. 


18. 
~19. 


20. 


21. 


6,028 
5,026 
4,904 

^198 
6,874" 
5,466 
5,484 
6,979 
7,595 
5,924 
5,977 
7,722^ 
8,324 
6,580 
6,625 

^8,454_ 

I    9,028 
9,673' 
7,860 
7,992 
9,861 

10,498 
8,567 
8,521 

10,741 


1^  55' 

10  4 
2  50 
4  30 
9»»  28' 

11  2 
2  51 
4     10 


8»»  — ' 

9  40 

2  32 

3  59 


8»»  6' 

10  6 

2  41 

4  13 

6»»  2 


22. 


8»>  3' 

10  7 

3  29 
_510 

7»»  5"7' 

9  32 

4  12 

5  48 


11,428 

9,233 

9,247 

11,378 

12,104 


23.  12,944 
10,079 
10,079 

Nunmehr  der 


9»»  3' 

10  45 

3  30 

4  52 

9»»  57' 


1^  45' 

9     12 

11     35 


20,08 
12,74 
13,40 
20,02 


20,02 

13,02 

12,00 

20,06    ' 

20,12 

11,68 

11,68 

20,04 


20,08 
11,02 
11,20 
20,06 
20,04 
11,46 
11,60 
20,08 
20,04 


20,04 
12,28 
12,72 
20,08 


20,02 
12,46 
12,19 
20,40 


20,42 

12,45 

12,43 

19,80^ 

19,84 


19,84 
10,76 
10,70 


0,031 

0,004 

j  0,037 

!  0,006 
0,039 
}  0,005 
I  0,039 
}  0,004 
I  0,038 
I  0,004 


0,1352 
0,1424 


,    5,101 
5,215 


0,0265 
0,0278 


,046 


(  0,( 
}  0,005 
}  0,044 
I  0,004 
I  0,044 
l 


0.004 


}  0,042 
]  0,039 

I  0,007 
Inhalt  des  Oefässes  in  ein  neues  Geßlss  Nr.  III  mit  plati 
nirten  Electroden  übergegossen. 


0,1500 
0,1557 

5,777  '  0,0260 
5,933  i  0,0262 

0,1710 
0,1754 

6,571 
6,682 

0,0260 
0,0262 

0,1884 
0,1936 
0,2082 
0,2118 

7,268 
7,393 
7,970 
8,087 

0,0259 
0,0262 
0,0261 
0.0262 

0,2407 
0,2482 

9,265 
9,432 

0,0260 
0,0263 

0,2604 
0,2658 

10,064 
10,196 

0,0259 
0,0260 

0,2814 
0,2851 

10,841 
10,965 

0,0259 
0,0260 

1 

0,8185 

12,467 

0,0256 

24. 


9,156 

9,047 

12,003 


14,«26 
11,503 
11,883 
15,422 


2^  50' 

5  7 

6  18 


8»>     6' 

10     10 

3     40 

5     30 


11,06 
10,68 
19,88 


19,99 
10,92 
11,20 
19,94 


0,005 
0,187 
0,041 
0,142 
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(FortsetKUDg  yon  Tabelle  IV.) 


Tag 


Zeit 


Temp. 


^1« 


25. 


26. 


27. 


28. 


17,517 
13,56 
13,98 
'  18,02 


19,07 
14,95 
15,07 
19,54 


21,09 
16,44 
16,70 
2M4 

22,97 


5'  I  19,98  j  ^'^*2 
'     I  1?'?2  !  0,08 


8»» 
10 
3  22  ;  11,16  \\ 


4  56 


I 


19,98 


7»«  57'  I  20,00  \ 

10  7  I  11,20  \\   0Q2 

3  33  I  11,18  if  ^'"2 

5  20  I  19,94 


8»»  10'  '  19,96 
9  55  ,  11,24 
8   2  I  11,40 


_l_21jJA?i_lo,09 
;   9»»  9'  ;  19,99  J 


Tabelle  V.    Gefäss  Nr.  IL 


1. 

1,174 

b^ 

38' 

20,02 

\  0,006 
1  0,004 
1  0,019 

2. 

1,273 
1,047 
1,071 
1,332 

9»» 
10 
3 

5' 
24 
21 
50 

20,24 
12,20 
12,44 
20,00 

0,0290 
0,0321 

1,218 
1,279 

0,0251 

3. 

1,617 
1,366 
1,385 
1,711 

8»^ 
9 
3 
5 

10' 
40 
33 

20,06 
12,66 
12,22 
20,06 

1      V,\/li7 

}  0,006 
j  0,022 

\  0,005 
l  0,022 
[  0,005 
\  0,023 
l  0,004 
l  0,022 
}  0,006 
1  0,024 
l  0,008 
\  0,025 

0,0366 
0,0389 

1,555 
1,645 

0,0235 
0,023T 

4. 

2,100 
1,771 
1,792 
2,202 
2,537 
2,100 
2,090 
2,649 
2,977 
2,468 
2,509 
3,096 

10»* 
11 

4 

5 

18' 
34 
15 
26 

20,16 
12,22 
12,23 
20,04 

0,0437 
0,0503 

2,021 
2,117 

0,021« 
0,028S 

5. 

8»» 

9 

3 

5 

7h- 

10 
2 
5 

8' 

54 

9 

28 

20,16 
11,84 
11,18 
20,02 

0,0555 
0,0596 

2,437 

2,549 

0,0228 
0,0284 

6. 

57' 

14 
30 

l 

20,02 
11,92 
12,25 

20,(»2 

0,0668 
0,0714 

2,865 

2,977 

0,0283 
0,0240 

7. 

3,422 
2,903 
2,9H0 
3,549 

8»» 
10 
3 
5 

2' 

6 

42 

29 

20,02 
12,«4 
12,76 
20,04 

0,0763 
0,0813 

8,295 
8.411 
3,744 
3,850 

0,0282 
0,0288 

8. 

3,891 
3,256 
3,229 
4,006 

8»- 
10 
2 

4 

2' 

23 

4 

20 

20,02 
12,40 
11,74 
20,10 

0,0880 
0,0888 

0,0285 
0,0281 
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Tag 


Zeit 


Temp. 


^* 


^1 


^18 


10. 


11. 


12. 


13. 


14^ 
15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


4,410 
3,719 
3,815 

4,528 


4,905 
4,164 
4,090 
bfiSi 
5,458 
4,469 
4,492 
5,561 


5,961 
4,791 
4,837 
6,056 
6,480 


6,982 
7,371 
6,148 
6,245 
7,495 


7,874 
6,582 
6,589 
8^093^ 
8,495 
7,041 
7,058 
3455 
8,895" 


8^  1' 

10  15 

3  13 

4  23 


1^  52' 

10  8 

2  47 

4  33 


9»»  24' 

11       6 

2     48 

4     15 


7»»  57' 

9  48 

2  28 

3  54 


8>»     2' 


5»»  58' 


S^  6' 

10  11 

3  25 

5  14 


7^  54' 
9    35 

4  8 

5  53 


9»»  - 
10    50' 

3  27 

4  56 


9»»   52' 


9,449 
7,581 
7,594 
9,555 


7"»  49' 
10    23 

5  10 

6  2L 


9,897 

7,985 

8,057 

10,014 

10,378 

8,303 

8,436 

10,487 


8»«  1' 

10  14 

3  37 

5  37 


8^     2' 

10      8 

3     14 

5     — 


10,876 
8,826 
8,835 

10,984 


1^  53' 

10  12 

3  29 

5  24 


20,10 
12,74 
13,40 
20,00 


20,06 
13,02 
12,00 
20,02 


20,08 
11,68 
11,68 
20,08 


20,08 
11,00 
11,20 
20,08 


20,04 


20,02 


20,02 
12,30 
12,70 
20,02 


20,03 
12,44 
12,19 
20,46 


20,42 
12,44 
12,43 
19,79 
19,80 


19,84 
10,72 
10,66 
J9,88 
19,96 
10,92 
11.20 
19,94 


20,00 
10,60 
11,16 
19,92 


19,99 
11,22 
11,18 
19,96 


0,025 
0,006 
0,024 
0,009 
0,025 
0,006 
0,025 
0,004 
1  0,027 

I  0,028 

I  0,006 

1  0,026 

I  0,003 

1  0,027 

1  0,004 

j  0,026 
j  0,025 

0,004 

0,024 

0,002 

0,024 

J  0,001 

I  0,025 

\  0,003 

I  0,025 


0,0988 
0,1053 


0,1108 
0,1134 


0,1202 
0,1245 


0,1319 
0,1348 


0,1642 
0,1668 


0,1734 
0,1786 


0,1858 
0,1868 


0,2088 
0,2109 


0,215 
0,221 


0,224 
0,282 


0,237 
0,242 


4,237 
4,355 


0,0233 
0,0242 


4,716 
4,842 


0,0235 
0,0234 


5,245 
5,346 


0,0229 
0,0233 


5,733 
5,823 


0,0230 
0,0231 


7,097 
7,216 


0,0231 
0,0231 


7,583 
7,718 


0,0229 
0,0231 


8,110 
8,186 


0,0229 
0,0228 


9,136 
9,232 


0,0228 
0,0228 


9,553 
9,660 


0,0225 
0,0229 


10,01 
10,12 
10,49 
10,60 


0,0224 
0,0229 


0,0226 
0,0228 
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Tag 

; 

Zeit 

Temp. 

^A 

^« 

^,. 

a 

2S. 

1 

11,858    '       8^     6'    i    19,96 
9,198    i       9    58     1.  11,22    1 
9,284           2     59     1    11,40    1 

11,452           4    23     1    19,94    ! 

0,025 
0,009 
0,023 

0,251 
0,250 

10,96 
11,05 

0,022S 
O,022e 

24.    1  11,893          9^   13'    |    19,98    i 

UebergefÜllt  ins  Gefftss  Nr.  III  (platinirte  Electroden). 


13,15 
15,83 
12,26 
12,12 
15,78 

10»»  58' 

19,96 

25. 

8»»     5' 

10       3 

2     57 

4    27 

19,98 
11,12 
10,42 
20,00 

26. 

17,16  - 
18,53 
13,81 
17,63 

8^     3' 

10       8 

2     19 

5     18 

19,96 
10,74 
11,16 
19,92 

27. 

18,92 

7»»  58' 

19,98 

0,360 
0,367 

14,74 
15,14 

0,0244 
0,0242 

0,408 
0,416 

16,51 
16,98 

0,024- 
0,0245 

Tabelle  VL    Gefass  Nr.  I. 


1. 

2,000 

6h  17' 

20,04 

2. 

2,169 

9^  40' 

20,06 

1,708 

11     20 

11,20 

1,714 

3     32 

11,10 

2,203 

4    39 

20,04 

4. 

2,848 

9»»  17' 

20,08 

2,180 

11     27 

9,80 

2,184 

2     89 

9,76 

2,898 

8     57 

20,06 

5. 

8,178 

1^  55' 

20,12 

2,459 

10     18 

10,00 

2,497 

8      8 

10,38 

3,248 

4     45 

20,08 

6. 

3,545 

8»»   r 

20,12 

2,845 

10      8 

11,38 

2,877 

2      2 

11,62 

3,611 

4       7 

20,08 

7. 

3,898 

8»»     6' 

20,18 

3,207 

10      6 

12,24 

8,289 

4    57 

12,88 

4,048 

6       6 

20,80 

8. 

4,384 

8»»     7' 

20,81 

3,613 

9     37 

13,32 

3,618 

8     51 

13,18 

4,429 

5     45 

20,78 

0,011 


! 

\  0,003 
}  0,016 


0,002 


[o,< 


»017 


I  0,002 
I  0,019 
1  0,008 
[  0,017 
I  0,004 
1  0,020 
\  0,003 
i  0,022 


0,0534 
0,0535 

2,078 
2,112 

0,0257 
0,0253 

0,0664 
0,0681 

2,728 
2,782 

0,0248 
0,0245 

0,0784 
0,0755 

8,048 
3,117 

0,0241 
0,0242 

0,0826 
0,0843 

8,399 
3,465 

0,024$ 
0,0243 

0,0898 
0,0941 

8,734 
8,817 

0,0240 
0,0245 

0,0987 
0,1084 

4,092 
4,178 

0,0241 
0,0247 
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(Fortsetzung  von  Tabelle  VT.) 


Tag  [ 


4,764 
8,966 
8,977 
5,020 
5,443 
4,284 
4,376 
5,557 


5,988 


6,542 
5,338 
5,344 

6,628 


7,722 
6,290 
6,293 
7,855 


I     8,564 

I     6,805 

6,848 

I     8,739 


9,659 


Zeit 


I  Temp. 


%^  60' 
10    56 

3  5 

4  18 


1^  57' 
9     33 

5  10 

6  47 


20,80 
13,14 
13,06 
22,24 


\(^   22' 


22,22 
12,24 
12,80 
22,20 


22,20 


1^  44' 

10  19 

2  39 

3  39 


11»»  52' 


7»»  48' 
10  18 

2  25 

3  56 


7»»  52' 

9  49 

12  4 

2  24 


9»'  36' 


10,717 
8,460 
8,335 

10,824 


7»»  54' 

9  41 

3  0 

4  44 


22,22 
13,58 
13,54 
22,26 


0,022 

0,005 

0,025 

0,003 

0,028 
0,026     I — 


22,22 
22,22 
13,80 
13,76 
22,14 


22,12 
13,08 
13,30 
22,24 


22,26 


22,22 
13,04 
12,42 
21,78 


11,765 


12,846 
10,448 
10,463 
13,048 


W   19'  !  21,80 


8'»  4' 

10  4 

12  0 

2  30 
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11,638  I 
11,711 
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15,282  I 


8»»  8* 

10  18 

1  57 

4  10^ 

7»»  40' 


21,74 
13,70 
13,70 
21,70 


21,66 
14,74 
14,85 
22,40 
'22,40' 


0,003 

0,026 
0,029 

0,002 

0,044 
0,001 

0,048 
0,048 

0,007 

0,051 
0,058 

0,008 

0,049 

0,010 

0,058 


A, 


0,1080 
0,1117 


0,1183 
0,1229 


4,499 

4,584 


4,985 
5,083 


0,0240 
0,0244 


0,0287 
0,0242 


0,1439 
0,1455 

5,985 
6,061 

0,0240 
0,0240 

0,1748 
0,1823 

7,045 
7,165 

0,0248 
0,0254 

0,1997 
0,2050 

7,810 
7,942 

0,0256 
0,0258 

0,251      1    9,746 
0,261         9,929 

0,0258 
0,0268 

0,306 
0,814 


0,336 
0,344 


11,802 
11,996 


12,791 
12,999 


0,0260 
0,0262 


0,0263 
0,0264 


Uebergefiillt  ins  Geftss  II. 


15,88 

8»»  13' 

22,40 

15,48 

10     17 

22,43 

12,60 

12       7 

14,28 

12,46 

3     35 

'    13,76 

15,71 

5      7 

1    22,40 

22. 

16,36 

7»»  41' 

i    22,46    1 

0,048 
0,014 
0,042 


0,361 
0,372 


14,02 
14,20 


0,0258 
0,0262 
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Beschränken  wir  uns  weiter  zunächst  auf  die  dem  Ge* 
fäss  I  zugehörige  Curve  IV.  Man  sieht,  dass  mit  wachseik- 
dem  A  der  Temperaturco§fficient  zunächst  schnell  ab&llty  nadk 
einigem  Schwanken  sein  Minimum  0,0240  erreicht;  dann  sehr 
rasch  zum  Maximum  0,0269  aufsteigt  und  von  da  an  sick 
ganz  constant  in  der  Höhe  0,0260  erhält.  In  der  Periode 
seiner  Veränderlichkeit,  welche  von  1=1  bis  k  —  Q  dauert 
ändert  sich  der  Werth  von  a  um  12  Proc.  Von  iL  =  6  an 
ist  er  völlig  constant  bis  ans  Ende  der  Untersuchung  bei 
A  =11. 

Qeht  man  vom  Ende  der  Curve  herein,  abgesehen  vom 
punktirten  Theil,  von  dem  später  die  Bede  ist,  so  zeigt  ihr 
zur  Abscissenaxe  nahe  paralleler  Verlauf  eine  Bestätigung 
des  Satzes,  der  schon  oben  citirt  wurde,  dass  bei  ganz  ver- 
dünnten Lösungen  innerhalb  weiter  G-renzen  der  Temperator- 
coefficent  mit  variabler  Concentration  sich  nicht  mehr  wesent- 
lich ändert.  Er  gilt  in  unserem  Falle  bis  herab  zu 
A  s  6,  also  bis  zu  Verdünnungen,  deren  Betrag  mit 
chemischen  Methoden  wohl  nicht  mehr  zu  bestim- 
men sein  wird.  Als  gelöster  Electrolyt  sind  hier  die  von 
der  Grlaswand  losgelösten  Theile  der  Glassubstanz  zu  betrach- 
ten, unter  A  SS  6  kommt  die  Periode  des  starken  Schwankens 
von  a.  Offenbar  hat  man  es  hier  mit  einem  Kampf  der  üo 
Wasser  enthaltenen,  vom  Destillirapparat  stammenden  Ver- 
unreinigungen mit  den  neu  hinzutretenden  Glastheilcben  um 
den  Einfluss  auf  den  Werth  von  a  zu  thun,  welcher  in 
diesem  Bereich  eine  in  Anbetracht  der  minimalen  Verände- 
rung des  Wassers  erstaunliche  Veränderlichkeit  besitzt,  die 
an  die  Empfindlichkeit  von  A  selbst  bei  dieser  Reinheit 
erinnert. 

Wegen  dieser  eigenthümlichen  Resultate  wurde  die  pa- 
rallel laufende  Reihe  der  Curve  und  Tabelle  V  mit  dem 
total  verschiedenen  Gefäss  II  aufgestellt.  Auch  hier  passt 
nahezu  die  Beschreibung  bei  Curve  IV.  Von  rechts  herein 
bis  unter  l^ß  haben  wir  nahe  geradlinigen,  wenn  auch 
etwas  mehr  gegen  die  Axen  geneigten  Verlauf,  dann  das 
wellenf5rniige  Schwanken  und  zum  Schluss  das  starke  An- 
steigen.   Die  grosse  Verschiedenheit  der  constanten  Schluss- 
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werthe  beider  Gef&sse:  0,0260  und  0,0230,  ist  leicht  erklärlich, 
da  die  Glassorten  beider  Gef&sse,  die  verschiedener  Prove- 
nienz sind,  ganz  auseinandergehende  chemische  Zusammen- 
setzung haben  können.  Auch  die  Abweichungen  beider 
Curven  in  dem  wellenförmigen  Theile  bietet  von  diesem  Ge- 
sichtspunkte aus  nichts  Auffälliges. 

Fig.  9,  Curve  und  Tabelle  VI  bezieht  sich  auf  eine  in 
Gefäss  I  untersuchte  Wasserprobe,  die  nicht  direct  dem 
Destillirapparat  entnommen  wurde,  sondern  einige  Zeit  in 
einem  grossen  Glasgefäss  aufbewahrt  war,  daher  die  höhere 
Anfangsleitungsf&higkeit.  Auch  diese  Curve  besitzt  die  er- 
wähnten Eigenthümlichkeiten,  nur  sind  die  üeber^nge  nicht 
so  schrofiF,  die  Wellen  mehr  in  die  Länge  gezogen.  Hier  ist 
eben  ein  Theil  der  Umwandlung  schon  vorher  im  grossen 
Aufbewahrungsgefäss  vollzogen  worden,  und  nur  der  Rest 
macht  sich  in  den  wesentlich  kleineren  Amplituden  bemerk- 
bar. Das  Constantwerden  beginnt  hier  erst  viel  später,  etwa 
bei  A  =  9. 

Die  gefundenen  Resultate  lassen  sich  also  kurz  dahin 
zusammenfassen: 

1.  Der  Satz,  dass  bei  grosser  Verdünnung  der 
Temperaturcoefficient  innerhalb  weiter  Grenzen 
sich  nicht  wesentlich  ändert,  gilt  hinab  bis  zu  den 
äussersten  Verdünnungen,  aber  nur  so  lange,  als 
der  gelöste  Electrolyt  an  Masse  die  sonstigen  Be- 
standtheile  (etwa  Verunreinigungen  organischer  Na- 
tur) der  Lösung  überwiegt.  Fällt  die  Masse  der 
letzteren  gegen  erstere  in  die  Wagschale,  so  wird 
der  Coefficient  unbestimmt,  er  ist  grossen,  von  den 
zufälligen  Beimischungen  abhängigen  Schwankun- 
gen unterworfen. 

2.  Der  Temperaturcoefficient  meines  reinen 
Wassers  fällt  bei  allen  Bestimmungen  vom  £in- 
giessen  in  die  Gefässe  an  zunächst  schnell  ab,  um 
dann  erst  nach  grossen  Schwankungen  zu  constan- 
ten  Werthen  zu  gelangen. 

3.  Die  Unterschiede  der  Temperaturcoefficient 
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ten  in  der  Periode  des  Schwankens  betragen  bis  za 
12  Proc- 

Zu  wiederholten  Malen  habe  ich  mich  da?on  überzeugt 
dass  die  Angaben  der  Gef&sse  I  und  II  bei  gleicher 
Lösung  die  gleichen,  dass  also  die  in  Curve  IV  and  V 
dargestellten  Unterschiede  nicht  auf  fehlerhafte  Angaben  det 
einen  oder  anderen  Gefässes  zurückzuführen  sind.  £iiner 
dieser  Belege  findet  sich  in  J^'ig.  9.  Der  letzte  Punkt  der 
Curve,  durch  ein  Kreuz  markirt,  wurde  erhalten ,  indem 
man  am  Schluss  der  Reihe  das  Wasser  aus  Gefass  I  ins 
Gefäss  II  umgoss.  Von  einer  unbedeutenden  Depression, 
welche  dem  herabdrückenden  Einiiuss  der  Glassubstanx  von 
Nr.  II  zuzuschreiben  ist^  hält  sich  die  Curve  auf  constanter 
Höhe. 

In  Fig.  8  sind  die  Ablesungen  bei  Gefäss  I  mit  Punkten, 
bei  II  mit  Kreuzen  und  bei  einem  Gef&sse  (Nr.  III)  gewöhn- 
licher Construction,  mit  platinirten  Piatinelectroden  und  einer 
Capacität  10~^X  1057  mit  Eingen  bezeichnet.  Nach  Fort- 
setzung beider  Beihen  bis  A  =  11  wurden  die  Lösungen  in 
dieses  Gefass  III  eingegossen.  Die  sich  hierdarch  ergebenden 
Fortsetzungen  der  Curven  sind  punktirt.  Nunmehr  suchen 
die  hier  namentlich  aus  dem  Platinmohr  austretenden  Ver- 
unreinigungen dem  a  den  ihnen  eigenthümlichen  Werth  bei- 
zulegen. In  Curve  IV  ist  der  Temperaturcoefficient  zunächst 
noch  nahe  derselbe,  um  dann  allmählich  in  die  Höhe  zu 
gehen.  Die  Tendenz  des  Gefässes  III,  den  Temperatur- 
coefficienten  stark  zu  steigern,  sieht  man  namentlich  deutlich 
am  punktirten  Theil  der  Curve  V,  welcher  steil  in  die  Höhe 
führt. 

Man  erkennt,  dass  jedem  Gefäss  nach  längerem  Gre- 
brauch  und  bei  gleichen  Temperaturgrenzen  ein  constanter, 
nach  einiger  Zeit  erreichter,  für  dasselbe  charakteristischer 
Temperaturcoefficient  zukommt.  Die  vom  Wasser  gelösten 
Glastheile  werden  wohl  in  erster  Linie  die  leichtlöslichen 
Silicate  von  Kalium  und  Natrium  sein.  Der  grosse  unter- 
schied des  a  in  beiden  Gefässen  I  und  II  (0,0260  und  0,0230] 
ist  vielleicht  darauf  zurückzuführen,  dass  beim  ersten  Glas 
die  Natrium-,  beim  zweiten  die  Kaliumverbindungen  vor- 
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herrsche»,  da  aus  einer  Tabelle  von  Kohiransch^)  hervor- 
geht, dass  die  TemperaturcoSfficienten  der  Natriumsalze 
immer  beträchtlich  höher  stehen,  als  die  der  entsprechenden 
Kaliumverbindnngen. 

Dass  gegen  reines  Wasser  zu  die  sämmtlichen  Curven 
so  steil  in  die  Höhe  gehen,  könnte  auf  den  Gedanken  bringen, 
dass  auch  das  völlig  reine  Wasser  einen  ausgesprochenen 
Temperaturcoöfficienten  vom  gleichen  Vorzeichen,  wie  die  ge- 
wöhnlichen Electrolyte,  besitzt.  Allein  die  grosse  Veränder- 
lichkeit der  Werthe  cc  lässt  ebenso  leicht  die  Möglichkeit 
zu,  dass  die  Curve  nochmals  umkehrt  und  sogar  schliesslich 
gleich  Null  wird. 

Jedenfalls  ist  aus  den  obigen  Untersuchungen  ersicht- 
lich, dass  die  Verhältnisse  der  Electricitätsleitung,  welche 
bei  grossen  Verdünnungen  sich  so  übersichtlich  gestalten, 
im  Grenzfalle,  d.  h.  beim  Debergang  zum  reinen  Wasser, 
wieder  erhebliche  Complicationen  erfahren. 

München,  im  Mai  1887. 


VII.  lieber  das  electrische  Verhalten  des  Steinsalzes; 
von  Ferdinand  Braun. 

(Hierin  Tsf.  VI    Fig.  10-14.) 


1.  Steinsalz  ist  bekanntlich  optisch  isotrop,  während  es 
sich  für  die  mechanische  Elasticität  nach  verschiedenen  Sich- 
tungen verschieden  verhält.  Sein  Elasticitätsmodul  ist  nach 
den  Bestimmungen  von  Voigt^  parallel  zu  den  Normalen 
der  Würfelfläche,  der  Rhombendodekaöderfläche  und  der 
Octaederfläche  resp.  4170;  3400;  8180  (kggew/qcm).  Es 
schien  mir  von  Interesse,  sein  electrisches  Verhalten  kennen 
zu  lernen,  umsomehr  als  Steinsalz  für  Licht  (resp.  strahlende 
Wärme)  von  sehr  grosser  Wellenlänge  ausserordentlich  durch- 
lässig ist.  Nach  den  Anschauungen  von  Maxwell  würde 
man   daher  eine   sehr  hohe  Isolationsfähigkeit  von  ihm  er- 


1)  Kohlraasch,  Wied.  Ann.  25.  p.  22S.  1885. 

2)  Voigt,  Dissertation.    Leipzig  1874. 
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warten  dttrfes;  andererseits  gestattet  seine  Diathermanae, 
den  Brecbungsexponenten  für  Strahlen  von  grosser  Wdkfi- 
länge  direct  zu  bestimmen.  —  Es  zeigte  sich,  dass  Steinttlz, 
wenn  es  auch  nicht  vollkommen  isolirt,  doch  so  scfalech 
leitet^),  dass  Bestimmungen  seiner  Dielectricitätsconstante 
sehr  wohl  durchzuführen  sind,  wenn  man  es  in  gut  getrock- 
neten Bäumen  untersucht. 

2.  Ehe  ich  weiter  gehe,  möchte  ich  einfache  Appante 
erwähnen,  welche  mir  für  die  Untersuchung  von  wesenthcben 
Vortheil  waren.  Es  sind  dies  kleine  Electrometer,  weide 
die  Potentiale  direct  in  Volts  abzulesen  gestatten.  Sie  bieten, 
abgesehen  von  der  Bequemlichkeit,  nichts  wesentlich  Neues. - 
Für  Potentiale  bis  zu  etwa  800  Volts  benutze  ich  Goldblatt- 
electroskope  mit  einem  einzigen  Goldblattstreifen;  derselbe 
wird  von  einem  feststehenden,  mit  ihm  auf  gleiches  Potential 
geladenen  Metallstreifen  abgestossen  und  spielt  über  einen 
Kreisbogen,  welcher  die  Theilung  in  Volts  trägt.  Das  Ganze 
ist  bis  auf  geringfügige  Partien  in  ein  Metallgeh&use  ein- 
geschlossen. Auf  diese  Weise  wird  die  Ablenkung  ausschliess- 
lich von  geraden  Potenzen  der  Potential  di  ff  er  enz  zwischen 
Gehäuse  und  Goldblatt  bestimmt,  und  man  ist  von  der  Ver- 
theilung  der  Potentiale  zwischen  beiden  vollständig  unab- 
hängig. Mehr  oder  weniger  vollkommene  Isolation  des  Ge- 
häuses ist  ganz  gleichgültig,  wenn  nur  beide  mit  den  Punkten, 
deren  Potentialdifferenz  gemessen  werden  soll,  verbunden 
sind.  Bei  isolirtem  Gehäuse  können  daher  die  „absolnteo'' 
Potentiale  beliebig  hoch  liegen.  Ebenso  kann  das  Goldblatt 
dann  „zur  Erde  abgeleitet^'  sein,  ohne  dass  dei*  Ausschlag 
für  die  gleiche  Potentialdifferenz  sich  ändert.  Auf  diese 
Eigenschaften  lässt  sich  eine  einfache  Aichungsmethode  grün- 
den. —  Die  Oapacität  solcher  Electrometer  ist  etwa  17  cm; 
die  Ausschläge  sind  so,  dass  bei  Beobachtung  mit  einem 
schwach  vergrössernden  Mikroskop  einem  Sealentheil  des 
Ocularmikrometers  nahezu  ein  Volt  entspricht,  sodass  noch 
0,1  Volt  gemessen  werden  kann.    Die  Theilung  ist  ziemlich 


1)  Vgl.  auch  J.  Curie,  Beibl.  11.  p.  260.  1887.    Compt  rend.  103» 

p.  928.  1886. 
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gleichmäsBig.  —  Da  diese  Electrometer  wegen  des  leicht  zer- 
reissenden  Goldblattes  nur  mit  grosser  Vorsicht  zu  handhaben 
sindy  so  benutze  ich  noch  andere ,  Ton  welchen  Fig.  10  den 
Avesentlichen  Theil  zeigt  Der  Geschicklichkeit  des  hiesigen 
Mechanikers,  Hrn.  Albrecht,  ist  es  gelungen,  die  Aluminium- 
streifen A  A  80  herzustellen,  dass  ihre  Masse  bei  genügender 
Festigkeit  sehr  gering  ist,  ihr  Schwerpunkt  nahe  unter  der 
Drehungsaxe  (in  feinen,  gehärteten  Spitzen  gehend)  liegt,  und 
man  daher  mit  ihnen  fast  die  Empfindlichkeit  eines  Goldblatt- 
electrometers  erreicht.  Ihre  Einstellung  ist  ziemlich  sicher, 
wenn  auch  nicht  so  sicher,  als  die  eines  Goldblattes.  Instru- 
mente, welche  grössere  Spannungen  messen  sollen,  lassen  sich 
in  gleicher  Weise  mechanisch  leichter  anfertigen.  Potentiale 
bis  zu  4000  und  6000  Volts  können  auf  10  Volts  genau  und 
sicher  abgelesen  werden.  Wenn  man  den  Aluminiumstrdfen 
in  einer  mit  dem  festen  Metallstreifen  verbundenen,  sich 
allmählich  öffnenden  Gabel  spielen  lässt,  so  entsprechen 
gleichen  Potentialzunahmen  an  einer  Stelle  der  Scala  yiel 
grössere  Zunahmen  des  Ausschlages  als  an  anderen  Theilen 
derselben,  und  es  ist  auf  diese  Weise  die  Empfindlichkeit 
dort  erhöht.  (Die  in  der  Figur  angegebene  Theilung  ist  die 
eines  Instrumentes  mittlerer  Empfindlichkeit  ohne  GabeL)  — 
Wird  das  Electrometer  nicht  direct  geladen,  sondern  nur 
mit  der  Influenzelectricität  zweiter  Art,  welche  in  einer  Platte 
erregt  ist,  die  einer  mit  der  Quelle  verbundenen  gegenüber- 
steht, so  kann  man  bewirken,  dass  seine  Angaben,  mit  5  oder 
10  multiplicirt,  die  Potentiale  der  Quelle  messen.  —  Bei  den 
Instrumenten  für  höhere  Spannung  ist  der  Gradbogen  mit 
dem  festen  Metallstreifen  verbunden.  Der  Vorsprung  B  be- 
wirkt, dass  das  Pendel  niemals  an  das  Gehäuse  anschlägt; 
es  können  auf  diese  Weise  empfindlichere  und  weniger  em- 
pfindliche Electrometer  gleichzeitig  ohne  Gefahr  für  den 
Apparat  oder  Unbequemlichkeit  für  den  Versuch  eingeschaltet 
werden.  —  Die  Aichungsmethoden  will  ich  hier  nicht  be- 
sprechen, sondern  nur  erwähnen,  dass  bei  denselben  zurück- 
gegangen wurde  auf  die  magnetisch  genau  bekannte  electro- 
motorische  Kraft  des  Latimer-Clark'schen  Elementes. 
8.  Da  ich  kleine  Unterschiede  im  electrischen  Verhalten 
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(Dielectricitätsconstante  und  Leitungsvermögen)  messen  wollte. 
80  benutzte  ich  die  folgende  Differentialmethode.  Es 
seien  zwei  Condensatoren  (Fig.  11)  gegeben.  Die  beides 
Platten  A^  und  A^  seien  untereinander  verbunden;  die  Platten 
B^  und  B^  isolirt  und  von  ihnen  dQnne  Drähte  je  nach  einem 
Quadrantenpaare  eines  Thomson'schen  Electrometers  ge- 
führt. Es  soll  angenommen  werden,  dass  man  yon  der  Capa- 
cität  der  Drähte  absehen  kann.  Ladet  man  die  Platten  ^, 
und  A^  zum  Potential  K,  so  mögen  B^  und  B^  durch  Influenz 
annehmen  die  resp.  Potentiale  v^  und  v^.  In  diesen  Plattes 
werden  die  resp.  Electricitätsmengen  —  E^  und  —  E^  erregt 
und  festgehalten  und  +  E^  und  +  E^  zu  den  Quadranten 
abgestossen.  Bezeichnet  C^  und  C^  die  Capacitat  der  Con- 
densatoren,  y^  und  y^  diejenige  der  entsprechenden  Quadran- 
tenpaare, so  ist: 

-  ^,  -  CJK-  i;,)  =  v,y,,        -  ^2  =  C,(r-  i;,)  «  v^y.' 

Die  Ausschläge  des  Electrometers  seien  (eventuell  nach 
Anbringung  einer  Correction)  den  Potentialen  v^  und  v^  pro- 
portional; sie  seien  ä^  und  s^^  so  ist,  wenn  A  eine  Constant« 
bezeichnet: 

As^  =  v^;       —  As^  =  üj. 

Es  sei  Q  die  Fläche  einer  der  (einander  gleichen)  ebenen 
Gondensatorplatten,  m  der  Abstand  der  Platten,  n  die  Dicke 
der  eingelegten  dielectrischen  Platte,  D  deren  Dielectricitäts- 
constante, so  ist  (wenn  die  Platten  gross  sind  gegen  die 
Abstände)  annähernd: 

C=  Q/4Ä.(m-n  +  n/Z>), 

Aus  den  Gleichungen  folgt: 

Macht  man  yi^  y^,  so  wird: 

Ist  femer  Q^  =  Q^;  m-^n^O,  d.h.  sind  die  Platten 
der  beiden  Condensatoren  gleich  gross  und  der  Zwischen* 
räum  zwischen  den  Belegungen  ganz  mit  dem  Dielectricum 
gefüllt,  so  wird: 
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Ist  n,  wenig  von  n^  verschieden,  und  setzt  man  n^ 
so  wird  endlich: 


n^+  d, 


(3) 


Von  den  Ausdrücken  dieser  Gleichung  läset  sich  v^-^v^ 
leicht  genau  bestimmen;  mit  der  gleichen  procentischen  Ge- 
nauigkeit ergibt  sich  durch  eine  sehr  einfache  Beobachtang 
mit  Hülfe  der  vorher  beschriebenen  Electrometer  (von  bekann- 
ter Capacität)  v,. 

4.  Die  Methode  gestattet,  mit  Gondensatoren  von  kleiner 
Capacität  noch  geringe  Unterschiede  der  Dielectricitätscon- 
stante  zu  ermitteln,  und  lässt  sich  unter  Benutzung  eines 
Condensators  von  in  messbarer  Weise  variabler  Capacität 
auch  allgemeiner  verwenden;  sie  macht  aber  folgende  Vor- 
aussetzungen: 1)  Werden  beide  Quadranten  auf  gleiches  und 
vom  Potential  des  Elect rometergehäuses  verschiedenes  Po- 
tential geladen,  so  darf  kein  Ausschlag  entstehen.  2)  Die 
Capacität  der  beiden  Quadranten  muss,  wenigstens  nahezu, 
gleich  sein.  Von  der  unvermeidlichen  kleinen  Differenz  der 
Capacitäten  befreit  man  sich  durch  Commutiren.  Will  man 
dauernde  grössere  Ablenkungen  benutzen,  so  muss  3)  die 
Capacität  der  Quadranten  constant,  d.  h.  von  der  Zeit  und 
von  der  Stellung  der  Nadel  gegen  die  Quadranten  unab- 
hängig sein. 

Die  erste  Bedingung  war  bei  meinem  Instrument  nicht 
ohne  weiteres  erfüllt.  Man  findet  aber  leicht  eine  Quadran- 
tenstellung, bei  welcher  sie  in  einem  ausreichend  grossen 
Intervall  stattfindet  Dies  mag  beispielsweise  die  folgende 
Reihe  zeigen. 

1  Volt  PotentialdiflFerenz  =  36  Scalenth. 


Beide  Quadranten- 

Ablenkung 

Beide  Quadranten- 

A rvl^v%lnw% 

paare  geladen  auf 

paare  geladen  auf 

AuieuKui] 

600  Volts 

+  6,5~ 

1000  Volts 

+   l,8w 

700     „ 

5,2 

noo    » 

-  3,0 

800    •» 

4,7 

1800     „ 

-21,5 

900      n 

2,0 
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Innerhalb  der  Ladungen  von  etwa  800  bis  1000  Volt 
genügt  also  eine  ganz  approximative  Bestimmung  des  Po- 
tentials, um  für  die  durch  gleich  hohe  Ladung  der  QuadranieB 
entstehende  Ablenkung  eine  durchaus  sichere  Corrector 
anbringen  zu  können.  —  Zu  beachten  ist  nur,  dass  andere 
Ablenkungen  entstehen,  wenn  das  Vorzeichen  der  Ladang 
vertauscht  wird.  Man  muss  daher  stets  dieselbe  Electricitäts- 
art  verwenden. 

Benutzt  man  nur  kurze  Ladungszeiten,  so  ergibt  sich 
betreffs  der  Empfindlichkeit  der  Methode  das  Folgende:  Die 
Schwingungsdauer  meiner  Aluminiumnadel  war  6  See;  nimmt 
man  an,  1  Volt  gebe  40  Scalenth.  dauernde  Ablenkung,  so 
berechnet  sich,  dass  1  Volt  bei  einer  Ladungszeit  von  0,5  See. 
rund  10  Scalenth.  einmaligen  Ausschlag  bewirkt.  Da  eine 
Ladung  auf  1000  Volt  sehr  wohl  möglich  ist,  so  gestattet  die 
Methode  mit  Sicherheit,  noch  Differenzen  der  Capacit&ten 
von  Vioooo  2^  erkennen.  —  Condensatoren  von  kleinen  Di- 
mensionen und  so  grossen  Abständen,  dass  eine  Störung 
durch  Staub  etc.  nicht  zu  fürchten  ist,  genügen  schon.  Ein 
Luftcondensator,  dessen  Platten  etwa  23  qcm  Fläche  und 
15  mm  Abstand  hatten,  gab  bei  Ladung  mit  3800  VoltB  ein 
Influenzpotential  Yon  170  Volts  und  würde  daher  schon 
0,06  Proc.  Unterschied  haben  erkennen  lassen  (1  Scalenth. 
Ausschlag  entsprechend).  — 

Die  zweite  Bedingung  ist  wohl  nie  bei  Electrometem 
erfüllt.  Es  wurde  deshalb  mit  dem  Quadrantenpaar  kleinerer 
Capacität  noch  ein  in  seinen  Dimensionen  passend  gewählter 
Cylindercondensator  verbunden,  dessen  Capacität  geändert 
werden  konnte.  Gleiche  Capacitäten  wurden  nun  in  folgender 
Weise  hergestellt  (Fig.  12).  a  ist  eine  mit  Stanniol  über- 
zogene Spiegelglasplatte ;  b  und  c  sind  die  a  gegenüberstehen- 
den Belegungen  eines  Luftcondensators.  Sie  sind  gebildet 
aus  zwei  miteinander  abgedrehten,  gleich  dicken,  eben  geschlif- 
fenen Messingplatten,  an  deren  Rückseiten  in  der  Mitte 
dünne  Drähte  angelöthet  sind.  Sie  stehen  der  Platte  a  sym- 
metrisch gegenüber  und  liegen  in  einer  Ebene.  Dies  erreicht 
man,  indem  man  an  die  Platten  seitlich  3  Siegellackstücke 
ankittet;   solange  der  Siegellack  noch  warm  ist,  werden  die 
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Platten  auf  eine  Spiegelglasplatte  aufgedrückt  Mit  den  Sie- 
gellackstücken werden  die  Platten  auf  3  Schellacksäulchen 
YOTL  ca.  15  mm  H5]ie  aufgelegt.  Diese  sind  von  gleicher 
liänge  in  folgender  Weise  hergestellt:  Das  untere  Ende 
eines  genügend  langen  Schellackstäbchens  wird  erwärmt  und 
eben  gedrückt,  mit  diesem  Fuss  auf  eine  ebene  Olasplatte 
gesetzt,  und  um  es  herum  ein  genau  gleich  dick  abgedrehter 
Metallring  gelegt.  Dann  wird  das  obere  Ende  des  Schellack- 
stäbchens durch  Erwärmen  weich  gemacht  und  eine  ebene 
Glasplatte  auf  den  Metallring  aufgedrückt.  Man  findet  unter 
mehreren  Stäbchen  solche,  welche  bis  auf  0,01  mm  gleich 
lang  sind.  — 

Was  endlich  die  dritte  Bedingung  betrifft,  so  war  die 
Oapacität  meiner  Electrometerquadranten  aussergewöhnlich 
gross,  weil  die  Unterflächen  derselben  sich  nur  wenige  Milli- 
meter von  Metallplatten  entfernt  befanden.  .Sie  waren  von 
denselben  durch  Schellack  und  gut  isolirendes  Qlas  getrennt. 
Von  der  Amplitude  erwies  sich  die  Capacität  infolge  dessen 
fast  unabhängig.  —  Die  Capacität  eines  Quadrantenpaares 
war  durch  Tfaeilung  der  Ladung  mit  einem  Kohlrausch'- 
schen  Luftcondensator,  dessen  Capacität  nach  den  Kirch- 
hoff'sehen  Formeln^)  aus  den  Dimensionen  berechnet  wurde, 
bestimmt    Sie  fand  sich: 

r  =  60,5  cm  =  6,708 .  lO-i^  Farad. 

Eine  Ladung  auf  mehrere  Hundert  Volts  Hess,  trotz  der 
in  dieser  Hinsicht  ungünstigen  Beschaffenheit  des  Electro- 
meters, keine  merkbare  Differenz  an  Eückstandsbildung  in 
dem  Isolationsmaterial  der  beiden  Quadrantenpaare  erkennen, 
wenn  die  Ladung  nicht  länger  als  eine  oder  wenige  Minuten 
gewährt  hatte.  — 

Eine  wesentliche  Bedingung  ist  endlich,  dass  überall 
sehr  gute  metallische  Leitung  hergestellt  ist.  Ein  Fehler  in 
dieser  Richtung  kann  Veranlassung  zu  groben  Irrthümern 
geben.  Die  Verbindungen  müssen  fast  ebenso  vollkommen 
sein  als  für  galvanometrische  Messungen.  Dies  gilt  auch  für 
die  Verbindungen  der  inneren   Belegungen  sowohl,   als  der 

1)  Kirchhoff,  Ges.  Abhandlungen  p.  112. 
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äusseren  von  Leydener  Flaschen  und  insbesondere  auch  iur 
die  sogenannten  Erdleitungen,  d.  h.  für  die  metallischen  Ver- 
bindungen mit  dem  G-ehäuse  des  Electrometers;  ich  nenne 
,,ab8olute  Potentiale^'  die  Differenzen  gegen  das  Potentül 
dieses  Apparattheiles.  —  Die  Electrometernadel  war  mit 
einer  gut  leitenden  Batterie  von  160  Latimer-Clark'sdiea 
Elementen  geladen. 

5.  L&sst  man  die  Verbindung  der  Condensatoren  mit 
den  Quadranten  längere  Zeit  dauern ,  oder  leitet  man  sie 
für  einen  Augenblick  zur  Erde  ab  (um  ihnen  nicht  unndthig 
lange  Zeit  grosse  Potentiale  zu  geben)  und  isolirt  dans 
wieder,  so  misst  das  Electrometer  gleichzeitig  den  durch  die 
Dielectrica  fliessenden  Strom  und  wirkt  wie  ein  Differential- 
galvanometer, oder  bei  dauernder  Ableitung  eines  Quadranten- 
paares wie  ein  Galvanometer. 

6.  Für  die  folgenden  Versuche  hatte  ich  das  £lectro- 
meter  so  eingestellt,  dass  die  Ablenkungen  waren: 

Beide  Quadranten  auf       0      100      200      500      700  Volts 
Ablenkung     ....        0  2         4         6        14  Scalentfa. 

Die  Ladungen  bewegten  sich  zwischen  100  und  200  Volts. 
1  Volt  Potentialdifferenz  gab  28  Scalenth.  Ablenkung. 

Mittelst  des  Luftcondensators  wurden  nun  die  Capaci- 
täten  der  Quadranten  so  weit  ausgeglichen,  dass  3800  Volts, 
welche  der  einen  Condensatorbelegung  mitgetheilt  wurden, 
und  welche  170  Volts  in  den  anderen,  mit  dem  Electrometer 
verbundenen  Condensatorplatten  erregten,  2  Scalenth«  Ab- 
lenkung gab. 

Ich  begnügte  mich,  mit  ersten  Ausschlägen  oder  auch 
mit  kurz  dauernden  constanten  Ablenkungen  zu  messen. 

Dielectrisches  Verhalten  des  Steinsalzes. 

7.  Für  die  ersten  Versuche  diente  eine  ausgesucht  reine, 
optisch  fast  isotrope  Steinsalzsäule,  die  zunächst  von  quadra- 
tischem Querschnitt  hergestellt  war.  Die  Länge  war  68  mm, 
die  Breite  17,4  mm;  die  Längskanten  waren  so  abgeschliffen, 
dass  der  Querschnitt  ein  regelmässiges  Achteck  wurde.  In 
die  Mitte  war  ein  cyli  ndrischer  Canal  yon  5  mm  Durchmesser 
bis  auf  7  mm  Abstand  vom  Boden  gebohrt.  Die  Säule  wurde 
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mit  ihrer  Basis  in  Paraffin  eingeschmolzen,  der  innere  Oanal 
bis  15  mm  unter  den  Band  mit  Quecksilber  gefüllt  und  an 
zwei  der  äusseren  Säulenflächen  (eine  Würfel-  und  eine  Gra- 
nato^derfläche)  eine  Stanniol belegung  von  je  5  X  47  mm  an- 
gebracht, indem  man  den  mit  Wasser  befeuchteten  Streifen 
glatt  aufstrich.  Der  obere  und  untere  Band  des  Streifens 
stand  etwa  8  mm  vom  oberen  Band  der  Säule,  resp.  vom  Pa- 
raffin, in  welches  die  Säule  gesetzt  war,  ab. 

Die  Säule  befand  sich  unter  einer  innen  mit  Stanniol- 
streifen bezogenen  Glasglocke.  Durch  einen  aufgekitteten 
Metalldeckel  führten,  mit  Schellack  isolirt,  ein  Draht,  welcher 
in  das  Quecksilber  tauchte;  ferner  zwei  Drähte,  welche  mit 
Stückchen  dünner  blanker  Uhrfedern  die  Stanniolbelegungen 
berührten.  An  diese  Drähte  schlössen  sich  die  Leitungen 
zu  den  Quadranten  an.  Alle  umgebenden  Metalltheile  waren 
abgeleitet.  —  Phosphorsäureanhydrid  hielt  den  Innenraum 
trocken. 

Bei  einem  Ladungspotential  von  3600  Volts  des  Queck- 
silbers wurden  influencirt  auf  einem  Quadranten  180  Volts; 
das  Electrometer  zeigte  dabei  eine  Potentialdifferenz  der 
beiden  Quadranten  von  1,8  Volts  an.    Danach  ist: 

Dielectricitätsconstante  ±  zur  Granato^erfläche  __  181,8  _  ^  ^- 
Dielectricitätsconstante  X  zür~Würfelfläche  ~"    18Ö  "   ' 

wenn  beide  Flächen  denselben  Abstand  von  der  Axe  der 
Säule  besassen.  Auf  mehr  als  1  Proc.  ist  dies  nicht  zu 
garantiren,  d.  h.  in  diesen  Bichtungen  ist  Steinsalz  dielec- 
trisch  isotrop  innerhalb  der  möglichen  Fehlergrenzen. 

8.  Aus  einem  grossen,  homogenen  und  sprungfreien  Stein* 
salzwürfel  wurden  zwei  Platten  hergestellt;  sie  sollen  als 
Plattenpaar  I  bezeichnet  werden;  die  eine  war  senkrecht 
zur  Würfelnormale  (im  Mittel  4,376  mm  dick),  die  andere 
senkrecht  zur  Octa^dernormale  (4,232  mm  dick)  geschnitten. 
Sie  waren  annähernd  planparallel  (grösste  Differenz  bei  der 
einen  0,044;   bei  der  dickeren  0,10  mm) ^).    Sie  wurden,  um 


1)  Ueber  den  Einfloss  der  ungleichen  Dicke  einer  Platte  vgl.  Boltz- 
mann,  Wien    Ber.  (2)  67.  p.  75.  1878. 
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die  Flächen  möglichst  aosziiniitzeDy  mit  dreieckigen  Stanniol- 
beleguBgen  Yon  849  qmm  Inhalt  beklebt,  so,  dass  bei  horizontal 
gelegter  Platte  (auf  einen  Spiegel)  die  R&nder  der  Belegnngei 
vertical  übereinander  standen.  Die  Platten  warden  Tertical 
stehend  mit  ihrer  unteren  Kante  in  Paraffin  eingeschmolseo; 
die  Ränder  der  Belegungen  standen  mindestens  6  mm  tos 
den  Plattenrändem,  bezw.  vom  Paraffin  ab.  Die  beiden  ein- 
ander zugekehrten,  etwa  3cm  voneinander  abstehenden  Be- 
legungen wurden  auf  das  gleiche  Potential  geladen;  die  bei- 
den anderen  waren  wieder,  ähnlich  wie  vorher  beschrieben, 
zum  Electrometer  geführt.  Bei  einem  Ladungspotential  von 
1900  Volts  und  einem  influencirten  von  290  Volts  ergab  sich 
aus  ersten  Ausschlägen  des  Electrometers  das  Verh&ltniss 
der  Capacitäten  für: 

Influenz  '  zur  OctaMernormale    _^  -  p^„ 
Influenz     zur  Würfelnormale      "^    ' 


Andererseits  ist: 

Dicke  ',  der  Würfelnormale 
Dicke  !i  der  Öctagdernormäie 


=  S  =  1'034. 


Bezeichnet  man  die  Dielectricitätsconstante  für  eine 
parallel  der  Würfel-,  resp.  OctaSdernormale  influencirende 
Kraft  mit  jD«,,  resp.  D^^,  so  folgt  daraus: 

Dass  Du,  sich  grösser  als  D^  berechnet,  rührt  aber  von 
der  Leitungs-^  resp,  der  Rückstandsbildung  des  Steinsalzes 
her  (Tgl.  §  12).  Für  erste  Ausschläge  überwog  die  Influenz 
durch  die  senkrecht  zur  Octaedernormale  geschnittene  Platte; 
für  dauernde  Ablenkung  die  andere.  Die  Zeit,  welche  zwi- 
schen Ladung  und  Ablesung  des  Ausschlages  Terging,  betrug 
etwa  6  See.  Verkürzt  man  diese  auf  1  bis  2  See.,  so  wird 
DutlD^  sehr  nahe  gleich  1. 

Als  eine  unabhängige  Controle  führe  ich  an  Bestim- 
mungen des  Ausschlages  eines  mit  Mikroskop  beobachteten 
Goldblattelectrometers. 
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Inflaenzirendes  Potential  s  640  Volts. 
I  Influenz  parallel  der 

Würfelnormale        Octa6demormale 
Erste  Anordnung  der  Drähte   .    .    .      289,7  Volts  295,9  Volts 

Drtthte  umgelegt  gegen  die  Beruh- 

:  rongsflächenO ;      288,8     n  292,9     »^ 

c  Es  ergibt  sich  hieraus  D„IDq=^  0,996. 

9.    Beobachtungen    an    zwei    anderen    Steinsalzplatten, 
welche  gleichfalls  nach  der  Würfel-,  resp.  Octa^derfläche  ge- 
schnitten, aber,  wegen  Zerspringens  der  einen  Platte,  nicht 
aus  demselben  Stück   hergestellt  waren,   ergaben   grössere 
'       Diflferenzen,    Bei  ihnen  war: 

Dicke  II  der  Würfelnormale     __   15,256  mm  __  -  ^„7 
■  Dicke  I  der  Octa^demormalc        r4,86  mm    ""    '        ' 

Sie  waren  mit  kreisförmigen  Stanniolbelegungen  von 
26,2  mm  Durchmesser  versehen.  Die  Verbindungslinie  der 
Kreismittelpunkte  stand  normal  zu  den  Schnittflächen. 

Es  wurden  influenzirt  durch  1480  Volts  Ladung  der 
einen  Belegung  (Ladungsdauer  ca.  2  See): 

II  Würfelnorm.  ||  Octa6demorm. 

Erste  Anordnung  der  Drähte 283,7  Volts  220,4  Volts 

Drähte  gegen  die  Berahmngsflftche  umgelegt    229,4    »  222,1    „ 

!  Nachdem  noch   ein  Luftcondensator  mit  dem  Electro- 

meter Terbunden  war,  influenzirten  3300  Volts: 

II  Würfelnorm.  ||  Octaodemorm. 
228,1  Volts  221,8  Volts 

Demnach  verhalten  sich  die  Oapacitäten  für: 
Influenz  ||  Würfelnormale     _  231,6  (1480-232)  _  -  ^og 
I  Influenz  |;  Octafidemormale  ""  221,2  (1480—221)  ""  ^>^^°J 

sodass  hier,  mit  Bücksicht  auf  die  Dicken,  die  Influenz 
1        parallel  der  Würfelnormale  um  etwa  6  Proc.  diejenige  parallel 

der  Octaedernormale  überwiegt.  —  Es  zeigt  sich  ferner,  dass 
I  das  Verhältniss  der  Dielectricitätsconstanten  vom  Fotential- 
>        gefalle  unabhängig  ist 

Bei  einer  Ladungsdauer  von  6  See.  ergab  sich  das  Ver- 
'        hältniss   der  Oapacitäten   grösser  (1,047),   sodass   sich   auch 


1)  d.  h.  die  Feder,  welche  vorher  die  Octaöderfläche  berührte,  liegt 
jetzt  an  der  Wttrfelfläche  und  umgekehrt. 

Ann  d.  Phys.  n.  Chem.  N.  F.  XKXL  55 
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hier  eine  bessere  Leitung  in  der  Richtung  der  Wiirfelnorniale 
geltend  macht. 

Aus  dem  Ganzen  darf  gefolgert  werden,  dass  Steinsalz 
dielectrisch  isotrop  ist,  und  dass  die  beobachteten  kleinen 
Unterschiede  in  ungleichmässiger  Beschaffenheit  des  Materia- 
les  begründet  sind. 

VerBuche  über  die  Leitung. 

10.  Die  Leitungsfähigkeit  wurde  in  der  schon  erwähnten 
Weise  bestimmt.  Hier  ist  aber  mehreres  zu  beachten«  1)  Die 
Leitungsfilhigkeit  des  trockenen  Steinsalzes  ist  so  gering,  dass 
man  einigermassen  sichere  Zahlen  nur  erhält,  wenn  man  grosse 
Fotentialgefälle  benutzen  kann.  Diese  empfehlen  sich  auch, 
um  sicher  zu  sein,  dass  kleine  Sprünge  im  Inneren  des  Kör- 
oder nicht  ganz  vollkommenes  Anliegen  der  Electroden  ohne 
Einfluss  sind.  Ich  habe  deshalb  Potentiale  zwischen  2000 
und  4000  Volts  benutzt.  Leydener  Flaschen  wurden  bis  zu 
dieser  Höhe  geladen  und  dann  als  Stromquelle  benutzt 
2)  Diese  verlieren  aber  immer  an  Spannung,  selbst  unter 
den  günstigsten  Isolationsbedingungen  (wie  sie  die  lang- 
dauernde  kalte  Witterung  des  letzten  Winters  bot)  und  auch 
längere  Zeit  nach  ihrer  Ladung,  wenn  die  Bückstandsbildung 
bendigt  ist.  Mit  Abnahme  des  Potentiales  nimmt  aber  auch 
die  auf  den  isolirten  Belegungen  der  Steinsalzplatte  influen- 
zirte  Electricitätsmenge  ab.  Man  beobachtet  daher  am  Elec- 
trometer die  durch  die  Strömung  den  Quadranten  zugeftLhrte 
Electricitätsmenge  weniger  der  wegen  der  zeitlichen  Abnahme 
des  Potentiales  von  den  Quadranten  zurückströmenden  In- 
äuenzelectricität.  Es  sei  c  die  „geometrische^'  Capacität  des 
Steinsalzcondensators  (d.  h.  für  die  Dielectricitätsconstante  1), 
s  die  Ablenkung  der  Electrometernadel,  t  die  Zeit,  so  ist: 


ds  _  dv  ^  c.  D  diV-v)  _^_  cA 
~  r 


^di  --dt  '-'~r  dt^'^—^^^''^' 


Darin  bedeutet  X  eine  der  Leitungsfähigkeit  des  Stein- 
salzes proportionale  Grösse;  die  anderen  Buchstaben  haben 
die  früher  angegebene  Bedeutung.  Die  Integration  über  ein 
Zeitintervall  t—t^  gibt  ausreichend  genau: 
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wenn  unter  V  und  v  Mittelwerthe  verstanden  sind.    Hierin 
ist  nach  §  3: 

r 

^V-VQ)l[^-Q^dVjdt  ist  negativ.  Die  Abnahme 
der  Ladung  rührt  her  1)  von  der  Zerstreuung  an  die  Luft 
und  der  unvollkommenen  Isolation  der  Batterie;  2)  von  der 
Leitung  durch  das  Steinsalz.  Der  letztere  Electricitätsverlust 
kann  vollständig  gegen  den  ersten  vernachlässigt  werden. 
(Ein  Schluss  aus  der  zeitlichen  Abnahme  der  Flaschenladung 
auf  die  Electricitätsleitung  des  Steinsalzes  würde  bei  dessen 
grossem  Widerstand  daher  ganz  fehlerhafte  Resultate  geben.) 
Es  handelt  sich  darum,  dVjdt  möglichst  klein  zu  machen. 
Benutzt  man  nur  eine  einzige,  wenn  auch  sehr  gut  isolirende 
Flasche,  so  überwiegt  das  erste  Glied  gegen  das  zweite  in 
Gl.  (4),  und  man  beobachtet  eine  Strömung  aus  dem  Electro- 
meter nach  der  Flasche  hin,  statt  des  erwarteten  umgekehr- 
ten Stromes.  Ich  habe  daher  eine  Batterie  von  16  grossen 
Flaschen  angewendet;  dV/dt  wächst  mit  V  selber  und  rascher 
als  dieses.  Für  meine  speciellen  Anordnungen  lag  der  gün- 
stigste Werth  bei  etwa  1500  bis  3000  Volts,  um  dV/dt 
ausreichend  genau  bestimmen  zu  können,  wurde  die  Abnahme 
des  Potentials  der  Batterie,  während  sie  einen  Strom  durch 
das  Steinsalz  schickte,  im  Laufe  langer  Zeitintervalle  (4  bis 
40  Stunden)  bestimmt. 

Da  die  Potentiale  in  Volts,  die  Capacitäten  in  Farads 
gemessen  sind,  so  bekommt  man  die  Electricitätsmengen  in 
Coulombs,  und  es  bedarf  keiner  Bemerkung,  wie  man  den 
Widerstand  des  Steinsalzes  in  Ohm  oder  S.-E.  und  daraus 
seine  Leitungsfähigkeit  auf  Quecksilber  bezogen  berech- 
nen kann. 

11.  Einfluss  der  Zeit.  Misst  man  die  Stromintensität 
möglichst  unmittelbar  nach  dem  Laden  des  Steinsalzconden- 
sators,  so  findet  sich  dieselbe  relativ  gross;  sie  nimmt  aber 
stetig  ab,  anfangs  rasch,  später  langsamer  und  nähert  sich 
einem  constanten  Werth,  den  sie  nach  einer  halben  Stunde 

55* 
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annähernd,  genau  erst  nach  mehreren  Stunden  erreicht.  Diesa 
Verhalten  hat  schon  Gaugain^)  an  festen  Leitern  beobachtet 
aber,  wie  mir  scheint,  fälschlich  aus  dem  „äusseren  Wider- 
stand''  erklärt,  während  es  von  der  Natur  des  leitenda 
Körpers  bedingt  ist;  Wüllner*)  hat  es  auch  bei  Flüssif- 
keiten  gefunden.  Zu  seiner  Erklärung  wird  man  annehne: 
müssen,  dass  die  Electricität,  welche  dem  Electrometer  zs- 
äiesst,  aus  der  durch  Strömung  nach  dem  Ohm'schen  Gesetz 
bewegten  besteht,  und  dass  sich  ihr  eine  durch  „Rückstands- 
bildung''  frei  werdende  zugesellt.  Die  Capacität  des  Stds- 
salzcondensators  nimmt  scheinbar  dauernd  zu.  Eline  Reib 
möge  als  Beispiel  dienen: 

Leitung  parallel  der  Würfelnormale.  Electromotorische  Kraft  s  ISOOYolfe. 

Stromstärke  in     |  Stromstlirke  in 

Zeit            relativem  Maasse  '              Zeit  relativem  Maaaae 

0'        biß  C  30"                  22                 '  30'  biß  81'  3,9 

0'  30 "  »    1                          22  31     »     32  3,9 

1           »    2                          23  82     »     83  3,4 

—     —     —     —             33     „    45  3,4 

Diese  Eigenschaft  ist,  wie  erwähnt,  nicht  auf  Steinsah 
beschränkt.    Paraffin  z.  B.  gab: 

Zeit  Relative  Stromstärke        Potentialdi£FereEu 

0'  bb  3  14,7  1790  Volts 

Nach  16  Standen  0,66  1750      »    . 

Die  wahre  Leitungsfahigkeit  wird  man  also  nur  dann 
erhalten,  wenn  man  den  constanten  Strömungszustand  ab- 
wartet. 

12.  Die  als  Paar  I  bezeichneten  dünnen  Platten,  welche 
-auB  demselben  Stück  geschnitten  waren,  sich  dielectrisch 
gleich  verhielten  und  auch  optisch  fast  vollkommen  isotrop 
waren,  zeigten  verschiedene  Leitungsfähigkeiten;  parallel  der 
Würfelnormale  war  dieselbe,  und  zwar  sowohl  die  anfäng- 
liche scheinbare,  als  auch  die  dauernde  wahre  nahezu  doppelt 
so  gross,  als  parallel  der  Octaedernormale. 

Eine  Beobachtungsreihe  mag  zur  Erläuterung  dienen: 

1)  Gau  gain,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (4)  2.  p.  264.  §  260.  1S64. 

2)  Wüllner,  Wied.  Ann.  1.  p.  247.  u.  361.  1877  und  insbesondere 
Lehrbuch  4.  p.  333.  4.  Aufl.  1S86. 
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Electromotorische  Kraft  =3  2120  Volts.    Belative  Stromintensitäten. 

II  Würfelnormale  '\  Octaödernormale 

0'  Strom  geschlossen               ...  ... 

1         bis   3'                               12,25  — 

3  30  '  „    5  30"                            —  5,35 

6          »8                                11,3  — 

9          »  11                                    —  4,65 

Nach  1  Stunde                         3,1  — 

Nachdem  der  Strom  20  Standen  lang  die  Platten  durch- 
flössen hatte,  ergaben  sich  aus  den  immer  in  Zeiträumen 
von  etwa  10  Minuten  dem  Electrometer  zugeflossenen  Elec- 
tricitätsmengen  die  folgenden  Werthe: 

Eleetromot.  Kraft  zu  Anfang  der  Reihe  2520  Volts. 
„  „      „   Ende        „       „       2480    „ 

Aenderung  der  Ablenkung  des  Electrometers  in  T: 
Strom  II  d  Würfehiormale.    Strom  ||d.  Octaödernormale. 


4,58  w 
3,80 
4,96 
4,24 

Mittel  4,39 
Correct  wegen 

Potoattäftbiiahine  •¥  0,80 

5,19 


1,82  "c 
1,83 


1,82 
+  0,80 


2,62 

Für  den  Strom  parallel  der  Würfelnormale  berechnet 
sich  daraus  die  Intensität  zu  3,78 .  10-^^  Amp.  und  der  Wider- 
stand des  Steinsalzstückes  zu  6,55.  lO^''  Ohm  »  6,93 .  10^^  S.-E. 
Aus  den  Dimensionen  der  Belegungen  und  der  Plattendicke 
folgt  daher  der  specifische  Widerstand  des  Steinsalzes  für 
die  senkrecht  zur  Würfelnormale  geschnittene  Platte,  bezogen 
auf  Quecksilber: 

=  1,83.102^ 

Für  die  senkrecht  zur  Octagdemormale  geschliffene  Platte 
ist  er: 

«2,63.10". 

Für  eine  Paraffinplatte  ergab  sich  (nachdem  der  Strom 
18  Stunden  lang  geflossen  war)  der  specifische  Widerstand: 

=  3,02.10". 
Steinsalz  leitet  rund  11  bis  23  mal  besser  als  Paraffin» 
Ich  gebe  hier  eine  Zusammenstellung  mit  den  specifischen 
Widerständen  anderer  schlechter  Leiter  (Quecksilber  s  1): 
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Guttapercha  des  Kabels  Red  Sea^      ....    0,28  bis  0,38  x  10" 

r         n        Malta- Alexandria 1,29  x  10^* 

„         1,        Persian  Gulf 1,80  x  10" 

j»         7j        Second  Atlantic 3,59  x  IC 

»         >»        Hoopers  Persian  Gulf  Core    .  78,4     x  10" 

bei  24»  C 3,70  X  10" 

Steinsalz  (Platte  1  Würfelnormale) 1,33  x  10*^ 

n        (Platte  X  Octaedemormale) 2,63  x  10*' 

Paraffin 3,02  x  10** 

13.  An  dem  früher  erwähnten  Steinsalzcylinder  ergaba 
sowohl  Differenzbeobachtungen,  als  auch  Messungen  der  nadi 
je  einer  Belegung  allein  fliessenden  Electricitätsmenge  ein 
üeberwiegen  der  Leitung  zu  Gunsten  der  Würfelnormale. 
Die  Leitungsfähigkeit  verhielt  sich  in  der  Richtung  der 
Würfelnormale  zu  der  in  der  Richtung  der  Rhombendodeka- 
edernormale  nahezu  wie  3:2. 


14.    Es  war  mir  von  Interesse  zu  prüfen,  ob   sich  mit 
der  Zeit  der  Electrisirung  die  Dielectricitätsconstante  ändere. 
Mit  der  inneren  Belegung  der  Leydener  Flaschen  war  eine 
auf  Paraffin    isolirt    aufgestellte   Batterie    Yon    40    kleinen 
Latimer-Clark'schen  Elementen  verbunden.    Fig.  14  zeigt 
ein  einzelnes  Element.    Fig.  13  gibt  die  Anordnung.     Die 
Drähte  A  und  B  enden  in  den  Quecksilbernäpfen  einer  aiu 
einem  Paraffinkuchen  hergestellten  Wippe.    Der  Metallbügel 
aß  konnte   an   einer  isolirenden   Handhabe  weggenonunen 
werden.    Die  gestrichelten  Linien  sind  Erdleitungen,  welche 
nach  Belieben  an  den  Punkten,  auf  welche  die  Pfeile  zeigen, 
angelegt  werden  konnten.    Zwischen  den  Punkten  A  und  B 
herrscht  eine    constante   Potentialdifferenz  von   57,4  Volts, 
während  das  absolute  Potential  der  beiden  Punkte  beliebig 
geändert  werden  kann.    Es  wurde  die  Ablenkung  des  Eüectro- 
meters  bestimmt,  welche  durch  die  Influenzelectricität  ent- 
stand, wenn  der  Steinaalzcondensator  mit  dem  absoluten  Po- 
tential 57,4  Volts  geladen  wurde.    Ein  Quadrantenpaar  war 
dauernd  abgeleitet.  —  Dann  wurden  beide  Quadrantenpaare 
zur  Erde  geleitet,  das  Steinsalz  mit  der  Batterie  (vom  Punkte 

1)  Diese  Zahlen  nach  den  Messungen  von  Jenkin;  cfr.  Maxwell, 
Electricitflt,  deutsch  von  Weinstein.    1.   p.  526 
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A  aus)^  deren  Potential  bei  verBchiedenen  Versuchen  zwischen 
2600  und  3200  Volts  lag,  geladen,  so  lange  gewartet,  bis  sich 
constante  Strömung  eingestellt  hatte,  und  die  Quadranten 
dann  wieder  isolirt.  Die  Wanderung  der  Electrometernadel 
ist  jetzt  80  langsam  und  regelmässig,  dass  die  zu  irgend  einer 
Zeit  vorhandene  Einstellung  mit  Sicherheit  interpolirt  werden 
kann  nach  dem  vorher  beobachteten  äange  des  Spiegels. 
Dann  wurde  die  Ladung  der  influenzirenden  Condensator- 
platte  A^  um  57,4  Volts,  erhöht  und  die  Ablenkung  durch 
die  Influenzelectricität  gemessen.  Bei  mehreren  Beobach- 
tungsreihen zeigte  sich  für  die  dielectrische  Polarisation  keine 
Aenderung  durch  den  Ladungszustand  des  Steinsalzes,  wel- 
cher nicht  aus  unvermeidlichen  Beobachtungsfehlern  zu  er- 
klären wäre;  die  Induction  durch  57,4  Volts,  wenn  das  Stein- 
salz nicht  geladen  war,  und  die  Induction  durch  das  gleiche 
Potential,  während  das  Steinsalz  mit  der  Potentialdifferenz 
3200  Volts  durchflössen  war,  verhielten  sich  zu  einander  wie 
214:216;  214:213,6  etc.,  d.  h.  die  Dielectricitätsconstante  ist 
mindestens  bis  auf  1  Proc.  die  gleiche,  mag  das  Steinsalz 
frei  von  Eückstand  oder  mit  Ktickstand  behaftet  sein.^) 


Ich  glaube,  man  darf  aus  den  Versuchen  schliessen,  dass 
Steinsalz  dielectrisch  isotrop  ist.  Femer:  dass  seine  Dielec- 
tricitätsconstante unabhängig  ist  von  der  Electrisirung  (Strö- 
mung und  Rückstand). 

Vielfach  denkt  man  sich  nach  der  F ar ad ay'schen  An- 
schauung die  Dielectrica  aus  gut  leitenden  Theilchen  be- 
stehend, welche  durch  vollkommene  Isolatoren  getrennt  sind. 
Dass  man  dem  Zwischenmittel  vollkommene  Isolationsfähig- 
keit zulegt,  ist  wohl  nur  Bequemlichkeit  der  Ausdrucksweise. 
Für  diejenigen  dielectrischen  Substanzen,  die  auch  nach  mehr- 
tägigem Electrisiren  dieselbe  Leitungsfähigkeit  zeigen,  wie 
nach  dem  Electrisiren  von  mehreren  Stunden,  muss  man 
jedenfalls  dem  Zwischenmittel  selber  auch  Leitungsfähigkeit 
zuerkennen. 

Ob  Steinsalz,  wie  es  nach  den  Versuchen  den  Anschein 
hat,  je  nach  der  Richtung  verschiedenes  Leitungsvermögen 

1)  Vgl.  auch  Gangain,  1.  c.  p.  813. 
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hat,  lasse  ich  noch  dahingestellt,  so  lange  nicht  mehr  Be- 
obachtungen Yorliegen.  Eigenthümlich  ist  es,  dass  nach  dem 
bis  jetzt  untersuchten  Material  die  Leitungsfähigkeiten  sich 
folgen  würden  in  der  Reihe:  Octa&der-,  Granatoeder-,  l^ürfel- 
normale,  —  die  gleiche,  in  welcher  die  Elasticitätsmoduln  so- 
nehmen.  Denkt  man  sich  Steinsalz  aus  leitenden,  in  des 
Ecken  von  Würfeln  vertheilten  Partikelchen  bestehend,  so 
würde  die  Reihe  der  Leitungsfähigkeiten  auch  übereinstimmen 
mit  derjenigen,  welche  man  erhält,  wenn  man  die  lineare 
Dichte  der  leitenden  Theilchen  (Anzahl  derselben  auf  der 
Längeneinheit)  aufsucht  Immerhin  könnte  dies  ein  Zufall 
sein.  Ich  enthalte  mich  daher  einstweilen  auch  aller  Schlüsse, 
welche  aus  einer  derartigen  gleichzeitigen  Isotropie  fär  Di- 
electricität  und  nichtisotropen  Beschaffenheit  für  Leitung 
folgen  würden. 

Tübingen,  20.  Mai  1887. 


VIIL    Studien  über  Salzlösungen: 
van  €•  Bender. 

(Hieriv  T»f.  TI   riy.  15-lS.) 


Vorliegende  Untersuchung  bildet  die  Fortsetzung  einer 
Arbeit  über  den  gleichen  Gregenstand,  welche  ich  im  Jahre 
1884  in  diesen  Annalen  veröffentlichte.^)  Ich  habe  in  der- 
selben verschiedene  chemisch  inactive  Salzlösungen  und  deren 
Mischungen  bezüglich  Dichte,  Ausdehnungscoefficient  und 
electrischen  Leitungsvermögens  untersucht  und  unter  diesen 
solche  Lösungen  gefunden,  welche  in  ihren  Mischungen  in 
Bezug  auf  diese  Constanten  indifferent  nebeneinander  bestehen. 
Lösungen  dieser  Art  nannte  ich  correspondirende.  Aus 
einer  Reihe  sorgfältig  ausgeführter  Beobachtungen  ging  her- 
vor, dass  sie  in  einem  einfachen  Molecülzahlverhält- 
niss  zu  einander  stehen.  So  correspondiren  fQr  Dichte  und 
Ausdehnung  miteinander  eine  Chlornatriumlösung,  welche  in 

1)  C.  Bender,  Wied.  Ann.  22.  p.  179.  1884. 
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1  1  bei  15^  C.  n  Grammmolecüle  enthält  und  eine  ühlorcal- 
ciumlösung  von  gleicher  Concentration.^) 

Für  das  electrische  Leitungsvermögen  und  den  electri- 
schen  Leitungswiderstand  correspondiren  miteinander  eine 
Chlomatriumlösung,  welche  in  1 1  bei  15^  C.  n  Grammmole- 
cüle und  eine  Chlorkaliumlösung,  welche  { n  Grammmolecüle 
in  1  1  bei  IS«  C.  enthält«) 

Ausser  diesen  Salzlösungen  habe  ich  nunmehr  auch  noch 
Salmiak-,  Chlorlithium-  und  Chlorbariumlösungen  in  den 
Kreis  der  Beobachtungen  gezogen  und  bin  definitiv  zu  den- 
jenigen Resultaten  gekommen,  welche  ich  früher  als  wahr- 
scheinlich andeutete. 

Bezüglich  der  Untersuchungsmethode  verweise  ich  auf 
meine  frühere  Abhandlung. 

L    Dichte  und  Ausdehnung. 

1.    Die  correspondirenden  NaCl-  und  LiCl-Lösungen  für 
Dichte  und   AusdehnungscoSfficient. 

a.  DieLiCl-Lösungen.  —  Die  Chlorlithiumlösungen 
wurden  aus  chemisch  reinem  Chlorlithium  hergestellt,  welches 
sich  in  einer  Mischung  aus  gleichen  Theilen  absolutem  Wein- 
geist und  Aether  löste.  Der  Gehalt  der  wässerigen  Lösung 
an  LiCl  wurde  aus  dem  Chlorsilberniederschlag  ermittelt, 
welchen  eine  genau  abgemessene  Probe  mit  salpetersaurem 
Silberozyd  gab.  Von  einer  ziemlich  concentrirten  Lösung 
ausgehend,  konnten  durch  Verdünnung  mit  Wasser  Lösungen 
mit  einfachen  Molecülzahlen  gewonnen  werden. 

Es  bedeuten  in  nachfolgenden  Tabellen: 

»15  das  Volumen  der  Lösung  bei  15^  C; 

d^^  die  Dichte         9?         n         ji       j7     ; 

ai6-«y»  =  ^'^ ""  *^'*  den  scheinbaren  Ausdehnungscoöfticient 
zwischen  15  und  20®  C; 

tfio-3«»  =  ^"  "  ^*°  den  scheinbaren  Ausdehnungscoefficient 
zwischen  20  und  25®  C. 


1)  G.  Bender,  1.  c.  p.  196. 

2)  C.  Bender,  1.  c.  p.  208. 
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Die  absoluten  Ausdehnungscoefficienten  f&r  dieses  Inter- 
vall von  5°C.  erhält  man  durch  Addition  von  0,000  139  9.  ^ 

LiCl  =  42,5. 


Mol. 


^20—250 


Contractions- 
coefficient 


1 

i  96,3198 

0,000  877 

1  0,001  086 

1,0285 

oats 

2 

1   3308 

967 

1    1123 

0464  1 

127 

8 

— 

1003 

1    1132 

0684  1- 

— 

4 

1   3501 

1017 

i    1129 

0902 

084 

5 

1   4157 

1    1032 

1    1129 

1110  ; 

066 

6 

1   3703 

1053 

1    1127 

1330 

— 

Unter  Contractionscoefficient  ist  in  dieser  TabeUe 
die  Contraction  zu  verstehen,  welche  die  Volameinheit  des 
Salzes  bei  seiner  Lösung  erfährt.  Bei  Berechnung  desselben 
wurde  für  die  Dichte  des  festen  Chlorlithiums  der  von  Kre- 
mers^)  angegebene  Werth  =  1,998,  und  für  die  Dichte  des 
Wassers  bei  15«  C.  =0,9991  gewählt.  3) 

In  üebereinstimmung  mit  den  Erfahrungen  bei  anderen 
Salzen  nimmt  der  Contractionscoefficient  mit  der 
Concentration  der  Lösung  ab.  Der  Ausdehnungscoeffi- 
cient  £)r2o-26o  nimmt  von  ^  =  4  an  nicht  mehr  zu  und  von 
fi  =  5  an  sogar  ab. 

b.  Mischungen  gleicher  Volumina  (15«  C.)  NaCl- 
und  LiCl-Lösungen. 

NaCl;.=4+LiCl;.=«. 


«16—200 


(1  876) 

0,001  520 

(1421) 

1508 
(1  489) 

1499 


«20—260 


(1  520) 

0,001  631 

(1  589) 

1614 

(1  543) 

1590 


°'l6-20» 


"20—26« 


* 


15 


(0878)  ;, 

1,0897  , 

(0993)  I 

1,1005  I 

(1103)  ,, 

1,1110  j, 


(1446)  (1541)  ,    (12171 

0,001490      0,001577      1,1215 

(1  454)  I        (1  541)  •    (1316) 

1469    j         1553      1,1319 
(1  464)  (l  540)  I    (1426) 

1  456    ;         1  534    ,  1,142s 


Die  eingeklammerten  Zahlen  bedeuten  die  arithmeti- 
schen Mittel  aus  den  entsprechenden  Constanten  der  Einzel- 
lösungen. 


1)  C.  Bender,  1.  c.  p.  184. 

2)  Kremers,  Pogg.  Ann.  99.  p.  443.  1856. 
8)  C.  Bender,  l.  c.  p.  185. 
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Trägt  man  die  Concentration  als  Abscissen,  die  Aus- 
dehnungscoefiicienten  (oder  auch  die  Dichte)  als  Ordinaten 
auf,  so  schneiden  sich  die  Curven  v^i«-**^^  sowie  dieienigen 
\cCio-w)  yjj^gj.  1^—5,  jfuja  lassen  sich  für  a2o-95'>  die  eiu- 
zelnen  Werthe  darstellen  durch  die  Formel: 


((^20-260. 107)  =  15016  +  233 iu  -  Bl/iS 
«20-260.107  =  16478^  163/i-~    S^m«; 
=  6;   r  («20-250. 107)  ^  1528;  ^  =  7;  r  =  1510 
1   c^2o-26o.l07  =  1532;  i  =  1509 


Berücksichtigt  man,  dass  der  mittlere  Fehler  ±  2  in  der 
sechsten  Decimalstelle  betragen  kann^),  und  dass  diese  nach 
der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  abgeleiteten  Formeln 
über  ju  =  6  hinaus  nur  mit  Vorsicht  anzuwenden  sind,  so 
erscheint  ein  Berühren  beider  Curven  von  /i  =  6  an  sehr 
wahrscheinlich. 

NaCl;,=2  +  LiCl^=«  (Fig.  15). 


X 

"16—200 

«20—25" 

^15      ^    «15-20" 

«20 -25"      ^16 

(1  200) 

(1  367) 

(0511)         (1 270) 

(1  389) ,  (0845) 

1 

0,001  238 

0,001  401 

1,0515  <    4  '  0,001 263 

0,001  383  j  1,0847 

(1  245) 

(1  386) 

(0626) 

1    (1 278) 

n  389) !  (0949) 

2 

1250 

1 399   1,0627 

5 

1261 

1  375  1  1,0954 

(1  263) 

(1 390)   (0736) 

3 

1263 

1394 

1,0736 

i 

Die  correspondirenden  NaCl-  und  LiCl-Lösun- 
gen  besitzen  daher  das  Molecülzahlverhältniss  2  :  3. 
Dieses  gilt  für  den  Ausdehnungscoefficient  £^15^200  und  £^20-250 
und  wohl  auch  für  die  Dichte,  für  welch  letztere  die  berech- 
neten und  gefundenen  Werthe  sich  überhaupt  nur  wenig 
voneinander  unterscheiden.  Beim  Vermischen  dieser  Lösun- 
gen tritt  also  keine  wesentliche  Contraction  ein.  Bemerkens- 
werth  ist,  dass  die  Curven  ^15-200  und  a2o-26>  von  /li  =  4,  resp. 
^  =s  2  an  absteigende  sind. 


1)  C.  Bender,  1.  c.  p.  183. 
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Die  correspondirenden  NaCl*  und  NHfCl-Ldsang^en  far 
Dichte  und  Ausdehnungscoöfficient. 

a.    Ausdehnung  der  NH^Cl-Lösungen. 

NH4CI  =  53,5. 


Mol. 

^15 

Contractions- 

/*  = 

^16 

«16-200 

«20-26« 

coefficient 

1 

96,3495 

0,000  956 

0,001  155 

1,0157 

-  0,053* 

2 

3628 

1118 

1275 

308 

74 

3 

3529 

1246 

1370 

451 

89 

4 

3538 

1346 

1446 

587 

100 

5 

2263 

1434 

1507 

728 

106 

•  Dichte  des  festen  NH^Cl  =  1,525. 

Die  Beziehungen  zwischen  cif2o-.26o  und  fi  lassen  sich  dar- 
stellen durch: 

«20-260 .  10^  =  10196  +  1462  fi  -  98  Iß?;  mittlerer  wahr- 
scheinlicher  Beobachtungsfehler  in  der  sechsten  Decimale  db  2,2. 

Gleich  den  Chlorlithiumlösungen  dehnen  sich  die  Sal- 
miaklosungen in  weit  geringerem  Grade  aus,  als  die  Lidsungen 
des  Chlorkaliums  und  Chlornatriums  gleicher  Concentration. 
Für  Salmiak  hat  Hühner^)  bezüglich  der  Yiscosität  ähnliche 
Beobachtungen  gemacht,  und  gleiches  dürfte  aus  den  Ver- 
suchen von  A.  Sprung^)  hervorgehen. 

Wie  die  Tabelle  zeigt,  geht  Salmiak  mit  Dilatation  in 
Lösung,  und  zwar  nimmt  die  Dilatation  mit  Vermehrung  der 
Concentration  zu.  Die  Beziehung  zwischen  ContractionscoSf- 
ficient  und  fi  lässt  sich  hinreichend  genau  durch  die  Formel 
ausdrücken: 
Contractionscoefficient  =-0,027875-0,027500/^+0,002375^*. 

b.    Die  Lösungsmischungen  (gleiche  Volumina  bei 
15^  C.  gemischt). 

NaCl;e=4+NH,Cl^=.. 


*     1      «16-200 

«20-350     '      «^15       '!     ^ 

«16-20» 

«20-26« 

^16 

(1  416) 

(1  554) 

(0839)  ll 

(1611) 

(1  700)  1    (1058) 

1      0,001 554 

0,001  666 

1,0859     1    4 

0,001  b39 

0,001  710  l  1,1059 

'        (1 497) 

(1  614) 

(0915)    1 

(l  655) 

(1730) 

(1126) 

2 

1586 
(1  566) 

1682 

(1  662) 

1,0927    i     5 

(0987)  . 

0,001  665 

1781 

1,1123 

3 

1612 

1704 

1,0994    ' 

1)  Httbner,  Jahresber.  f.  Chem.  1873.  p.  134. 

2)  A.  Sprung,  Jahresber.  f.  Chem.  1875.  p.  38. 
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Innerhalb  der  zulässigen  Fehlergrenzen  scheint  ein 
Schnittpunkt  beider  Curven  für  das  Intervall  c^is^ao»  bei  ft =5 
zu  liegen.    Dasselbe  scheint  aus  den  Curven  du  zu  resultiren. 

NaCl^^s  +  NH^Ol;,^«. 


«16-20» 


I         (1346) 

1  I   0,001429 

(1427) 

2  1466 


"20—25« 


*16 


'16— 20'> 


*20— 260 


(1495) 

0,001574 
(1560) 
1595 


(0660) 
1,0676 

(0736) 
1,0748 


(1491) 
0,001509 

(1602) 
0,001616 

(1541) 
1541 

(1640) 
1684 

l_rfl6 


(0807) 
1,0817 

(0876) 
1,0880 


Wie  aus  der  Reihe  txto-i^  hervorgeht,  scheint  ein  Schnitt- 
punkt der  beiden  Curven  für  das  Intervall  ais^no  nahe  vor 
|u  =  4  zu  liegen.  Für  die  Dichte  lassen  sich  bestimmte  An- 
gaben über  den  Schnittpunkt  der  Curven  d^^  aus  dieser  Ta- 
belle nicht  entnehmen. 

NaCl^^j  +  NH^Cl^^.. 


•^  J^  «16-200   I   «20- 


25« 


*16 


«16-20« 


I   /7 
^20—55«   ,   *16 


I    (1240)     (1402)  I  (0473) 

1  I  0,001280  ;  0,001428  I  1,0475 

,    (1321) I    (1462) ;  (0548) 

2  1    1331      1467   1,0549 

(1385)  i    (1509)   (0620)  , 

3  1379  I     1503   1,0621  , 


I    (1435) '  (1547)   (0688) 

4  .  0,001428  0,001530  I  1,0690 

(1479)  (1578) ;  (0758) 

1465  1559  I  1,0758 


Innerhalb  des  Intervalls  ai5^%6f>  tritt  zwischen  ^  =  2  und 
^  =  3  ein  Schnittpunkt  beider  Curven  auf.  Für  rf^g  liefert 
auch  diese  Tabelle  kein  eindeutiges  Resultat. 

Die  drei  vorhergehenden  Tabellen  lassen  es  unzweifel- 
haft erscheinen: 

dass  für  den  Ausdehnungscoefficient  c^i6-.26o  cor- 
respondirende  NaCl-  und  NH^Cl-Lösungen  dasMole- 
cülz^hlverhältniss  4:5  besitzen. 

Bei  dem  Mischen  solcher  Losungen  ändert  sich  die 
Dichte  derselben  so  wenig,  dass  für  diese  physikalische  Con- 
stante  charakteristische  correspondirende  Lösungen  nicht  ge- 
funden wurden,  doch  dürfte  wohl  auch  hierfür  das  gleiche 
Molecülzahlverhältniss  anzunehmen  sein. 
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3.    Die  correspondirenden  NaCl-    and   |(BaCl,)  -  Lösungen  fli 
Dichte  and  AasdehnungscoSfficient. 

a.  Ausdehnung  der  ChlorbariumlösungeiL  —  Dk 
Herstellung  dieser  Lösungen  geschah  aus  dem  wasserfirda 
Salz,  welches  durch  Erhitzen  des  mehrfach  uiokrystalfisirtei 
BaCl2  +  2H,0  auf  160— 170^0.  gewonnen  worden  war.  Du 
wasserfreie  Salz  ist  nur  schwach  hygroskopisch,  sodass  hier- 
durch Abwägungsschwierigkeiten  nicht  gerade  auftreteiL 

J(BaCl2)  =  103,96. 
Dichte  des  wasserfreien  Salzes  bei  17^  =  8,844  (Favre  und  Valsoa. 


M*) 


<*15— «K> 


«20-260 


*15 


Contracfjoi»- 
coefScient 


I 

0,001151 

i   0,001330 

1,0894 

0,493 

1,5 

1312 

1468 

1,1334 

— 

2 

1451 

;     1590 

1,1780 

0,463 

2,5 

1564 

1685 

1,2211  ? 

— 

3 

1667 

1764 

1,2647 

0,428 

Wie  aus  dieser  Tabelle  hervorgeht,  tritt  das  wasserfreie 
Chlorbarium  mit  ziemlich  beträchtlicher  Contraction  in  die 
wässerige  Lösung  ein.  Die  grosse  Temperaturerhöhung  hier- 
bei ist  der  Bildung  eines  Hydrates  zuzuschreiben. 

b.  Mischungen  gleicher  Kaumtheile  Ghlor- 
natrium-  und  Chlorbariumlösungen  bei  15^  C. 

NaCl^  =  i  +  i(BaCla)^=.. 


.r») 

"15-20Ö 

(1184) 

0,001186 

(1334) 

1348 
(1442) 

1488 

«20-25" 

(1360) 

0,001366 

(1490) 

1495 
(1577) 

1604 

^15 

1 
2 
3 

(^0645) 
1,0649 

(1090) 
1,1094 

(1506) 
1,1523 

Diese  Tabelle  deutet  auf  einen  Schnittpunkt  der'Aus- 
dehnungscurven  bei  ^u  *=  1  hin.  Für  die  ^iß-Curven  kann 
dieses  nicht  mit  gleicher  Sicherheit  erkannt  werden. 


1)  ju  bedeutet  hier  halbe  Molecule. 

2)  Halbe  Molecule. 
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NaCl^  =  2  +  l{BaCI,)^=, 


X 

«16-200 
(1337) 

«20— 26Ö 

^15 

(1489) 

(0841) 

1 

0,001357 

0,001518 

1,0845 

(1487) 

(1619) 

(1284) 

2 

1493 

1615 

1,1285 

(1595) 

(1706) 

(1717) 

3 

1605 

1722 

1,1721 

Die  Ausdehnungscuryen  schneiden  sich  bei  ft  =  2.    Für 
die  Dichtecurven  erscheint  an  dieser  Stelle  ein  Schnittpunkt 
als  wahrscheinlich,  doch  unterscheiden  sich  die  berechneten 
und  gefundenen  Werthe  durchweg  nur  sehr  wenig. 
NaCl^  =  3  +  i(BaCl3)^=;„. 


I 


2 


(1443) 

0,001505 

(1594) 

1614 

(1701) 

1709 


«20— 25'^ 


'*lo 


(1582) 

0,001642 

(1713) 

1724 
(1799) 

1811 


(1029) 
1,1037 

(1472) 
1,1475 

(1906) 
8   I     1709   .  .    1811      1,1908 

Die  Ausdehnungscurven  einerseits,  sowie  die  Dichte- 
curven andererseits  scheinen  einander  bei  jtt  =*  3  zu  berühren 
oder  wenigstens  sehr  nahe  zu  kommen.  Die  geringe  Lös« 
lichkeit  des  Chlorbariums,  welche  die  höchste  angewandte 
Concentration  (/^  =  3)  nur  wenig  überschreitet,  verhindert, 
diese  Curven  weiter  auszudehnen. 

Die  vorliegenden  Versuche  dieser  Gruppe  machen  es 
wahrscheinlich,  dass  die  correspondirenden  Chlomatrium-  und 
Chlorbariumlösungen  für  Ausdehnungscoöfficient  (ai5-260  und 
(l.  in  dem  Molecülzahlverhältniss  1 : 1  zu  einander  stehen.  Da 

10 

nun  nach  früheren  Versuchen  correspondirende  NaCl-  und 
KCl-Lösungen  für  diese  physikalischen  Oonstanten  in  dem 
gleichen  Molecülzahlverhältniss  zu  einander  stehen,  so  müssen 
sich  hierin  die  KCl-Lösungen  den  Chlorbariumlösungen 
gegenüber  ebenso  verhalten,  wie  die  NaCl-Lösungen. 

4.    Die    correspondirenden   KCl-    und    ^(BaCy-Lösungen   für 
Dichte  und  Ausdehnungscoäfficient. 

a.  Mischungen  gleicher  Baumtheile  Chlorkalium- 

und  Chlorbariumlösungen  bei  16®  C. 
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KCV  =  i  +  J(BaCy^^,. 


0" 

«15-300 

«80-25«   ]  ^\B 

(1135) 

(1321) 

(0667) 

1 

0,001135 

0,001320 

1,0676 

(1280) 

(1451) 

(1114) 

2 

1299 

1450 

1,1125 

1    (1888) 

(1538) 

(1544) 

3 

1438 

1564 

1,1565 

KOU« +i(BaCl,)^=^(Fi^K. 


X 

«16-20« 

«ao— u« 

k 

(1256) 

(1419) 

\m^ 

1 

0,001279 

0,001488 

im 

(1406) 

(1549) 

{\m 

2 

1407 

1548 

MM 

(1514) 

(1636) 

(i:«r 

3 

1530 

1649 

1,1811 

K01^  =  3  +  l(BaCI,)^=. 


X 

«15—200 

«20—25« 

^15 

1 

2 
3 

(1339) 

0,001383 

(1489) 

1509 
(1597) 

1598 

(1478) 
0,001531 
(1608) 

1618 
(1692) 

1705 

(1105) 
1,1219 

(1548) 
1,1562 

(1982) 
1,1994 

Aus  diesen   drei  Tabellen  geht  hervor,   dass  die  com- 
spondirenden  Chlorkalium-Chlorbariumlösungen  in  dem  Mole- 
cülzahlverhältniss  1 : 1  stehen.  Bemerkenswerth  ist,  dass  dnrdi- 
weg    beim  Mischen    dieser   Lösungen  Contraction   eintritt, 
welche  bei  diesem  Yerhältniss  ihr  Minimum  erreicht   Bei 
den  Chlomatrium-Chlorbariumlösungen  wurde  eine  nenneos- 
werthe  Contraction  nicht  beobachtet    Sämmtliche  gefoBdeoe 
Werthe  «15-20«,  «20-25«  beider  vorhergehender  Gruppen  sini 
grösser  als  die  entsprechenden  arithmetischen  Mittel  aus  des 
Einzellösungen.     Da    auch  die  Chlornatrium  -  Chlorbarinm- 
lösungen  im  Molecübsahlverh&ltniss  1 : 1  stehen,  so  wird  eint 
Mischung  solcher  drei  Lösungen  mit  gleicher  MolecülnU 
notwendig  die  Eigenschaften  der  correspondirenden  Ldsung^ 
zeigen, 

(80  ccm  Chlomatrium  ju  »  2, 
30  ccm  Chlorkalium  (i  =  2, 
60  ccm  Chlorbarium  1*  =  2     ergai' 

"15—20« 

(1446) 
0,001450 

Aus  sämmtlichen  vorliergehenden  Versuchen  lassen  sici 
jiUcemein  folgende  Resultate  notiren: 


«20-260 

^20 

(1584) 

(1291) 

0,001580 

1,1289 
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1)  Die  Ourven  der  gefundenen  Werthe  von  «15-200,  cf3o-25o 
Bind  durchweg  weniger  stark  gekrümmt,  wie  diejenigen  der 
arithmetischen  Mittel. 

2)  Die  Mischungen  y  welche  Li Cl- Lösungen  enthalten, 
zeichnen  sich  vor  allen  anderen  Mischungen  dadurch  aus, 
dass  ihre  Curven  (NaCl,  LiCl)  c^i6-2o*>,  «20-26«  fallende  sind, 
ihre  Ausdehnungsfähigkeit  nimmt  daher  innerhalb  dieser 
Temperaturgrenzen  mit  der  Concentration  ab. 

3)  Für  «16-200;  «2o~26>  lassen  sich  correspondirende  Lö- 
sungen mit  Sicherheit  finden.  Dagegen  sind  die  Dichte- 
änderungen bei  den  Mischungen  mehrfach  so  unbedeutend, 
dass  sie  ein  Auffinden  der  für  Dichte  correspondirenden 
Lösungen  mit  Sicherheit  nicht  gestatten.  Durch  Analogie 
lässt  sich  in  diesen  Fällen  wohl  annehmen,  dass  sie  mit  den 
correspondirenden  Lösungen  für  «i5-2(y>,  «20-250  übereinstimmen. 

In  Verbindung  mit  den  Ergebnissen  meiner  ersten  Unter- 
suchung über  diesen  G^egenstand ^)  können  daher,  als  corre- 
spondirende Lösungen  für  Dichte  und  Ausdehnungscogfficient 
mit  Sicherheit  angenommen  werden: 

IL    Correspondirende  Lösungen  für  das  electrische 
Leitungsvermögen  und  den  electrischen  Leitungs- 
widerstand. 
Die   Widerstandsbestimmungen   wurden    genau  in   der- 
jenigen Weise  durchgeführt,  wie  sie  F.  Kohlrausch')  an- 
gegeben  hat.     Die   Resultate   sind    auf  ±  0,3  Proc.   genau. 
Für  den  electrischen  Leitungswiderstand  erübrigt  noch  die 
Bemerkung,  dass  ich  solchen  Lösungen  noch  den  Namen  der 
correspondirenden    in   Bezug   auf  diese   Constante    gegeben 
habe,   bei  welchen  die  gefundenen  Werthe  sich  den  arith- 
metischen Mitteln  bis  zu  einem  Minimum  näherten.   Es  waren 
dieses  gleichzeitig  diejenigen  Lösungen,  welche  in  Bezug  auf 
ihr  Leitungsvermögen  genau  als  correspondirende  angesehen 
werden  konnten.    Lösungen,  welche  absolut  gleichzeitig  für 
Widerstand  und  Leitungsfähigkeit   correspondiren,   müssen, 

1)  C.  Bender,  1.  c.  p.  196. 

2)  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  11.  p.  660.  1880. 
Ann.  d.  Phy«.  a.  Gh«in.   N.  F.    XXXI.  56 
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wie  sich  leicht  nachweisen  lässt,  YoUständig  gleichen  Wider- 
stand besitzen,  was  bei  den  von  mir  gefundenen  Lösimga 
nicht  der  Fall  ist.  Hierauf  hat  übrigens  auch  sdm 
S.  Arrhenius^)  aufmerksam  gemacht. 

1.   NaCl-  und  LiCl-Lösungen. 
NaCI^^4  +  LiCl^=ct. 


«»,8.10-«  I  Ar, 8. 10» 


«18.10  •   *i..lO» 


(1109) 

731 

I   (767) 

2   I    671 

!   (658) 

8   '    629 


(1259) 
1073 

(916) 
889 

(807) 
786 


(1218) 
1368 

(1418) 
1491 

(1555) 
1590 


(611) 
607 

(592) 
589 

(589) 
577 


NaCl;,=2  +  LiCl^ 

(903) 

932 

(1103) 

1125 

(1241) 
1273 


I  (760) 

4  !  717 
1  (740) 

5  :  672 


(1639) 
1648 

(1661) 
1699 

(1687) 
1734 


(1325) 
1394 

(IS67J 
1487 


Die  eingeklammerten  Zahlen,  welche  die  arithmetiscliefl 
Mittel  aus  den  Constanten  der  Einzellösungen  bedeuten,  sind 
in  vorstehenden  Tabellen  durch  Verbindung  meiner  Werlie 
für  NaCI^=4  und  NaCl^^g^)  mit  den  von  F.  Kohlrausch'] 
bestimmten  Werthen  für  LiCI-Lösungen  berechnet. 

Während  die  erste  Tabelle  es  unbestimmt  lässt,  ob  die 
Curven  ^^^"^  und  %^^  sich  bei  u  =  4  oder  a  =  5  am  nächsten 
kommen,  lässt  die  zweite  Tabelle  keinen  Zweifel  darüber, 
dass  diese  Curven  bei  fi  =  2  ihre  grösste  Annäherung  zeigen. 

Eine  vollständige  Berührung  der  entsprechenden  Correfl 
findet  nicht  statt. 

Es  erscheinen  daher  NaCl-  und  LiCl-Lösufl^öü, 
welche  das  Molecülzahlverhältniss  1 : 1  besitzen,  aU 
correspondirende  in  Bezug  auf  das  electrische  Leitang»" 
vermögen  und  den  electrischen  Leitungswiderstand. 


1)  S.  Arrhenius,  Wied.  Ann.  30.  p.  76.  1887. 

2)  C.  Bender,  1.  c.  p.  199. 

8)  F.  Kohlrausch,  Wied.,Ann.  6.  p.  148.  1879. 
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2.   Salmiaklösnngen  mit  Clornatriumlösungen. 
NH^Cl  =  53,5. 


fl        jtt'i8.10~'l   *i8.108 

/* 

tr»3.io-V 

*i8.10« 

f 
Y 

2094 

1078 

743 

567 

478   1 
928   i 

1846 

1764 

2,5 
3 

4 
5 

463 
392 
814 
266 

2161 
2552 
3184 
8759 

NaCl^=2  +  NH^Cl^^, 


X 

«'.s.lO-» 

^,8.10«  ! 

X 

t^is-lO-« 

Ar^s.lO» 

1 

(950) 
911 

(1072) 
1098 

i 
3 

(607) 
544 

(1885) 
1840 

1,5 

(783) 

778 

(1282) 
1286 

4 

(568) 
458 

(2200) 
2183 

2 

(695) 
676 

(1491) 
1479 

5 

(544) 
896 

(2488) 
2524 

2,5 

(643) 
604 

(1689) 
1656 

NaCl^^i  +  NH^C)^^,.    Fig.  17. 


(801) 
641 

(1386) 
1564 

4 

(419) 
404 

(546) 
530 

(1805) 

1888 

5 

(895) 
864 

(458) 
456 

(2199) 
2195 

NaC)^=8+NH^CJ 


( 

1 

(854) 
735 

(1261)  1 
1363   ' 

3 

2 

(598) 

582 

(1679)   1 
1717 

4 

2,5 

(546) 
531 

(1876)  ; 

1884   1 

5 

(519) 
484 
(471) 
420 
(447) 
373 


(2515) 
2477 

(2802) 
2748 


(2073) 
2065 
(2389) 
2380' 
(2677) 
2684 


Die  beiden  ersten  Tabellen  nebst  der  Fig.  17  lassen 
aufs  deutlichste  erkennen,  dass  die  correspondirenden 
Lösungen  dieser  Gruppe  in  dem  Molecülzahlver- 
hältniss  4(NaCl) :  3(NH^C1)  zu  einander  stehen.  Die 
dritte  Tabelle  steht  unter  Berücksichtigung  der  möglichen 
Fehlergrenzen  damit  nicht  im  Widerspruch,  eignet  sich  jedoch 
zur  Fixirung  dieses  Verhältnisses  wenig,  da  die  Curven  Ajg 
sich  unter  sehr  spitzen  Winkeln  schneiden,  und  die  Curve 
der  berechneten  Mittelwerthe  an  die  Curye  der  gefundenen 
Werthe  sich  sehr  eng  anschmiegt. 

56* 
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Bemerkenswerth  ist,  dass  die  A^g  Gurven  der  Tabe& 
(NaCl;t=2+ NH^Cl^-,)  sich  zweimal  schneiden.  JBhenso  die- 
jenigen, weiche  der  dritten  Tabelle  entsprechen.  Sei  de 
Gruppe  Chlorkalium -Ghlorbarium  werden  wir  dieser  Th^t- 
Sache  wiederholt  begegnen.  Für  die  correspondirenden  Lö- 
sungen kommen  jedoch  nur  diejenigen  Schnittpunkte  in  Be- 
tracht, bei  welchen  gleichzeitig  ein  Annähern  der  to^g  Corra 
bis  zu  einem  Minimum  stattfindet. 

Das  obige  Molecülzahl?erhaltniss  4  :  3  für  NaCI,  NH^C: 
bedingt,  dass  für  KCl-,  NH^Cl-Lösungen  die  correspondires- 
den  Lösungen  in  dem  Molecülzahl?erhältnis8  1 : 1  zu  einander 
stehen,  was  durch  folgende  Versuche  bestätigt  wird. 

KCl;*MoL+  NH^Cl^tMol. 


.10- 


itia.lO» 


(575) 

(1752) 

572 

1749 

(398J 

(2518) 

899 

2507 

3.    Chlorbariumlösungen  mit  Chlorkalium-  und 
Chlornatriumlösungeu. 

J(BaCl,). 


f* 

«7,8.10-* 

*,8.1B« 

^ 

tr,s.lO-« 

h,  .  10» 

0,5 

1 

1,5 

2774 
1527 
1106 

361 
655 
904 

2 

2,5 

3 

897 
767 
692 

1115 
1296 
1445 

KCl^=i+i(BaCl,V=, 


X 

«7,».  10-« 

*,s.lO» 

X 

tü^.lO-« 

*,a.lO« 

(1933) 

(639) 

(995) 

(1016) 

0,5 

1576 

635 

2 

958 

1037 

(1310) 

(786) 

(930) 

(1106) 

1 

1293 

774 

2,5 

— 

— 

(1099) 

(910) 

(892) 

(1181) 

1,5 

1087 

920 

3 

799 

1252 
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X 

«,„.10-» 

*i8.10«  ! 

X 

tr,s.l0-« 

^,8.10' 

0,5 

(1754) 

(862) 

2 

(816) 
813 

(1289) 
1281 

1 

(1131) 
1016 

(1009) 

984 

2,5 

(751) 
750 

(1329) 
1334 

1,5 

(920) 
904 

(1130)  ] 
1107   1 

3 

(713) 
695 

(1404) 
1439 

0,5  I 

1 

1,5 

0,5 

1 

1,5 

0,5 

1 

1,5 


KCl^=2+i(Ba01,)^  =  .. 

(1674)  1   (1051) 

(786) 

—       — 

2 

721 

(1051)     (1198) 

(671) 

853 

1172   1 

2,5  '    668 

(840) 

(1833)  Ij      1   (633) 

782 

1278 

!  3 

622 

K01^=2.6  +  l(BaCl3)^ 


(1625) 
802 

(1001) 
729 
(791) 
675 


(1234) 
1247 

(1381) 
1371 

(1500) 
1483 


2,5 
3 


(686) 
683 

(621) 
597 

(584) 
569 


KCl;.«8+l(BaCl,)^^, 


(1589) 
692 

(965) 
642 

(755) 

(650) 
575 


(1428) 

1 
1 

(585) 

1446 

!  2,5 

548 

(1570) 

(548) 

1558 

3 

527 

(1694) 

— 

— - 

^  3,5 

— 

(1800) 

— 

1   1741 

1  4   - 

491 

(1428) 
1387 

(1519) 
1498 

(1593) 
1607 


(1611) 
1580 

(1701) 
1674 

(1776) 
1758 


(1890) 
1824 

(1965) 
1898 


2089  ») 


Sämmtliche  fünf  yorhergehende  Tabellen  deuten  darauf 
hin,  dass  correspondirende  KCl-  und  }(BaCl2)-Lö- 
sungen  in  dem  Molecülzahlverhältniss  3  :  4  zu  ein- 
ander stehen. 

Die  Richtigkeit  dieses  geht  gleichzeitig  aus  nachfolgen- 
den Tabellen  hervor,  in  welchen  die  experimentellen  Resultate 
für  die  Gruppe  NaCl,  J(BaCl,)  niedergelegt  sind. 

1)  Da  eine  Lösung  der  Concentration  ^(BaClj)^^^!  die  Grenze  der 
Löslichkeit  dieses  Salzes  bei  15^  C.  überschreitet,  so  wurde  die  Mischung 
aus  8  g  Molecülen  festem  KCl  und  4  g  Molecülen  festem  ^  (BaCls)  bei 
15®  C.  in  1000  ccm  Wasser  gelöst. 
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NaCL-i 

1        NaCl^=2 

NaCl^-3 

!     +i(BaCl,)^.. 

+  i(BaCy^=. 

Fig.  18. 

X 

tr^s.lO-» 

*,s.lO« 

füi8.10-8|    Är^g.lO« 

|tr,,.io-« 

*...io« 

(1476)            (678) 

(1175) 
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1475               678 

1049 
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846 
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(1161)     1        (908) 

(860)     1      (1166) 

I       (763) 

(1354) 

•2 

1078               928 

862              1161 

734 

1336 

(1059)           (1074) 

(758) 

(1331) 

,       (660) 

(1519) 

8 

871 

1149 

741 

1349 

658 

1519 

i 


woraus  auf  das  unzweideutigste  hervorgeht,  dass  correspon- 
dirende  NaCl-  und  J(BaOl2)-Lösungen  in  dem  Mole- 
cülzahlverhältniss  1  :  1  zu  einander  stehen. 

Hiernach  Hess  sich  erwarten,  dass  der  electrische  Lei- 
tungswiderstand und  das  Leitungsvermögen  von  Mischungen, 
welche  NaOI;t-2;  l(BaCl2);t=a  und  KCl^,=  i,6  in  beliebigen 
Volumenverhältnissen  enthalten,  mit  dem  arithmetischen  Mittel 
aus  den  einzelnen  Lösungen  übereinstimmen.  Der  Versuch 
bestätigte  dieses. 


1  Vol.  NaCl      jj 
1    „     (iBaCl,)^^j 

1  »     KCi^^ 

2  „     NaCl      2 
1    „     (tBaOl,)^^5 
1    »     KCl, 


i=2 

:1.6 

=  2 
=  1.5 


'18-10- 

(818) 
821 


(819) 
825 


Aj^.lO« 

(1231) 
1217 


(1228) 
1212 


Wir  gelangen  zu  dem  Gesammtresultat: 

1)  In  Bezug  auf  electrischen  Leitungswider- 
stand und  electrisches  LeitungsYermogen  corre- 
spondiren  untereinander: 

NaCl^ = n  Mol. ;      LiCl^  =  «  moi.  ;      )  (BaClj)^  =  «  mol  ; 

KCl^  =  »/«  n  M oL  )  N  H4  Cl^  -  3/^  n  Mol. 

2)  Der  Leitungswiderstand  der  Mischung  zweier  Salz- 
lösungen ist  fast  stets  kleiner  als  das  arithmetische  Mittel 
des  Leitungswiderstandes  der  Einzellösungen.  Bei  correspon- 
direnden  Lösungen  nähern  sich  beide  Werthe  bis  zu  einem 
Minimum. 
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3)  Ein  gleich  einfaches  Gesetz  für  das  Leitungsvermögen 
der  Mischungen  existirt  nicht.  Erwähnung  verdient,  dass 
die  berechneten  und  gefundenen  Werthe  des  Leitungsver- 
mögens  bei  den  Mischungen  der  NaCl-  und  NH^Gl-Lösungen 
und  der  KCl-  und  )  (BaCl2)-Lösungen  in  derselben  Gruppe, 
bei  zwei  sehr  verschiedenen  Concentrationsverhältnissen  mit- 
einander übereinstimmen. 

In  Bezug  auf  das  Leitungsvermögen  sind  daher  zwei 
correspondirende  Lösungen  dieser  Gruppen  vorhanden.  Es 
zeigen  jedoch  nur  solche  die  angeführten  einfachen  Molecül- 
zablverhältnisse,  für  welche  gleichzeitig  eine  engste  Annähe- 
rung der  gefundenen  Leitungswiderstände  an  die  berechneten 
stattfindet. 

S.  Arrhenius^)  publicirte  inzwischen  eine  Abhandlung 
über  das  electrische  Leitungsvermögen  von  Mischungen  aus 
wässerigen  Säurelösungen.  Arrhenius  experimentirte  mit 
solchen  Säurelösungen,  deren  Concentration  1  Grammäqui- 
valent in  1  1  nicht  überstieg. 

Meine  Untersuchungen  beziehen  sich  nun  auf  wässerige 
Salzlösungen,  deren  Concentration  meistens  1  Grammäqui- 
valent und  darüber  in  1  1  ist.  Beide  Untersuchungen  tan- 
giren  einander  aus  doppeltem  Grunde  nicht.  Es  muss  daher 
auch  befremden,  wenn  Arrhenius  seine  Abhandlung  mit 
folgenden  Worten  schliesst: 

„Aus  dem  Vorhergehenden  dürfte  einleuchten,  dass  ein 
einfaches  Verhältniss  zwischen  den  Molecularzahlen  isohydri- 
scher  (correspondirender)  Lösungen  von  Säuren  nicht  statt- 
findet, wie  es  Bender  gefunden  zu  haben  behauptet 

Dieses  habe  ich  gar  nicht  behauptet.  Arrhenius  ge- 
braucht statt  des  Wortes  correspondirend  den  Ausdruck 
i s oh y drisch,  „theils  weil  für  concentrirtere  Lösungen  die 
beiden  Begriffe  sich  nicht  decken,  theils  weil  der  letztgenannte 
Begriff  aus  einer  rein  arithmetischen  Relation  (nicht-physi- 
kalischen) definirt  ist.'^ 

Arrhenius  nennt  „solche  Lösungen  zweier  verschiedener 
Körper  isohydrisch,  bei  deren  Mischung  das  jedem  Körper 


1)  S.  Arrhenius,  Wied.  Ann.  30.  p.  51.  1887. 
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zugehörige  Lösüngswasser  auch  bei  demselben  yerbleibf^. 
Zur  Aufsuchung  solcher  isohydrischer  Lösungen  dient  ihm 
die  electrische  Leitungsfähigkeit.  Welche  Alleinberechtigung 
gerade  diese  physikalische  Oonstante  besitzen  soll,  ist  nn- 
erfindlich.  Fragt  man  aber  bei  einer  anderen  Constante  an, 
so  gibt  diese  unter  Umständen  wieder  ganz  andere  Concen- 
trationsYorhältnisse  zweier  Lösungen,  welche  ebenfalls  als 
isohydrische  zu  bezeichnen  wären.  Welchen  Werth  soll  man 
aber  dem  Eigenschaftswort  „isohydrisch^'  beilegen,  wenn  selbst 
das  electrische  Leitungsvermögen  hierauf  manchmal  keine 
eindeutige  Antwort  gibt.  Speciell  erinnere  ich  hier  an  die 
Gruppen  NaCl,  NH^Cl  und  KClKBaClg)  der  vorstehenden 
Abhandlung.  Ob  Arrhenius  hierauf  abzielt,  wenn  er  (wie 
oben)  sagt,  „dass  für  concentrirtere  Lösungen  sich  die  beiden 
Begriffe  correspondirend  und  isohydrisch  nicht  decken,''  lässt 
sich  aus  seiner  Abhandlung  nicht  ersehen.  Die  von  mir 
gewählte  Bezeichnungsweise  ist  weit  allgemeiner  und  bindet 
sich  an  keine  bestimmte  Hypothese.  Sie  gilt  für  jede  physi- 
kalische Constante.  Die  „rein  arithmetische  Belation'%  welche 
auch  Arrhenius  nicht  entbehren  kann,  ist  mir  das  Hülfs- 
mittel,  welches  ich  nur  deshalb  in  die  Definition  mit  auf- 
nahm, weil  nach  den  vorgelegenen  experimentellen  Unter- 
suchungen eine  über  allen  Zweifel  erhabene  Hypothese  des 
Vorganges  beim  Mischen  ioactiver  Flüssigkeiten  (speciell 
wässeriger  Salzlösungen)  einstweilen  sich  nicht  aufstellen  liess. 
Speyer,  im  Mai  1887. 


im      I 


1)  Arrhenius,  ].  c.  p.  54. 
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IX.    Zwei  Fundamentalversuche  zur  Lehre  van 
der  Pyroelectricitüt;   van  Bdtiard  Miecke. 

(Aus   den  Nachr.  d.  K.  Ges.  d.  Wise,  zu  GötÜDgen,  Nr.  7,   1887;   mit- 
ji^etheilt  vom  Hm.  Verf.) 

(Hieran  Tftf.  TU  Flg.  1.) 


In  der  Sitzung  vom  1.  August  1885  habe  ich  der  EgL. 
Ges.  der  Wiss.  eine  Abhandlung  „Ueber  die  Pyroelectricität 
des  Turmalins"^)  vorgelegt;  dieselbe  beschäftigt  sich  mit  der 
Auffindung  der  quantitativen  Beziehungen,  welche  zwischen 
der  pjroelectrischen  Ladung  des  Turmalins,  der  Temperatur 
der  Erhitzung,  der  durch  die  Ausstrahlung  bedingten  Tem- 
peraturabnahme,   der    electri sehen   Leitungsfähigkeit   seiner 
Oberfläche  bestehen.  Ich  habe  in  dieser  Arbeit  eine  Theorie 
der  pyroelectrischen  Erregung  gegeben  auf  Grund  der 
Annahme,   dass   die  Molecule  des  Turmalins    in   der 
Richtung    seiner    Axe    eine    permanente    Polarität 
besitzen,  sowie  dass  der  Oberfläche  desselben  eine 
gewisse     electrische     Leitungsfähigkeit     zukomme. 
Diese  letztere  gibt  Veranlassung  zu  der  Bildung  einer  elec- 
trischen  Oberflächenschicht,  welche  der  mit  der  molecularen 
Electricität  äquivalenten   Oberflächenbelegung    gerade    ent- 
gegengesetzt ist  und  daher  die  Wirkungen  der  letzteren  für 
gewöhnlich  compensirt.    Der  durch  die  Beobachtungen  ge- 
gebene Verlauf  der  pyro'electrischen  Ladung  stand  in  der 
That  mit  den  aus  der  angegebenen  Hypothese  entwickelten 
Gesetzen  in  solcher  üebereinstimmung,  dass  über  die  Mög- 
lichkeit der  zu  Grunde  gelegten  Annahme  ein  Zweifel  nicht 
bestehen  konnte.    Ein  entscheidender  Beweis  für  die 
Bichtigkeit  derselben  war  aber  nur  dann  gegeben, 
wenn   es  gelang,    einen   Turmalin    wirklich  perma- 
nent electrisch  zu  erhalten.    Diese  Aufgabe  bildet  den 
Gegenstand  der  Versuchsreihen,  welche  in  dem  ersten  Ab- 
schnitt der  folgenden  Abhandlung  mitgetheilt  sind.    Durch 
dieselben    wird    bewiesen,    dass    der    Turmalin    ein 


1)  Riecke,  G^tt.  Nachr.  1885.  p.  405.    Wied.  Ann.  28.  p.  43.  1886. 
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permanent  electrischer  Körper  ist,  dessen  elec- 
trisches  Hauptmoment  in  die  Richtung  seiner  Axe 
fällt. 

Die  in   dem  zweiten   Abschnitt   enthaltenen   Versachs- 
reihen   zeigen   zunächst,    dass    die    von    dem    Turmalin 
während    der    Abkühlung    entwickelte    Electricität 
stets  dasselbe  Zeichen  besitzt.     Die  Betrachtung   der 
in  der  früheren  Abhandlung  gegebenen  Curven,  welche   die 
zeitliche  Veränderung  der  Ladung  bei  freier  Abkühlung  dar- 
stellten, konnte  zu  der  Annahme  führen,  dass  die  molecnlare 
Electricität  des  Turmalins   selbst  während   der   Abkühlung 
erst  zu-  und  dann  wieder  abnehme.    Werden  nun  die  beiden 
Enden  des  Turmalins  mit  Stanniol  bekleidet  und   wird   die 
entwickelte  Electricität  durch  Ableitung  der  Belege   immer 
wieder  neutralisirt,  so  müsste  eine  Wiederabnahme  der  mole- 
cularen  Ladung  durch  einen  Wechsel  im  Zeichen  der  abge- 
leiteten Electricität  sich  verrathen;  tritt  ein  solcher  Wechsel 
nicht  ein,  so  folgt  daraus,  dass  die  Entwickelung  der  mole- 
cularen  Electricität  während  der  Abkühlung  stets  in   dem- 
selben Sinne  fortschreitet. 

Im  dritten  Abschnitte  werden  die  im  Vorhergehenden 
erwähnten  Beobachtungen  benutzt  zu  einer  Prüfung  des  Ge- 
setzes, welches  in  der  früheren  Abhandlung  für  die  Ent- 
wickelung der  Pyroelectricität  bei  vollkommen  isolirender 
Oberfläche  des  Turmalins  aufgestellt  war. 

Den  Schluss  bildet  eine  Zusammenstellung  der  bei 
den  verschiedenen  untersuchten  Turmalinen  beobachteten 
Ladungen. 

L  Wenn  ein  Turmalin  in  einem  Trockenkasten  während 
mehrerer  Stunden  erhitzt  worden  ist,  so  erweist  sich  derselbe 
unmittelbar  nach  dem  Herausnehmen  stets  unelectrisch.  Will 
man  die  bei  der  Abkühlung  hervortretende  Polarität  perma- 
nent erhalten,  so  muss  man  den  Turmalin  nach  der  Ent- 
fernung aus  dem  Trockenkasten  in  einen  Baum  versetzen, 
in  welchem  die  Bildung  einer  leitenden  Oberfläehenschicht 
verhindert  wird.  Bis  zu  einem  genügenden  Grade  ist  dies 
der  Fall  unter  der  Glocke  einer  Luftpumpe,  wenn  die  in 
derselben  enthaltene  Luft  gut  getrocknet,  von  Staub  befreit 
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worden  ist,  und  wenn  eine  schwache  Verdünnung  unter  der- 
selben  hergestellt  wird.     Die  benutzte  Glocke  hatte   oben 
eine   Oeffnung  mit  ebenem  Rande,  welche  durch  eine  auf- 
geschlififene  Glasplatte  verschlossen  werden  konnte.    An  diese 
Platte  war  in  excentrischer  Stellung  eine  Schellacksäule  an- 
gekittet,  welche   an   ihrem    unteren  Ende   mit  zwei  Haken 
▼ersehen  war.    Die  Turmaline  wurden  mit  Hülfe  von  Cocon- 
fäden,  welche  um  ihre  Mitte  und  das  obere  Ende  geschlungen 
waren,  an  diesen  Haken  aufgehängt,  so  dass  sie  frei  in  dem 
Räume  der  Glocke  hingen.    In  dieser  stand  seitlich  gegen 
die  Mitte  der  Oeffnung  verschoben  ein  gewöhnliches  Gold- 
blattelectroskop,  dessen  Divergenz  einen  Maassstab  für  die 
electrische  Ladung  des  Turmalins  lieferte.    Die  excentrische 
Befestigung   der   Schellacksäule    machte   es   möglich,   durch 
Drehen  der  Verschlussplatte  den  Turmalin  dem  Knopfe  des 
Electroskops  so  weit  zu  nähern,   dass  er  gerade  über  dem- 
selben hing,  oder  ihn  in  horizontalem  Sinne  um  den  Durch- 
messer der  oberen  Oeffnung  von  dem  Electroskope  zu  ent- 
fernen.    Der  Raum  des  Recipienten  wurde  getrocknet  durch 
wiederholtes  Auspumpen  und  Zulassen  von  trockener  Luft; 
ausserdem   befand   sich   in   demselben   noch   ein  besonderes 
Trockengefass,  welches  bei  der  Mehrzahl  der  Versuche  mit 
concentrirter  Schwefelsäure  gefüllt  war;  bei  einigen  Versuchen 
wurde  statt  dieser  wasserfreie  Phosphorsäure  angewandt.    Die 
Divergenz  der  Goldblätter  wurde  gemessen  mit  Hülfe  eines 
ausserhalb   der  Glocke   aufgestellten  Glasmaassstabes.     Die 
Stellen  der  Theilung,  welche  mit  den  Goldblättern  des  Electro- 
skops zusammenfielen,  wurden  mit  einem  Fernrohr  beobachtet, 
das  in  der  Entfernung  von  einigen  Metern  aufgestellt  war. 
Die  Beobachtungen  beziehen  sich  auf  sechs  verschiedene 
Turmaline,  einen  von  Brasilien,  welcher  im  Folgenden  mit 
B  I  bezeichnet  werden  möge,  zwei  von  Elba  E  I  und  E  11, 
einen  von  Snarum  S I,  einen  von  Kärnthen  K,  und  einen  von 
Mursinsk  M I.    Die  Erystalle  B I,  E I  und  S I  sind  dieselben, 
welche  bei  der  früheren  Untersuchung  benutzt  und  in  der 
angeführten  Arbeit  beschrieben  worden  sind.     Der  Krystall 
Ell  hat  ein  Gewicht  von  25,449  g  und  röthliche  Farbe;  er 
stellt  eine  strahlige  Säule  von  einer  Länge  von  4  cm  dar. 
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welche  an  dem  einen  Ende  unregelmässig  abgebrochen,   ab 
dem  anderen  von  einer  zur  Säulenaxe  senkrechten  angeschlif- 
fenen Fläche  begrenzt  ist.    Der  Turmalin  K  hat  ein  Ge^wicht 
von  58,233  g,  braune  Farbe.    Derselbe  zeigt  in  sehr  regd- 
massiger    Ausbildung   die   zweite   sechsseitige   Säule,    deren 
abwechselnde  Kanten  durch  die  3  Flächen  der  ersten  Sank 
abgestumpft  sind.   Am  antilogen  Ende  finden  sich  die  Plächen 
des  Rhomboeders,  wenn  auch  in  unvollständiger  Ausbildung: 
das  analoge  Ende  zeigt  eine  muschlige  Bruchfläche  ziemlich 
senkrecht  gegen  die  Säulenaxe.    Der  Turmalin  M  1  hat  ein 
Gewicht  von  4,946  g,  eine  Länge  von  1,8  cm.    Er  ist  samnit- 
schwarz  und   stellt   eine  Säule   dar  von  dreieckigem    Qoer- 
schnitte  y   aber  mit  stark  gewölbten  und  gestreiften  Seiten- 
flächen; das  eine  Ende  zeigt  eine  G-eradendfläche»  das  andere 
eine  muschlige  Bruchfläche. 

Es  mögen  nun  die  ProtocoUe  der  mit  den  einzelnen  Tnr- 
malinen  angestellten  Versuche  mitgetheilt  werden;  in  all  den 
Fällen,  in  welchen  eine  darauf  bezügliche  Angabe  nicht  ge- 
macht ist,  wurde  der  Raum  des  Becipienten  mit  concentrirter 
Schwefelsäure  getrocknet.  Die  jeweilige  Divergenz  der  Gold- 
blätter des  Electroskopes  ist  im  Folgenden  durchs  bezeichnet 
und  in  Millimetern  gemessen. 

1.    Turmalin  B  I. 

Verstehen  wir  unter  t^  die  Temperatur  des  Raumes,  in 
welchem  sich  der  Turmalin  abkühlt,  unter  t^  die  Erhitzungs- 
temperatur, so  ist  die  Temperatur  t  während  der  Abkühlung 
gegeben  durch: 

Hier  bezeichnet  z  die  Zeit,  welcher  die  Mitteltempe- 
ratur t  entspricht.  Es  ist  somit  nach  der  Zeit  von  20™ 
(^-^o)/(^-^o)  =  V2o»  »ach  Verfluss  von  40"»  gleich  V^oo- 
Im  Mittel  war  bei  den  folgenden  Versuchen  /^  —  ^^  =»  88*; 
der  Temperaturüberschuss  des  Turmalins  über  die  Tempe- 
ratur des  umgebenden  Raumes  reducirte  sich  somit  in  20"» 
auf  4,40<>.  in  30°»  auf  0,22<>. 


Digitized  by 


Googk 


Pyroelectrische  Fundamentalversuche.  893 

-I  i     n  u  looT  1-   Versuch. 

11.  Februar  1887. 

Temperatur  des  Trockenkastens  106^ 

\\^2b^  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Verdünnung  der  Luft  durch  3  Züge  der  Pumpe: 


Zeit 

12»»  5" 

12.  45. 

3.40. 

4.47. 

7.55. 

A 

21 

21 

19 

18 

17,5 

12.  Februar  1887.        11^  15°^  ^  =  8  mm. 

Luft  in  den  Becipienten  zugelassen: 
12^45«^  A^  7,5  mm. 

Die  Prüfung  mit  einem  Fe  ebner' sehen  Electroskop 
gibt  beide  Enden  entgegengesetzt  electrisch. 

14.  Februar  1887.  2-  Versuch. 

Temperatur  des  Trockenkastens  98^ 

12^17"^  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Verdünnung  der  Luft  durch  3  Züge  der  Pumpe: 

Zeit      12»^  26™       12.87.      2.50.      3.25.      4.51.      6.8. 
A  17  17,3  12,8         11,8         10,6        9,6. 

15.  Februar  1887.       9^  34°^  A  =  5,3  mm. 

12^  Der  Turmalin  aus  dem  Recipienten  entfernt,  zeigt 
bei  der  Prüfung  mit  dem  Fechner 'sehen  Electroskop  starke 
polare  Electricität. 

_      „  ,  ^ „  3.  Versuch. 

24.  Februar  1887. 

Temperatur  des  Trockenkastens  112°. 
12^17"^  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 
Verdünnung  der  Luft  durch  3  Züge  der  Pumpe  12^23"' 
A  «  14,0. 

Weitere  Verdünnung  durch  3  Pumpenzüge: 

Zeit      12»»  26°»      12. 35.      2. 12.       3. 17.       4. 49.      6. 15. 
A  15,7  16,4  13,9         13,0         11,7         10,9. 

Das  untere  Ende  des  Turmalins  wird  dem  Knopfe  des 

Electroskops  aus  der  anfänglichen  Entfernung  von  3  cm  auf 

lV2cm  genähert: 

Zeit        6^18"»        7.—        8.—        9. — 
A  16,6  15,7         14,1         13,5. 

25.  Februar  1887.       9^  29°^  A  =  4,6  mm. 

Das  untere  Ende  des  Turmalins  wird  dem  Knopfe  des 
Electroskops  auf  1  cm  genähert  A  =  6,7  mm. 
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Der  Turmalin  wird  von  dem  Knopfe  des  Electroskc^ 
so  weit  als  möglich  entfernt  ^  =  1  mm. 

Luft  in  den  Recipienten  eingelassen. 

12**  l^  A  =  1  mm  bei   grösster   Distanz   des    Tamuilixis 
von  dem  Electroskop. 

Bei  Annäherung  auf  ^2  cm  ^  =  4,3  mm. 

Die  Prüfung  mit  dem  Fechner'schen  Electroskop  er- 
gibt das  untere  Ende  stark  positiv,  das  obere  stark  negaür 

electrisch. 

4.  Versuch. 
28.  Februar  1887. 

Raum  des  Recipienten  getrocknet  mit  wasserfreier  Phos- 
phorsäure. 

Temperatur  des  Trockenkastens  107  ^ 

21h  19m  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Verdünnung  der  Luft  durch  5  Züge  der  Pumpe. 

Entfernung  des  unteren  Endes  des  Turmalins  von  dem 

Knopfe  des  Electroskops  2^l^cm: 

Zeit      11»^  26™        11.31.        11.36. 
A  17,4  19,2  19,0. 

Weitere  Verdünnung  durch  5  Pumpenzüge: 

Zeit  11^41™  11.45.    1.—   2.—    3.—   4.20.   5.15.    6.14.    7.—    8.—    ». - 
A       17,8       17,8      16,1     14,9     13,8     12,1      12,0      11,7     10,8     10,4    10,2. 

1.  März  1887.        9^  30°^  ^  =  4,6,     12»» 45"^  A  =  3,3. 

Bei  grösster  Distanz  des  Turmalins  von  dem  Knopfe 
des  Electroskops  J  =  2,1;  bei  Annäherung  des  unteren  Endes 
auf  V2  cm  ^  =  6,3. 

Luft  in  den  Kecipienten  zugelassen. 

5^  ^  =  3,1  mm  bei  Annäherung  des  unteren  Endes  des 
Turmalins  auf  Va^m. 

A  =  1,3  mm  bei  grösster  Entfernung  desselben  von  dem 
Knopfe  des  Electroskops. 

Die  Prüfung  mit  dem  Fechner'schen  Electroskop  ergibt 
das  untere  Ende  positiv,  das  obere  negativ  electrisch. 

5.  Versuch. 

2.  März  1887. 

Raum  des  Recipienten  getrocknet  mit  wasserfreier  Phos- 
phorsäure. 
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Temperatur  des  Trockenkastens  110^ 
11^45°^  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 
Entfernung  des  unteren  Turmalinendes  von  dem  Knopfe 
des  Electroskops  4  cm: 

Zeit      12^50»        12.7        1.5. 
Ä  8,4  10,8  9,8. 

Verdiinnung  der  Luft  durch  2  Züge  der  Pumpe.  Es 
bleibt  A  =  9,8  mm: 

Zeit      2»»0"        4.—        5.37. 
A  8,4  6,6  4,9. 

Weitere  Verdünnung  durch  2  Züge  der  Pumpe.  Es 
sank  A  auf  4,6  mm. 

Annäherung  des  unteren  Turmalinendes  an  den  Knopf 
des  Electroskops  auf  eine  Entfernung  von  2  cm  ^  =s  14,7  mm: 

Zeit      7^0™        8.—        9.— 
A         13,4  12,1  11,5. 

3.  März  1887.  9»»  27°*  A  =  1,2  mm. 

Annäherung  des  unteren  Turmalinendes  an  den  Knopf 
des  Electroskops  auf  Va  cm  ^  =  6,5  mm. 

Bei  der  grössten  möglichen  Distanz  A^  1,2  mm. 

Luft  zu  dem  Kecipienten  zugelassen. 

12*^28™  bei  der  grössten  möglichen  Entfernung^  —  1,1  mm. 

Bei  Annäherung  A  =  3,9  mm. 

Die  Prüfung  mit  dem  Fechner'schen  Electroskop  er- 
gab das  untere  Ende  stark  positiv,  das  obere  stark  negativ 
electrisch. 

Die  Eesultate  der  5  Versuche  sind  in  der  folgenden 
Tabelle  zusammengestellt;  innerhalb  jeder  einzelnen  Reihe 
sind  die  Ausschläge  A  auf  gleiche  Entfernung  des  Turmalins 
von  dem  Electroskope  reducirt.  Die  Bestimmung  der  Werthe 
von  A  für  übereinstimmende  Zeiten  erfolgte  mit  Hülfe  der 
Curven,  durch  welche  die  beobachteten  zusammengehörigen 
Werthe  der  Zeit  und  der  Divergenz  A  dargestellt  werden. 
Die  Zeit  ist  gerechnet  von  dem  Momente  der  Herausnahme 
des  Turmalins  aus  dem  Trockenkasten  an  und  ist  in  Standen 
angegeben : 
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Zeit 

A 

Zeit| 

A 

12,0 

0,2 

21,3 

17,5 

24,0 



28,7 

6    1 

17,9 

9,5 

16,5 

14. 

0,4 

21,8 

17,1 

25,0 

17,8 

38,1 

8    1 

17,6 

14,3 

11,1 

\±\ 

1 

21,2 

16,0 

23,3 

17,0 

31,1 

10    1 



10,3 

10/ 

2 

20,5 

13,9 

2!,0 

16,0 

26,8 

20    ' 

— 

5,5 

6,0 

5,0 

— 

4 

19,1 

11,0 

18,3 

14,0 

20,2 

24 

7,6 

3,6 

— 

2.   Turmalin  EL 
Die  AbkühluDgstemperatur  ist  bei  diesem  Tarmalin  be* 
stimmt  durch  die  Formel: 

Der  Temperaturüberschuss  des  Turmalins  über  die  Ten- 
peratur  seiner  Umgebung  sinkt  hiernach  in  30  Min.  auf  Vsr  ^ 
1  Stunde  auf  0,003  des  anfänglichen  Werthes.  Nun  beträgt  bei 
den  folgenden  Versuchen  der  Temperaturüberschnss  zn  An- 
fang 97^,  er  sinkt  also  in  30  Min.  auf  4,4^  in  1  Stunde  auf  0.3*. 

1.  Versu  eh. 

9.  Februar  1887. 

Temperatur  des  Trockenkastens  104  ^ 

4h  45m  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Verdünnung  der  Luft  durch  3  Züge  der  Pumpe. 

10.  Februar  1887.     9»»  30™  Turmalin   über   den   Knopf  des 

Electroskops  gestellt.    Entfernung  des  unteren  Endes 
von  dem  Knopf  0,3  cm  A  =  11,4  mm. 
Luft  in  den  Recipienten  zugelassen.     12^  ^  =  7,2  mm. 

2.  Versuch. 

23.  Februar  1887.  || 

Temperatur  des  Trockenkastens  IIP. 

5h  45m  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Verdünnung  der  Luft  durch  4  Züge  der  Pumpe. 

5»»  55«  ^=13,3. 

Weitere  Verdünnung  durch  2  Pumpenzüge: 

Zeit      6^1"»      6.6.      6.17.      7.—       8.—      9.— 
A         11,1       12,8        14,0        13,6       11,6       10,6. 

24.  Februar  1887.         9»^  30°^  A  =  1,9. 

Unteres  Ende  des  Turmalins  über  dem  Knopfe  des  Elec- 
troskops; Entfernung  1  cm. 

Turmalin  von  dem  Knopfe  des  Electroskops  durch  Drehen 
der  Verschlussplatte  möglichst  weit  entfernt  A  =  1,1. 
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Luft  in  den  Becipienten  eingelassen. 

12^30"  Turmalin  in  der  grössten  Entfernung  von  dem 
Knopfe  des  Electroskops  A  =  1,1. 

Turmalin  über  den  Knopf  desselben  gestellt  A  ==  1,9. 

Der  Turmalin  wurde  hierauf  aus  dem  Becipienten  her- 
ausgenommen und  dem  Knopfe  eines  anderen  Electroskops 
bis  auf  eine  Entfernung  von  wenigen  Millimetern  gen&hert, 
es  ergab  sich  ein  Ausschlag  von  etwa  10  mm.  Das  untere 
Ende  des  Turmalins  war  positiv  electrisch. 

3.  Versuch. 
25.  Februar  1887. 

Temperatur  des  Trockenkastens  IIP. 
12^10°^  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 
Verdünnung  durch  3  Züge  der  Pumpe. 
12^15°»  ^  =  6,6  mm. 

Weitere  Verdünnung  durch  3  Pumpenzüge. 
Horizontale  Entfernung  des  unteren  Endes  des  Turmalins 
von  dem  Knopfe  des  Electroskops  1^2  cm: 

Zeit      12»»  18™      12.25.      3.34.       5.6.       6.8. 
A  7,0  7,2  6,7  6,1         6,5. 

Annäherung  des  Turmalins  an  das  Electroskop  bis  auf 
eine  horizontale  Entfernung  von  V2  cm. 


Zeit 

ßhi^m 

7.— 

8. - 

9.— 

A 

9,4 

9,1 

8,8 

8,5. 

26.  Februar  1886.         9^  10°^  A  «  2,5. 

Turmalin  von  dem  Electroskop  möglichst  weit  entfernt 
^=1,1. 

Genähert,  sodass  der  Turmalin  noch  etwas  über  dem 
Knopfe  des  Electroskops  stand  A  =  4,8  mm. 

Luft  in  den  Becipienten  eingelassen. 

Bei  grösster  Entfernung  des  Turmalins  von  dem  Electro- 
skop A  =  1,1. 

12^  10^  Turmalin  über  den  Knopf  des  Electroskops 
gestellt  A  =  5,2. 

Die  Prüfung  mit  dem  Pechner'schen  Electroskop  ergibt 
am  unteren  Ende  positive  Electricität. 

Ann.  d.  Phys.  n.  Chera.   N.  F.    XXXI.  57 
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4.  Versuch. 

1.  März  1887. 

Raum  des  Recipienten  getrocknet  mit  wasserfreier  I*h:-5- 
phorsäure. 

Temperatur  des  Trockenkastens  118,5^. 

5h  gm  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Verdünnung  der  Luft  durch  6  Züge  der  Pumpe. 

5h  igm  A  ==  12,6. 

Weitere  Verdünnung  durch  3  Pumpenzüge  A  =  7,5. 

Zeit        6»»  14"»  7.28.  9.— 

A  8,3  7,4  6,8. 

2.  März  1887.  9^  16°^  A  =  1,0. 

Turmalin    über    den  Knopf    des    Electroskops    gesteU:^ 
A  =  3,0. 

Luft  in  den  Becipienten  eingelassen. 

Turmalin  in  grösster  Entfernung  von  dem  Blectroskopu 

11*^38«^  J  =  0,7. 

Turmalin    über    den   Knopf   des  Electroskops    gestellt 
A  =  2,0. 

Die  Prüfung  mit  dem  Fechner'schen  Electroskop  ergibt 
am  unteren  Ende  positive,  am  oberen  negative  Electricitat 

5.  Versuch. 

3.  März  1887. 

Raum  des  Recipienten  getrocknet  mit  wasserfreier  Phos- 
phorsäure.   Die  Luft  in  demselben  nicht  verdünnt. 
Temperatur  des  Trockenkastens  124,5^. 
12^  34m   Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Zeit       12»' 43"        12.50.        3.9.        6.10. 
A  8,2  9,3  5,0  8,2. 

Turmalin  halb  über  den  Knopf  des  Electroskops  gestellt 

A  =  9,2. 

Zeit         7^—  8.—  9.— 

A  8,8  8,5  8,2. 

4.  März  1884.  9^  35°^  A  =  0,8  mm. 

Turmalin  über  den  Knopf  des  Electroskops  gestellt 
A  =  2,0. 

Turmalin  in  die  grösste  Entfernung  von  dem  Electro- 
skop gebracht  ^=4,4;  bei  der  Entfernung  gingen  die  Blätter 
'^'^    '^lectroskops  erst  zusammen,   dann  wieder  auseinander. 
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Die  Verschlussplatte  wird  mit  dem  Turmalin  weggenom- 
men und  das  Electroskop  entladen;  hierauf  die  Platte  wieder 
aufgesetzt  und  der  Turmalin  über  den  Knopf  des  Electro- 
skops  gestellt. 

9^43°^  ^  =  8,1. 

Bei  grösster  Entfernung  des  Turmalins  von  dem  Elec- 
troskop A  =  0,9. 

11^52"»  ^  =  6,5. 

Turmalin  in  die  grösste  Entfernung  von  dem  Electroskop 
gebracht  A  =  0,5. 

12h  47m  ^  =  5,4. 

Die  Prüfung  mit  dem  rechnerischen  Electroskop  ergab 
am  unteren  Ende  starke  positive  Electricität. 

Die  Resultate  der  Versuche  2 — 5  sind  in  der  folgenden 
Tabelle  zusammengestellt;  dabei  sind  nur  diejenigen  Beob- 
achtungen berücksichtigt,  welche  nach  Herstellung  der  blei- 
benden Verdünnung  der  Luft  angestellt  worden  sind.  Die 
Zeit  ist  von  dem  Augenblick  der  Herausnahme  des  Turmalins 
an  in  Stunden  gerechnet.  Innerhalb  einer  Beobachtungsreihe 
sind  die  Ausschläge  auf  gleiche  Entfernung  zwischen  Tur- 
malin und  Electroskop  reducirt. 

Zeit    >  A  ;      Zeit    I  Ä 

I       —  9,1  —  8,6 

-  8,5  —  8,0 
0,8  3,5  0,3  -^ 

-  1,5  -  - 

-  ~  -  5,4 

3.    Turmalin  S  L 
Für  die  Temperatur  während   der  Abkühlung  gilt  die 
Formel:  (7_  g/(^^-  t^)  =  e-o.o6«. 

Die  TemperaturdiflFerenz  sinkt  in  50°^  auf  Vgo»  ^^  1^40"^ 
auf  Vsoo  ^®s  anfänglichen  Werthes. 

15.  Februar  1887.  1.  Versuch. 

Temperatur  des  Trockenkastens  112®. 

3h  9m  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Verdünnung  der  Luft  durch  3  Züge  der  Pumpe: 


0,5 

12,9 

12,8 

9,0 

28,0 

7 

1 

12,0 

12,5 

8,6 

26,0      , 

9 

2 

10,8 

12,1 

7,5 

18,3      1 

15 

3 

9,8 

11,5 

12,9 

21 

5 

— 

10,2 

5,8 

9,8      . 

24 

Zeit 

3^25™ 

3.48. 

5.15. 

6.5. 

Ä 

15,9 

21,8 

19,2 

16,8. 
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16.  Februar  1887.  Der  Turmalin  wird  senkrecht  fLber  dei 
Knopf  des  Electroskops  gestellt. 

9*^20"»  ^  =  3,3. 

Luft  in  den  Recipienten  eingelassen.  11*»  45™  ergibt  die 
Prüfung  mit  dem  Eechner 'sehen  Electroskop  am  analoges 
Ende  starke  negative  Electricität. 

16.  Februar  1887.  2.  Versuch. 

Temperatur  des  Trockenkastens  110^ 

4^10°^  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenonimen. 

Verdünnung  der  Luft  durch  4  Züge  der  Pumpe. 

4»»  25°»  ^  =  13,8. 

Weitere  Verdünnung  durch  4  Pumpenzüge: 

Zeit        4»»  35™  5.45.  9.2. 

A  18,2  20,7  14,1. 

17.  Februar  1887.         9»»  13°»  A  =  8,3. 

Turmalin  über  den  Knopf  des  Electroskops  gestellt;  Ab- 
stand des  unteren  Endes  von  dem  Knopfe  2  cm;  A^  6,3. 

Luft  in  den  Becipienten  eingelassen. 

11»»58~  ^  =  3,0. 

Die  Prüfung  mit  dem  Fechner'schen  Electroskop  er- 
gibt am  analogen  Ende  negative  Electricität. 

Fassen  wir  die  Beobachtungen  in  ähnlicher  Weise  zu- 
men  wie  die  früheren,  so  ergibt  sich  die  Tabelle: 

Zeit        0,4  1  2  3  5  20 

.  18,0        22,9        19,7        16,8 

^  18,2         21,8        19,9        17,9        14,0        8,0. 

4.    Turmalin  EU. 

Die  Abkühlungsconstante  kann  gleich  0,085  gesetzt  wer- 
den, die  TemperaturdifiPerenz  sinkt  dann  in  40  Min.  auf  ^-^^ 
in  75  Min.  auf  Vsoo  ^^^  anfänglichen  Werthes. 
14.  Februar  1887. 

Temperatur  des  Trockenkastens  110^. 

} 2h  34m  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Zeit        12»»  45°»        2.10.        8.5.        5.7.        6.7. 
A  6,2  9,5  8,0  6,4  6,0. 

18.  Febr.  1887.  11^45°^  bei  der  Prüfung  mit  dem  Fe  ebner'- 
^chen  Electroskop  zeigt  der  Krystall  am  unteren  Ende  starke 
negative  Electricität. 
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Aus  der  graphischen  Darstellung  der  vorhergehenden 

Beobachtungen  ergibt  sich  f&r  den  Gang  der  Ladung  die 

Tabelle: 

Zeit  0,4  1  2  4  6 

A  10,0         10,4        8,7         6,8         5,9. 

6.    Turmalin  E. 
Die   Abkühlungsconstante   ist  gleich  0,05;  in  60  Min. 
sinkt  der  Temperaturüberschuss  auf  ^/j^,  in  2  Stunden  auf 
^/4oo  ^^s  anfänglichen  Betrages. 

22.  Februar  1887. 

Temperatur  des  Trockenkastens  109^. 

12^86°^  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Verdünnung  der  Luft  durch  8  Züge  der  Pumpe. 

Zeit      12»»  54°»      1.—      8.22.      4.—      5.10       6.16.      7.30. 
A  15,8         19,7        20,2       18,8        16,8        15,2        14,3. 

23.  Februar  1887.  9»»  16°»  A  =  3,0. 

In  der  grössten  Entfernung  des  Turmalins  von  dem  Elec- 
troskope  ^  » 1,4. 

Luft  in  den  Becipienten  zugelassen. 

Turmalin  über  den  Enopf  des  Electroskops  gestellt. 

12»»  34°»  -4  =  5,0. 

Bei  grösster  Entfernung  von  dem  Electroskop  .4«  1,5» 
Die  Prüfung  mit  dem  Fechner'schen  Electroskop  ergab  an 
der  unteren  Fläche  starke  negative,  an  dem  oberen  antilogea 
Ende  starke  positive  Electricität. 

Für  den  zeitlichen  Verlauf  der  Ladung  ergibt  sich  die 
Tabelle: 


Zeit 

0,4 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

24,0 

A 

19,1. 

24,6 

22,9 

17,6 

16,0 

18,5 

3,5. 

6.    Turmalin  M  L 

Setzt  man  die  Abkühlungsconstante  gleich  0,17,  so  er- 
gibt sich,  dass  der  Temperaturüberschuss  in  20  Min.  auf  Vso» 
in  30  Min.  auf  Vaoo  ^^^  anfän§^chen  Betrages  sinkt. 
19.  Februar  1887. 

Temperatur  des  Trockenkastens  102^. 

11>>39™  Turmalin  aus  dem  Kasten  herausgenommen. 

Zeit        11»»  45»»        11.57.        12.12.        12.19. 
A  2,8  2,9  1,5  1,1 
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Um  5  ULr  g^b  cie  PrüfiiiLg  ndt  dem  FecLaer^äcLr^ 

Electr<>«kope  noch   eine  sehr  schwache   p>>Iäre   L^dnaff  r^ 
erkennen. 

2«om  ScLlas«  m^gen  noch  f^  die  secbs  nntersuchten  T:^- 
maline  die  Zeilen,  in  welchen  die  anftnghrh  Torhaiftdett 
Temperatardiferenz  jkof  den  Betrag  Ton  *  ^  ^  herafascck: 
zasammenge§tellt  werden  mit  den  grc>5Sten  Zeitrumeii.  nad 
deren  Veräass  die  polare  Ladung  der  Tnrmaline  mit  Hülfr 
de«  Fee  hn  er 'sehen  Electroskops  nachgewiesen  wmrde: 

Ahkrit/.rm^zeit  0.-:S        0.->         1.4        !/•         1-T  ••.4r 

y^it  der  Pnf  .nz     \  .„ 

mrtd^mEle^rtr'/akopl       ""^  "*  ^'  -  "* 

Die  Zeiten  sind  in  Stunden  angegeben. 

IL  Wir  gehen  nun  über  zn  der  zweiten  Beobachtung^' 
reihe,  dorch  welche  zanächst  nachgewiesen  werden  sollt«: 
das«  das  Zeichen  der  entwickelten  EUectricitat  während  der 
ganzen  Abkühlung  dasselbe  bleibt 

Bei  diesen  Versuchen  wurde  ein  Fechner'sches  Hec- 
troskop  benutzt;  die  Zamboni'sche  Säule,  welche  zur  Ladunf 
der  Platten  diente,  befand  sich  im  Lineren  einer  mit  einem 
Schlitze  versehenen  Glasröhre.  Der  eine  Pol  derselben  war 
zur  Erde  abgeleitet,  der  andere  wurde  gebildet  dnrch  eine 
schmale  Messingplatte,  welche  an  einer  beliebigen  Stelle  der 
Säule  durch  den  Schlitz  hindurch  zwischen  die  Platten  ge- 
schoben werden  konnte.  Es  war  auf  diese  Weise  leicht,  dem 
Electroskop  die  für  die  Ausführung  der  Versuche  passende 
Empfindlichkeit  zu  geben.  Die  Platten  der  Säule  wurden 
mit  Hülfe  eines  an  einem  einarmigen  Hebel  wirkenden  Ge- 
wichts mit  constantem  Druck  zusammengepresst.  Von  den 
Platten  des  Electroskops  war  die  eine  verbunden  mit  dem 
positiven  Pole  der  Säule,  die  andere  zur  Erde  abgeleitet 

Die  zu  untersuchenden  Turmaline  wurden  an  ihren 
Enden  mit  Stanniol  überzogen.  Wenn  dieselben  nach  ge- 
nügender Erhitzung  aus  dem  Trockenkasten  herausgenommen 
waren,  so  wurde  das  negativ  electrische  Ende  mit  dem  Knopfe 
des  Electroskops  in  leitende  Verbindung  gebracht,  während 
das  andere  nach  der  Erde  abgeleitet  wurde.    Dies  geschah 
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bei    dem  zweiten  und  dritten  der  im  Folgenden  angeführten 
Versuche  so,  dass  das  untere  negative  Ende  des  Turmalins 
direct  an  den  Knopf  des  Electroskops  angelegt  wurde,  wäh* 
rend  das  andere  von  der  Klemme  eines  mit  der  Gasleitung 
durch  einen  Draht  verbundenen  Messingstatives  gehalten  war. 
Bei    den  Versuchen  4,  5,  6,  10  und  12  wurde  das  untere 
Ende  des  Turmalins  mit  einem  Drahte  verbunden,  welcher, 
in  der  Verlängerung  der  Axe  liegend,  an  seinem  Ende  eine 
kleine  Schale  von  Messing  trug;  das  obere  Ende   des  Tur- 
malins wurde  mit  einer  Messingzange  gefasst  und  der  Tur- 
malin  mit  dieser  an  dem  Stativ  befestigt.    Die  an  dem  Ende 
des  Drahtes  befindliche  Messingschale  wurde  durch  Herab- 
schieben  der  Stativklammer  federnd   gegen  den  Knopf  des 
Electroskops  gedrückt.    Bei  den  übrigen  Versuchen  war  das 
obere  Ende  der  Krystalle  mit  Spiraldrähten  verbunden,  welche 
oben  hakenförmig  umgebogen  waren.    Mit  den  Haken  wur- 
den die  Krystalle  an  den  Arm  des  Statives  gehängt,  während 
die  an  den  unteren  Enden  befindlichen  Messingschalen  sich 
infolge  der  Dehnung  des  Drahtes  auf  den  Knopf  des  Elec- 
troskops aufsetzten. 

Es  wurde  zunächst  bestätigt,  dass  bei  der  Abkühlung 
der  erhitzten  Turmaline  die  Ausschläge  des  Aluminiumblattes 
stets  nach  der  Seite  der  positiven  Electrode  hin  erfolgten, 
dass  also  in  der  That  während  derselben  die  entwickelte 
Electricität  stets  dasselbe  Zeichen  besitzt. 

Die  Empfindlichkeit  des  Electroskops  war  so  regulirt, 
dass  nach  einiger  Zeit  das  Aluminiumblatt  desselben  an  die 
positive  Electrode  anschlug.  Die  in  dem  Blatte  befindliche 
negative  Electricität  strömte  dann  nach  der  Erde  ab,  wäh- 
rend dasselbe  gleichzeitig  eine  positive  Ladung  annahm, 
welche  einen  schwachen  Ausschlag  nach  der  anderen  Elec- 
trode hin  bewirkte.  Die  fortschreitende  Entwickelung  der 
Electricität  des  sich  abkühlenden  Turmalins  erzeugte  aber 
sofort  eine  abermalige  negative  Ladung  des  Blattes,  und  nach 
einiger  Zeit  erfolgte  ein  neues  Anschlagen  desselben  an  die 
positive  Electrode.  Man  sieht,  dass  ebenso  wie  bei  den  Be- 
obachtungen von  Gaugain  die  Zahl  der  Entladungen  ein 
Maass  für  die  Menge   der   entwickelten  Electricität  bildet. 
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Es  wnrden  nim  die  Anschläge  des  AluminhunUAttes  jui  dk 
positive  Electrode  gefüllt  und  die  Zeiten  beobachtet,  xb  tri- 
eben dieselben  erfolgten. 

Die  Beobacbtnngen  beziehen  sich  auf  13  Krrstalle,  tö£ 
welchen  6  aas  Brasilien  BI— BVI,  1  ans  Elba  EIII,  1  as 
Snamm  SU,  5  Ton  Mnrsinsk  stammen«  Von  den  letrtera 
sind  MIa  nnd  Mlb  Bmchstücke  desKrystalls  MI,  w^elcb« 
schon  bei  den  Torhergehenden  Yersnchen  benutzt  word^  isL 

Es  mögen  znnächst  die  Gewichte  nnd  Längen  der  Kit- 
stalle  zusammengestellt  werden. 

Tarmalin  BI        BD      BOI      BIV       BV       EVI        EHI 

Gewieht,    g      6,4T3       8.259      3.^73      4,370      3,773      i±60        1,3&0 
Länge,       cm    4,26        4,39        2,ä7        2,85        2,20        1,66  lj$^ 

Tnmialm  811         MU      Mlb      Mn      MHI      MIT 

Gewiebt,    g    21,348      2,7S2      2,164      4,107      3^1      2,995 
Länge,       cm   5,23        1,60        1,25        1,65        1,71        1,1S 

In  den  folgenden  Tabellen  sind  die  Beobachtongen  za- 
sammengestellt;  dabei  bezeichnet  e  die  Anzahl  der  Anschläge 
des  Alnminiumblattes  an  die  positiTe  EUectrode,  z  die  Zeit 
in  Minuten,  T  die  Temperatur,  bis  zu  welcher  der  Tarmalin 
erhitzt  worden  war. 

T^IOV.  Tarmalin  BI. 

«        1        2       3        4        5        6        7         8        9         10        II        12       13 
z    0,52  0,72   0,92    1,13    1,26    1,59    1,84    2,09   2,37    2,67     2,98    3,32   3,6S 

e      14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 
z    4,10  4,52  5,00  5,55  6,16  6,89  7,75  8,81  10,17  12,07  14,99  21,56 

Turmalin  B  U. 

taofir0fh«T   <9l2345  6          78  9  10  11 

2  104      0,50  0,65  0,b2  1,02  1,22  1,40  1,60    1,80  2,00  2,21  2,44 

3  104  «           0,82  0,97  1,17  1,37  1,52  1,70     1,99  2,18  2,40  2.63 

4  101       0,52  Ü,G7  0,82  0,97  1,11  1,25  1,39     1,53  1,68  1,83  2M 

e  12  13  14   15   16  17  18  19  20  21  22 

2  104   2,67  2,92  3,16  3,42  3,70  4,00  4,33  4,69  5,07  5,45  5,90 

3  104  z   2,85  3,10  3,31  3,62  3,91  4,23  4,55  4,90  5,27  5,82  6,12 

4  101   2,22  2,40  2,60  2,82  3,03  3,27  3,51  8,69  4,10  4,42  4,7S 

e  28      24      25      26      27  28       29       30  31        32      SS 

2  104      6,38  6,93  7,53  8,20  8,97  9,87  10,90  12,22  13,86  16,20  20,20 

3  104  «  6,61  7,15  7,74  8,43  9,18  10,00  11,06  12,34  14,04  16,19  2^,92 

4  101       5,17  5,64  6,17  6,77  7,45  8,24    9,18  10,42  12,09  14,57  18,69 
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8 
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8 
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Turmalin  Bill. 

61284567  89 

^      0,45     0,54     0,62    0,72    0,81     0,90     1,00       1,13     1,25 

*  0,48    0,52    0,60    0,70    0,80    0,94     1,06       1,19     1,33 

e        10       11        12        13        14        15        16  17       18 

^      1,43     1,58     1,73     1,92    2,11     2,32    2,55      2,82    3,11 

*  1,48     1,64     1,80     1,99     2,21     2,44    2,69       2,97     3,29 

e        19      20       21        22       23       24       25        26 

3,46     3,87    4,36     4,98     5,82     7,02    9,05     13,60 
^      3,67     4,01     4,60     5,23     6,10    7,34     9,67     14,75 

Turmalin  B  IV. 

«12345678  9 

—      0,38    0,47     0,57     0,67     0,78    0,90     1,02         — 
^      0,33     0,41     0,49     0,58     0,68    0,79     0,90     1,02       1,15 

e        10        11        12       13       14       15        16       17         18 
1,30     1,47     1,63     1,82     2,02     2,22    2,47     2,74       3,04 

*  1,29     1,44     1,59     1,76     1,95     2,17     2,40     2,67       2,97 

e  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
^  3,37  3,75  4,20  4,75  5,39  6,25  7,38  9,20  13,64 
^      3,32     3,78    4,22    4,82     5,61     6,79     8,68      —         — 

T=  104,5^  Turmalin  B  V. 

-?      1         2        3        4        5        6        7        8        9        10       11        12      13 
z   0,33   0,40   0,49   0,58   0,68   0,79   0,94    1,07    1,20    1,35    1,50     1,64    1,82 

e     14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 
z   2,01  2,22  2,46  2,73  3,04  3,40  3,84  4,60  5,14  6,19  8,67  12,80 

r=  HP.  Turmalin  B  VI. 

el23  45  6789  10       11         12 

z  0,43    0,50    0,57    0,65    0,75    0,85    0,97     1,10    1,22     1,37     1,53 

e    13      14       15        16       17         18       19       20      21 
z  1,72    1,92    2,15    2,43    2,87     3,32     3,97     5,03    7,17 

r=104o.  Turmalin  E  III. 

el234  56  7  89        10 

z    0,47    0,62    0,80    0,98       1,19     1,43     1,70    2,02    2,37     2,82 

e      11       12        13       14        15 
z    3,34    4,08    5,15    7,28     15,47 

T=107o.  Turmalin  SIL 

0123456  7  89  10 

z    1,58     2,50      3,30      4,05      4,76       5,47       6,14      6,89       7,60    8,37 

e      11        12        13        14  15         16         17         18 

z    9,12    9,97     10,84     11,84     12,90    14,12     15,59     18,25 
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BeobMh- 
tuDgtreihe 

13 
14 

T 

107 
102 

e 

z 

T 

1 

0,35 
0,31 

urm 

2 

0,60 
0,53 

alin  M  la. 

3            4 
0,90       1,21 
0,80      1,12 

5 
1,55 
1,45 

6 

1,93 
1,83 

• 
2,25 

e 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13 
14 

107 
102 

z 

2,74 

2,70 

3,21 
3,20 

3,75 
3,80 

4,45 
4,52 

5,28 
5,43 

6,88 
6,73 

8,32 
9,tö 

r=101^  Turmalin  M  lb. 

e       1         2         3        4         5         6         7         8         9        10      11         12        1: 
z     0,42   0,55    0,68    0,82  0,97    1,13    1,29    1,47    1,65    1,85    2,06     2,28   fi. 

e      14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24    25 
z    2,78  3,05  3,36  3,70  4,10  4,56  5,08  5,71  6,50  7,52  9,02  11,65 

Turmalin  MIL 

taniLr^her    <?123  4  5  6  7  8  9         10     1' 

16  107       0,47  0,59    0,71     0,83     0,95     1,09     1,21     1,35   1,49  1,63  1~ 

17  101  '  0,47  0,59     0,72     0,85    0,99     1,12     1,25     1,40   1,55   KTO  l.v 

e    12      13      14         15        16       17        18         19         20      21     JS 

16  107       1,92  2,08     2,25     2,42     2,59     2,77     2,95     3,14  3,35  3,56  3,7^ 

17  101  ^  2,02  2,18     2,35     2,54     2,73     2,92     3,12     3,83  3,57  3,80  4,« 

e   23  24  25    26   27   28   29    30    31   32  ^ 

16  107   4,02  4,26  4,53  4,81  5,11  5,44  5,78  6,15  6,55  7,00  TiT 

17  101  ^  4,31  4,58  4,87  5,18  5,52  5,89  6,28  6,72  7,20  7,71  S^' 

e   34   35   36    37   38   39   40    41 

16  107   8,12  8,74  9,45  10,27  11,25  12,47  14,05  15,97 

17  101  ^  9,08  9,89  10,84  12,01  13,51  15,65  19,23  — 

r=  109,5^  Turmalin  M  III. 

el  23456  78 

z    0,35    0,50    0,65     0,80    0,95     1,10     1,28       1,45 

e     12         13        14        15       16        17        18         19 
z    2,19     2,40    2,62    2,85     3,09     3,33     3,60      3,88 

e     23        24       25       26      27       28       29        30 

z    5,33    5,78    6,30    6,88    7,53    8,35    9,32     10,49     12,10     14,67    19,91 

r=  107^  Turmalin  M  IV. 

e     1       2        3       4        5       6        7      8        9      10      11     12       13       H 
z  0,27  0,43  0,58  0,74  0,91    1,10  1,26  1,43  1,64  1,84  2,05  2,27     2,51    2,75 

e     15      16       17      18       19      20      21      22       23      24      25     26       27       SS 
z  3,02  3,31   3,62  3,96   4,35  4,76  5,23  5,78  6,41  7,17  8,12  9,34  11,22  14,67 


9 

10 

n 

1,62 

1,80 

i> 

20 

21 

22 

4,21 

4,55 

4,« 

31 

32 

33 
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III.  Aus  der  früher  von  mir  entwickelten  Theorie  der 
Pyroelectricität  ergab  sich,  dass  bei  freier  Abkühlung 
eines  Turmalins  die  Ladung  desselben  wächst  ent- 
sprechend dem  Qesetze: 

^  =  JB(l-^r-«). 
"Vorausgesetzt  ist  dabei,  dass  der  Einfluss  der  ober- 
flächlichen Leitung  vernachlässigt  werden  kann.   Es 
lässt  sich  annehmen,   dass  diese  letztere  Bedingung  bei  den 
vorhergehenden  Versuchen  in  hinreichendem  Maasse  erfüllt 
ist.     Dagegen  ist  von  vornherein  nicht  zu  übersehen,  in  wie 
^w^eit  das  Gesetz  der  Abkühlung  durch  die  mit  dem  Turmalin 
verbundenen  Metalltheile  modificirt  wird.    Jedenfalls  war  der 
Versuch  gerechtfertigt,  die  vorhergehenden  Beobachtungen  zu 
der  Prüfung  des  obigen  Gesetzes  zu  verwenden;  dabei  ergab  sich 
in  der  That,   wenigstens  für  einen  grossen  Theil  der  Beob- 
achtungen, eine  vollständige  Uebereinstimmung  mit  demselben. 
Die  Berechnung  der  Beobachtungen   wurde   ausgeführt 
mit  Hülfe  einer  graphischen  Darstellung  der  in  den  vorher- 
gehenden Tabellen  enthaltenen  Werthe  von  e  und  z.    Aus 
dieser  ergab  sich  zunächst  diejenige  Electricitätsmenge,  welche 
bei  dem  ersten  Anschlag  des  Aluminiumblattes  an  die  Elec- 
trode zur  Entladung  kam;  mit  Hülfe  derselben  wurde  ferner 
die  Grösse   der   ganzen   schliesslich   erreichten  Ladung   be- 
stimmt   Zur  Erleichterung  der  Rechnung  wurden  derselben 
die  Werthe  von  e  für  eine  Reihe   von   einfachen  Werthen 
der  Zeit  z  entnommen  und  mit  Hülfe  dieser  die  Constante  a 
bestimmt.    Die  folgenden  Tabellen  enthalten  die  auf  die  an- 
gegebene Weise  den  Beobachtungen   entnommenen  Werthe 
von  Cj  die   daraus  sich  ergebenden  Werthe  von  a  und  die 
mit  dem  Mittelwerth  von  a  berechneten  Werthe  von  e. 


Turmalin. 
BL    «  =  26,8(1  -  €-0.211^1 . 


e  beob. 


her. 


1  0,219  5,8  I  5,1  ,  6 

2  0,213  ,  9,8  I  9,2  |  10 

3  0,217  I  12,7  •  12,6  I  15 

4  0,213  I  15,6  I  15,8  !|  CO 


0,213 
0,201 


beob.    e  ber. 


0,212     I     19,5         19,3 


23,6 
25,6 
26,8 


23,6 
25,7 
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E.  Rücke. 


BIL 

z 

a        «beob.  tfber. 

a      'fbeob.'  eber. 

a        ^beob.  ebs 

1 

8 

5 

7 

9 

12 

15 

20 

00 


0,180 
0,187 
0,190 
0,189 
0,189 
0,188 
0,183 
0,197 


0,210 
0,233 
0,234 
0,226 
0,223 
0,219 
0,212 
0,212 


6.8 
18,1 
24,9 
28,6 
31.2 
33,4 
34,5 
35,5 
36,0 


Sil 

au 
S4.: 


30,1  {l~^-^^^} 


I  ebeob.     ffber. 


30,2{l-g-^'^^} 
a  «beob.     eher. 


0,5 

1 

2 

4 

6 

8 
12 
00 


0,420 
0,405 
0,895 
0,337 
0,831 


5,1 
10,3 
16,7 
23,9 
26,7 
28,0 
29,8 
30,1 


5,2 

9,5 
16,0 
23,5 
27,0 
28,6 
29,8 

BIV. 


0,412 
0,410 
0,381 
0,350 
0,842 


10,1 
16,8 
28,6 
26,7 
28,2 
29,4 
30,2 


5^ 
16,0 


27,1 
28,7 
29,9 


28,7{l-.-^-^^} 


B  V 

.     ^  =  27,4{l-«-o.4Wi?}. 

z 

_^___ 

ebeob. 

eber. 

0,5 

-        i       4,7 

5,0 

1 

0,417 

9,3 

9,2 

2 

0,429 

15,8 

15,3 

4 

0,412 

22,1 

22,1 

6 

0,877 

24,5 

25,0 

10 

— 

26,2 

26,9 

00 

27,4 

— 

-0.»^!. 


=  25,l{l-e-'-»^- 


z 

a 

ebeob. 

€ber. 

0,5 



5,4 

W 

1 

0,580 

10,8 

w 

2 

0,580 

17,4 

iM 

4 

0,600 

2i;7 

22,0 

6 

0,440 

28,3    , 

i4fi 

10 

— 

24,7 

25,Ü 

CO 

— 

25,1 

" 

Digitized  by 


Googk 


PyroelectrUche  Fundamentalversuche. 


909 


E  III.     e  =  16,5{1  -  e-o.«8^].  |  S  II.     ^  =  21,0  |1  -  ^-o.i05Zj. 


1 
2 

4 
8 

GO 


0,396 
0,428 
0,427 
0,381 


ebeob.      «ber. 


ebeob.      eber. 


5,4 

9,5 

13,5 

15,7 

16,5 


5,5 

9,2 

13,3 

15,8 


2 

4 
8 
12 
16 
20 
00 


0,077 
0,092 
0,116 
0,185 


2,8 
5,6 
11,0 
15,8 
18,6 
20,0 
21,0 


4,0 
7,2 
11,0 
15,8 
17,1 
18,4 


Mia.     ^  =  16,0(1 -e-o."»^}.     Mlb.     (?  =  28,0(1  -  ^-o.^«^]. 


p  beob. 


0ber. 


1 
2 
3 
5 
8 
00 


0,227 
0,245 
0,255 
0,268 
0,250 


8,0 

6,1 

8,6 

11,9 

14,0 


3,5 

6,3 

8,5 

11,7 

13,6 


—       I    16,0    16,0 


3,5 

6,3 

8,4 

11,4 

13,8 


3 
5 

7 

10 
00 


i  «beob.  I    eber. 


0,286 
0,302 
0,305 
0,278 
0,297 
0,293 


6,9 
12,7 
16,8 
21,0 
24,5 
26,5 
28,0 


7,1 
12,4 
16,4 
21,5 
24,4 
26,5 


MIL 


44,7  {l  -  tf-'^'l««^} 


?  beob. 


i   e 


ber. 


42,5  {l  -  . 


-0,203  Zl 


e  beob.  I   e  ber. 


1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 

12 

18 

00 


0,180 
0,193 
0,201 
0,203 
0,206 
0,203 
0,200 
0,201 
0,201 


7,3 
14,3 
20,2 
24,9 
28,7 
33,9 
87,2 
40,7 
43,5 
44,7 


8,0 

0,204 

7,8 

7,8 

14,6 

0,195 

13,7 

14,1 

20,1 

0,200 

19,1 

19,4 

24,5 

0,204 

23,7 

23,6 

28,1 

0,203 

27,1 

27,1 

33,6 

0,207 

32,5 

32,3 

37,2 

0,204 

35,7 

35,7 

40,6 

0,203 

38,8 

38,8 

43,4 

0,209 

41,5 
42,5 

1     41,4 

Mill.    c  =  34,8{l-<r^.22iz} 


e  beob.  I    e  ber. 


1 
2 
3 
4 
5 
7 

10 
15 
CD 


0,207 
0,220 
0,227 
0,228 
0,228 
0,224 
0,223 
0,214 


6,5 
12,4 
17,2 
20,8 
23,7 
27,6 
31,1 
33,4 
34,8 


6,9 
12,4 
16,9 
20,4 
23,3 
27,4 
31,0 
33,5 


MIV.    tf  =  29,2{l-^-0'«^2i 


1 

2 
3 

4 
6 

10 
00 


0,214 
0,242 
0,249 
0,250 
0,250 
0,250 


e  beob.  '    e  ber. 


5,6 
11,3 
15,4 
18,5 
22,8 
26,8 
29,2 


6,2 
11,2 
15,1 
18,1 
22,4 
26,6 
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Multipliciren  wir  die  im  Vorhergehenden  bestina^tfa 
Maximalwerthe  E  der  electrischen  Ladungen  mit  den  L&Bgs 
der  Turmaline^  so  repräsentiren  diese  Prodacte  die  el^cCEi- 
sehen  Momente  der  Tormaline  unter  der  Annahme,  djuas  cse 
ganze  Ladung  auf  die  Enden  derselben  concentrirt  ist  Ihn-  ^ 
diren  wir  die  Producte  noch  durch  das  Gewicht,  so  erfwiltr^ 
wir  die  electrischen  Momente  ju  der  Gewichtseinheit.  Tyisst 
Grössen  sind  im  Folgenden  zusammengestellt  mit  BenataroBs 
von  Centime  tern  und  Grammen  als  Einheiten: 


BI 

BIX 

Bin 

BIV 

BV 

EVI 

Eni 

E 

26,8 

35,6 

30,1 

28,7 

27,4 

25,1 

16,5 

a 

17,6 

18,9 

22,3 

18,7 

16,0 

18,4 

ii».T 

SU 

MIa 

Mlb 

MU 

MHI 

MIV 

£ 

21,0 

16,0 

28,0 

43,6 

34,8 

29,2 

/* 

5,2 

9,2 

16,1 

17,5 

16,7 

11,6 

Die  den  vorhergehenden  Zahlen  zu  Grunde  liegende  elec- 
trische  Einheit  ist  eine  willkürliche.  Um  eine  Vergleichusg 
derselben  mit  absoluten  Maassen  zu  ermöglichen,  sei  daru 
erinnert,  dass  sich  aus  den  in  meiner  früheren  Arbeit  ent- 
haltenen Resultaten  für  den  Turmalin  B  I  eine  Endfl&cheB- 
dichtigkeit  von  etwa  600  mm  mg-Einheiten  ergibt.  Im  cm-f- 
System  würde  diese  Dichtigkeit  60  Einheiten  betragen;  ebenso 
gross  würde  dann  das  electrische  Moment  der  Yolameinheit 
sein,  und  somit  das  electrische  Moment  der  Gewichtseinheit 
etwa  gleich  20  Einheiten  des  cm-g-Systems. 

Bei  der  Betrachtung  der  für  yL  gefundenen  Werthe  fallt 
besonders  auf  die  grosse  Verschiedenheit  der  beiden  Bruch- 
stücke  a  und  b  des  Turmalins  M  I,  sowie  die  schwache 
regung  des  Turmalins  S  II,  während  bei  den  übrigen  Tor- 
malinen  die  Werthe  von  y  eine  ziemliche  Uebereinstimmung 
zeigen. 


m 

ich-    I 
Er.    y 


Durch  die  vorhergehenden  Untersuchungen  ist  gezeigt, 
dass  der  Turmalin  als  ein  Körper  zu  betrachten  ist,  dessen 
Molecule  in  der  Bichtung  der  Axe  eine  permanente  elec- 
trische Polarisation  besitzen.  Man  wird  geneigt  sein,  diese 
Vorstellung  auf  die  übrigen  pyroölectrischen  Kry- 
stalle  zu  übertragen,  also  anzunehmen,  dass  die  Mole- 
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i^Ule     derselben    mit    einem    im    allgemeinen    mehr- 
paarigen System  electrischer  Pole  verbunden  und 
gegeneinander  in  bestimmter  Weise  orientirt  sind. 
Man  wird  dann  weiter  erwarten,  dass  die  electrische  Polari- 
sation der  Molecule  auf  die  physikalischen  Eigenschaften  der 
Kry stalle  einen  gewissen  Einfluss  üben  wird;  dies  wird  ins- 
besondere von  den  elastischen  Eigenschaften  derselben 
gelten.    Diejenigen  Relationen,  welche  sich  aus  der  Annahme 
einer  nach  allen  Richtungen  gleichen  Wirkung  der  Molecule 
ergeben,  können  bei  pyroelectrischen  Krystallen  nicht  erfüllt 
sein.     !Nun  ist  nach  den  Untersuchungen  meines  verehrten 
Freundes  Voigt: 

für  Steinsalz  b    =  1,31  X  10«,    e    =  1,29  x  10« 

für  Plussspath       h    =  6,57  X  10«,     e    =  5,59  X  10« 
für  Beryll  c^^  =  6,74  x  10«,     c^^  =  6,66  X  10« 

Cji  =  2,8  X  Cj2 
für  Bergkrystall    t\^  =  1,438  X  10«,  c^,  =  5,823  x  10« 

Cii  =  1,22  X  Ci2- 

Bei  Abwesenheit  polarer   Wirkungen   müssen   die   Be- 
ziehungen erfüllt  sein: 

i  =  ff,     Cjj  =  c^^  und  Cji  =  ic^^. 

Bei  Steinsalz  sind  hiernach  polare  Kräfte  nicht  vor- 
handen, bei  Beryll  sind  dieselben  relativ  schwach,  bei  Fluss- 
spath  und  Bergkrystall  stark.  Wenn  nun  auch  die  wenigen 
vorliegenden  Thatsachen  einen  allgemeinen  Schluss  nicht 
gestatten,  so  verdient  es  doch  bemerkt  zu  werden,  dass  in 
XJebereinstimmung  hiermit  bei  Steinsalz  eine  pyroelectrische 
Erregung  nicht  beobachtet  ist,  während  sie  beim  Beryll 
schwach,  bei  Flussspath  und  Bergkrystall  verhältnissmässig 
stark  ist. 

Es  möge  endlich  noch  eine  Thatsache  erwähnt  werden, 
welche  wahrscheinlich  all  denjenigen  aufgefallen  ist,  die  sich 
mit  der  Bestäubung  des  Turmalins  abgegeben  haben,  die 
Thatsache,  dass  der  Staub  der  Oberfläche  des  Turmalins  fest 
und  lange  anhaftet.  Es  ist  dies  wahrscheinlich  eine  Wirkung 
der  Adhäsion,  eingeleitet  durch  den  Druck,  mit  welchem  die 
Staubtheilchen  gegen  die  Oberfläche  des  Turmalins  gepresst 
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werden,  so  laivge  dieser  ekctrisdi  wirksaat  ist.     Gmnz  ok- 
ft^l'^^  AL.La.tteB  beobachtet  mam  bei  den  aaf  einer  Smizak  j 
hergesteliten  Lichtenberg'schen  Figuren,  vnd  es  dfirfteä* 
ber  ein  unmittelbarer  Znsammenhang  zwischen  dem  Baäd: 
des  Staubet  und  der  im  Yorh  ergebenden  betmiJiteteB  Pci-- 
risation  des  Turmalins  nicht  bestehen. 

In  den  beigegebenen  Figuren  sind  die  for  die  Tumsib' 
B  I,  B  II,  M  n  angestellten  Beobachtungsieilien  1,  2.  4  c: 
17  zusammengestellt  mit  den  fur  diese  Beobachtungen  r*- 
rechneten  Gurren. 

Gottingen,  23.  März  1887. 


X.   Zur  Kenntniss  der  Bntstehtingm^pei^e 
von  W€tsser8toff9uperoQcyd  an  der  Anod^   bei  dir 
Electrolyse  verdünnter  ScIiwefeHmture ; 
von  Franz  Micha rz. 

Bei  grosser  Stromdichtigkeit  und  niedriger  Temperstoi 
bildet    sich    in    verdünnter   Schwefelsäure   an   Flatinanoda 
bekanntlich   in   grosser   Menge   eine   Sauerstoff    enthalteoik 
Substanz  von   stark  oxydirenden  Eigenschaften,   die  in  der 
Flüssigkeit  gelöst  bleibt,   und  yon  welcher  Hr.  Berthelot 
nachgewiesen  hat^),  dass  sie  in  den  meisten  Fällen  mit  den 
Hydrate   der   von  ihm  entdeckten  Ueberschwefelsäore  iden- 
tisch ist.    Das  Anhydrid  derselben,  S2O7,  hat  er  in  reinem 
Zustande  dargestellt  durch  die  Einwirkung  der  electrischei 
Entladung  auf  Schwefiigsäure-  oder  auf  Schwefelsäureanhydiid 
in  Sauerstoff,   und  seine   Zusammensetzung  analytisch  mi 
synthetisch  völlig  sicher  bestimmt    Nur  bei  grösserer  Con- 
centration der  Säure,   als   etwa  60  Proc,  fand  Berthelot 
neben  der  Ueberschwefelsäure  auch  Wasserstoffsuperoxyd  in 
der  Flüssigkeit.    In  einer  früheren  Arbeit*)  habe  ich  ein- 
gehend untersucht,  in  welcher  Weise  die  Bildung  der  ge- 

1)  Berthelot,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (5)  14.  p.  845.  1878;  f5 
21.  p.  181.  1880;  Compt  rend.  86.  p.  71.  1878;  90.  p.  269.  1880. 

2)  F.  Richarz,  Wied.  Ann.  24.  p.  188.  1885. 
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nannten   Superoxyde   und   des  im   eotwickelten  Oase   stets 
gleichzeitig  auftretenden  Ozon  Yon  Temperatur,  Dauer  des 
StromschlusseSy  Stromdichtigkeit  und  Concentration  der  Säure 
abhängt.    Ich  fand  Berthelot's  Beobachtung  in  Bezug  auf 
das  Entstehen  von  H3O3  bei  höheren  Concentrationsgraden 
der  Säure  bestätigt.     Um  unter  gleichen  Verhältnissen  hin- 
reichend gleichbleibende  Mengen  der  gebildeten  Superoxyde 
zu  erhalten,   erwies  es  sich  als  nothwendig,   beide  als  Elec- 
troden  dienende  Platindrähte,  nicht  getrennt  durch  ein  Dia- 
phragma, übereinander  in  einer  Glasröhre  anzubringen;  bei 
Trennung    derselben    durch  eine  poröse  Scheidewand   oder 
Anbringung  in  den  beiden  Schenkeln  eines  U -Rohres  machten 
es  die  electrolytische  Wanderung  der  Schwefelsäure  und  die 
electrische  Osmose  unmöglich,  die  wesentlichen  Bedingungen, 
I    deren  Einfluss  gerade  ermittelt  werden  sollte,  nach  Willkür 
constant  zu  halten  oder  zu  yerändern.    Obwohl  es  also  bei 
t     der  Form  meines  Oefässes  von  vornherein  zweifelhaft  sein 
konnte,  an  welcher  Electrode  die  nachweisbaren  Superoxyde 
entstanden  waren,  nahm  ich  als  selbstverständlich  an,   dass 
f     dieselben  von  der  Anode  herrühren;  und  dass  ich  dies  auch 
in   Bezug   auf  das   Wasserstoffsuperoxyd  gethan  habe,   hat 
I     Hr.  M.  Traube  mir  kürzlich  zum  Vorwurf  gemacht^) 

Die  früher  allgemein  angenommene  Ansicht  war,   dass 
,      Wasserstoffsuperoxyd    ausschliesslich   durch   Oxydation  von 
Wasser  entstehe;  dass  es  auch  durch  Reduction  molecular  en 
,      Sauerstoffes  nach  der  Formel: 

2H  +  03  =  H203 
entstehen  kann  und  entsteht,  darauf  hat  meines  Wissens 
zuerst  Hr.  Hoppe-Seyler^)  aufmerksam  gemacht  Hr.  M. 
Traube  hat  diese  letztere  Bildungsweise  für  manche  Fälle 
nachgewiesen;  so  auch  für  die  Electrolyse,  durch  welche  an 
Kathoden  aus  edlen  Metallen  bei  sehr  schwachen  Strömen 
HjOj  gebildet  wird,  wenn  auf  irgend  eine  Weise  Sauerstoff- 
molecüle  zugeführt  werden,  sei  es  vom  positiven  Pole  her 
bei  nicht  getrennten  Electroden,  sei  es  durch  Einblasen  von 
atmosphärischer  Luft    Dass  bei  sehr  geringen  electromoto- 

1)  M.  Traube,  Chem.  Ber.  19.  p.  IUI.  1886. 

2)  Hoppe-Seyler,   Zeitschr.  f.  physiol.  Chem.  2.  p.  25.  1878/1879. 
Ann.  d.  Phyi.  a.  Chem.   N.  F.   XXXI.  58 
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rischen    Kräften,    welche    eine    sichtbare    Wasserzersetzang 
hervorzubringen  nicht  im  Stande  sind,  in  lafthaltigem,  ange- 
säuertem  Wasser    der  gelöste   Sauerstofif   an    der   Kathode 
reducirt  wird,  hat  schon  Hr.  H.  y.  Helmholtz  angenommen 
und  durch  diesen  Vorgang  erklärt,  dass  auch  bei  so  geringen 
electromotorischen  Kräften  in  sauerstoffhaltiger  Flüssigkeit 
dauernde,  sehr  schwache  Ströme,  „Oonyectionsströme'%  unter- 
halten werden  können.^)  Als  Produkt  jener  Reduction  nahm 
Hr.  Y.  Helmholtz  Wasser  an;   nach   den   Untersuch nnges 
des  Hrn.  Traube   dürfte  es  aber  wahrscheinlich  sein,    dass 
dasselbe  Wasserstoffsuperoxyd  ist;  bei  der  Bildung  yon  Was- 
ser muss  man  Trennung  der  beiden  ein  Molecül   bildenden 
Sauerstoffatome  annehmen,  welche  für  die  Bildung  von  HjO« 
wegfällt.    In  Analogie  mit  den  an  den  angeführten  SteUen 
entwickelten  Anschauungen  würde  man  sich  zu  denken  haben, 
dass  electrisch  neutraler  Sauerstoff  0:~- JO,  dessen  Atome 
gleiche,  aber  entgegengesetzte  Ladungen  haben,  bei  geringer 
Stromdichtigkeit  die  Kathode  berühren  kann,  ohne  jedoch  to& 
ihr  angezogen  zu  werden,  und  an  sie  eine  positiYe  Ladungs- 
einheit  abgibt,  eine  negatiYe  erhält  und  sich  dann  mit  zwei 
positiY  geladenen  Wasserstoffatomen  zu  Wasserstoffsuperoxyd: 
H  +  .-0~.  +  0-.  +  H     Yerbindet 
Auf  die   Yon    ihm    nachgewiesene   Bildungsweise    ffihrt 
Hr.  Traube  nun  auch  das  Yon  mir  beobachtete  Wasserstoff- 
superoxyd zurück,  indem  er  annimmt,  dass  der  nöthige  Sauer- 
stoff Yon  der  Anode  herüber  difi'undirt  sei.    Hr.  Berthelot 
und  ich  fanden  nun  aber  H2O2  nur  bei  Flüssigkeiten,  welche 
mehr  als  60  Proc.  Säure  enthielten;   ferner   war  nicht  nur    | 
meine  Anode,  sondern  auch  meine  Kathode  ein  dünner  Pla- 
tindraht, damit  die  Reduction  der  gebildeten  Ueberschwefel- 
säure  möglichst  gering  sei,  sodass  also  die  Stromdichtigkeit 
auch  an  der  Kathode  sehr  gross  war;  Hr.  Traube  aber  fand 
an   derselben   nur   bei   sehr  Yerdünnter  Säure  und   geringer 
Stromdichtigkeit  H^Og;   deshalb   erschien  es  mir  von  Yom- 
herein  als  unwahrscheinlich,  dass  der  gegen  mich  gerichtete 

1)  H.  V.  Helmholtz,  Ber.  d.  Berl.  Acad.  1873.  p.  587;  1880.  p.  285; 
1883.  p.662;  Pogg.  Ann.  150.  p.483.  1873;  Wied.  Ann.  11.  p.  737.  1880; 
Wissenschaftl.  Abhandl.  1.  p.  830;  917. 
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Vorwurf  gerechtfertigt  sei.  Auch  die  Versuche  von  Hrn.  Ber- 
thelot, bei  welchen  die  Electroden  durch  eine  poröse  Thon- 
zelle  geschieden  waren,  konnten  eine  Sicherheit  über  die 
Herkunft  des  H2O2  nicht  liefern;  da  Berthelot  immer  nur 
die  den  positiven  Pol  umgebende  Flüssigkeit  untersucht  hat, 
war  es  nicht  ausgeschlossen,  dass  das  H2O3  an  der  Kathode 
gebildet  und  zur  Anode  nur  durch  Diffusion  gelangt  sei. 
Um  daher  eine  völlige  Entscheidung  zu  gewinnen,  habe  ich 
neue  Versuche  über  diesen  Punkt  angestellt. 

In  chemischer  Hinsicht  kam  es  darauf  an,  HjOg  nach- 
zuweisen  bei  gleichzeitiger  Anwesenheit  von  S^Oy  und  viel 
Schwefelsäure.    Ausgeschlossen  sind,  als  sowohl  durch  H^Og 
wie  durch  S2O7  eintretend  die  Bläuung  von  Jodkaliumstärke, 
die  Entfärbung  von  Indigosulfosäure  und  die  so  ausserordent- 
lich    empfindliche     Tetramethylparaphenylendiaminreaction, 
welche  Hr.  Wurster  bei  seinen  Untersuchungen  über  den 
activen  Sauerstoff*)  mit  ausgezeichnetem  Erfolg  benutzt  hat. 
In  meiner  früheren  Arbeit  habe  ich  mich  nur  der  Entfärbung 
von  übermangansaurem   Kalium   als   Kennzeichen   der   An- 
wesenheit von  H2O2   bedient;   SjOy  bewirkt  dieselbe  nicht; 
einzige  Bedingung  ist,   dass  die  Flüssigkeit,  die  man  prüft, 
nicht  mehr  als  etwa  50  Proc.  Säure  enthält,  was  man,  wenn 
nöthig,  also  durch  Wasserzusatz  bewirken  muss.     Um  auch 
in  dieser  Beziehung  grössere  Sicherheit  zu  gewinnen,  sah  ich 
mich  noch  nach  einer  anderen,  unter  den  bezeichneten  Ver- 
hältnissen ebenso  empfindlichen  Reaction  auf  H^Og  um.  Die  von 
Hrn.  Berthelot  angegebene  Fällung  von  Calciumsuperoxyd 
aus  Kalkwasser  durch  H2O2  erfolgt  nur  in  alkalischer  Flüssig- 
keit;  die  Neutralisirung  aber  macht,   abgesehen   von   ihrer 
Umständlichkeit    durch    die    nothwendige    Verdünnung    die 
Reaction  unempfindlich.   Eine  andere  Reaction,  welche  durch 
H2O2,  nicht  aber  durch  SjOy  hervorgerufen  wird,   ist  die 
Bildung  der  hypothetischen  Ueberchromsäure^)  in  einer  mit 
wenig  Schwefelsäure  versetzten  Lösung  von  Kaliumbichromat; 
in  Aethyläther  löst  sich  dieselbe  mit  intensiv  blauer  Farbe. 
Da  diese  Reaction  durch  die  Anwesenheit  von  viel  Schwefel- 

1)  C.  Wurster,  Chem.  Ber.  19.  p.  3195. 1886;  20.  p.  256.  1887. 

2)  Vgl.  Moissan,  Compt.  rend.  97.  p.  96.  1888. 
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säure  gehindert  wird,  verliert  sie  f&r  den  yorliegenden  Ea£ 
ganz  erheblich  an  Empfindlichkeit.  Bei  einigermassen  starkea 
Gehalte  an  Wasserstoffsuperoxyd  wurde  aber  auch  sie  zur  Co^ 
trole  herangezogen,  und  sie  gelang  dann  stets  bei  Anwendmi 
einer  mittleren,  jedesmal  auszuprobirenden  Menge  der  zn  pri- 
fenden  Flüssigkeit,  sodass  man  nicht  zu  wenig  H^O^  und  nidit 
zuviel  HgSO^  zur  Verwendung  brachte.    Von  der  Bichromat- 
lösung  darf  immer  nur  sehr  wenig  zugesetzt  werden,  damit 
die  Reaction  gut  gelingt    Alle  diese  Reagentien,   auch  das 
Kaliumpermanganat,   werden   an  Empfindlichkeit  weit   über- 
troffen durch  die  Titansäure  oder  eines  ihrer  Salze,  welche 
mit  H2O2  einen  intensiv  gelb  gefärbten  Körper  bilden,  fiber 
dessen   Natur    in    den    letzten  Jahren  verschiedene    Unter- 
suchungen angestellt  worden  sind.^)    Es  sei  hier  nur  erwähnt 
dass  derselbe  unter  eigener  Entfärbung  ebensoviel  Kalium- 
permanganat zerstört,  wie  das  zu  seiner  Bildung  verwendete 
HjOg.    Ich  verdanke  der  Grüte  des  Hrn.  C.  Friedheim  eine 
für   meine  Zwecke  weitaus   hinreichende  Quantität  der  sel- 
tenen Titansäure,  deren  Lösung  in  Schwefelsäure  zur  Beac- 
tion  verwandt  wurde;  ein  Zusatz  von  einem  Tropfen  dieser 
Lösung  zu  der   zu   prüfenden  Flüssigkeit  genügt    zur  Ent- 
scheidung.   Indem  ich  mir  durch  Electrolyse  SOprocentiger 
Säure  ausschliesslich  Ueberschwefelsäure  enthaltende  Flüssig- 
keit herstellte y  überzeugte  ich  mich,   dass   diese  die  Gelb- 
färbung nicht  hervorbringt;   das  Erscheinen  derselben  wird 
ferner  durch  die  Gegenwart  von  Schwefelsäure  in  beliebiger 
Concentration   durchaus   nicht  gestört.     Die  Färbung   wird 
auch  nicht  hervorgebracht  durch  salpetrige  Säure;  diese  ent- 
färbt im  Gegentheil,  wie  ich  durch  einen  Versuch  constatirt 
habe,  die  gelbe  Verbindung  der  Titansäure  und  des  Wasser- 
stoffsuperoxyds; somit  ist  auch  ausgeschlossen,  dass  etwa  der 
in    der   Flüssigkeit   gelöste   atmosphärische   Stickstoff   oder 
Ammoniak  an  der  Anode   zu  salpetriger  Säure  oxydirt  die 
Entfärbung  des  Permanganats  bewirke.    Wie  erwähnt,  über- 
trifft  die  Reaction  mit  Titansäure   die   mit  Kaliumperman- 
ganat an  Empfindlichkeit;  die  Anwesenheit  von  HjO,  habe 

1)  Schönn,   Zeitschrift  für  analyt.  Chem.    9.   p.  41  u.   SU.  1S70. 
Piccini,Chem.Ber.  16.  p.  1216. 1883.  Weller,  Chem.Ber.  16. p. 25 99. 1882. 
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ich  aber  immer  nur  dann  als  erwiesen  angenommen,  wenn 
'heide  Reactionen  eintraten. 

Die   quantitative   Bestimmung    des   HgOj   geschah   wie 
früher  (1.  c.)  durch  Titriren  mit  Permanganatlösung  yon  genau 
bekanntem  Gehalt;  dadurch  wurde  alles  H3O3  zerstört,  und 
der  G-ehalt  an   S^O,    wurde    sodann    in   derselben   Flüssig- 
keit bestimmt,  indem  eine  bekannte  Menge  EisenvitrioUösung 
zugesetzt  und   durch   Zurücktitriren    mit  Permanganat  ge- 
messen wurde,  wieviel  derselben  zu  Eisenoxydsulfat  oxydirt 
war.^)  Dass  die  Vornahme  beider  Bestimmungen  nacheinander 
in  derselben  Flüssigkeit  statthaft  ist,  ergab  sich  daraus,  dass 
die  Menge  des  gesammten  disponiblen  Sauerstoffs  in  einem 
gleichen  Volumen  der  Flüssigkeit  direct  durch  die  Oxydation 
von  Eisenvitriol  bestimmt,  so  oft  dies  zur  Controle  geschah, 
stets  gleich  gefunden  wurde  der  Summe  des  in  obiger  Weise 
einzeln  nacheinander  ermittelten  disponiblen  Sauerstoffs  von 
HgOg  und  S2O7.  Die  im  Folgenden  angegebenen  Zahlen  bedeu- 
ten stets,  wieviel  Milligramme  disponiblen  Sauerstoffs  in  1  ccm 
der  Flüssigkeit  unter  der  Form  vonH^Oa,  resp-SgOy  enthalten 
waren;  0,01  mg  konnte  noch  mit  Sicherheit  gemessen  werden. 
Um  die  Flüssigkeiten   aus  der  Umgebung  beider  Elec- 
troden  getrennt  untersuchen  zu  können,  wurden  diese  in  den 
beiden  Schenkeln  eines  U-Rohres  von  1,5  cm  innerem  Durch- 
messer angebracht.    Als  positive  Electrode  diente  ein  Platin- 
draht von  0,1  mm  Dicke  und  25  mm  Länge;  zur  Zuleitung 
des  Stromes  wurde  das  eine  Ende  desselben  um  einen  dickeren 
Platindraht  gewickelt  und  dann  die  Berührungsstelle  dieser 
beiden  Drähte  so  in  das  Ende  eines  dünnen  Glasröhrchens 
eingeschmolzen,  dass  nur  der  feine  Draht  mit  der  Flüssig- 
keit in  Berührung  kommen  konnte.    Als  negative  Electrode 
war,  um  den  Widerstand  nicht  unnöthig  zu  vermehren,  ein 
breites  Platinblech  gewählt.    Um  die  Temperatur  niedrig  zu 
halten,  wie  es  für  reichliche  Entwickelung  der  Superoxyde 
erforderlich    ist,    wurde    das    Zersetzungsgefäss    mit    klein- 


1)  Die  Bestimmung  der  S^Oj  durch  Eisenvitriol  ist  derjenigen  durch 
Jodkalium  vorzuziehen,  weil  bei  letzterer  die  Jodabscheidung  beträchtliche 
Zeit  erfordert  und  während  dieser  auch  bereits  die  Schwefelsäure  einen 
Tbeil  des  KJ  zersetzt.  Vgl.  Mohr,  Lehrb.  d.  Titrirmethode,  5.  Aufl.  p.  301. 
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gestossenem  Eise  dicht  umgeben.  Durch  eine  in  den  Stroo- 
kreis  eingeschaltete  Tangentenbussole  wurde  die  Strominten- 
sität  gemessen;  dieselbe  betrug  meist  etwa  ein  Amperen 
Zunächst  wurden  die  früheren  Resultate,  dass  bei  Säure  toi 
weniger  als  60  Proc.  Gehalt  am  positiven  Pol  kein  BUO,. 
aber  in  grosser  Menge  S2O7  gebildet  wird,  bestätigt  gefundea. 
Sodann  aber  wurde  bei  mehreren  Versuchen  Säure  von  tct- 
schiedenem  Gehalt  an  H2SO4  zwischen  65  und  80  Proc.  b^ 
nutzt,  nach  verschiedener  Dauer  des  Schlusses  wurde  der 
Strom  unterbrochen,  1  cbcm  der  Flüssigkeit  entweder  tob 
positiven  oder  vom  negativen  Pol  mit  der  Pipette  heraus- 
genommen und  untersucht.  Nach  kurzer  Dauer  des  Strom- 
Schlusses,  etwa  5  bis  10  Minuten,  hatte  sich  am  positiveD 
Pol  schon  S3O7,  aber  kein  HgOg  gebildet.  Nach  7t  ^^^ 
^2  Stunde  aber  konnten  schon  ganz  erhebliche  Mengen 
Wasserstoffsuperoxyd  neben  der  Ueberschwefelsäure  nach- 
gewiesen werden,  während  gleichzeitig  die  Flüssigkeit  an  d» 
Kathode  durchaus  keine  Wirkung  auf  Jodkaliumstärke,  In- 
digolösung,  Kaliumbichromat,  Kaliumpermanganat  und  Titan- 
säure ergab.  Damit  ist  also  der  sichere  Nachweis  geliefert, 
dass  in  der  That  unter  den  angeführten  Umständen  Wasser- 
stoffsuperoxyd an  der  Anode  gebildet  wird.  Ich  gebe  nach- 
stehend einen  Theil  der  Zahlenreihe  eines  derartigen  Ver- 
suches wieder;  die  Concentration  der  Säure  war  76  Proc, 
die  Intensität  0,45  Amp&re.  Nach  der  endgültigen  Unter- 
brechung des  Stromes  wurde  ein  grösserer  Theil  der  Flüssigkeit 
von  der  Anode  herausgenommen  und  sich  selbst  überlassen; 
die  Zahlen  von  der  vierten  Beihe  an  zeigen,  wie  die  spontane 
Zersetzung  der  Superoxyde  verläuft: 


H,0, 

s,o,     ; 

H,O,:S,0, 

Dauer  des  Stromes  5  Minuten 

— 

0,10 



»        »          >»        15        » 

Spur 

0,80 

— 

»        n          »         2  Stunden 

0,50 

1,57 

0,8 

Die  sich  selbst  überlassene  Flüssig- 

keit, nach  2  Tagen 

0,46 

0,63 

0,7 

»      6      » 

0,42 

0,31 

1,4 

»     10       ,» 

0,40 

0,13 

3.1 

j>     15      ?> 

0,28 

0,05 

5,6 

»    20      » 

0,20 

0,02 

10,0 
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Die  sehr  viel  grössere  Stabilität  des  Hjü,  gegenüber 
S2O7  ist  bemerkenswerth;  die  Berthelot'sche  Beobachtung, 
dass  das  Verhältniss  H^O^.'S^O,  bei  der  spontanen  Zersetzung 
sich  dem  Werthe  2  nähere,  habe  ich  in  keinem  Falle  be- 
stätigt gefunden.  Es  ist  ferner  ersichtlich,  dass  je  nach  der 
Dauer  des  Stromschlusses  man  für  dasselbe  Verhältniss,  wie 
es  während  der  Electrolyse  selbst  existirt,  ganz  verschiedene 
Werthe  erhalten  muss;  die  Zahlen,  die  ich  in  meiner  früheren 
Arbeit  erhielt^),  haben  daher  nur  für  die  dort  angegebenen 
besonderen  Verhältnisse  Geltung.  Für  eine  schnelle  und 
reichliche  Bildung  von  H2O2  an  der  Anode  scheint  ceteris 
paribus  etwa  TOprocentige  Säure  am  günstigsten  zu  sein. 

Da  nicht  die  Molecule  des  Wassers  selbst  bei  der  Elec- 
trolyse zersetzt  werden,  und  nach  den  sorgfältigen  Unter- 
suchungen von  Hrn.  Schöne*)  auch  Wasserstoffsuperoxyd 
kein  Electrolyt  ist,  muss  man  von  vornherein  es  für  wahr- 
scheinlich halten,  dass  dasselbe  nicht  durch  einen  primären 
Vorgang  an  der  Anode  gebildet  wird.  Auch  die  von  Hrn. 
M.  Traube  gefundene  Bildung  von  H2O2  am  negativen  Pole 
geschieht  nach  seinen  Untersuchungen^)  nicht  unmittelbar 
durch  die  Electrolyse,  sondern  durch  die  Einwirkung  des  mit 
Wasserstoff  beladenen  Metalls  auf  den  molecularen  Sauer- 
stoff. Veranlasst  durch  den  Umstand,  dass  HjOj  erst  ge- 
bildet wird,  wenn  die  Flüssigkeit  bereits  SgOy  enthält,  hat 
Hr.  Berthelot  die  Ansicht  ausgesprochen,  dass  HjO,  durch 
Electrolyse  der  SgOy  entsteht.*)  Da  ich  mit  hiervon  keine 
klare  Vorstellung  zu  bilden  im  Stande  war,  suchte  ich  nach 
einer  anderen  Erklärung  für  das  Auftreten  von  H2O2  an 
der  Anode. 

Wenn  man  durch  Electrolyse  verdünnterer  Schwefelsäure 
sich  eine  stark  S207-haltige  Flüssigkeit  herstellt,  so  entwickelt 
sich  in  derselben  spontan  HjOj,  aber  ausserordentlich  viel 
langsamer,  als  bei  der  Electrolyse  stark  concentrirter  Säure; 

1)  F.  Richarz,  l.  c.  p.  206. 

2)  Schöne,  Lieb.  Ann.  197.  p.  137.  1879;   Qt.  Wiedemann,  Elec- 
tricität  2.  p.  527.  1883. 

3)  M.  Traube,  Chem.  Ber.  15.  p.  2439.  1882. 

4)  Berthelot,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (5)  21.  p.  190.  1880. 
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während  z.  B.  in  dem  Versuche  von  p.  918  nach  zweistCLndigem 
Stromschluss  sich  die  Anzahl  Molecule  HgOj  zu   denen  t<« 
8^07  verhielt  wie  0,3  zu  1,  wurde  in  40procentiger  Säure. 
welche  ursprünglich  nur  S2O7  enthielt,  erst  nach  neantft^gem 
Stehen  dasselbe  Yerhältniss  durch  spontane  Bildung  von  H^O« 
erreicht.     Diese   langsame  freiwillige  Bildung  von   Wasser- 
stoffsuperoxyd konnte  sehr  gut  zum  Studium  des  Eünflii»« 
verschiedener  Umstände  auf  dieselbe  benutzt  werden«     Das 
bei  der  Electrolyse  die  Flüssigkeit  an  der  Anode  sättigende 
Sauerstoffgas  ist  nicht  an  der  Bildung  von  H^Og  betheiligt; 
die  freiwillige  Entwickelung  desselben  in  SgO, -haltiger  Säure 
ging  ebenso  schnell  vor  sich,  wenn  letztere  sofort  nach  der 
Electrolyse  unter  der  Luftpumpenglocke  möglichst   vom  ab- 
sorbirten   Sauerstoff  befreit    und    durch   das   Verweilen   im 
Vacuum  fortdauernd  freigehalten  wurde,  wie  wenn  die  Flüssig- 
keit sofort  in  ein  fest  verschlossenes  Gefass  gebracht  wurde. 
Auch   die   bei   der   Electrolyse   beständig   stattfindende   Be- 
rührung der  Ueberschwefelsäure  mit  der  Platinelectrode  ist 
nicht  die   Ursache   der  schnellen  Entwickelung  des   H^Oj; 
im  Gegentheil  entwickelt  sich  in  Berührung  mit  einem  Platin- 
blech  in   SgO^-haltiger   40procentiger  Säure   fast   gar   kein 
HgOg,  sowohl  wenn  das  Platin  ausgeglüht,  als  auch  wenn  es 
vorher  mit  Sauerstoff  beladen  war.  Nebenbei  werde  bemerkt 
dass  bei    dem   ausgeglühten  Blech  die  katalytische   Zerstö- 
rung  der   Ueberschwefelsäure    sehr   viel   schneller   vor   sich 
ging  als   bei   dem   mit  Sauerstoff  beladenen;   es   kann    dies 
aber  darauf   beruhen,    dass    der  Sauerstoff   der   S3O7   zur 
Oxydation   der   auf  dem  Platin   verdichteten   Flammengase 
verzehrt  wird.     Es   darf  somit  weder  das  von  der  Flüssig- 
keit absorbirte  Sauerstoffgas,  noch  die  Berührung  mit  dem 
Platin  zur  Erklärung  der  schnellen  Bildung  von  H^O,  bei 
der  Electrolyse   stark   concentrirter  Schwefelsäure  herange- 
zogen werden.    Es  blieb  nur  noch  übrig,  anzunehmen ,  dass 
dieselbe  spontane  Bildung  von  HgO,  aus  S^O^  ohne  lilit- 
wirkung  anderer  Einflüsse,  wie  sie  bei  geringer  Concentration 
sehr  langsam  vor  sich  geht,  bei  höherer  Concentration  mit 
grosser  Schnelligkeit    eintrete.      Um    dies    zu    entscheiden, 
musste  ich  mir  stark  concentrirte  Säure  herstellen,  welche 


Digitized  by 


Googk 


Wasserstoffsuperoxyd. 


921 


'  anfänglich  einen  nicht  zu  geringen  Gehalt   an  83  O7,   aber 
'  keinen  an  H^  O2  besass.    Unmittelbar  durch  Electrolyse  war 
i  dies   nicht   möglich ,   da  ja  bald  nach   dem  Auftreten  von 
1   S3O7  bei  derselben  auch  schon  H2O3  erscheint;  ich  erreichte 
68  aber  in  folgender  Weise.  Wieder  wurde  40procentige  Säure, 
welche  Concentration  nach  meinen  früheren  Untersuchungen 
für  die  Bildung  von  SjO,  am  günstigsten  ist,  durch  Electro- 
lyse  stark  überschwefelsäurehaltig   gemacht.     Nachdem  die 
gänzliche  Abwesenheit  von  H2O2  constatirt  war,  wurde  diese 
Flüssigkeit,   vorher  gekühlt,   durch  sehr  langsamen  Zusatz 
von  ebenfalls  vorher  gut  abgekühlter  concentrirter  Schwefel- 
säure unter  beständigem  Umrühren  auf  ca.  70  Proc.  Säure- 
gehalt gebracht     Unmittelbar  nach   dem  Mischen   enthielt 
die  Flüssigkeit  noch  kein  H2O2;  aber  sofort  nach  demselben 
begann  eine  rapide  Entwickelung  desselben,  welche  ebenso 
schnell  verlief,    wie   bei   der  Electrolyse   ca.   TOprocentiger 
Säure.      Die    freiwillige   Zersetzung   macht    natürlich    nach 
einiger  Zeit  die  Menge  des  Wasserstoffsuperoxyd  wieder  ab- 
nehmen.    Ich  lasse  die  Zahlen  eines  derartigen  Versuches 
folgen. 


H.0, 

s,o, 

H.O,:S,0, 

Unmittelbar  nach  dem  Mischen       .    . 

0 

1,39 

0 

Eine  halbe  Stunde 

nach  dem  Mischen 

0,23 

1,14 

0,2 

4  Stunden 

» 

»»          » 

0,92 

0,39 

2,4 

1  Tag 

» 

,, 

0,87 

0,27 

8.2 

3  Tage 

»> 

>»          » 

0,66 

0,17 

3,9 

7      » 

)i 

»>          » 

0,18 

0 

00 

Während  der  rapiden  Umsetzung  von  SjOy  in  HgOj  in 
den  ersten  4  Stunden  hat  der  Gesammtgehalt  an  activem 
Sauerstoff  nur  wenig  abgenommen.  —  In  Schwefelsäure  von 
solcher  Concentration  kann  also  Ueberschwefelsäure  nicht 
existiren,  ohne  in  kurzer  Zeit  grosse  Mengen  von  Wasser- 
stoffsuperoxyd zu  bilden;  und  es  spricht  kein  Grund  gegen 
die  einfache  Annahme,  dass  auch  die  Bildung  von  HjOg  an 
der  Anode  auf  demselben  rein  chemischen  Process  beruht, 
welcher  in  der  umgebenden  Flüssigkeit  nothwendig  vor  sich 
gehen  muss,  nachdem  erst  durch  die  Electrolyse  S2O7  gebil- 
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det  worden  ist.  Es  bietet  sich  von  selbst  die  Frage  «1«. 
welchem  Endzustand  wird  sich  der  G-ehalt  der  stark  concea- 
trirten  Säure  an  H^Og  bei  lange  fortgesetzter  Electroljse 
nähern.  Die  Antwort  liefert  die  nachstehende  Versuchs- 
reihe, welche  mit  Säure  von  ca.  68  Proc.  und  einer  InieB- 
sität  von  etwa  1,1  Amp.  angestellt  worden  ist. 


H,0,      I       S^O,       '  H,O.:Sw0- 


Dauer  des  Stromes  1  Stunde    .  . 

11  11  2  Stunden  .  . 

11  11  H         11         .  . 

n  11  4         11         .  . 

11  11  5         ,,         .  .     1        5,43        I        4,57         '  1^ 


1,79  I        2,41  .  0,74 

4,49  3,04  1,5 

5,49  8,69  ■  1^ 

5,51  4,28  '  1,3 


Flüssigkeit  sich  selbst  überlassen 
nach  einem  Tag  .... 
nach  drei  Tagen      .... 


5,98        j        2,92         ;         2,0 
4,18        I        1,74  2,4 


Die  Menge  des  H2O2  nimmt  also  nach  3  Stunden  StroB- 
schluss  nicht  mehr  weiter  zu,  wohl  aber  diejenige  des  S^Ü^: 
nach  der  endgültigen  Unterbrechung  des  Stromes  yermehit 
sich   dann   aber  noch  wieder  das  Wasserstoffsuperoxyd  ar 
Kosten  der  Ueberschwefelsäure.   Während  der  letzten  2  Stan- 
den der  Electrolyse,  als  die  Flüssigkeit  schon  viel  H^O«  ent- 
hielt,  muss  also  von  dem  letzteren  ebensoviel  durch  irgend 
einen  Einfluss  zerstört  worden  sein,  als  sich  durch  Umsetzung 
aus  S2O7  neu  bildete.     Dies  ist  offenbar  dem  Einflüsse  de§ 
als   Anion    auftretenden    SO^    zuzuschreiben,   welches  nach 
Hrn.  Schöne^)    sich    mit  Wasserstoffsuperoxyd    zu   SO^H, 
und  einem  Sauerstoffmolecül  zersetzt.    Aber  nach  Schöne's 
Untersuchungen   wird   Wasserstoffsuperoxyd,   immer  jedoch 
ohne  selbst  an  der  Stromleitung  theilzunehmen,  auch  durch 
den  an  der  Kathode  nascirenden  Wasserstoff  zersetzt;  und 
wir  haben  somit  den  merkwürdigen  Fall,  dass  Wasserstoff- 
superoxyd durch  secundäre  Processe   an  jedem  der   beides 
Pole  bei  der  Electrolyse  verdünnter  Schwefelsäure  entstehen 
und  zerstört  werden  kann. 

Die  Bildung  von  Wasserstoffsuperoxyd  in  Überschwefel- 
säurehaltiger,  yerdünnter  Schwefelsäure  kann  nur  so  erklärt 

1)  Schöne,  1.  c. 
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werden,  class  von  der  Ueberschwefels&ure  sich  active  Sauer- 
i  Stoffatome  ablösen  und  das  Wasser  oxydiren.    Wenn  nach 
dem  Zusatz  von  concentrirter  HgSO^  zu  der  SgOy  haltigen 
Säure   die   Entwickelung   von  H^Oj   begann,   war  über  der 
Flüssigkeit  der  Geruch  von  salpetriger  Säure  deutlich  wahr- 
zunehmen.   Wurde  diese  Flüssigkeit  auf  den  Boden   einer 
grossen  Flasche  gegossen  und  in  letztere  hinein  Papierstreifen 
gehängt,   deren  einer  mit  Metaphenylendiamin ,   der  andere 
mit  einer  Mischung  von  Naphtylamin  und  Sulfanilsäure,  den 
von  Qriess^)  angegebenen  Reagentien  auf  salpetrige  Säure, 
befeuchtet  war,  so  zeigten   beide  nach  einigen  Stunden  die 
charakteristischen  Färbungen,  die  durch  N^Og  hervorgerufen 
werden:  ein  Beweis,  dass  auch  an  der  Oberfläche  der  Flüssig- 
keit active  Sauerstoffatome  sich  losreissen,  um  den  Stickstoff 
der  Luft  zu  oxydiren.    Denn  Ozon,  welches  von  der  Electro- 
lyse her  in  der  Flüssigkeit  absorbirt  vorhanden  sein  könnte, 
vermag  den  Stickstoff  nicht  zu  oxydiren.^)    Der  umgekehrte 
Process,  die  Bildung  von  Ueberschwefelsäure  aus  Wasserstoff- 
superoxyd, findet  nach  Berthelot  statt,  wenn  man  wässerige 
Lösung  des  letzteren  mit  concentrirter  Schwefelsäure  mischt; 
dass  hierbei   activer  Sauerstoff  auftritt,   ist  ebenfalls  nach- 
gewiesen durch  die  Oxydation  übergeleiteten  Eohlenoxyds  zu 
Kohlensäure.') 

Die  Thatsache,  dass  Wasser  durch  activen  Sauerstoff  zu 
Wasserstoffsuperoxyd  oxydirt  wird,  in  Verbindung  mit  der- 
jenigen, dass  bei  der  Electrolyse  eine  directe  Bildung  von 
H2O2  an  der  Anode  nicht  stattfindet,  bildet  einen  neuen  un- 
umstösslichen  Beweis  dafür,  dass  nicht  die  Molecule  des 
Wassers  electrolysirt  werden;  wäre  letzteres  der  Fall,  so 
müssten  ja  einzelne  Sauerstoffatome  als  Anion  auftreten  und 
durch  diese  das  Wasser  direct  zu  HgOg  oxydirt  werden;  da 
aber  in  Wirklichkeit  SO^  das  Anion  ist,  so  kann  ausser  der 
Bildung  von  O3  und  O3  aus  mehreren  SO^-Gruppen  primär 
nur  Bildung  von  Ueberschwefelsäure  stattfinden  durch  Ver- 
bindung einer  SO^-Gruppe  mit  einer  SOj-Gruppe. 

1)  Griess,  Chem.  Ber.  11.  p.  624.  1878. 

2)  Carius,  Lieb.  Ann.,  174.  p.  1.  1874. 

3)  Baumann,  Chem.  Ber.  16.  p.  2146.  1883. 
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Hr.  M.  Traube  zieht  aus  seinem  Nachweis,  dass  Wasser- 
stoffsuperoxyd in   manchen  Fällen  durch  Redacuon  toi 
molecularem  Sauerstoff  gebildet  wird,  den  keineswegs  zwinga- 
den  Schluss,  dass  es  immer  in  dieser  Weise  entstehe,    h 
Verfolgung  dieser  Ansicht  erklärt  er  dann  WasserstofiEsupe- 
oxjd   als   die   Verbindung   Ton   2   Atomen   Wasserstoff  m 
einem  Sauerstoffmolecül;  d.  h.  im  Wasserstoffsuperoxyd  soBa 
die  beiden  Sauerstoffatome  wie  im  freien  Molecül  durch  rvc 
Affinitäten  aneinander  gebunden  sein;  das  SauerstoffimoleciL 
in  welchem   die  2  Valenzen  beider  Atome  sich    gegenseiä 
binden,   soll   dann   als  Ganzes   wieder  2  Valenzen   besitie. 
welche  im  Wasserstoffsuperoxyd  durch  die  beiden    Wasser- 
Stoffatome  gesättigt  seien.    Um  die  oxydirenden  Eigenschaft» 
des  H2O2  zu  erklären,  muss  Hr.  Traube  aber  andererserte 
auch  wieder  annehmen,  dass  durch  die  Vereinigung  des  Saiier- 
stoffmolecüls  mit  den  Wasserstoffatomen  der  innige  Zusas- 
menhalt  der  beiden  Sauerstoffatome  untereinander  gelockert 
wird  ^)j  und  gibt  damit  also  doch  mindestens  einen  Bruchtheil 
einer   Affinität    ihrer    Bindung    wieder    auf.     Hr.    Traube 
nimmt   ferner   für   alle  Hyperoxyde,   welche  in  H^O^   über- 
geführt werden  können,  an,  dass  in  ihnen  die  beiden  Saaer- 
Stoffatome  als  Molecül  enthalten  sind;  alle  diese  müssen  daoa 
naturgemäss   eine  paare  Anzahl  von  Sauerstoffatomen  ent- 
halten.    In  Gegensatz  zu  diesen  stellt  er  die  Hyperoxyde, 
welche  am  positiven  Pol  des  galvanischen  Stromes  entstehen, 
die  eine  unpaare  Zahl  von  Sauerstoffatomen  besitzen,  und 
welchen  er  die  Fähigkeit  H^Oj  zu  liefern  abspricht.    Nun  ist 
aber  Ueberschwefelsäure  ein  Superoxyd,  welches  einerseits  an 
der  Anode  entsteht  und  eine  unpaare  Anzahl  von  Sauerstoff- 
atomen enthält,  andererseits  aber  auch  Wasserstoffsuperoxyd  ZQ 
bilden  vermag.   Es  steht  also  das  gegenseitige  Verhalten  von 
Ueberschwefelsäure  und  Wasserstoffsuperoxyd  in  schroffem  Wi- 
derspruch mit  den  Consequenzen  der  Traube'schen Theorie  von 
der  Constitution  des  Wasserstoffsuperoxyds,  welche  den  Atomen 
und  Molecülen  in  Bezug  auf  ihre  Valenzen  noch  mehr  willkürliche 
Fähigkeiten  zuschreibt,  als  dies  bis  jetzt  schon  geschehen  ist 

Phys.  Inst.  d.  Univ.  Berlin,  März  1887. 
1)  M.  Traube,  Chem.  Ber.  19.  p.  1118.  1886. 
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'XI.     Ueber  die  GiUtigkeit  des  Joule^ sehen  Gesetzes 
^  für  Electrolyte;   van  Sans  Jahn» 

^  n.  Mittheilung. 


i 

Die  in  der  nachstehenden  Mittheilung  besprochenen  Yer- 
f  suche  sind  schon  vor  längerer  Zeit  von  mir  auf  Veranlas- 
sung meines  verstorbenen  Frenndes  Prof.  v.  Pebal  ausgeführt 
r  worden.     Das  ursprüngliche  Ziel   derselben   war,   für   eine 
I    Untersuchung  über  die  Explosionswärme  des  electrolytisch 
,   abgeschiedenen  Antimons,   die  Prof.  v.  Pebal  vor   meiner 
Uebersiedelung  nach  Graz  ausgeführt  hatte,  eine  Controle 
,    zu  gevrinnen.    Wenn  auch  dieses  Ziel  nicht  erreicht  wurde, 
so  ergab  sich  doch  der  experimentelle  Beweis   für  eine  in 
meiner  ersten  Mittheilung  über  das  Joule'sche  Gesetz  auf- 
gestellte Behauptung.^)    Daselbst  war  nämlich  die  Frage  un- 
entschieben  geblieben,  ob  der  auf  die  ausnahmslos  beobachtete 
Polarisation  entfallende  Antheil  der  Stromenergie  zur  Wärme- 
entwickelung beiträgt  oder  nicht.  Bei  der  Geringfügigkeit  der 
Polarisation   in  Lösungen  von  Eupfersulfat  und  Zinksulfat 
zwischen  Kupfer-,  beziehungsweise  Zinkelectroden  konnte  dieser 
Punkt  nicht  klar  gestellt  werden.     Vollständig  geeignet  für 
den   fraglichen   Nachweis  sind   die   Erscheinungen    bei   der 
Electrolyse    salzsaurer  Antimontrichloridlösungen    zwischen 
Antimonelectroden,   da  die  hierbei  auftretende  Polarisation 
relativ  bedeutende  Werthe  erreichen  kann. 

Bekanntlich  haben  Gore  und  neuerdings  auch  Pfeiffer 
nachgewiesen,  dass  aus  concentrirten  Lösungen  und  bei  An- 
wendung stärkerer  Ströme  das  Antimon  in  einer  explosiven 
Modifikation  abgeschieden  wird,  die,  wie  Pfeiffer  fand,  mit 
der  Concentration  der  Lösungen  wechselnde  Mengen  von 
Antimontrichlorid  enthält.  Bei  Anwendung  verdünnter  Lö- 
sungen und  schwacher  Ströme  scheidet  sich  gewöhnliches 
Antimon  ab.  Da  nun  nach  den  Beobachtungen  von  Prof. 
V.  PebaP)  der  üebergang  des  explosiven  Antimons  in  das 


1)  Jahn,  Wied.  Ann.  25.  p.  49.  1885. 

2)  Es  war  mein  lebhafter  Wunsch,  die  Abhandlung  meines  auf  so 
tragische  Weise  seinen  Forschungen  entrissenen  Freundes  aus  den  in  dem 
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gewöhnliche  von  einem  Energieverlust  begleitet  ist,  der  bei- 
läufig 21  Calorien  für  1  g  Antimon  entspricht,  so  ixivs& 
darauf  Rücksicht  genommen  werden,  dass  bei  der  Eiir 
tritts-  und  der  Austrittsstelle  des  Stromes  stets  die  gleictf 
Antimonmodification  vorhanden  war,  um  alle  durch  chemiicb: 
oder  physikalische  Unterschiede  etwa  verursachten  finergK* 
differenzen  thunlichst  auszuschliessen. 

Betreffs  der  Einzelheiten  der  angewendeten  Methode,  de 
Anordnung  und  Aichung  der  Apparate  sowie  des  Gaaf^ 
der  Versuche  sei  auf  die  eingangs  erwähnte  Abhandln 
verwiesen.  Es  möge  hier  nur  kurz  daran  erinnert  wen^ 
dass  sowohl  die  Stromintensität  als  auch  die  Potentialdiffe- 
renz zwischen  den  beiden  Electroden  der  im  Bansen'sdtei 
Eiscalorimeter  befindlichen  Zersetzungszelle  direct  gemessen 
wurde.  Bezeichnet  J  die  Intensität  des  Stromes,  r  den  Wi- 
derstand der  Zersetzungszelle,  p  die  am  Schluss  des  Ter- 
suches  bestimmte  electromotorische  Kraft  der  Polarisatioa. 
iR  die  Potentialdifferenz  an  der  Verzweigungsstelle ,  g  dei 
Widerstand  der  Leitung  von  dem  Calorimeter  zur  Venw«- 
gungsstelle,  so  ist: 

Jr  +  p  ^  iR  —  Jq , 

mithin  ist  die  Stromenergie  gegeben  durch  den  Ausdruck: 

J{Jr+p)='J{iR-jQ), 
wo:  P  =  0,1  Ohm  zu  setzen  ist 

Die  Berechnung  der  Versuche  wurde  in  folgender  Weise 
ausgeführt: 

Schliesst  man  den  Strom  bei  der  Einschaltung  von  An- 
timontrichloridlösung  zwischen  Antimonelectroden ,  so  be- 
obachtet man  während  der  ersten  3 — 4  Minuten  ein  sehr 
schnelles  Abnehmen  der  Stromintensität  und  ein  entsprechen- 
des Ansteigen  der  Potentialdifferenz;  von  da  ab  nimmt  die 
Stromintensität  zwar  stetig  aber  langsam  ab,  so  dass  die  Ab- 
lesungen ohne  Schwierigkeit  auszuführen  sind.  Um  nun  for 
die  ersten  5  Minuten  die  Stromenergie  möglichst  genau  za 


Nachlasse  gefundenen  Notizen  zu  reconstruiren  und  zur  Veröffentlichung 
zu  bringen.  Bei  der  UnvoUständigkeit  dieser  Notizen,  in  denen  nament- 
lich Angaben  über  die  benutzte  Methode  fehlen,  erwies  sich  dieser  Wnnsoii 
leider  als  unerfüllbar. 
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^ermitteln,  wurden  die  beiden  Galvanometer  in  genau  gemes- 
iseaen  Zeitabständen,  nämlich: 

30  See,  150  Sea,  300  Sec. 

nach  dem  Schliessen  des  Stromes  abgelesen,  und  zwar  wurden 
1  nur  die  Ablenkungen  auf  der  einen  Seite  der  G-leichgewichts- 
t  läge  bestimmt.    Vor  Beginn  eines  jeden  Versuches  wurde  die 

Gleichgewichtslage  der  beiden  Grahanometer  durch  einige 
I  Ablesungen  controlirt. 

Unter  Zugrundelegung   der   so   bestimmten    8   Werthe 

für   die  Stromenergie  wurde  der  Anfangswerth  der  Energie 

berechnet.     Bezeichnen  wir  nämlich  die  zu  3  Zeiten: 

ermittelten  Werthe  der  Stromenergie  mit: 

80    ist    nach    den    von   Bunsen^)    für    die   Auflösung    der 
8  Gleichungen: 

E=E^  +  at  +  bt\     E,=-E^  +  at^+bt,^,    E^=^  E^  +  at^  +  bt^^ 
gegebenen  Rechnungsformeln  im  vorliegenden  Falle: 

■^0  -  18 

Dieser  Werth  Eq  wurde  dann  im  Verein  mit  den  beiden 
nach  150,  beziehungsweise  300  Secunden  gefundenen  Daten 
benutzt,  um  die  gesammte  während  der  ersten  5  Minuten 
geleistete  Stromarbeit  mit  Hülfe  der  Simpson^schen  Regel 
zu  berechnen.  Dabei  ist  die  Annahme  gemacht,  dass  die  drei 
durch  die  Beobachtungen  festgelegten  Punkte  durch  einen 
Farabelbogen  mit  einander  verbunden  sind,  eine  Annahme, 
die  mit  der  Wirklichkeit  nicht  ganz  übereinstimmen  wird. 
Allein  die  dadurch  verursachte  Ungenauigkeit  kann  bei  der 
Geringfügigkeit  des  so  berechneten  Flächenstückes  gegen- 
über dem,  welches  dem  weiteren  Verlaufe  der  über  mindestens 
1  Stunde  ausgedehnten  Beobachtungen  entspricht,  nicht 
schwer  ins  Gewicht  fallen. 

Nach  Verlauf  der  ersten  5  Minuten  erfolgte,  wie  schon 
bemerkt  wurde,  die  Abnahme  der  Stromintensität  und  die 
Zunahme  der  Fotentialdifferenz  so  langsam,   dass   die  Ab- 


1)  Bunsen,  Gasometrische  Methoden.   II.  Aufl.   p.  66—67. 
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lesung  der  Galvanometer  aaf  beiden  Seiten  der  Gkkfc- 
gewichtslage  durch  Umlegen  des  Stromes  in  denselben  obe 
jede  Schwierigkeit  durchzuführen  war.  Es  wurden  die  beida 
Galvanometer  in  regelmässigen  Intervallen  Ton  5  Minntei 
abgelesen  und  die  gesammte  Stromarbeit: 

T 

A^fj(iR'-jQ)dt 
t 

mit  Hülfe  der  Simpson 'sehen  Regel  berechnet.  JSs  musät 
jedoch  bei  der  Beschaffenheit  dieser  Näherungsformel ,  & 
eine  ungerade  Anzahl  von  Beobachtungen  voraussetzt,  äi 
letzte  kurz  vor  dem  Oeffnen  des  Stromes  gemachte  JSeoback- 
tung  ausgeschaltet  werden.  Zur  Berechnung  der  während 
der  letzten  5  Minuten  geleisteten  Stromarbeit  wurde  die  be- 
kannte Archimedes'sche  Regel  benutzt 

Die  Summe  der  so  erhaltenen  Energien  wurde  daiui 
durch  die  Versuchszeit  dividirt,  um  die  mittlere  der  Zeit- 
einheit entsprechende  Stromenergie  zu  erhalten. 

Es  wurden  zunächst  einige  Versuche  mit  Antimon- 
lösungen ausgeführt  zwischen  gleichartigen  Electroden: 

Bei  der  Electrolyse  concentrirter  Lösungen  kamen  also 
Electroden  aus  explosivem  Antimon,  bei  der  Electroljse  ver- 
dünnter Lösungen  solche  aus  gewöhnlichem  Antimon  zar 
Verwendung. 

In  den  nachfolgenden  Tabellen  bezeichnet: 

t  die  in  Minuten  ausgedrückte,  vom  Moment  des  Strom- 
schlusses bis  zu  der  betreffenden  Beobachtung  verflossene  Zeit 

(p  den  Ablenkungswinkel  im  Galvanometer  T, 

Uf     »  Ji  V  n  G, 

(fl    jy  it  91  M  i  ^^ 

^ .  /^  l\  I    NormalwIdM»- 

V'l    yy  "  »  "  ^   )j         stondca. 

C  die  electromotorische  Kraft  des  Normalelementes, 
&  den  Ablenkungswinkel  im  Galvanometer  G  während 
der  Einschaltung  des  Normalelementes, 

iR  —  Jq  die  Potentialdifferenz  zwischen  den  beiden  Elec- 
troden, 

1)  Galvanometer  T  diente  zur  Messung  der  Stromintensität,  Cralvano- 
meter  G  zur  Messung  der  Potentialdifferenz. 
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J  die  Stromintensität, 

N  den  zur  Aichang  des   Gralyanometers   T  benutzten 
Normalwiderstand, 

p  die  am  Schluss  des  Versuches  bestimmte  electromoto- 
rische  Kraft  der  PolarisatioD, 

G  das  corrigirte  Gewicht  des  von  dem  Calorimeter  wäh- 
rend des  Wärmeausgleiches  eingesaugten  Quecksilbers, 
Wh  die  G  entsprechende  Wärmemenge, 
W^  die  während  1  Secunde  entwickelte  Wärmemenge, 
E^  den  aus  den  drei  ersten  Beobachtungen  berechneten 
Anfangswerth  der  Energie, 

a  die  aus  dem  Joule'schen  Gesetz: 
lV^,^aJ[iR-JQ) 
berechnete  Constante. 

Es  wurde  ein  Versuch  mit  concentrirter  Antimonchlorid- 
lösung zwischen  Electroden  aus  explosivem  Antimon  aus- 
geführt. Ich  benutzte  hierzu  eine  22procentige  Auflösung 
von  reinem  krystallisirten  Antimontrichlorid  in  yerdünnter 
Salzsäure.  Die  Electroden  waren  aus  der  gleichen  Lösung 
durch  Electrolyse  hergestellt,  sodass  eine  chemische  Ver- 
schiedenheit zwischen  dem  an  der  Kathode  sich  abscheiden- 
den und  an  der  Anode  sich  auflösenden  Antimon  ausge- 
schlossen war.  Als  Stromgeber  wurde  ein  Bunsen'sches 
Element  benützt. 

Tabelle  I.     Versuchsdauer  1  Stunde. 


t 

tg<]P 

0,10127 

J 

Amp. 

0,187  03 

Volt"" 

jj(iÄ-J^p) 

0,5 

0,071  41 

1,7208 

,  0,32183 

2,5 

0,021  33 

0,10610 

0,055  864 

1,8169 

0,101  5 

5 

0,014  806 

0,10667 

0,038  778 

1,8284 

1  0,070  901 

10 

0,012  881 

0,10689 

0,033  736 

1,8327 

1  0,061 828 

15 

0,012  061  1 

0,10705 

0,031  588 

1,8356 

0,057  983 

20 

0,011607 

0,10713 

0,030  399 

1,8372 

0,055  85 

25 

0,011136 

0,10718 

0,029  166 

1,8382 

0,053  612 

80 

0,010  804 

0,10725 

0,028  296 

1,8395 

1  0,052  051 

35 

0,010  499 

0,10728 

0,027  498 

1,8401 

,  0,050  598 

40 

0,010  249  1 

0,10743 

0,026  843 

1,8427 

1  0,049  463 

45 

0,010042  , 

0,10752 

0,026  300 

1,8443 

0,048  506 

50 

0,009  806  1 

0,10746 

0,025  682 

1,8433 

0,047  341 

55 

0,009  626  , 

0,10767 

0,025  211 

1,8470 

0,046  565 

59 

0,009  529  1 

0,10769 

0,024  957 

1,8473 

1  0,046  103 
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ll    0,007  543     I 


0,10784 


tg^ 


C  Volt 


0,083  616  1,4863 


IS'  Ofaa 
98,76« 


:t--i, 


G  Gramm   |    W^  Calor.  ;   W^^  CaL 


^. 


0,162  7 


0,7968 


51,707 


0,014363 


0,404I4 


Energie  während  der  ersten    5  Minuten    0,784  20 
folgenden  50        »  2,674  995 

letsten    5        ,,         0,231  285 


3,640  480 
pro  Zeiteinheit    0,060  675 
«  »  0,2367. 

Zu  demselben  Resultat  führte  ein  Versuch  mit  Terdtixiii* 
ter  Antimonlösung,  welche  zwischen  Electroden  aus  gewöhn- 
lichem Antimon  electrolysirt  wurde.  Auch  hier  functionirte 
ein  Bunsen'sches  Element  als  Stromgeber. 

Tabelle  IL    Versuchsdauer  1  Stunde. 


t 

tg9> 

tgV 

J 
Amp. 

iR^Jg 

Volt 

JiiB-J^ 

0,5! 

0,067  29 

0,023  131 

0,176  04 

1,7472 

0,307  57 

2,5 

0,027  925 

0,024  053 

0,073  049 

1,8278 

i     0,133  53 

5 

0,022  853 

0,024  239 

0,059  785 

1,8434 

!     0,11021 

10 

0,019  252 

0,024  302 

0,050  365 

1,8492 

0,093  135 

15     ' 

0,017  521 

0,024  365 

0,045  836 

1,8544 

1     0,085  00 

20 

0,016  205 

0,024  389 

0,042  394 

1,8566 

1     0,07S  706 

25    1 

0,015  443 

0,024  427 

0,040  40 

1,8597 

0,075  132 

30    ; 

0,014  737 

»     n 

0,038  554 

1,8598 

0,071  701 

35 

0,014  288 

0,024  457 

0,037  248 

1,8629 

1     0,069  3tt9 

40 

0,013  851 

0,024  457 

0,036  236 

1,8630 

1     0,067  507 

45 

0,013  435 

0,024  489 

0,035  147 

1,8649 

1     0,065  546 

50    ! 

0,013  047 

0,024  457 

0,034  134 

1,8682 

1     0,063  595 

55 

0,012  95 

0,024  457 

0,033  878 

1,8633 

1     0,063 126 

59 

0^0^2  77    _ 

0,024  514 

0,033  407 

1,8670 

0,062  372 

tfCVi 

tg^ 

C  Volt 

;      N  Ohm 

0,007  545  5 

0,024  576 

0,018  829 

1,4366 

93,748 

p  Volt 
0,223  45 

G  Gramme 

W^  Calor. 

^.ec  Cal. 

E, 

1,0795 

70,052 

0,019  458 

0,37266 

Energie  während  der  ersten    5  Minuten    0,847  45 
folgenden  50        n  3,770  90 

letzten    5         »  0,313 12 

4,931  47~ 
pro  Zeiteinheit    0,082  191 
«  =  0,2 
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Es  wurden  des  weiteren  zwei  Versuche  mit  concentrirter 

A^ntimonchloridlösung   unter   Anwendung    einer   Anode   aus 

gewohnlichem  Antimon  ausgeführt.    Bei   dieser  Anordnung 

schied  sich  an  der  Kathode  explosives  Antimon  ab,  während 

sich   an  der  Anode  gewöhnliches  Antimon  auflöste.   Es  hätte 

mithin  die  dem  Uebergange  des  gewöhnlichen  Antimons  in 

die    explosive  Modification  entsprechende  Wärmeabsorption 

eintreten  müssen.    Um  diese  an  sich  geringe  Wärmemenge, 

falls  sie  in  der  Zersetzungszelle  absorbirt  wurde,   möglichst 

deutlich  hervortreten  zu  lassen,   wurden  die  Versuche  über 

4  Stunden  ausgedehnt,  und  zwar  wurden  während  der  ersten 

2  Stunden  die  Galvanometer  alle  5,  während  der  dritten  und 

vierten  Stunden  alle  10  Minuten  abgelesen.     Als  Stromgeber 

wurden  2  Bunsen'sche  Elemente  benutzt. 

Die  Resultate  der  Versuche  waren  folgende. 

Tabelle  III.    Versuchsdauer  4  Stunden. 


'I 

0,5' 
2,5; 
5  < 


10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
120 
130 
140 


^9> 

0,093  643 
0,042  077 
0,036  436 
0,032  650 
0,030  217 
0,028  491 
0,026  801 
0,025  804 
0,024  765 
0,023  906 
0,023  108 
0,022  548 
0,021  995 
0,021  607 
0,021053 
0,020  693 
0,020  194 
0,019  876 
0,019  488 
0,019  266 
0,019  003 
0,018  684 
0,018  518 
0,018  838 
0,018116 
0,017  978 
0,017  659 
0,017  313 


%v 

J 
Amp. 

Volt'' 

JiiB-J(f) 

0,047  264 

0,203  36 

3,5487 

0,72167 

0,048  761 

0,091377 

8,6730 

0,88562 

0,048  880 

0,079  127 

8,6832 

0,29144 

0,048  980 

0,070  905 

8,6915 

0,26174 

0,049  080 

0,065  621 

8,6996 

0,24277 

0,049  130 

0,061  873 

8,7037 

0,22916 

0,049  240 

0,058  203 

3,7124 

0,21607 

0,049  253 

0,056  038 

3,7136 

0,2081 

0,049  815 

0,058  781 

8,7185 

0,19999 

0,049  365 

0,051  915 

3,7224 

0,19825 

0,049  415 

0,050  172 

3,7264 

0,18696 

0,049  440 

0,048  967 

8,7284 

0,18257 

0,049  478 

0,047  766 

3,7814 

0,17824 

0,049  465 

0,046  923 

3,7305 

0,17504 

0,049  552 

0,045  720 

3,7372 

0,17086 

0,049  528 

0,044  938 

8,7355 

0,16786 

0,049  565 

0,043  855 

3,7384 

0,16394 

0,049  602 

0,043  164 

8,7412 

0,16148 

0,049  627 

0,042  321 

3,7432 

0,15842 

0,049  639 

0,041  840 

3,7442 

0,15666 

0,049  651 

0,041  268 

3,7451 

0,15455 

0,049  663 

0,040  576 

3,7461 

0,15200 

0,049  688 

0,040  215 

3,7481 

0,15073 

0,049  701 

0,089  824 

8,7490 

0,14930 

0,049  713 

0,039  842 

8,7500 

0,14753 

0,049  713 

0,089  042 

3,7500 

0,14640 

0,049  751 

0,038  849 

8,7530 

0,14892 

0,049  776 

0,037  598 

8,7549 

0,14118 

59* 
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t    \ 

<«gP 

<«v      1 

Amp. 

xE-Jq 
Volt 

J{jLR-if 

150     \ 

0,016  967 

0,049  935 

0,036  846 

3,7670 

«      0,1388 

160    , 

0,016  759 

0,049  875     1 

0,036  395 

3,7626 

j      0,136»4 

170 

0,016  565 

)>    )7         1 

0,035  974 

3,7626 

,       0,ia535 

180 

0,016  372 

»>    ») 

0,035  554 

3,7626 

,       0,1337h 

190 

i    0,016  205 

0,049  899 

0,085192     1 

3,7615 

.       0,13248 

200 

1    0,016  067     1 

0,049  900     ; 

0,034  892 

8,7646 

0,13135 

210 

'    0,015  90 

0,049  925     ! 

0,034  530 

3,7665 

0,130)5 

220 

1    0,015  969 

0,049  95       ' 

0,034  680 

3,7684 

1       0,13066 

230 

1    0,015  817 

0,049  935 

0,034  349 

3,7673 

1       0,1294 

240 

'    0,015  762 

0,049  935 

0,034  230 

3,7673 

1       0, 12*95 

tg<3Pi 

tgV'i 

tg^         1 

C  Volt 

xVOhm 

0,018  491 

0,049  876      I 

0,019  018     ! 

1,4361 

93,79 

P 

G  Gramme 

JFfc  Calor. 

^^e 

£. 

0,1270 

8,6558 

561,70 

0,089  007 

0,86691 

Energie  während  der  ersten    5  Minuten      2,08403 

folgenden  110        n 

20,38780 

folgenden      5        n 

0,78888 

folgenden  120        »j 

16,21070 

39,41641 

pro  Zeiteinheit      0,16423 

a  : 

=  0,2375. 

Tabel 

ie  IV.     Versuchsdauer  4  Stunden, 

i 

i 

1          tgqp 



J 
Amp. 

iE  -  Ja 

Volt 

J(iB^J^\ 

0,5 

,     0,079  333 

0,050  00 

0,17188 

3,6637 

0,62974 

2,5 

:    0,034  068 

0,051  256 

0,073  813 

3,7660 

0,27798 

5 

0,028  394 

0,051  28 

0,061  52 

3,7690 

0,23187 

10 

0,024  126 

0,051  389 

0,052  273 

3,7780 

0,19748 

15 

,     0,022  858 

0,051  463 

0,049  514 

3,7836 

0,18734 

20 

1     0,021 538 

0,051  522 

0,046  665 

3,7882 

0,17678 

25 

1     0,020  707 

0,051  546 

0,044  865 

3,7902 

0,17004 

30 

0,019  945 

i     0,051  586 

0,043  214 

3,7933 

0,16392 

35 

0,019  502 

0,051  649 

0,042  25  i 

3,7981 

0,16049 

40 

.     0,018  906 

0,051  684 

0,040  963 

3,8008 

0,15569 

45 

0,018  449 

0,051  708 

0,039  972 

3,8027 

0,15200 

50 

,'    0,018  006 

0.051  757 

0,039  013 

3,8064 

0,14850 

55 

li     0,017  659 

0,051  708 

0,038  261 

3,8029 

0,1455 

60 

.1    0,017  382 

0,051  772 

0,037  66 

3,8075 

0,14339 

65 

li     0,017  078 

0,051  791 

0,037  002 

3,8090 

0,14094 

70 

;|    0,016  759 

0,051  831 

0,036  811 

3,8121 

1     0,13842 

75 

0,016  509 

0,051  831 

0,035  769 

3,8121 

1     0,13636 

80 

;'     0,016  261 

,     0,051  855 

0,035  232 

3,8140 

1     0,13437 

85 

;     0,016  067 

0,051  889 

0,034  812 

3,8166 

'     0,13285 

90 

0,015  901 

»j     » 

0,034  452 

3,8166 

0,13149 
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T 
t        1 

tgV' 

J 
Amp. 

iR  -  Jo 
Volt 

J  (»Ä  -  Jq) 

95 

0,015  651 

0,051  948 

0,033  91 

3,8209 

0,12957 

100 

0,015  513 

n     }} 

0,033  61 

n 

0,12824 

105 

.     0,015  347 

0,051978 

0,033  251 

3,8232 

0,12713 

110 

i     0,015  236 

0,051  948 

0,033  011 

8,8210 

0,12614 

115 

0,015  069 

0,061  978 

0,032  649 

8,8232 

0,12482 

120 

0,015  014 

n     n 

0,032  53 

3,8232 

0,12487 

130 

0,014  703 

0,052  071 

0,031  856 

3,8307 

0,12203 

140 

0,014  543 

0,052  012 

0,031  51 

»  8,8258 

0,12055 

150 

0,014  363 

0,052  071 

0,031  12 

3,8308 

0,11921 

160 

,    0,014  238 

»     »» 

0,030  848 

)) 

0,11817 

170 

1    0,014141 
1    0,013  989 

0,052  095 

0,030  638 

3,8321 

0,11741 

180 

0,052  119 

0,030  309 

3,8389 

0,11620 

190 

•    0,013  878 

0,052  169 

0,030  069 

3,8371 

0,11537 

200 

0,013  74 

0.052  134 

0,029  77 

3,8350 

0,11417 

210 

'    0,013  629 

0,052  169 

0,029  529 

3,8371 

0,11331 

220 

,     0,013  546 

0,052  169 

0,029  35 

3,8372 

0,11262 

230 

0,013  504 
0,013  435 

0,052  144 

0,029  259 

3,8358 

0,11223 

239 

0,052  169 

0;029  109 

3,8372 

0,11170 

%'^i 

tg  ^ 

C  Volt 

iV^Ohm 

0,018  837 

0,052  012 

0,019  502 

1,4357 

93,818 

P 

G  Gramme 

W^  Calor. 

W^c  Cal. 

E, 

0,128  5 

7,2011 

467,10 

0,032  451 

0,761  885 

Energie  wfi 

ihrend  der  ers 

ten      5  Minu 

ten       1,671 975 

folgend 

en     110       )) 

16,499  200 

folgend 

en        5       )) 

0,622  600 

folgend 

en    120       7> 

13,992  4 
32,786  2 

— 

pro  Zeiteii 

iheit      0,136  61 

« 

=  0,2376. 

Es  ist,  wie  aus  den  Tabellen  erhellt,  keine  Wärmeab- 
sorption deutlich  nachweisbar,  da  die  Wer  the  für  die  Con- 
stante  cc  yoUkommen,  sowohl  mit  den  Resultaten  der  beiden 
ersten  Versuche,  als  auch  mit  denjenigen  übereinstimmen, 
welche  für  Kupfer-  und  Zinksulfat  zwischen  Electroden  aus 
den  betreffenden  Metallen  erhalten  wurden.  Der  G-rund  hier- 
für liegt  ohne  Zweifel  in  der  Geringfügigkeit  der  fraglichen 
Wärmeabsorption. 

Es  betrug  bei  dem  Versuch  III  die  mittlere  Stromin- 
tensität: 

0,043968  Amp., 
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woraus  sich  unter  Zugrundelegung  des  yon  F.  und  "W.  Kohl- 
rausch  bestimmten  electrochemischen  Aequivalentes  desSl- 
bers  (1,1183  mg)  die  während  der  4  Stunden  ausgeschiedoe 
Antimonmenge  zu: 

265,03  mg 

berechnet.  Da  nun  nach  den  Versuchen  von  ▼.  Pebal  di 
Explosionswärme  des  explosiven  Antimons  21  Calorien  ftr 
1  g  Antimon  beträgt,  so  hätten: 

5,5658  Calorien 

absorbirt  werden  müssen.  Offenbar  ist  diese  Wärmemenge 
zu  gering,  um  bei  meinen  Versuchen  sicher  nachgewiesen  m 
werden.  Addirt  man  dieselbe  z.  B.  zu  der  gesammten  ent- 
wickelten Wärmemenge,  so  erhält  man: 

fr;^=  567,27  Calorien, 
mithin: 

^.ec  =      0,039  393  Calorien, 

woraus  sich  für  cc  der  Werth: 

0,2398 
berechnet.    Die  Abweichung  dieses  Werthes  von  dem  eben 
angegebenen  (0,2375)  muss  für  derartige  Versuche  als  inner- 
halb der  Fehlergrenzen  liegend  betrachtet  werden. 

Dasselbe  Resultat  wurde  bei  der  Electrolyse  einer  ver- 
dünnten Antimonchloridlösung  unter  Anwendung  einer  Anode 
aus  explosivem  Antimon  erhalten.  Da  sich  bei  diesem  Ver- 
suche gewöhnliches  Antimon  an  der  Kathode  abschied,  wäh- 
rend an  der  Anode  explosives  Antimon  aufgelöst  wurde,  so 
hätte  man  eine  Steigerung  der  entwickelten  Wärmemenge 
erwarten  müssen.  Eine  solche  trat  auch  in  der  That  eis, 
allein  auch  hier  ist  die  Differenz  zu  gering,  um  mit  Sicher- 
heit entscheiden  zu  können,  ob  die  Vermehrung  der  Wärme- 
menge auf  Bechnung  der  Explosionswärme  des  explosiven 
Antimons  oder  unvermeidlicher  Versuchsfehler  zu  setzen  ist 
Die  Resultate  des  Versuches,  bei  welchem  1  Bunsen'sches 
Element  als  Stromgeber  benutzt  wurde,  waren  folgende: 
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Tabelle  V.     Versuchsdauer  2  Stunden. 


1 

UStp 

J 
Amp. 

Volt 

JiiB'-Jq) 

0,5i 

0,124  47 

0,023  679 

0,255  22 

1,6988 

0,433  57 

2,5, 

0,051  669 

0,024  676 

0,105  94 

1,7864 

0,189  26 

5 

0,044  871 

0,024  875 

0,090  98 

1,8023 

0,168  97 

lo    ; 

0,038  980 

0,025  199 

0,079  926 

1,8271 

0,146  03 

15 

0,035  801 

0,025  299 

0,073  408 

1,8350 

0,134  7 

20     1 

0,034  849 

0,025  337 

0,070  43 

1,8881 

0,129  46 

25     1 

0,032  787 

0,025  324 

0,067  227 

1,8875 

0,123  53 

30     1 

0,031  607 

0,025  362 

0,064  808 

1,8388 

0,11917 

35  ; 

0,030  637 

0,025  430 

0,062  82 

1,8456 

0,115  94 

40  ; 

0,029  751 

0,025  387 

0,061  002 

1,8426 

0,112  4 

45 

0,028  809 

0,025  43 

0,059  071 

1,8460 

0,109  04 

50 

0,028  047 

V     n 

0,057  509 

1,8461 

0,106  17 

55 

0,027  424 

0,025  486 

0,056231 

1,8503 

0,104  04 

60 

0,026  87 

?>     11 

0,055  095 

1,8504 

0,101  94 

65 

0,026  885 

11    11 

0,054  101 

1,8505 

0,10011 

70 

0,025  831 

11    11 

0,052  965 

1,8506 

0,098  017 

75     1 

0,025  374 

11    11 

0,051  908 

1,8507 

0,096  067 

80     ' 

0,024  931 

11    11 

0,051  119 

1,8508 

0,094  612 

85     1 

90     i 

0,024  515 

0,025  549 

0,050  266 

1,8555 

0,098169 

0,024  10 

11    11 

0,049  416 

1,8556 

0,091  696 

95 

0,023  754 

11    11 

0,048  706 

11 

0,090  379 

100     . 

0,023  407 

11    11 

0,047  995 

1,8557 

0,089  064 

105 

0,023  061 

11    11 

0,047  285 

1,8558 

0,087  752 

110  ; 

0,022  784 

0,025  611 

0,046  717 

1,8608 

0,086  908 

115     ' 

0,022  507 

0,025  586 

0,046  149 

1,8586 

0,085  773 

119     1 

0,022  258 

0,025  574 

0,045  639 

1,8578 

0,084  788 

.      j 

tg^i 

tgV'i 

%^ 

C  Volt 

NOhm 

1 

1 

0,009  764  5 

0,025  798 

,  .  ,          , ,  , 

0,019  711 

1,435  4 

93,833 

p  Volt       '  Q  Gramme  i 


0,1815 


2,9497 


W^  Calor. 
191,74 


0,026  585 


^0 


0,525  74 


Energie  während  der  ersten      5  Minuten 
folgenden  110        n 
letzten  5        n 


1,20555 
11,76870 

0,42558 

13,89984" 
pro  Zeiteinheit    0,11158 
«  =  0,2383. 


Zum  Schluss  möge  noch  ein  Versuch  Erwähnung  finden, 
bei  welchem  eine  verdünnte  Antimonchloridlösung  unter  An- 
wendung einer  Anode  aus  explodirtem  Antimon  durch  den 
Strom  Yon  einem  Buns en'schen  Element  electrolysirt  wurde. 

Die  Resultate  des  Versuches  waren  folgende: 
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Tabelle  VI.    Versuchsdauer  1  Stunde. 

t 

1 

<«V 

J           \ 
Arap. 

Volt         ♦ 

^iiE^Jf 

0,5 

0,096  207 

0,024  053 

0,205  60       i 

1,7636 

0,362  6 

2,5 

0,067  31 

0,025  249 

0,067  31       } 

1,8662 

0,125  61 

5 

0,023  851 

0,025  474 

0,050  971     ! 

1,8845 

O,O9«05S 

10 

1    0,020  333 

0,025  536 

0,043  453     . 

1,8899 

0,082133 

15 

0,018  948 

0,025  548 

0,040  493     ' 

1,8911 

0,076  57: 

20 

0,018  033 

0,025  574 

0,038  538 

1,8931 

0,072  9Ö6 

25 

0,016  205 

0,025  623 

0,034  631     i 

1,8972 

0,065  408 

30 

0,015  374 

0,025  678 

0,032  855     ' 

1,9011 

0,062  4fö 

35 

0,014  889 
>    0,014  266 

>»     j> 

0,031  819     \ 

1,9012 

O,O60  4$4 

40 

»     j> 

0,030  488 

1,9013 

O,057d6« 

45 

'    0,013  961 

>j     ?> 

0,029  835 

1,9014          ' 

0,056  7-^ 

50 

1    0,013  989 

>»     ?> 

0,029  895     i 

J 

0.056S44 

55 

1    0,013  892 

>»         J7 

0,029  688     ' 

» 

0,0&6  44S 

59 

0,013  837 

J)         ») 

0,029  571     ; 

"               1 

0,056  29$ 

tg(p, 

tgv, 

tg^    ; 

C  Volt 

J\'  Ohm 

j    0,009  557 

0,025  823 

0,019  359     J 

1,4360         ; 

93,7S5 

Volt 


O  Gramme  '    W.  Calor. 


W^  Cal. 


£. 


0,1849  I     0,9892  |     64,192  i    0,017  832 

Energie  während  der   ersten    5  Minuten    0,874  98 
folgenden  50        » 
letzten  5        v 


0,45149 


3,334  85 
0,281  50 
4,491  33 
0,074  856 


pro  Zeiteinheit 
«  =  0,2382. 

Die  Resultate  der  Versuche  sind  in  nachstehender  Ta- 
belle vereinigt: 


Nr. 


1  Electromotorische  > 
,  Kraft  der  Pola-  . 
'  risation  < 


Goncentrirte    Lösung    von    SbClj  . 
zwischen  Electroden  aus  explo- 
sivem Antimon 0,1627 

Verdünnte  Lösung  von  SbCls  i 
zwischen  Electroden  aus  ge-  | 
wohnlichem  Antimon     .    .    .    .  ' 

3  |i  Goncentrirte   Lösung    von    SbGig 
f\      mit   Anode    aus   gewöhnlichem  i 

4  1        Antimon ,     0,1285 

5  Verdünnte  Lösung  von  SbGl,  mit 
Anode  aus  explosivem  Antimon       0,1815 

Verdünnte  Lösung  von  SbClj  mit 
Anode  aus  explodirtem  Antimon  <    0,1849 


Volt 


0,22345 
0,1270 


0,2367 

0,2362 
0,2875 

0,2376 

0,2383 

0,2382 
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Die  Zahlen  Btimmen  sowohl  untereinander,  als  auch  mit 
den  Resultaten  der  früheren  Versuche  so  vollständig  ttberein, 
dass    an  der  Gültigkeit  des  Joule' sehen  Gesetzes  auch  f&r 
diesen  Fall  kein  Zweifel  bestehen  kann.    Daraas  folgt  dann 
auch    des  weiteren,   dass  die  der  Polarisation  entsprechende 
Stromenergie  unter  den  bei  diesen  Versuchen  obwaltenden 
Umständen  vollständig  oder  doch  wenigstens  ihrem  überwie- 
genden Theile  nach  in  Wärme  übergehen  muss.  Wie  bedeu- 
tend die  Abweichungen  von  dem  Joule 'sehen  Gesetze  sein 
mUssten,  wenn  die  Polarisationsenergie  nicht  zur  Wärmeent- 
wickelung  beitrüge,  lässt  sich  durch  eine  einfache  Rechnung 
auf  Grund   der  in   den  Tabellen   gegebenen  Versuchsdaten 
Qrweisen. 

Ich  will,  um  die  Zahlenbeispiele  nicht  unnöthig  zu 
häufen,  diese  Rechnung  nur  flir  einen  Versuch  hier  durch* 
fuhren.  Es  betrug  bei  Versuch  II  die  electromotorische  Kraft 
der  Polarisation: 

0,22345  Volts, 
und  die  mittlere  Stromintensität: 

0,044  468  Amp. 
Es  beträgt  mithin  die   der  Polarisation  entsprechende 
Stromenergie :  0,009  936 . 

Dieser  Werth  müsste  also,  falls  die  Polarisationsenergie 
bei  der  Wärmeentwickelung  nicht  in  Betracht  käme,  von 
der  gesammten  Stromenergie  abgezogen  werden,  um  die  in 
Wärme  verwandelbare  Stromenergie  zu  erhalten. 
Die  letztere  betrüge  demnach: 

0,082  191  -  0,009  936  =  0,072  256, 

woraus  für  die  Constante  a  sich  der  ganz  unmögliche  Werth: 

0,2693 
ergeben  würde. 

Ob  die  gesammte  Polarisationsenergie  in  Wärme  über- 
geht, möchte  ich  bezweifeln,  da  der  Grund,  der  bei  diesen 
Versuchen  beobachteten  Polarisation  ein  zweifacher  ist. 

Es  treten  bei  der  Electrolyse  Concentrationsunterschiede 
in  der  Lösung  ein,  sodass  die  Lösung  an  der  Anode  concen- 
trirter,  an  der  Kathode  verdünnter  wird.  Dass  derartige 
Concentrationsunterschiede  allein,   ohne  dass  irgend  welche 
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chemische  Veränderung  in  der  Flüssigkeit  Tor  sich  gek. 
Spannungsdifferenzen  an  den  beiden  Electroden  herrormfet 
können,  ist  nach  den  Versuchen  von  J.  Moser  bekiuiit 
Bei  den  Lösungen  von  Antimontrichlorid  können  diese  Spaa- 
nungsdifferenzen  bedeutende  Werthe  annehmen,  was  folgender 
einfacher  Versuch  erweist. 

Schichtet  man  yorsichtig  über  eine  concentrirte  AntiiiM»- 
Chloridlösung  eine  verdünnte  Lösung  derselben  VerbindoBi, 
und  taucht  man  in  jede  der  Schichten  ein  Antimonstäbchei. 
so  erhält  man  ein  Element,  dessen  electromotorische  Krstt. 

0,16  Volt 
beträgt.  Wenn  nun  auch  bei  den  obigen  Versuchen  die  Anode 
sich  stets  über  der  Kathode  befand,  sodass  sich  die  dunk 
die  Electrolyse  hervorgerufenen  Concentrationsunterschiede 
schon  während  des  Versuches  zum  Theil  ausgleichen  konnteOf 
so  war  doch  dieser  Ausgleich  gewiss  nie  ein  vollständiger. 

Die  durch  Concentrationsunterschiede  hervoi^erufene 
Polarisation  wird  nun  jedenfalls  ihrer  Gesammtheit  nach  zur 
Wärmebildung  verwendet,  insofern  sich  die  am  Schlüsse  d^ 
Versuches  noch  bestehenden  Concentrationsunterschiede  wäh- 
rend der  Stunde,  die  man  zum  vollständigen  Wärmeausgleicb 
von  dem  Moment  der  Stromunterbrechung  bis  zur  Wägnng 
des  Quecksilbergef&sses  verstreichen  liess,  vollständig  aas- 
glichen. Das  ganze  System  kehrte  also  in  seinen  ursprüng- 
lichen Zustand  zurück,  sodass  weder  ein  Verlust,  noch  ein 
Gewinn  an  Energie  eintreten  konnte. 

Anders  verhält  es  sich  mit  dem  zweiten  Antheil  der 
Polarisation,  der  auf  chemische  Energiedifferenzen  zurück- 
zuführen ist. 

Es  kann  kaum  einem  Zweifel  unterliegen,  dass  die  An- 
timonabscheidung  bei  der  Electrolyse  einer  salzsauren  Anti- 
monchloridlösung als  ein  secundärer  Process  aufzufassen  ist 
Dieselbe  wird  durch  den  ursprünglich  abgeschiedenen  Was- 
serstoff herbeigeführt.  Für  diese  Anschauung  spricht  die 
wenn  auch  spärliche,  so  doch  ausnahmslos  beobachtete  Gas- 
entwickelung an  der  Kathode  bei  Beginn  des  Versuches, 
sowie  der  bedeutende  Uebergangs widerstand,  den  ich  bei 
allen  Versuchen  mit  Antimonlösungen  beobachtet  habe. 
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Um  einen  Begriff  von  der  Grösse  dieses  Uebergangs- 
TF^iderstandes  zu  geben,  mögen  von  den  zahlreichen  Versuchen, 
die  angestellt  wurden,  die  folgenden  zwei  eine  nähere  Erör- 
terung finden. 

Zur  Prüfung  der  in  Aussicht  genommenen  Methode 
diente  folgender  Versuch. 

Cine  Lösung  von  Zinksulfat  wurde  zwischen  amalgamir- 
ten  Zinkelectroden  electrolysirt.  Der  Widerstand  der  Lösung, 
mit  Wechselströmen  bestimmt,  betrug: 

139,4  Ohm  «  r, 
während  die  Stromintensität  zu: 

0,041  427  Amp.  «  J, 
und  die  Potentialdifferenz  zwischen  den  Electroden  zu: 

5,7315  Volts  =  iR 
bestimmt  wurden.  Bei  Unterbrechung  des  Stromes  war  keine 
Polarisation  wahrzunehmen.    Nach  dem  Ohm' sehen  Gesetz 
muss:  Jr  =3  iR 

sein,  und  wir  finden  in  der  That: 

Jr  =  5,7748,        lÄ  »=  5,7315. 
Ist  in  der  Zersetzungszelle  eine  Polarisation  vorhanden, 
so  nimmt  das  Ohm'sche  Gesetz  die  Form: 

Jr  +p  ^  iR 
an.    Um  diese  Beziehung  zu  prüfen,  wurde  eine  concentrirte 
Lösung  von  Antimonchlorid  zwischen  Electroden  aus  explo- 
sivem Antimon  electrolysirt.    Der  Widerstand  der  ursprüng- 
lichen Lösung  betrug: 

3,07  Ohm  «  r, 
und  nachdem  man  20  Minuten  lang  den  Strom  von  5  Bun- 
8 en' sehen  Elementen  durch  die  Lösung  geleitet  hatte,  fand 
man  kurz  vor  der  Unterbrechung: 

Stromintensität  (J)  =  0,037  085  Amp., 
Potentialdifferenz  (iR)  =«  9,5828  Volts. 
Die  nach  Unterbrechung  des  Stromes  beobachtete  Pola- 
risation betrug:  0,12454  Volt 
£5  ist  demgemäss: 

Jr  =  0,1139,         iR--p^  9,4583. 
Nachdem  man  durch  momentanes  Umkehren  des  Stromes 
die  Polarisation  in  der  Zersetzungszelle  zerstört  hatte,  wurde 
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der  Widerstand  von   neuem   bestimmt:   derselbe    hatte  slck 
nicht  geändert. 

Wenn  nun  auch  zugegeben  werden  soll,  dass  sidi  dk 
Polarisation  während  der  für  die  Ablesung  nöthigen  Zet 
bedeutend  vermindert  hat,  so  ist  es  doch  wohl  im  hoka 
Grade  unwahrscheinlich,  dass  dieselbe  von: 

9,4689  Volt  [iR  —  Jr)     auf:     0,12464  Volt 
herabgesunken  sei.  Um  also  die  Abweichung  von  dem  Ohm- 
sehen  Gesetze  zu  erklären,  muss  ausser  dem  Widerstand  der 
Lösung   noch   ein   anderer   Widerstand   vorbanden    gewesa 
sein,  der  durch  die  Zerstörung  der  Polarisation  beseitigt  wurde. 

Ganz  dieselben  Verhältnisse  wurden  in  einer  verdünnten 
Antimonlösung  beobachtet  Auch  hier  erlitt  die  Losung  ai 
und  für  sich  keine  messbare  Aenderung  des  Widerstandes 
während  sich  für  die  Differenz: 

Jr  ^iR+p 
statt  Null,  wie  das  Ohm 'sehe  Gesetz  verlangen  würde: 

3,3864  Volts 
bei  Anwendung  von  2  Elementen: 

9,1816  Volts 
bei  Anwendung  von  5  Elelementen  ergab. 

Die  zunächst  liegende  Annahme  zur  Erklärung  di^es 
Uebergangswiderstandes  dürfte  die  von  der  Existenz  eins 
wenn  auch  noch  so  dünnen  Gashülle  sein.  Man  konnte  ädi 
vorstellen,  dass  sich  die  Kathode  mit  einer  Wasserstoffatmo- 
sphäre umgibt,  und  dass  erst,  wenn  die  Spannung  dieser 
Atmosphäre  einen  gewissen  Grenzwerth  erreicht  hat,  die 
Zersetzung  des  Antimonchlorides  beginnt  Es  würde  dann 
jedenfalls  ein  Theil  der  Stromenergie  iür  die  Wärmeent- 
Wickelung  verloren  gehen,  doch  könnte  derselbe  nur  sehr 
geringfügig  sein. 

Wie  dem  auch  sei,  so  deuten  die  zuletzt  erwähnleo 
Beobachtungen  jedenfalls  darauf  hin,  dass  sich  bei  der  fUec- 
trolyse  der  Antimonlösungen  ziemlich  complicirte  Vorgänge 
abspielen.  Um  so  interessanter  erschien  mir  die  vollständige 
Bestätigung  des  Joule'schen  Gesetzes  auch  in  diesem  Falle 

Chem.  Inst,  der  Univ.  Graz,  im  Mai  1887. 
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XII.    Magnetische  Circularpölarlsation  in   Cobalt 
%ind  Nickel;   von  H.  JB.  J.  G.  du  Bois» 

(HiersB  Taf.  Til  Fig.  8-6.) 


Einleitung. 

§  1.  Hr.Kundt  hat  gefunden,  dass  durchsichtige  Schichten 
von  Eisen,  Cobalt  und  Nickel  die  Folarisationsebene  des 
durchgehenden  Lichtes  stark  drehen,  wenn  sie  normal  zu 
einem  magnetischen  Felde  aufgestellt  sind.^) 

Er  hat  sodann  diese  Drehung  messend  verfolgt  und  ge- 
funden: 

1)  Dass  sie  für  Eisen  mit  zunehmender  Feldintensität 
wächst,  jedoch  in  einem  Felde  von  ca.  17000  O.-G.-S.- Einheiten 
ein  Maximum  erreicht. 

2)  Dass  für  Eisen  die  Maximaldrehung  der  Dicke  der 
Schicht  proportional  sei. 

Die  Maximaldrehung  pro  Längeneinheit  wird  eingeführt 
als  eine  physikalische  Constante,  welche  das  magnetooptische 
Verhalten  charakterisirt. 

3)  Dass  Cobalt  und  Nickel  sich  qualitativ  wie  Eisen 
verhalten. 

Weiter  deutet  er  auf  die  Wichtigkeit  hin,  auch  die  Mag- 
netisirung  der  Schichten,  ebenso  wie  die  Drehung,  in  ihrer 
Abhängigkeit  von  der  Feldintensität  zu  bestimmen,  um  be- 
urtheilen  zu  können,  inwiefern  eine  Proportionalität  zwischen 
beiden  bestehe. 

Zugleich  betont  er  die  Unmöglichkeit  einer  solchen  ex- 
perimentellen Bestimmung  mit  unseren  gegenwärtigen  mag- 
netischen Messmethoden. 

§  2.  Auf  Anregung  von  Hrn.  Prof.  Kundt  habe  ich  seine 
Messungen  fär  Cobalt  und  Nickel  nach  derselben  Methode 
wiederholt;  dabei  traten  quantitative  Unterschiede  hervor, 
welche  mich  veranlassten,  für  die  3  Metalle  die  Magnetisi- 
rung  auf  theoretischem  Wege  zu  ermitteln,  um  eine  etwaige 
Proportionalität  zwischen  ihr  und  der  Drehung  festzustellen. 

1)  Kundt,  Wied.  Ann.  23.  p.  228.  1884  u.  27.  p.  191.  1886. 
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Im  Folgenden  schicke  ich  diese  theoretischen  Bered- 
nungen voraus,  um  hiernach  die  experimentellen  Resultat 
direct  damit  vergleichen  zu  können;  am  Schlüsse  f&ge  id 
einige  Folgerungen  hinzu,  welche  sich  aus  diesem  Vergkick 
ergeben. 

Theoretischer  Theil. 

DefLnitionen. 

§  3.  Wegen  des  Mangels  an  Debereinstimmang  in  Bekrf 
magnetischer  Benennungen  ist  es  nöthig,  die  Definitioi» 
der  später  auftretenden  Grössen  hier  vorhergehen  zu  lass»: 
ich  werde  bezeichnen  mit: 

3,  Magnetisirung  [L-*/«M*/«T-^]*);  magnetisches  Mora€s: 
pro  Volumeneinheit;  das  Maximum  ist  mit  3«  bezeichaei 
Im  Falle  lamellarer  Magnetisirung  gibt  es  ein: 

tf>,  Magnetisirungspotential*)  [L'/«M'/«T-^];  dessen  pir- 
tielle  Derivirte  nach  jeder  Richtung  numerisch  gleich  i& 
betreffenden  Componente  der  Magnetisirung  ist  und  dasselbe 
Vorzeichen  hat. 

§,  magnetische  Kraft  [L-^/«M^/«T-i];  gleich  der  B^ 
schleunigling,  welche  dem  „Einheitspole'*  ertheilt  wird,  wens 
er  sich  in  einem  unendlich  dünnen,  ebenen,  luftleeren,  zir 
Magnetisirungsrichtung  parallelen  Spalte  befindet;  nnter  dem 
„Binheitspole'^  wird  ein  materieller  Punkt  verstanden,  de&et 
Masse  gleich  Eins,  und  der  ^it  der  Menge  Magnetismus  + 1 
behaftet  ist.  Die  magnetische  Kraft  in  der  Luft  werde  ich 
auch  Feldintensität  nennen. 

Es  gibt  immer  ein: 

F,  magnetisches  Potential  [L'/«M'/«T-^];  dessen  partielle 
Derivirte  nach  jeder  Richtung  numerisch  gleich  der  be- 
treffenden Componente  der  magnetischen  Kraft  ist  und  ent- 
gegengesetztes Vorzeichen  hat. 

85,  magnetische  Induction  [L-''«M'/«T-"*];  gleich  der  Be- 
schleunigung, welche  dem  „Einheitspole"  ertheilt  wird,  wem 
er  sich  in  einem  luftleeren  zur  Magnetisirungsrichtung  senk- 
rechten Spalte  befindet. 

1)  Dimensionen  im  electromagnetischen  System. 

2)  Maxwell,  Treatise.  2.  £d.  2.  §412. 
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Die  magoetisohe  Induction  in  der  Luft  darf  betrachtet 
werden  als  nach  Richtung  und  Grösse  mit  der  dortigen  mag- 
netischen Kraft  zusammenfallend. 

€py  Stärke  [LVtMV«T-^],  einer  einfachen  magnetischen 
Schale;  gleich  dem  Producte  aus  der  Magnetisirung  in  die 
Dicke. 

X,  magnetische  Susceptibilit&t  [L^M^T*^];  Quotient  der 
Magnetisirung  eines  Körperelement^s  durch  die  sie  induci* 
rende  totale  magnetische  Kraft. 

/LI,  magnetische  Permeabilit&t  [L^M^T^]; 

jM  =  1  +  4  nx. 
6ö,  Verdet'sche   Constante    [L— V«M-V«T];   magnetische 
Drehung   der  Polarisationsebene   pro   Einheitsabnahme   des 
magnetischen  Potentials. 

V,  Constante  [L-V«  M"-*''«  T] ;  wird  später  definirt  werden. 
d,    Dicke  [LM^T®]  von  Platten,  Schichten  u.  s.  w. 
X,    Wellenlänge  [LM<>T«]  des  Lichtes. 
€,    Drehung  [L^M^T**]  der  Polarisationsebene. 
E,  Maximaldrehung  [L^M^T®]   der  Polarisationsebene. 
S,    Drehung  pro  Längeneinheit  [L-^M^T^]. 
J,  Maximaldrehung  pro  Längeneinheit  [L-^M^T*^]. 
Die  Grössen  §,  83,  V  sind  mit  den  Indices  a  oder  i  ver- 
sehen, je   nachdem  sie  von  äusseren   magnetischen  Massen 
hefrrühren    oder    von   denjenigen   des   betrachteten   Körpers 
selbst.    Die  Summe  der  beiden  so  angedeuteten  Grössen  er- 
hält den  Index  t  (total);  so  ist  z.  B.: 

F,  =  Fa  +  Fi. 

§4.  Temporäre  Magnetisirung  ist  diejenige,  welche  wäh- 
rend der  Dauer  der  inductiven  Einwirkung  in  einem  Körper 
auftritt;  residuelle^)  diejenige,  welche  unmittelbar  nach 
Aufhören  derselben  übrig  bleibt.  Ist  das  Verhältniss  der 
letzteren  zur  ersteren  in  einem  Körper  grösser  als  in  einem 
gleicbgestalteten  von  anderem  Material,  so  hat  dieses  kleinere 
ßetentionsfähigkeit  als  das  Material  des  ersten  Körpers. 
Ist  die  Ketentionsfähigkeit  Null,  so  ist  der  Körper  magne- 


1)  Benennang  von  Maxwell  and  Wiedemann;  viele  Autoren  nennen 
erstere  „total'^,  und  die  Differenz  der  beiden  „temporär^^ 
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tisch  weich;  bleibt  dagegen  die  Magnetisirang  Yon  der  Bb- 
wirkung  magnetischer  Kräfte  völlig  unbeeinflusst,  so  ist  er 
magnetisch  starr. 

FtLr  den  Ausdruck  ,,gerichtete  Grösse'^  habe  ich  hinri 
den  kurzen  Namen  Vector  benutzt  Wo  der  Sinn  f« 
Drehungen  auszudrücken  ist  in  Beziehung  zu  Vectoren  werie 
ich  das  Weinstocksystem  ^)  anwenden.  Danach  ist  z.  R  de 
Sinn  der  Drehung  des  Uhrzeigers  positiv,  wenn  man  ihn  be- 
zieht auf  die  Richtung  vom  Zifferblatt  zum  Werke. 

Wofern  nichts  anderes  hinzugefügt,  sind  alle  Grössa 
ausgedrückt  in  der  ihnen  gleichdimensionellen  G.-6.-S.-£a> 
heit;  auch  namentlich  die  Scalen  der  Curven. 

Sämmtliche  mitgetheilten  Daten,  sowohl  die  von  fremda 
Beobachtern  als  meine  eigenen,  beziehen  sich  auf  mittlm 
Temperatur,  worunter  freilich  alle  Temperaturen  zwische 
5^  und  30^  zu  verstehen  sind.  Da  die  bezüglichen  Tempe 
raturcoefiicienten  für  die  meisten  magnetischen  und  optisdM 
Constanten  unbekannt  sind,  konnte  ich  die  Reduction  nid; 
durchführen.  Auf  so  grosse  Genauigkeit  kommt  es  im  Fol- 
genden übrigens  nicht  an. 

Mit  „Drehung''  ist  immer  die  einfache  magnetische  Dre- 
hung £  der  Polarisationsebene  gemeint,  nicht  die  bei  Um- 
kehrung der  erregenden  magnetischen  Kraft  auftretende  dop- 
pelte Drehung. 

Induotionstheorien. 

§  5.  Die  Theorie  der  magnetischen  Induction  in  homogenes, 
isotropen  Körpern,  so  wie  sie  von  Poisson  aufgestellt,  niui 
von  F.  Neumann,  Sir  W.  Thomson,  Maxwell  und  an- 
deren modiiicirt  und  erweitert  ist,  beruht  auf  zwei  Annahmen: 

1)  Die  Magnetisirung  jedes  Körperelementes  hängt  nv 
ab  von  der  augenblicklich  auf  dasselbe  wirkenden  totale! 
magnetischen  Kraft  und  fällt  der  Richtung  nach  mit  ilr 
zusammen. 

2)  Beide  Grössen  sind  proportional. 

Diese  Annahmen  sind  für  alle  Körper  innerhalb  der  bit| 

1)  Maxwell,  Right-  and  left-handed  relations  in  space;  Treatiiej 
2.  Ed.  1.  p.  24. 
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1  jetzt  eingehaltenen  Yersuchsgrenzen  richtig,  mit  Ausnahme 
i   von  Eisen,  Cobalt,  Nickel  und  einigen  ihrer  Verbindungen, 
für  welche  die  zweite  Annahme  sich  als  durchaus  falsch  er- 
(    wiesen  hat 

r  lieber  die  3  Metalle  liegen  Untersuchungen  von  Joule, 

f  Weber,  J.  Müller,  G.  Wiedemann,  v.  Quintus  Icilius, 
,  Stoletow^),  Rowland,  Stefan*)  und  anderen  vor.  Es 
I  wird  nicht  überflüssig  sein,  die  Resultate  hier  kurz  zu  resu- 
I    miren. 

I  §  6.  Wenn  man  die  temporäre  Magnetisirung  3  ^Is  Func- 

tion der  totalen  magnetischen  Kraft  ^t  graphisch  darstellt, 
erhält  man  Curven,  wie  die  in  Pig.  2  strichpunktirten  (untere 
,    Abscissenscala);  sie  zeigen  für  alle  diese  Metalle  einen  ähn- 
^    liehen  Verlauf  und  haben,  selbst  zwischen  engen  Grenzen, 
nichts  gemein  mit  einer  Geraden  durch  den  Anfangspunkt,  wie 
,    esPoisson  voraussetzte;  vielmehr  sind  sie  zuerst  gegen  die 
,    Abscissenaxe  convex,  erreichen  dann  einen  Wendepunkt  und 
,    verlaufen  weiter  concav;  sie  streben  einem  Maximalwerthe 
zu  (wahrscheinlich  asymptotisch). 

Weber  und  Maxwell  haben  für  diese  Curven  aus  hypo- 
thetischen Annahmen  Gleichungen  abgeleitet,  welche  den 
Beobachtungen  nicht  entsprechen. 

§  7.  Weit  mehr  ist  zu  lesen  aus  den  zuerst  von  Rowland 
gezeichneten  Curven,  welche  die  Susceptibilität  .r  als  Func- 
tion   der  Magnetisirung  3  darstellen;    in   Fig.  2    sind    sie 
punktirt    aufgetragen    (es    gehört    zu    denselben    die   Scala 
^     welche  auf  der  Hülfsabscissenaxe  bei  der  Ordinate  300  an- 
,     gebracht  ist).   Die  Susceptibilität  steigt  anfangs  bis  zu  einem 
Maximum,  welches   dem  Punkte  entspricht,  wo   die  zuerst 
j     erwähnten  Curven  von  einer  Geraden  durch  den  Anfangs- 
punkt tangirt  werden;  sodann  nimmt  sie  ab  und  wird  Null 
bei  dem  Maximalwerthe  der  Magnetisirung,  d.  h.  sie  schneidet 
dort  die  Ordinatenaxe. 

Rowland  und  Stefan  haben  für  diese  Curven  empi- 
rische Gleichungen  aufgestellt,  die  den  Beobachtungen  ziem- 
lich gut   genügen;   erstere   ist   transcendental   und   implicit, 

1)  Stoletow,  Pogg.  Ann.  146.  p.  489.  1872. 

2)  Stefan,  Wien.  Ber.  69,  2.  Abth.  p.  203.  1874. 

Ann.  d.  Phya.  n.  Chem.  N.  F.  XXXI.  60 
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letztere  enthält  gebrochene  Exponenten;  beide  benutzen  via 
Erfahmngsconstanten  und  sind  für  grössere  Rechnungen  n- 
bequem.  Bosanquet^)  hat  die  Curven  (a  =  fanct(93f)7  weldi» 
einen  ganz  ähnlichen  Verlauf  haben,  wie  die  hier  betracbietai 
harmonisch  analysirt;  er  stellt  sie  durch  3  bis  5  Gliedff 
einer  Fourier 'sehen  Reihe  dar.  Einen  einfachen  analytischeü 
Ausdruck  gibt  es  demnach  für  keine  der  magnetischen  Cvr* 
yen;  es  genügt  aber  deren  graphische  Darstellung. 

§  8.  Das  Maximum  der  temporären  Magnetisimng  hingt 
nur  ab  von  der  chemischen  Zusammensetzung  des  Materials- 
und  in  weit  geringerem  Maasse  von  der  magnetischen  Vor- 
geschichte des  Körpers,  worunter  die  Aufeinanderfolge  de: 
magnetischen  Einflüsse  zu  verstehen  ist,  denen  er  ausgesetzt 
wurde. 

§  9.  Die  Susceptibilität  ist  in  ihrem  Verlaufe  und  nament- 
lich in  ihrem  Maximum  abhängig  von  der  Zusammensetzung-;, 
der  magnetischen  Vorgeschichte,  und  der  Härte  des  Korpen 

§  10.  Die  Betentionsfähigkeit  ist  durch  dieselben  Factoren 
bedingt;  im  allgemeinen  ist  für  Körper  von  bestimmter  Zu- 
sammensetzung das  Maximum  der  Susceptibilität  desto  kleiner. 
je  grösser  die  Ketentionsf&higkeit. 

§  11.  Nach  alledem  ist  die  Poisson'sche  Theorie  aoi 
Eisen,  Cobalt  und  Nickel  nicht  anwendbar.  Kirch  hoff] 
hat  dann  die  erste  Annahme  Foisson's  beibehalten  uod 
statt  der  zweiten  die  experimentell  gefundene  Beziehung  eis- 
geführt. Seine  Resultate  gelten  für  homogene ,  isotrope 
Körper,  deren  Retentionsfähigkeit  Null  ist  Er  hat  zunächst 
folgende  wichtige  Bemerkung  gemacht: 

Für  einen  Körper  von  beliebiger  Gestalt  in  einem 
magnetischen  Felde  von  unendlich  grosser  Intensität  f&Ut  die 
Richtung  der  Magnetisirung  überall  mit  der  Feldrichtang 
zusammen,  und  ihr  Werth  ist  der  maximale. 

Er  hat  weiter  einige  G-leichungen  aufgestellt,  welche  blos 


1)  Bosanquet,  Phil.  Mag.  (5)  19.  p.  SO.  1885. 

2)  Wie   oben   bemerkt   wird    immer   die   Temperatur    als    constant 
vorausgesetzt 

3)  Kirchhoff,  Abhndl.  p.  217;  Crelle'ß  Journal  48,  p.  69.  1853. 
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n  wenigen  Fällen  anzuwenden  sind.  ^)  Man  ersieht  aus  den- 
äelben,  dass  die  inducirte  Magnetisirung  im  allgemeinen  weder 
Lamellar  noch  solenoldal  ist,  wie  es  bei  der  Annahme  einer 
Constanten.  Susceptibilität  wohl  der  Fall  sein  würde. 

Kirchhoff  hat  drei  Specialfälle  behandelt,  worin  die 
Grosse  der  Magnetisirung  constant  ist,  nämlich:  Ein  Ellip- 
soid im  homogenen  Felde,  für  welches  die  Poisson-Neu- 
mann'schen  Gleichungen  unverändert  bleiben.  Einen  un- 
endlich langen  Cylinder.  Einen  tangential  magnetisirten 
Ring,  dessen  Querschnitt  klein  ist  im  Vergleich  zum  Durch- 
messer.    Diesen  drei  Fällen  reiht   sich  folgender  vierte  an: 

Dünne  Hohlkugel. 

§  12.  Das  Material  soll  homogen  und  isotrop  sein  und  die 
Gestalt  einer  concentrischen  Hohlkugel  haben,  deren  Dicke  d 
sehr  klein  ist  gegen  den  Durchmesser. 
Zunächst  sei  es  magnetisch  starr. 
Die  Magnetisirung  sei  „radial  solenoIdaV';  d.  h.  sie  sei 
überall  radial  gerichtet,  beispielsweise  gegen  das  Gentrum, 
und  ihre  Yertheilung  sei  eine  solenoidale.    Da  die  conischen 
Soleno'idröhren  in  der  als  gering  vorausgesetzten  Dicke  der 
Hohlkugel  von  Cylindern  nur  wenig  verschieden  sein  werden, 
'    darf  die  Grösse  der  Magnetisirung  als  constant  betrachtet 
^    werden.    In  Ermangelung  einer  besseren  Bezeichnung  werde 
^    ich  die  Yertheilung  in  der  Eugelschale  eine  „radial  gleich- 
^    förmige'^  nennen,  und  ganz  analog  auch  von  einer  „radial 
'    homogenen'**)  Yertheilung  magnetischer  Kräfte  reden. 

Weiter  ist  die  Magnetisirung  lamellar,  und  die  elemen- 
taren einfachen  magnetischen  Schalen  sind  alle  concentrische 
1    Hohlkugeln. 

ii  Das  magnetische  Potential  im  äusseren  Baum  ist  Vi  =0'), 

i    im  inneren  Kaum  Fi  =  4  ti  tf>,  wo  c|>  =  g .  rf  die  Zunahme  des 


1)  Kirchhofrs  Kesultate  sind  kurz  resumirt  in:  Jamin  et  Bonty, 
Cours  de  physique  3.  Ed.  4.  2«  fasc.  p.  307.  1885. 

2)  Da  sich  bei  den  deutschen  Autoren  letzteres  Adjectiv  zur  Bezeich- 
nung gewisser  Felder  eingebürgert  hat 

3)  Auf  die  hinzuzufügende  Constante  kommt  es  hier  nicht  an. 

60  • 
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Magnetisirungspotentials  yon  der  äusseren  bis  zur  iBnerea 
Eugelfläche  ist 

Im  Innern  des  Materials: 

Nimmt  Vt  stetig  nach  aussen  ab;  die  magnetische  Kn& 
ist  ,,radial  homogen'^  vertheilt;  ihre  G-rösse  ist  $.-  =  — 4t^ 
ihre  Bichtung  radial  nach  aussen  zu;  sie  hat  eine  entmagnfio- 
sirende  Tendenz.    Die  magnetische  Induction  ist: 

§  13.  Es  werde  nun  eine  solche  Hohlkugel  aus  magnetiid 
weichem  Material  magnetisirt  von  einem  ihr  concentrischa 
„radial  solenoXdalen'^  Felde.  Die  Bedingungsgleichung  fir 
die  solenoidale  Vertheilung  eines  magnetischen  Feldes  k 
identisch  mit  der  Laplace'schen  Gleichung  [S7^V=^  0]^i  & 
sein  Potential. 

Letztere  ist  die  nothwendige,  nicht  genügende  JBedingiug 
dafür,  dass  die  Vertheilung  thatsächlich  existiren  könne.  Abo 
ist  das  in  unserem  Falle  gewünschte  Feld  gar  nicht  unmög- 
lich zu  realisiren;  Tielmehr  lassen  sich  leicht  Anordnunga 
angeben,  die  es  uns  verschaffen  werden: 

Mathematisch  genügt  ein  Magnetpol  im  Centram  der 
Kugel;  wirkt  doch  derselbe  nach  dem  Coulomb'schen  Ge- 
setze.^)   Ein  solcher  ist  aber  physikalisch  eine  Unmöglichkät 

Zweckentsprechend  wäre  eine  Vorrichtung  wie  der  £lec- 
tromagnetenstern  einer  Lontin'schen  oder  Zipernowskj- 
schen  Dynamo;  es  wären  unendlich  viele  Eisenkerne  mit 
ihren  gleichnamigen  Polen  auswärts  nach  allen  Kichtungea 
im  Kaume  zu  stellen.  Auf  die* näheren  Constructionsbedin- 
gungen  eines  solchen  Systems  einzugehen,  wäre  überflüssig. 

Demnach  ist  das  ,,radial  solenoidale^'  magnetische  Feld 
realisirbar  und  kann  in  der  geringen  Ausdehnung  der  Kugel* 
schale  als  „radial  homogen'^  betrachtet  werden^);  seine  Feld- 
intensität sei  dort  ^a- 

1)  Sir  W.  Thomson,  Pap.  Electr.  and  Magn.  p.  387. 

2)  V*  bedeutet  den  Laplacc'schen  Operator. 
8)  Maxwell,  Treatise  2.  £d.  1.  p.  28. 

4)  Ganz  analog  betrachten  wir  für  gewöhnlich  die  uns  zur  Verfögai^ 
stehende  Region  des  irdischen  Gravitationsfeldes  als  „radial  homogen'', 
während  es  streng  genommen  in  seiner  gansen  Ausdehnung  „radial  6ol^ 
noidal**  ist. 
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I  Es  gilt  allgemein,  auch  bei  veränderlicher  Susceptibilität, 

folgender  Satz: 

Wenn  ein  Körper  so  gestaltet  ist,  dass  in  einer  bestimm- 
I  ten  Bichtupg  eine  (radial)  gleichförmige  Magnetisirung  eine 
;;  constante,  ihr  gleich  gerichtete  magnetische  Kraft  im  Innern 
\r  erzeugen  würde,  so  inducirt  ein  äusseres,  ebenso  gerichtetes 
I  (radial)    homogenes  Feld    eine    der    ersteren    proportionale 

Magnetisirung  in  dem  Körper. 
E  Für  diese  Richtung  bleibt  dann  die  Gleichung  gültig^): 

K  83t  =  §t  +  43r3  =  (1  +  i7ix)^t. 

?  (1)  a5.  =  ^.S,. 

'.  In    Worten:   die   Permeabilität   ist  gleich   dem  Verhältniss 
der   totalen   magnetischen   Induction   zur    totalen    magneti- 

,  sehen  Kraft. 

^  In  der  weichen  Hohlkugel  wird  eine  ähnliche  Magneti- 

^  sirung  inducirt,  wie  diejenige  der  in  §  12  betrachteten  starren 

^  Hohlkugel.    Da  für  diese  gefunden  wurde  58i  =  0,  wird  im 

^  Material  der  weichen  Schale: 

83t  =  93i  +  83«  =  95a  =  ßa, 
,.    was  auch  aus  dem  Princip  von  der  Oontinuität  des  Indue« 
'    tionsflusses  folgt. 

Und  wegen  der  Gleichung  (1): 

^   {2\  ^  = r^«  • 

,13      ^   '  47r  + 

k 


X 


Die  empirische  Beziehung  zwischen  3  und  x  soll  ge- 
geben sein. 

Damit  ist  das  vorliegende  Magnetisirungsproblem  voll- 
ständig gelöst;  die  verschiedenen  Potentiale  und  die  anderen 
magnetischen  Grössen  ergeben  sich  leicht;  ihre  Kenntniss  ist 
für  den  vorliegenden  Zweck  überflüssig. 

Dasselbe  gilt  für  eine  Hohlkugel  von  unendlich  grossem 

^1  1)  Sie  ist  aber  bei  variabler  Susceptibilität  keine  YectorgleichuDg 

^      mehr  (vgl.  Maxwell,  Treatiae  2.  Ed.  2.  §  428). 
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Radius,  d.  h.  für  eine  transversal  magnetisirte  ebene,  mibe- 
grenzte  magnetisch  weiche  Platte  von  endlicher  Dicke. 

Ich  f&ge  hinzu^  dass  man  dieses  Resultat  auf  rein  mathe- 
matischem Wege  auch  findet  für  ein  unendlich  abgeplattetes 
Sphärold  und  für  eine  einfache  ebene  Schale  normal  zum 
homogenen  Felde.  Diese  Formen  sind  indessen  weniger  ge- 
eignet, um  später  einen  Vergleich  mit  den  untersuchtei 
Metallschichten  zu  gestatten«  ^ 

Unbegrenste  Platte. 

§14.  In  Fig.  2  sind  die  temporären  MagnetisirungsTerhUt- 
nisse  unbegrenzter  magnetisch  weicher  Platten  graphisch  dar- 
gestellt. 

Die  Daten  sind  Rowland's  Arbeiten  entnommen,  weil 
diese,  namentlich  für  Cobalt  und  Nickel,  die  einzigen  in  allen 
Hinsichten  für  diesen  Zweck  anwendbaren  sind.  Er  unter- 
suchte die  Magnetisirung  geschlossener  Ringe  mittelst  der 
Methode  der  Inductionsimpulse  bei  Stromänderung  in  der 
primären  magnetisirenden  Spirale.  Eine  (übrigens  geringe) 
Fehlerquelle  bildet  nach  G.  Wiedemann  die  Annahme 
dass  der  Ausschlag  bei  Stromumkehrung  der  doppelten  erstes 
temporären  Magnetisirung  entspricht,  wenn  der  Ring  Torher 
nie  magnetisch  war.  Ich  habe  blos  die  ersten  mit  solchen 
Ringen  bei  aufsteigenden  Strömen  erhaltenen  Resultate  be- 
nutzt, und  zwar  fär: 

Fe'^)\  „Burden's  best''  Eisen;  geschweisst  und  abgedreht; 
dann  angelassen;  chemische  Zusammensetzung  nicht  an- 
gegeben. 

Co');  GuBSCobalt;  geschmolzen  und  aus  dem  Regulus  ge- 
dreht; enthielt  Spuren  von  Eisen  und  Nickel;  keinen  Kohlen- 
Stoff;  hart. 

Ni^)\  Gussnickel;  geschmolzen  und  aus  dem  Regulus  ge- 
dreht; enthielt  weder  Eisen,  Cobalt  noch  Kohlenstoff;  weicher 
und  zäh. 


1)  Rowland,  Phil.  Mag.  (4)  46.  p.  151.  1878.  table  I. 

2)  Eowland,  PhU.  Mag.  (4)  48.  p.  332.  1874.  table  IV. 

3)  Eowland,  Phil.  Mag.  (4)  48.  p.  327.  1874.  table  I. 
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Die  beiden  letzteren  hatten  vielleicht  Verunreinigungen 
aus  dem  Schmelztiegel  absorbirt 

Rowland's  Angaben   (in  mgrsec)  sind  natürlich   auf 
C.-G--S.  reducirt  worden. 

§  15.    Die  punktirten  Curven  (Fig.  2)  stellen  die  Func- 
tionen (§7):  _ 

'^  A'^FunctO) 

für  das  betreffende  Material  dar.  Es  sind  für  Cobalt  und 
Nickel  die  von  Rowland  angegebenen.  In  seiner  ersten 
Abhandlung  gibt  er  für  Eisen  die  Relation  pL  =  Funct.  (89,), 
welche  einen  ganz  ähnlichen  Verlauf  hat,  und  woraus 
X  ==  Funct.  (3)  sich  leicht  berechnen  lässt;  meine  Umrechnung 
stimmt  genau  mit  derjenigen,  welche  Stefan^)  gegeben  hat. 
Rowland  ist  bei  Eisen,  Nickel  und  Cobalt  gegangen  bis  zu 
magnetisirenden  Kräften  von  resp.  70,  110  und  150  C.-G.-S.; 
dabei  ist  die  Magnetisirung  yon  Eisen  und  Nickel  ihrem 
Maximum  schon  sehr  nahe;  diejenige  von  Cobalt  ist  etwas 
weiter  davon  entfernt.  Die  Beobachtungen  geben  also  die 
Curve  bis  zu  einem  Punkte,  der  sehr  nahe  an  der  Ordinaten- 
axe  liegt;  da  der  letzte  Theil  der  Curve  nicht  merklich  von 
einer  Geraden  abweicht,  so  ist  dieselbe  bis  an  die  Ordinaten- 
axe  weiter  gezogen,  und  ihr  Schnittpunkt  ergibt  die  Maximal- 
magnetisirung.  Ein  ähnliches  Verfahren  ist  analytisch  von 
Rowland  und  Stefan  mittelst  ihrer  empirischen  Gleichun- 
gen durchgeführt;  nach  der  Bemerkung  (§  7)  habe  ich  den 
graphischen  Weg  auf  grossem  Maassstabe  vorgezogen. 

Nach  einer  Kritik  von  Fromme^  soll  die  Curve  ganz 
zuletzt  noch  convex  gegen  die  Ordinatenaxe  verlaufen  und 
die  Maximalmagnetisirung  dadurch  grösser  ausfallen;  er  leitet 
dies  aus  seinen  Versuchen  mit  Eisenstäben ^)  ab;  dieselben 
lassen  sich  jedoch  nicht  beurtheilen. 

Jedenfalls  gibt  das  Rowland'sche  Verfahren  einen  sehr 
nahe  richtigen  Werth,  und  ist  dasselbe  gerechtfertigt,  da 
man  die  Maximalmagnetisirang  selbst  nie  erreichen  kann. 

1)  Stefan,  Tab.  a)  „Burden's  best"  Eisen.  Wien.  Ber.  69.  2.  Abth. 
p.  203.  1874. 

2)  Fromme,  Wied.  Ann.  18.  p.  695.  1881. 

3)  Fromme,  Pogg.  Ann.  152.  p.  683.  1874. 
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§  16.  Die  strichpunktirten  Ourven  (Fig.  2,  untere  Abscis- 
senscala)  stellen  die  Functionen: 

S«Funct.(§a)  =  *.$t 
dar  (§  6),   für   die  longitudinale  Magnetisirang   einer  nnle 
grenzten  Platte;  auch  für  die  Magnetisirung  unendlich  langer 
Stäbe  und  geschlossener  Ringe. 

§  17.  Die  ausgezogenen  Curven  (Fig.  2,  obere  Abscissa- 
scala)  sind  die  Functionen: 

3  =  Funct.(^a) 
für    die    transversale   Magnetisirung    unbegrenzter    Platter. 
(Einer  und  derselben  Abscisse  entspricht  für  diese  Currei 
eine  200  mal  grössere  Feldintensität  wie  für  die   zuletzt  er- 
wähnten.)   Ihre  Gleichung  ist  (2)  (§13): 

Ihr  Verlauf  ist  ein  charakteristischer.  Solange  ar  gros* 
ist  im  Vergleich  zu  l/^n,  etwa  ar  >  4,  weichen  sie  unmerk- 
lich wenig  von  einer  Geraden  ab,  deren  Bichtongsconstante 
114:7t  ist.  Die  Plattengestalt  ist  das  einzig  wesentlich  be- 
dingende, und  der  Einfluss  des  Materials  f&Ut  dabei  fast  ganz 
weg;  die  Gerade  ist  dieselbe  für  Eisen,  Cobalt  und  Nickel 

Es  lässt  sich  leicht  zeigen,  dass  die  Curven  einen  Wende- 
punkt haben  für  denselben  Werth  von  3,  f&r  welchen  auch 
die  vorher  beschriebenen  einen  solchen  zeigen;  er  hebt  sich 
jedoch  so  schwach  hervor,  dass  er  nur  in  einer  sehr  grossen 
Zeichnung  sichtbar  werden  würde. 

Für  0-=  0  erreicht  3  seinen  Maximal  werth;  die  Curven 
haben  dieselben  der  Abscissenaxe  parallelen  Asymptoten,  wie 
die  strichpunktirten  Curven.  Zwischen  a?  =  ca.  4  und  a:  =  0 
biegt  sich  die  Curve  herum;  die  Krümmung  ist  desto  stärker, 
je  steiler  die  Susceptibilitätscurve  gegen  die  Ordinatenaxe 
abfällt;  sie  ist  z.  B.  bei  Eisen  sehr  viel  stärker  wie  bei  Cobalt 
Für  ein  und  dasselbe  Material  ist  sie  desto  stärker,  je  grösser 
das  Maximum  der  Susceptibilität  ist,  also  cet.  par.  je  geringer 
die  Retentionsfähigkeit  (§  10). 

Den    Schnittpunkt    der   Geraden  3^$a/4;z    und   der 
Asymptote  S  =  const,  werde  ich  den  Biegepunkt  nennen; 
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leine    Abscisse  ist  An^.     Er  ist  charakteristisch  f&r  das 
betreffende  Metall;  seine  Coordinaten  sind  für: 


„Burden's  best" 

Guss- 

Guss- 

Eisen. 

cobalt 

nickel. 

3„ 

1890 

880 

494    C.-G.-8, 

Oa 

17440 

11060 

6200    C.-G.-S. 

Die  Lage  des  Biegepnnktes  wird  nur  noch  beeinflusst 
von  der  chemischen  Zusammensetzung,  und  zwar  von  dieser 
sehr  stark,  und  in  geringerem  Maasse  yen  der  magnetischen 
Vorgeschichte  (§  8). 

§  18.  Stäbe  erreichen  bekanntlich  einen  bestimmten  der 
Sinheit  nahen  Bruchtheil  ihrer  Maximalmagnetisirung  erst 
bei  desto  grösserer  äusserer  Feldintensität,  je  kürzer  sie  sind. 
Wie  ersichtlich  erreichen  unbegrenzte  Platten,  welche  als 
unendlich  kurze  Stäbe  betrachtet  werden  müssen,  einen  sol- 
chen Bruchtheil  bei  Feldintensitäten,  welche  diejenigen  hun- 
derte Male  übertreffen,  bei  denen  ein  unendlich  langer  Stab 
dieselbe  Magnetisirung  erreicht  haben  würde. 

Experimenteller  Theil. 
Herstellung  der  Schichten. 

§  19.  Die  Metallschichten  wurden  galyanoplastisch  auf 
ca.  0,15  cm  dickes  Glas  niedergeschlagen,  auf  welches  eine 
spiegelnde  Schicht  Platin  eingebrannt  war,  und  zwar  wurde 
solches  gewählt,  dessen  Platinschicht  möglichst  dick  und 
gleichmässig  war.  Dennoch  zeigte  dieses  Material  solche 
Verschiedenheiten  der  Beschaffenheit,  dass  blos  für  ein  und 
dasselbe  Stück  die  günstigsten  Herstellungsbedingungen  fest- 
gestellt werden  konnten.  Ich  beschränke  mich  daher  auf 
einige  allgemeine  Angaben: 

Das  Nickelbad  war  eine  Lösung  von  citronensaurem 
Nickel  ((OeHß07)2Ni3)  mit  Nickelanode.  Das  Cobaltbad 
eine  Lösung  von  Boseocobaltchlorid  (üobaltpentaminchlorid, 
Co(NH3)6Cl3  +  HgO)  mit  Platinanode. 

Vor  der  Electrolyse  wurden  die  Platingläser  (ca.  2  x  5  cm 
gross)  der  Reihe  nach  in  Alkohol,  Kalilauge,  verdünnter  Salz- 
säure und  Wasser  gewaschen;  nachher  in  Wasser  und  reinem 
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absoluten  Alkohol  Trocknete  man  sie  dann  durch  Abtrlof^h 
über  einer  erhitzten  Platte,  so  blieben  die  Metallscdikhta 
schön  spiegelnd. 

Die  Stromdichte  wurde  auf  2  bis  4  Milliampere  pn 
Quadratcentimeter  regulirt.  Es  trat  immer  eine,  wenn  ui: 
geringe,  Gasentwickelung  auf;  durch  Yibriren  der  Käthe» i-: 
wurden  die  sonst  anhaftenden  Gasblaschen  losgelöst. 

Die  chemische  Zusammensetzung  der  Schichten  wiir> 
nicht  untersucht;  indessen  ist  zu  vermuthen,  dass  die  Metal 
ziemlich  rein  waren,  obwohl  das  Nickel  kaum  cobaltfrei  uae 
das  Cobalt  kaum  nickelfrei  gewesen  sein  mag. 

Unter  einer  Chlorcalciumglocke  konnten  die  Schichtes 
Monate  lang  unoxydirt  erhalten  bleiben. 

Mittelst  ca.  50procentiger  Salpetersäure  kann  das  Cobak 
und  das  Nickel  wieder  abgeätzt  werden;  alles  Platin  bleiU 
am  Glase  haften,  nimmt  aber  einen  zweiten  galvanoplastischGi 
Ueberzug  nicht  oder  nur  sehr  schlecht  an.  Will  man  aaci 
das  Platin  von  einer  Stelle  entfernen,  so  taucht  man  sie 
während  2  Secunden  in  Flusssäure  und  wäscht  sofort  ia 
Kalilauge  ab;  das  Glas  wird  in  der  kurzen  Zeit  noch  nicht 
merklich  angegriffen. 

Die  Durchsichtigkeit  der  Metalle  nimmt  ab  in  der  Beihea- 
folge:  Eisen,  Cobalt,  Nickel. 

Versuchsanordnung. 

§  20.  Optischer  T heil.  Als  Lichtquelle  wurde  meistei» 
Sonnenlicht,  häufig  auch  eine  Serrin-Suisse'sche  fiogeik- 
lampe  benutzt,  deren  Licht  durch  eine  Linse  parallel  gemadit 
wurde,  sodann  ein  Nicol,  resp.  einen  Lippich' sehen  Halb- 
schattenpolarisator (nach  y.Helmholtz^))  durchsetzte,  endlich 
durch  den  Electromagnet  und  die  untersuchte  Schicht,  resp. 
Glasplatte  das  analysirende  Nicol  traf. 

Letzteres  war  drehbar  in  einem  Soleil'schen  Kreise 
mit  vorzüglicher  Theilung,  dessen  Nonius  4  Minuten  angab, 
jedoch  auf  1  Minute  geschätzt  wurde.  Es  wurde  durch  eb 
ca.  dreimal  vergrösserndes  Femrohr  beobachtet,  welches  ein- 

1)  Koepsel,  Wied.  Ann.  26.  p.  458.  1885. 
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^  gestellt  wurde  auf  die  Halbschattenvorrichtung,  reap,  auf  die 
^  Metallschicht;  als  Beobachtungsstelle  auf  der  letzteren  wurden 
ca.  0,04  qcm  grosse,  möglichst  gleichmässige  Stellen  gewählt, 
^  welche  durch  die  kleine  Oeffnung  eines  aufgeklebten  Dia- 
t  phragmas  fixirt  waren. 

Wegen    der    geringen    Durchsichtigkeit    der    Schichten 
(  konnte  für  sie  von  einer  genaueren  Messung  nach  der  Halb- 
1    Schattenmethode  keine  Rede  sein-,  es  wurde  daher  das  Po- 
larisationsazimuth  des  durch  die  Metalle  gegangenen  Lichtes 
durch  Auslöschung  bestimmt.     Man  erhält  nie  yöUige  Ex- 
tinction.   Bei  unerregtem  Electromagnet  liegt  dies  an  Un- 
voUkommenheiten   der  Nicols.    Bei   erregtem  Electromagnet 
ist  die  Extinction  merklich  schlechter;  dies  kann  herrühren 
von:  1.  kleinen  Löchern  in  der  Schicht,  2.  ungleicher  Dicke 
der  Schicht,  3.  noch  auftretender  Dispersion.  Ob  dabei  noch 
elliptische  Polarisation   auftritt,   mag   dahingestellt  bleiben. 
Dies  würde  der  Fall  sein,  wenn  die  beiden  circularpolari- 
sirten  Strahlen  in  ungleichem  Verhältniss  absorbirt  würden. 
Für  jede  Azimuthbestimmung  wurden  10  Einstellungen 
gemacht,  welche  oft  erhebliche  Abweichungen  zeigten,  nament- 
lich bei  den  dickeren  Schichten.  Vor  den  Polarisator  wurde 
ein  dünnes  rothes  Glas  aufgestellt. 

Soweit  Drehungen  in  61as  zu  bestimmen  waren,  wurde 
die  Messung  mit  dem  Halbschattenapparat  ausgeführt;  bei 
Benutzung  von  Sonnenlicht  wurden  die  beiden  Hauptschnitte 
1,5^  gegeneinander  geneigt. 

Die  Genauigkeit  war  bei  letzteren  Messungen  nur  durch 
diejenige  des  Theilkreises  beschränkt;  eine  einzige  Einstellung 
genügte. 

Mit  dem  dünnen  vorgestellten  rothen  Glase  trat  noch 
starke  Rotationsdispersion  auf;  es  musste  daher  ein  dickeres 
benutzt  werden,  welches  anscheinend  dieselbe  Farbe  hatte. 
In  diesem  Falle  war  die  Drehung  um  8  Proc.  geringer  als 
mit  dem  dünnen  Glase  und  einem  Argand- Brenner  als 
Lichtquelle.  Ln  Folgenden  verstehe  ich  unter  „rothem  Lichte" 
dasjenige,  welches  ein  bestimmtes  dünnes  rothes  Glas  durch- 
setzt hatte  und  von  einer  so  schwachen  weissen  Lichtquelle 
herstammte,  dass  sich  keine  merkliche  Rotationsdispersion 
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mehr  zeigte;  wo  nöthig,   sind   die  Messungen   redudrt  >s: 
diese  Farbe,  deren  Wellenlänge  ich  unten  angeben  werde. 

§21.  Magnetischer  Theil  Benutzt  wurde  ein  gros»: 
verticaler  Electromagnet,  dessen  Rollenwiderstand  ca.  3,5  Ob 
betrug.  Die  spitzen  Polstücke  standen  einander  auf  Oi  ol 
Abstand  gegenüber  und  waren  in  0,4  cm  lichter  Weite  dnreb- 
bohrt.  Der  Electromagnet  war  bei  einem  noch  mit  Bunsei- 
sehen  Elementen  zu  erhaltenden  Strome  von  3,5  Ampere  sehe 
nahezu  „gesättigt";  die  Peldintensität  betrug  dabei  ca.  140(» 
C.-G.-S.  Mittelst  eines  Dynamostromes  von  14  Amp.  konnta 
dann  noch  Messungen  in  einem  Felde  von  17000  C.-G.-S.- 
Einheiten  vorgenommen  werden. 

Die  Feldintensitäten  wurden,  wie  gewöhnlich,  gem^sea 
durch  die  Drehung  in  einer  bestimmten  etalonnirten  Glas- 
platte. Diese  und  das  Glasstück  mit  der  Metallschicht  waren 
auf  einem  zur  optischen  Axe  des  Apparates  senkrechten  ver- 
schiebbaren Schlitten  befestigt;  ihre  Einstellung  normal  zur 
Axe  geschah  nach  Augenmaass.  Eine  Schiefstellung  bis  zi 
3^  hatte  übrigens  auf  die  Drehung  in  der  Metallschicht  ein^ 
vernachlässigbaren  Einfluss,  wie  ich  mich  durch  den  Versnch 
überzeugte.  Vor  den  eigentlichen  Messungen  waren  die  Me- 
tallschichten schon  des  öfteren  hin  und  her  magnetisirt  wor- 
den. Es  wurde  immer  die  doppelte  Drehung  bei  ümkehning 
des  Stromes  im  Electromagnet  bestimmt. 

Für  jede  Metallschicht  wurde  das  Verhältniss  der  Dre- 
hung in  dem  sie  tragenden  Glasstück  zu  derjenigen  in  der 
Etalonglasplatte  in  einem  möglichst  starken  Felde  bestimmt; 
es  konnte  dann  für  jedes  beliebige  Feld  die  erforderliche 
Correction  wegen  der  Drehung  im  Glase  subtrahirt  werden. 

Vorversuche. 

§  22.  Das  Spectrum  des  benutzten  „rothen  Lichtes"  lag 
nahezu  gerade  zwischen  den  Linien  Li.  a  und  2>;  die  Stelle 
der  grössten  Helligkeit  entsprach  der  Wellenlänge: 

A  ==6,44. 10-«^  cm, 
wie  durch  Interpolation  gefunden  wurde;  auf  diese  Wellen- 
länge beziehen  sich  alle  Resultate. 


^ 
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Die  Drehung  für  rothes  Licht  in  der  Etalonglasplatte 
^wurde  direct  in  einem  und  demselben  magnetischen  Felde 
verglichen  mit  derjenigen  in  einer  0,666  cm  dicken  Wasser- 
Schicht  für  Natriumlicht.  Letztere  betrug  (selbstverständlich 
nach  Abzug  der  Drehung  in  den  Gefässw&nden)  129,4  Min. 

Hr.  Arons  fand  die  Verdet'sche  Constante  des  Wassers 
für  Natriumlicht  bei  19®  gleich  0,01300  Minuten  pro  Einheits- 
abnahme des  magnetischen  Potentials.^)  Die  benutzte  Feld- 
intensität war  demnach: 

öTOi3Ö5=  14900  C-G.-S. 

Dabei  war  die  Drehung  im  Glase  92,7  Minuten;  1  Mi- 
nute Drehung  entspricht  also  in  der  benutzten  Glasplatte 
für  das  rothe  Licht  eine  Feldintensität  von  161  C.-G.-S.-Ein- 
heiten.  Mittelst  dieses  Factors  sind  die  später  angegebenen 
Feldintensitäten  berechnet. 

§  23.  Auf  galvanoplastischem  Wege  erhaltenes  Eisen,  Co- 
balt und  Nickel  hat  bekanntlich  eine  erhebliche  Betentions- 
fähigkeit.  Ich  habe  versucht,  ob  in  einer  Cobaltschicht, 
welche  4  Wochen  unberührt  geblieben  war,  also  wohl  alle 
Magnetisirung  verloren  hatte,  eine  merkliche  residuelle  Dre- 
hung aufträte,  welche  einer  residuellen  Magnetisirung  ent- 
spräche. 

Es  müsste  dann  die  vorher  bestimmte  Nullpunktsein« 
Stellung  durch  eine  einseitige  Magnetisirung  geändert  werden, 
also  nachher  verschoben  scheinen.  Wegen  der  überhaupt 
eintretenden  uncontroUrbaren  Nullpunktsverschiebungen  habe 
ich  eine  solche  residuelle  Drehung  nicht  mit  Sicherheit  con- 
statiren  können;  jedenfalls  ist  sie  nicht  grösser  als  etwa 
5  Proc.  der  temporären  Drehung. 

Dies  ist  übrigens  von  vornherein  zu  erwarten,  denn  ob- 
wohl die  Beten tionsfähigkeit  vermuthlich  eine  erhebliche  ist, 
80  tritt  auch  sofort  nach  Aufhören  der  äusseren  Einwirkung 
eine  magnetische  Kraft  §i  =  —  4;i3  auf  (§  12),  welche  stark 
entmagnetisirend  wirkt.  Und  es  sind  beide  Factoren,  Beten- 


l)  Arons,  Wied.  Ann.  24.  p.  180.  1885. 
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tionsfähigkeit  und  entmagnetisirende  ELraft,  welche  die  rai- 
duelle  Magnetisirung  bestimmen. 

Ebensowenig  konnte  ich  sicher  nachweisen,  dass  in 
doppelte  Drehung  bei  der  ersten  Stromcommutation  Terachk- 
den  sei  von  derjenigen,  welche  nach  10  Commutationen  fh 
messen  wurde. 

Man  macht  also  keinen  erheblichen  Fehler,  wenn  nai 
die  von  Rowland  mit  ganz  frischem  Material  erhaltese 
Resultate  auf  die  Schichten  anwendet,  welche  schon  &se 
Reihe  magnetischer  Einflüsse  ausgesetzt  worden  waren. 

§  24.  Die  Drehung  in  einer  grösseren  Cobaltschicht  wnrit 
in  einem  Felde  von  ca.  8000  C.G.-8.  gleich  53,2  Minutei 
gefunden.  Es  wurde  dann  das  Cobalt  mit  Salpetersäure  weg- 
geätzt bis  auf  eine  kleine  runde  Stelle  von  ca.  0,3  cm  Durch- 
messer, welche  die  beobachtete  Stelle  im  Diaphragma  gerade 
bedeckte.  Nun  erwies  sich  in  genau  demselben  Felde  die 
Drehung  gleich  54,2  Minuten;  die  Differenz  ist  kleiner ,  sIs 
der  wahrscheinliche  Beobachtungsfehler,  die  Drehung  ist  alsi- 
durch  die  Abätzung  der  nahen  Cobalttheile  nicht  merklich 
geändert  worden. 

Da  das  magnetische  Feld  sicher  im  Umfange  Ton  1  cm 
als  homogen  betrachtet  werden  darf  und  darüber  hiiuos 
langsam  abnimmt,  so  beweist  der  Versuch: 

Die  nahe  umliegenden,  stark  magnetischen  Metalltheite 
haben  auf  die  Drehung  in  einem  kleinen  begrenzten  Stücke 
einer  Metallschicht  keinen  merklichen  Einfluss.  Um  so  mehr 
werden  etwaige  weiter  liegende  magnetische  Schichtenelemente 
auf  dieselbe  ohne  Wirkung  bleiben.    Es  folgt: 

Die  beobachtete  Drehung  in  den  benutzten  Metallschich- 
ten ist  derjenigen  gleichzusetzen,  welche  stattfinden  wQrde  in 
einer  unbegrenzten  ebenen  weichen  Schicht  yon  gleicher 
Dicke  in  einem  zu  dieser  normalen  homogenen  Felde  tod 
derselben  Intensität,  wie  das  benutzte  an  der  Beobachtungs- 
stelle hatte. 

Maximaldrehimg  pro  Längeneinheit. 

§  25.  Für  elf  möglichst  gleichmässige,  ca.  8  qcm  grosse 
Schichten  wurden  die  Drehungen  an  fünf  verschiedenen  Stellen 
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^ei  einer  Peldintensität  von  17000  C.-G.-S.  bestimmt,  wobei 
sie  ihrem  Mazimalwerthe  schon  ausserordentUch  nahe  sind 
s^§  27).  Es  zeigten  die  5  Werthe  bei  manchen  Schichten 
^bedeutende  Abweichungen  wegen  der  unvermeidlichen  Un- 
cgleichmässigkeit  der  Dicke;  ihr  Mittel  darf  jedoch  betrachtet 
werden  als  die  zugehörige  Drehung  zu  der  durch  Wägung 
i  erhaltenen  mittleren  Dicke  der  Schicht. 
(  Einigermassen   genaue  Beobachtungen  lassen   sich   nur 

i  anstellen  bei  Schichten,  welche  dünner  sind  als: 

Nickel:     1,0. 10   °  cm  (Mazimaldrehung    55), 
^  Cobalt:     1,2.10-»   »    (  »  150'), 

i  Eisen»):    2,1.10-^    »    (  „  250). 

'  Bei  Eisen  können  noch  Drehungen  bis  zu  6^  bei  hellstem 

Sonnenlichte  constatirt  werden.*) 

Die  Wägung  geschah  in  der  Weise,  dass  nach  den  opti- 
schen Beobachtungen  auf  zwei  Wagen  der  Gewichtsverlust 
-  bestimmt  wurde,  welcher  durch  Abätzen  der  Metallschicht 
entstand.  Die  Gewichtsverluste  variirten  zwischen  0,2  und 
0,7  mg;  die  Unterschiede  der  2  Bestimmungen  waren  trotz 
aller  Vorsichtsmaassregeln  zwischen  5  und  25  Proc. 

Als  specifische  Gewichte  wurden  angenommen:  für  Co- 
balt 8,6;  far  Nickel  8,9. 

In  den  Tabellen  1  und  2  ist  in  der  zweiten  Columne 
die  Dicke  d  angegeben;  in  der  dritten  die  mittlere  Maximal- 
drehung E^  in  der  vierten  die  Maximaldrehung  pro  Längen- 
einheit A\  überflüssige  Decimalstellen  sind  weggelassen. 

Tabelle  1.    (Cobalt). 


Nr. 


I         "^ 
I  cm 

j_ 

~~0,358.10 

0,610     » 

'  0,659     » 

0,736      »> 

I  0,890     „ 

1  1,238     » 


J£         I  A 

Minuten   .  Min.  pro  cm. 


44,8* 

125 .  10» 

53,8 

89    77 

91,1 

188  » 

82,3 

113  „ 

112,3 

126  r 

148,8 

120  V 

119.10^ 


1)  Kundt,  Wied.  Ann.  27.  p.  195.  1886. 
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Tabelle  2.    (Nickel). 


Nr. 

d 
cm 

E 
Minuten 

,  Mtn.  pro  em 

1 
2 

\ 

5 

0,326 .  10-^ 
0,591      « 
0,700     » 
0,897      n 
1,019      „ 

20,6' 
41,9 
32,9 
38,4 
55,6 

63.10» 
71      „ 
47      „ 

43      7, 
i        55      » 

54.10* 

§  26.  Die  Werthe  von  A  weichen  natürlich  stark  to-  i 
einander  ab,  und  zwar  zeigt  in  beiden  Tabellen  Nr.  2  ök 
grösste  Abweichung;  es  war  der  betreflfende  Gewichtsyerlsst 
auch  nur  ca.  0,4  mg. 

Indem  den  Zahlen  Werthe  beigelegt  wurden,  welche  da 
Dicken  proportional  waren,  ergab  sich  die  zu  unterst  stehende 
Zahl  als  die  wahrscheinlichste;  dieselbe  weicht  vom  ait&- 
metischen  Mittel  fast  nicht  ab,  und  zwar  für  Cobalt  [mik- 
metisches  Mittel  117)  und  Nickel  (arithmetisches  Mittel  55 J 
in  entgegengesetztem  Sinne;  dies  beweist,  dass  eine  gesetz- 
massige  Zu-  oder  Abnahme  von  A  mit  der  Dicke  nicht 
stattfindet. 

Es  gilt  demnach  auch  für  Cobalt  und  Nickel   der  Satz: 

I.  In  Metallschichten  ist  die  magnetische  Maxi- 
maldrehung der  Polarisationsebene  des  durchgehen- 
den Lichtes  der  Dicke  proportional. 

Die  Maximaldrehung  pro  Längeneinheit   ist  f&r  rothes 

Licht  in 

Nickel:  J  =    89  000°  pro  Centimeter, 

Cobalt:  J=198  000»     »  » 

Eisen»}:  J  =  209  000°     ,,  „ 

In  Zinnoberkrystallen  beträgt  die  natürliche  Drehan; 
für  die  äusserste  ultraviolette  Cadmiumlinie  wahrscheinlich 
nicht  viel  weniger  als  35000®  pro  Centimeter  2);  sie  ist  mit 
der  magnetischen  Maximaldrehung  für  rothes  Licht  in  Nickel 
vergleichbar. 


1)  Kundt,  Wied.  Ann.  27,  p.  197.  1886. 

2)  Groth,  Physikalische  Riystallographie.  p.  387.  1885,  gibt  ftir  diese 
Linie  im  Quarz  den  Werth  2360°  pro  Centimeter,  und  nach  Des  Cloi- 
zeauz  dreht  Zinnober  15  mal  stärker  als  Quarz  (ebenda  p. 
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Drehungscurven. 

§  27.  Für  3  Cobalt-  und  3  Nickelschichten  wurde  die 
Abhängigkeit  der  Drehung  von  der  Feldintensität  bestimmt; 
sie  wurde  dazu  in  sieben  verschiedenen  Feldern  gemessen; 
jedesmal  wurde  vorher  und  nachher  die  Feldintensität  be- 
stimmt, um  den  Einüuss  etwaiger  Stromänderungen  zu  elimi- 
niren.  Die  einzelnen  Einstellungen  zeigten  erhebliche  Unter- 
schiede; jedoch  glaube  ich,  der  aus  den  Beobachtungsreihen 
als  Mittel  entnommenen  einfachen  Drehung  sicher  zu  sein 
auf  2  bis  4  Minuten,  je  nach  der  Dicke  der  Schicht 

Die  Tabellen  3  und  4  geben  die  Endresultate.  Die  zweite 
Colunme  enthält  die  Feldintensität  §«,  die  dritte  die  zuge- 
hörige TransversalmagnetisiruDg  3  einer  unbegrenzten  Platte 
des  betreffenden  Metalles,  welche  den  ausgezogenen  Curven 
der  Fig.  2  entnommen  ist  und  für  das  von  Rowland  unter- 
suchte Material  gilt,  dessen  chemische  Zusammensetzung  (§14) 
angegeben  ist. 

In  der  vierten  Columne  sind  die  beobachteten  Drehun- 
gen «  verzeichnet,  welche  nach  §  24  denjenigen  in  der  unbe- 
grenzten Schicht  gleich  sind.  Das  Verhältniss  €/3  ergibt 
sich  nun  als  nahezu  constant;  die  Uebereinstimmung  lässt 
sich  graphisch  am  besten  übersehen,  und  es  wurde  daher  die 
Curve  ermittelt,  deren  Ordinaten  denjenigen  der  Magnetisi- 
rungscurve  proportional  sind,  und  welche  den  Beobachtungen 
am  besten  entspricht.  Da,  wie  schon  bemerkt,  die  Gleichung 
der  letzteren  Curve  unbekannt  ist,  musste  dies  in  der  Weise 
geschehen,  dass  erst  der  Quotient  «/S  berechnet  wurde;  jedem 
Quotienten  wurde  dann  ein  der  entsprechenden  Drehung  pro- 
portionaler Werth  beigelegt,  und  so  der  wahrscheinlichste 
Quotient  ermittelt;  durch  Multiplication  der  Magnetisirung 3 
mit  diesem  Werthe  wurde  die  gesuchte  Curve  erhalten. 

Ihre  Ordinaten,  die  berechneten  Drehungen  e,  findet  man 
in  der  fünften  Columne,  und  die  Differenzen  gegen  die  beob- 
achteten in  der  sechsten. 

Tab.  3  ist  in  Fig.  4,  Tab.  4  in  Fig.  5  graphisch  auf- 
getragen; die  punktirten  Linien  stellen  die  berechneten 
Werthe   dar;   es  ist   zu   bemerken,   dass   die   Abscisse   des 

Ann.  d.  Phy».  a.  Chcm.   N.  F.  XXXI.  61 
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,,Biegepunktes"  immer  dieselbe  bleibt,  da  die  proportiouk 
Aenderungen  der  Ordinaten  auf  sie  keinen  Elinfluss  hiki 
Die  beobachteten  Punkte  sind  in  üblicher  Weise  dux 
gerade  Linien  verbunden;  selbstverständlich  verdienen  k 
einer  Beurtheilung  des  Curvenverlaufs  nicht  diese  letzten: 
Beachtung,  sondern  die  Punkte. 

Tabelle  3     (Cobalt). 


Nr. 

C.-Q.-8. 

3 

:  c.-G.-s. 

e 
beobachtet 

£ 

berechnet 

Diffemz 

Co  I 

1 

I    2110 

169 

5,6 

3,8' 

-  2^ 

2 

4190 

834 

5,6 

6,6 

I    +1,0 

3 

6170 

490 

9,4 

9,6 

+0^ 

4 

8070 

652 

12,6 

12,8 

+  0.9 

5 

10200 

777 

14,9 

15,3 

+  Ö.4 

6 

18200 

860 

14,6 

17,0 

i     +2,4 

7 

17000 

871 

16,4 

n,i 

1    +0,7 

CO 

880 

— 

17,3 

1     

Co  II 

1 

2380 

186 

8,9'   '   10,4 

+  U 

2 

4870 

888 

21,4      21,3 

-0,1 

8 

7580 

596 

85,1   1   82,8 

-2,5 

4 

9280 

711 

86,9      39,1 

+2,2 

5 

12000 

846 

43,8   ;   46,5 

+2,7 

6 

14700 

867 

48,6 

47,6 

-1,0 

7 

16900 

871 

50,0 

47,9 

-2,1 

CO 

880 

— 

48,2 

— 

( 

3o  m 

1 

2030 

161 

17,7'   1   15,8'   1 

-1,9 

2 

4570 

865 

37,3   '   35,8    ; 

-U 

8 

6720 

532 

45,2   1   52,2    , 

+  T,0 

4 

8620 

671 

65,0      65,9 

+0.9 

5 

11800 

830 

77,5       81,4 

+  3,9 

6 

13700 

864 

89,4      84,8 

-M 

7 

17100 

871 

88,3       85,4 

-2,9 

00 

880 

Tabelle 

-       86,8 

4.  (Nickel). 
Nil 

1 

2290 

182 

8,2'       6,4' 

-1,9 

2 

4140 

829 

12,2      11,6    i 

-0,6 

8 

7450 

489 

17,0      17,8 

+0,3 

4 

9140 

491 

15,3   ;   17,3 

+2,0 

5 

12100 

492 

17,8   !   17,4 

-0,4 

6 

14600 

492 

17,0 

17,4    1 

+0A 

7 

16900 

498 

16,6 

17,5    1 

+0,9 

00 

494 

— 

17,5    ' 

— 
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Nr. 


C.-G.-S. 


3 

C.-G.-S. 


I  B  I  B 

I  beobachtet   berechnet 


Differenz 


Ni  II 


1 

2160 

172 

12,6' 

9,8- 

-2.8 

2 

4100 

326 

18,7 

18,6 

-0,1 

8   1 

5550 

486 

23,0 

24,9 

+  1,9 

4 

7290 

488 

24,9 

27,8 

+  2,7 

5 

11600 

492 

27,8 

28,1 

+  0,8 

6 

14600 

492 

28,7 

28.1 

-0,6 

7 

17100 

493 

29,3 

28;2 

-1,1 

00 

494 

Ni  III 

28,2 

1 

1530 

122 

19,3' 

13,0' 

-6,8 

2   ! 

3560 

282 

35,7 

80,1 

-5,6 

3 

5390 

425 

47,1 

45,4 

-1,7 

4 

7870 

490 

47,2 

52,3 

+  5,1 

5   1 

10400 

492 

49,6 

52,4 

+  2,8 

6 

13400 

492 

46,3 

52,5 

+  6,2 

7   ' 

17200 

493 

47,0 

52,6 

+  5,6 

00 

494 
Bis 

cussion. 

52,7 

§  28.  Eine  Betrachtung  der  Tabellen  und  Curven  führt 
zu  dem  Schlüsse: 

Für  sämmtliche  Cobaltschichten  sind  die  Differenzen 
zwischen  den  beobachteten  und  berechneten  Drehungen  kleiner 
als  die  möglichen  Beobachtungsfehler  (Co  III  Nr.  3  enthält 
augenscheinlich  einen  grösseren  Fehler).  Für  Ni  I  und  Ni  II 
ebenfalls. 

Ni  III  zeigt  Abweichungen,  welche  nicht  mehr  ausschliess- 
lich durch  Fehler  bedingt  sein  können;  jedoch  ist  der  Cha- 
rakter der  beobachteten  Curve  unverkennbar  derselbe  wie 
derjenige  der  berechneten;  nur  die  Abscisse  des  Biegepunktes 
ist  kleiner,  ca.  5500  statt  6200;  dies  ist  vollkommen  erklär- 
lich durch  die  verschiedene  chemische  Zusammensetzung  von 
Rowland's  Eingen  und  meinen  Schichten  (§  17),  und  theil- 
weise  vielleicht  auch  durch  die  verschiedene  magnetische 
Vorgeschichte. 

Einige  Curven  scheinen  beim  Biegepunkte  weniger  scharf 
gebogen  als  die  berechneten;  dies  ist  ganz  unwesentlich  und, 
wie  schon  bemerkt,  zu  erklären  durch  die  sehr  wahrschein- 
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liehe  Annahme  einer  starken  Retentionsfähigkeit  der  ScLid 
ten  (§  17). 

Beobachtung  und  Berechnung  zeigen  demnach  eine  fe- 
nügende  Uebereinstimmung,  welche  zur  Aufstellung  des  Sauef 
berechtigt: 

IL  In  magnetisch  weichen  Cobalt-  und  Xickel- 
schichten  ist  die  Drehung  der  Polarisationseb^it 
des  durchgehenden  Lichtes  der  Transversalmagne- 
tisirung  proportional. 

In  directerer  Weise  wird  sich  dieses  Ergebniss  k&is 
prüfen  lassen. 

§  29.  Es  liegt  nahe,  diesen  Satz  am  Verhalten  des  Eises» 
zu  prüfen;  hier  tritt  die  Schwierigkeit  auf,  dass  fur  kohlet 
freies  Eisen  keine  für  diesen  Zweck  brauchbaren  magnet:* 
sehen  Messungen  vorliegen.  Ich  war  daher  genöthigt  Bov- 
land's  Angaben  für  das  kohlenhaltige  ,,Burden^3  best'^  Eises 
zu  vergleichen  mit  den  Kundt'schen  magnetooptischeB  | 
Messungen  für  galvanoplastische  Schichten.  | 

Die  Curven  sind  genau  nach  demselben  Verfahren  l^  I 
rechnet,  wie  es  oben  (§  27)  angegeben,  und  in  Fig.  3  grt-  i 
phisch  dargestellt.  Wie  zu  erwarten  war,  stimmen  Beö^ 
achtung  und  Berechnung  nicht  so  gut  wie  bei  Cobalt  und 
Nickel;  es  zeigen  jedoch  die  beobachteten  Punkte  eine  Lage- 
rung, deren  Charakter  wieder  derselbe  ist  (Fe  I  Nr.  2  ent- 
hält augenscheinlich  einen  grösseren  Fehler),  und  zwar  ist 
die  Abscisse  des  Biegepunktes  ca.  15000  statt  17440,  also 
15  Proc.  kleiner  als  die  berechnete.  Inwiefern  dieser  Tnter- 
schied  durch  die  chemische  Verschiedenheit  zu  erklären  ist 
lässt  sich  nicht  übersehen.  , 

Die  Abweichung  kann  aber  auch  vollständig  oder  theil- 1 
weise  aus  anderen  Gründen  erklärt  werden.  Nach  einer  ^t- 
fälligen  Mittheilung  von  Herrn  Prof.  Kundt  sind  die  Be- 
stimmungen des  Feldes  bei  seinen  ersten  Untersuchungen 
mehr  gemacht  worden,  um  eine  angenäherte  Orientirung  über 
dessen  Grösse  zu  erhalten,  als  um  dessen  absoluten  Tf^erti 
genau  zu  ermitteln. 

Namentlich    die    Umrechnung    der   Verdet'schen  Con« 
staute  des  Wassers  wegen  der  Rotationsdispersion  von  Xa- 
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triumlicht  auf  rotbes  Licht')  nach  Verdens  Angaben  kann 
ungenau  sein;  es  gibt  u.  a.  H.  Becquerel  für  diese  Dis- 
persion zwischen  den  C-  und  Z>- Linien  schon  einen  um  4  Proc. 
verschiedenen  Werth  an  (0,77  statt  0,80).*)  Wie  oben  be- 
merkt (§  20),  kann  die  Rotationsdispersion  zwischen  dem 
durch  verschieden  dicke,  dem  Auge  wenig  verschieden  schei- 
nende rothe  Gläsern  gegangenen  Lichte  8  Proc.  betragen. 

Es  ist  daher  sehr  möglich,  dass  die  angegebenen  Feld- 
intensitäten erheblich  von  den  wirklich  benutzten  abweichen, 
und  eine  solche  Abweichung  zugleich  mit  der  von  der  che- 
mischen Verschiedenheit  herrührenden  würde  die  Abscisse 
des  Biegepunktes  entsprechend  ändern.  Dies  tritt  aus  Tab.  5 
deutlich  hervor,  wo  die  Peldintensitäten  um  15  Proc.  grösser 
angenommen  sind;  die  Anordnung  der  Columnen  ist  dieselbe 
wie  für  die  Tab.  3  und  4. 

Tabelle  5.    (Fe  III). 


Nr. 

c.-o.^. 

3 

C.-ö.-S. 

beobachtet 

6 

berechnet 

Differenz 

1 

5300 

422 

1   107,4' 

90,4' 

-17,0' 

2 

10800 

862 

190,2 

184,6 

-  5,6 

3 

16100 

1279 

264,6 

274,0 

+  9,4 

4 

20900 

1386 

290,1 

297,0 

+  6,9 

5 

336C0 

13«9 

291,3 

298,1 

+  6,8 

00 

1390 

— 

298,4 

— 

Wie  ersichtlich,  stimmen  Beobachtung  und  Berechnung 
nunmehr  genügend  überein.  Es  ist  also  kein  Grund  vorhanden, 
2u  bezweifeln,  dass  der  aufgestellte  Satz  II  auch  für  Eisen  gelte. 

In  Fig.  3  ist  noch  die  von  Hrn.  Kundt  für  die  Re- 
flexion an  Eisen  gegebene  Curve  dargestellt;  wie  es  scheint, 
ist  auch  diese  Drehung  numerisch  proportional  der  Magne- 
tisiruDg. 

Folgerungen. 

Theoretisoher  Ausdruck. 

§  30.  Es  lässt  sich  für  die  Erfahrungthatsachen  ein  theo- 
retisch einfacher  Ausdruck  gewinnen;  irgend  welche  hypothe- 
tische Annahmen  werden  dazu  nicht  gemacht  werden. 

1)  Kundt,  Wied.  Ann.  27.  p.  195.  1886. 

2)  Wiedemann,  Electricität.  8«  p.  935. 
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HiDgegen  ist  es  gerechtfertigt,  das  gefundene  Ressitit 
ohne  weiteres  auszudehnen  auf  strahlende  Energie  jeglicbc    i 
Wellenlänge,   statt   sich  zu  beschränken  auf  Licht  tob  «  J 
Wellenlänge  6,44 .  10-«  cn>. 

Experimentell  ist  nachgewiesen,  dass  die  Drehung  fe- 
Folarisationsebene  der  normal  durchgehenden  Strahlnng  ir 
weichen  Eisen-,  Cobalt-  und  Nickelschichten  proportional  ier 
Dicke  und  der  Magnetisirung  ist: 

(3)  s^Wx&.d), 
wo   ^  eine  näher  zu  besprechende  Constante  ist. 

Da  die  Magnetisirung  eine  gleichförmige  (§  13),  so  *>t 
das  Product  (^.d)  gleich  der  Zunahme  des  Magnetisinmp- 
potentials  von  einer  Seite  der  Schicht  zur  anderen.  Da« 
Besultat  bleibt  wahr  für  eine  beliebig  dünne  Schicht,  al>c 

Die  Drehung  für  die  normal  durchgehende  StraUuBf 
ist  in  einer  isotropen  einfachen  magnetischen  Schale  dera 
Stärke  proportional: 

(4)  e=W.(p. 
Dies  gilt  auch  noch,  wenn  die  Strahlung  nicht  normal 

durchgeht,  weil  in  einer  schiefen  Richtung  die  Magneti- 
sirungscomponente  allerdings  geringer  ist,  die  durchlaufene 
Strecke  aber  im  selben  Verhältniss  länger. 

Selbstverständlich  wird  hier  blos  die  rein  magnetiscke 
Drehung  gemeint,  welche  die  geradlinigen  Schwingungscom- 
ponenten  der  durchgehenden  Strahlung  in  der  Schicht  selbst 
erfahren;  eine  Drehung  oder  eine  elliptische  Polarisation  as 
den  Grenzen  ist  nicht  in  den  Kreis  dieser  BetrachtuDgen 
zu  ziehen. 

Mittelst  eines  einfachen  Summirungsverfahrens  kaiiB 
obige  Behauptung  ohne  weiteres  ausgedehnt  werden  auf  com- 
plexe  magnetische  Schalen  und  allgemein  auf  inductiv  lamellar 
magnetisirte  Körper.  Wobei  für  „Stärke'*  zu  lesen  ist  „Mag- 
netisirungspotential";  letzteres  besteht  nur  in  einem  derartig 
magnetisirten  Körper  und  ist  gleich  der  Summe  der  Stärken 
der  durchlaufenen  constituirenden  einfachen  Schalen  (nebst 
einer  Constanten). 

Zu  den  lamellar  magnetisirten  Körpern  gehören  nun  in 
erster  Reihe  sämmtliche  inductiv  magnetisirte  Substanzen  von 
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geringer  Susceptibilität.  Hr.  Kundt^)  hat  schon  bemerkt, 
dass  für  solche  Körper  die  Drehung  der  Magnetisirungscom- 
ponente  proportional  zu  setzen  sei,  wenigstens  soweit  die  yor- 
handenen  Messungen  gehen. 

Die  stark  magnetischen  Körper  sind  alle  sehr  undurch- 
sichtig. Eine  Drehung  der  Polarisationsebene  ist  in  ihnen 
überhaupt  nur  zu  constatiren,  wenn  sie  die  Gestalt  äusserst 
dünner  Schichten  haben.  Man  überzeugt  sich  leicht,  dass 
solche  immer  lamellar  magnetisirt  werden,  wie  auch  ihre 
Dicke  sich  ändern  mag,  und  in  welcher  Weise  sie  auch  in 
einem  beliebigen  Felde  aufgestellt  werden.  Die  Beschrän- 
kung auf  lamellare  Magnetisirung  schadet  also  der  Allgemein- 
heit des  aufzustellenden  Satzes  nicht. 

§31.  Maxwell  hat  die  seiner  Zeit  bekannten  Gesetze 
zusammengefasst  in  einen  Satz,  welcher  mit  einigen  unwe- 
sentlichen Aenderungen  lautet: 

„Die  Drehung  ist  algebraisch  gleich  der  Abnahme  des 
magnetischen  Potentials  von  der  Eintritts-  zur  Austritts- 
stelle der  Strahlung,  multiplicirt  mit  der  Verdet'schen  Con- 
staute."  2) 

Da  die  Erscheinungen  in  Eisen,  Cobalt  und  Nickel  sich 
diesem  Satze  nicht  fügen,  wäre  statt  dessen  folgender  auf- 
zustellen: 

IIL  Die  magnetische  Drehung  der  geradlinigen 
Schwingungscomponenten  der  in  beliebiger  Rich- 
tung durch  einen  isotropen,  weichen,  lamellar  mag- 
netisirten  Körper  gehenden  Strahlung  ist  algeb- 
raisch gleich  der  Zunahme  des  Magnetisirungspo- 
tentials  von  der  Eintritts-  zur  Austrittsstelle, 
multiplicirt  mit  einer  Constanten  W. 
(5)  e^'P.tf). 

Der  Zusatz  „algebraisch^^  soll  ausdrücken,  dass  nicht 
nur  die  Drehung  dem  betreffenden  Vector  numerisch  pro- 
portional ist'^  sondern  dass  auch  ihr  Sinn,  auf  die  Richtung 
des  Vectors  bezogen  (§  4),  durch  das  Zeichen  der  Constante 
gegeben  ist. 

1)  Knndt,  Wied.  Ann.  27.  p.  192.  1886. 

2)  Maxwell,  Treatise.  2.  Ed.  2.  p.  411. 
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So  ist  beispielsweise  für  Wasser: 

1)  die  Verdet'sche  Constante  positiv;  der  Sinn  der 
Drehung  ist  positiv,  bezogen  auf  die  Richtung  der  AbnaIiB( 
des  magnetischen  Potentials  (die  Richtung  des  magnetiädeü 
Feldes); 

2)  die  Constante  ^  negativ;  der  Sinn  der  Drehung  is: 
negativ,  bezogen  auf  die  Richtung  der  Zunahme  des  Ma^ 
netisirungspotentials  (die  Richtung  der  Magnetisirung). 

§  32.  Die  Constante  ^^  ist  eine  physikalische  Grösse  tob 
der  Dimension  [L-V«M-''«T].  In  einer  gegebenen  Sabstaoz 
ist  sie  eine  experimentell  noch  näher  zu  bestimmende  Fuix- 
tion  von  der  Wellenlänge  der  durchgehenden  Strahlung  und 
vielleicht  auch  von  der  Temperatur. 

Sie  hat  in  allen  chemischen  Verbindungen  einen  end- 
lichen positiven  oder  negativen  Werth.  G-emenge,  re^ 
Lösungen  zeigen  wahrscheinlich  ein  complicirteres  VerhalteiL 
und  es  ist  möglich,  dass  darin  das  Verhältniss  V  in  eijut 
rein  mathematische  Constante  übergehen  wiirde,  welche  Null 
und  unendlich  werden  könnte.  Dies  Hesse  sich  nur  asf 
experimentellem  Wege  entscheiden;  und  es  empfiehlt  sieb 
daher  vorläufig,  die  Betrachtung  von  Lösungen  auszuschliesseo. 
und  die  Constante  V  einstweilen  nicht  zu  benennen;  ihre 
Definition  lautet: 

Die  Constante  V  für  eine  Strahlung  von  bestimmter 
Wellenlänge  ist  algebraisch  gleich  der  Drehung,  welche  die 
Polarisationsebene  einer  solchen  Strahlung  um  die  Magneti- 
sirungsrichtung  erfahren  würde,  wenn  sie  eine  Platte  von  der 
Dicke  Eins  und  der  Transversalmagnetisirung  Eins  senkrecht 
durchsetzte. 

Drehung  in  verschiedenen  Substansen. 

§  33.  Auch  vom  praktischen  Standpunkte  aus  empfiehlt 
sich  die  Einführung  der  Constanten  ^  für  Eisen,  Cobalt  nnd 
Nickel,  wofür  es  keine  Verdet'sche  Constante  gibt  Für 
andere  Substanzen  ist  selbstverständlich  die  Verdet'sche 
Constante  bis  jetzt  für  viele  Zwecke  brauchbarer.  Wenn 
letztere  für  eine  Substanz  bekannt  ist,  so  braucht  man  zur 
Ermittelung  der  Constanten  ^^  nur  noch  die  relative  Sos* 
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^eptibilität  gegen  Wismuth  zu  bestimmen,   was  ja  ziemlich 
nnfach  ausführbar  ist. 

Es  ist  die  Constante  ^  gleich  der  Verdet* sehen  Con- 
ätante  dividirt  durch  die  absolute  Susceptibilität: 
C6)  'P^w/x; 

Für  alle  diamagnetischen  Körper  hat  sie  also  das  Vorzeichen 
entgegengesetzt  demjenigen  der  Verdet'schen  Constante. 

Für  die  Eisen-,  Cobalt-  und  Nickelschichten  erhält  man 

die  Constante  ^,  indem  man  die  Drehung  pro  Längeneinheit 

dividirt  durch  die  zugehörige  Magnetisirung.     Die  Besultate* 

sind   in   Tab.  6   verzeichnet;   in  der  dritten  Columne  stehen 

die  Maximaldrehungen  pro  Längeneinheit  J  in  Bogenmaass 

(§  26) ;   in  der  vierten  die  Wellenlängen  Ä.    In  der   fünften 

die  Maximaldifferenz  8n  der  Brechungsindices  für  die  beiden 

entgegengesetzt    circularpolarisirten    Strahlen ;    dieselbe    ist 

berechnet  aus  der  Gleichung  Sn^  A .Xjn.    In  der  sechsten 

Columne  sind  die  Magnetisirungen  3  verzeichnet,   welche  zu 

den   in   der  zweiten   gegebenen  Feldern  ^a   gehören;   diese 

weichen   von   den   Maximalwerthen   nur  äusserst   wenig   ab. 

Endlich  findet  man  in  der  siebenten  Columne  die  Constante 

Tabelle  6. 


MetaU 

C.-G..S. 

A 

Bogenm. 

cm 

dn 

3 

C-G.-S. 

C..G..S. 

Fe  1 
Ni  ' 
Co  , 

30000 
17000 
17000 

+  3650 
+  1560 
+  8470 

6,56.10-» 
6,44 .  » 
6,44.  „ 

0,078 
0,032 
0,071 

+  1389 
+  493 
+  871 

+  2,63 
+  3,15 
+  3,99 

§  34.  In  Tab.  7  gebe  ich  die  Constante  V  für  12  Sub- 
stanzen  in  absolutem  Maasse  an,  natürlich  unter  Benutzung 
von  Bogenmaass  für  die  Drehungen. 

In  der  dritten  Columne  ist  die  absolute  Susceptibilität 
verzeichnet;  dieselbe  ist  für  Wismuth ^)  —1,415.10-^;  daraus 
sind  die  Zahlen  für  die  anderen  Substanzen  nach  Fara- 
day's Angaben^)  berechnet. 


1)  V.  Ettingshausen,  Wied.  Aon.  17.  p.  272.  1882. 

2)  Faraday,  Exp.  £es.  3.  p.  502. 
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Tabelle  7. 


Nr.; 


Substanz 


c-o.-s. 


3 
4 
5 

6 
T 
8 
9 

10 
U 
12 


Cobalt 

Nickel 

Eisen 

Sauerstoff;  1  atm. 

Schwefelsäure 

Wasser 

Salpetersäure 

Alkohol 

Aether 

Arsenchlorilr 


+0,0126.10-5 

-0,0751  .  ,, 

-0,0694 .  „ 

-0,0633  .  y, 

-0,0566.  V 
-0,0541  . 
-0,0876  . 


Schwefelkohlenstoff  ,-0,0716 . 
Faraday's   Glas ,  j 
geschmolzen         |— 0,0982 . 


4-0,000  179 
14-0,302 
!  4- 0,377 
1 4-0,356 
1 4-0^30 
14-0,315 
1 4-1,222 

4-1,222 

'+1,738 


.10- 

">, 

» 

»)l 

» 

*)' 

n 

•>; 

n 

•)| 

n 

'); 

V 

•); 

?» 

»); 

i 


6,44.  10-- 
6^44 .     «t 

5,89 .  r, 
5,89. 
5,89. 
5,89  . 
5,89. 
5,89. 
5,89- 
5,89  . 


TT         -  i 


rr        —  ^  ' 


V   *)!5,89.    ,T    -r.- 


Die  vierte  Columne  gibt  die  Verdet'sche  Constante. 
absolut  ist  dieselbe  für  Wasser*)  und  Schwefelkohlenstoff* 
bekannt;  die  übrigen  Werthe  sind  nach  verschiedenen  rela- 
tiven Angaben  berechnet.  In  der  fünften  Columne  findet 
man  die  Wellenlänge  der  Strahlung,  wofür  die  Constanten  ¥ 
der  sechsten  Columne  gelten;  letztere  sind  erhalten,  indem 
die  vierte  Columne  durch  die  dritte  dividirt  wurde. 

§  35.  Interessant  wäre  es  gewesen,  auch  für  andere  Ver- 
bindungen, welche  Eisen,  Cobalt,  Nickel  und  andere  mag- 
netische Metalle  enthalten,  die  Constante  W  zu  ermittebi: 
dafür  liegen  leider  keine  genügenden  Angaben  vor,  und  zudem 
sind  diese  Substanzen  immer  untersucht  als  Lösungen,  welche 
vorläufig  ausgeschlossen  bleiben  (§  32). 

Das  Verhalten  von  concentrirter  Eisenchloridlösung  (ca 
60  Proc.  Salz)  kann  man  aber  sicher  betrachten  als  in  weit 
überwiegendem  Maasse  von  dem  Salze  bedingt;  dessen  Sus- 


1)  H.  Becquerel;  Wiedemann,  Electricität  8.  p.  942. 

2)  H.  Becquerel;  Wiedemann,  Electricitftt  3.  p.  932. 

3)  de  la  Rive;  Wiedemann,  Electricitüt.  3.  p.  926. 

4)  Arons,  Wied.  Ann.  24.  p.  180.  18b5. 

5)  Lord  Rayleigh,  Proc.  Roy.  See.  87.  p.  146.  1884. 
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ceptibilität^)  und  V  erdet 'sehe  „Coiistante"^)  sind,  wie  es 
.  scheint,  nicht  ganz  constant.  Vernachlässigt  man  die  Ab- 
^weichungen,  so  findet  man  mit  dem  von  Bergmann^)  an- 
gegebenen Werthe  der  Susceptibilität  [+  4,88. 10-*^]  die  Con- 
stante  y^  für  rothes  Licht  ungefähr  gleich  -  0,3  C.G.-S. 
Dieser  Werth  liegt  demjenigen  f&r  festes  Eisenchlorid  wohl 
ziemlich  nahe  und  ist  auffallend  gering. 

§  36.  Das  Zeichen  der  Constante  V^  kann  für  eine  grosse 
Menge  von  Substanzen  angegeben  werden^);  es  ist: 

Positiv  für  Eisen,  Cobalt,  Nickel,  SauerstoflF;  alle  Salze 
von  Nickel,  Cobalt  und  Mangan  (magnetisch). 

Negativ  für  alle  magnetischen  Eisensalze;  auch  für  das 
diamagnetische  Kaliumeisencyanür,  Arsenchlorür,  Schwefel- 
kohlenstoflF,  Stickstoff,  WasserstofiF,  Kohlensäure,  Kohlenoxyd, 
schweflige  Säure,  Alkohol,  Aether,  Wasser,  Glas  und  die 
grosse  Mehrzahl  der  anderen  diamagnetischen  Substanzen. 
Allgemein  kann  bis  jetzt  nur  ausgesagt  werden: 
Positiv  für  magnetische  Elemente. 
Negativ  für  diamagnetische  Verbindungen,  welche  keine 
Bestandtheile    enthalten,    die    in    freiem    Zustande    magne- 
tisch sind. 

Für  Verbindungen  mit  magnetischen  und  diamagnetischen 
Bestandt heilen  (Sauerstoffverbindungen,  Eis^nsalze,  Nickel- 
salze etc.  etc.)  hebt  sich  kein  Gesetz  hervor,  was  das  Zeichen 
der  Constanten  V  betrifft. 

Es  werden  sich  vielleicht  Beziehungen  zwischen  der  Con- 
stanten V^  und  anderen  optischen  Eigenschaften  der  Körper 
aufstellen  lassen;  sie  ist  nicht  proportional  dem  Ausdrucke 
n^{n}—  1),  wo  »  der  Brechungsindex  ist. 

Die  Körper  mit  anomaler  magnetischer  Rotationsdisper- 
sioD,  Dämlich  Eisen,  Cobalt,  JNickel^)  und  Sauerstoff^)  haben 


1)  Wiedemann,  Electricität.  8.  §§953—955. 

2)  Stscheglajeff,  Wied.  Ann.  28.  p.  177.  1886. 

3)  Borgmann,  Beibl.  3.  p.  812.  1879. 

4)  Siehe  Mascart  et  Joubert,  Electricity  et  Magn^tisme  2.  p.  864. 
Ueber  viele  Substanzen  herrscht  noch  Zweifel. 

5)  Kundt,  Wied.  Ann.  28.  p.  237.  1&84. 

6)  Becquerel,  Wiedemann,  Electricität.  8.  p.  942. 
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auch  alle  eine  positive  Constante  W\  ob    dieser  Zusamm«:- 
hang  allgemein  gilt,  mag  dahingestellt  bleiben. 

Sohluss. 

§  37.  Ebenso  wie  früher  die  Poisson'sche  Hypothese  der 
zweiFluida  und  die  ursprüngliche  Amp^re'sche  Annahme k 
Molecularströme  fallen  mussten,  als  Joule  ^)  und  J.  Mfiliej 
ein  Maximum  der  Magnetisirung  nachgewiesen  hatten,  s; 
scheitern  jetzt  an  dem  von  Hrn.  Kundt  gefundenen  Afaxi- 
mum  der  magnetischen  Drehung  die  bisherigen  Erkläroofv 
versuche  für  diese  Erscheinung. 

Die  aus  der  electromagnetischen  Lichttheorie  sich  e- 
gebende  Gleichung  Maxweirs^)  und  die  auf  dem  HalVscben 
Phänomen  fussende  Theorie  von  Rowland^)  sind  im  Eit 
klang  mit  dem  Verde  tischen  Experimentalgesetz,  deuten  ii» 
auf  ein  Maximum  nicht  hin. 

Der  Zusammenhang  zwischen  Drehung  und  Magneti- 
sirung legt  die  Vermuthung  nahe,  dass  letztere  die  direct? 
Ursache  der  Drehung  sei. 

Die  magnetische  Drehung  ist  in  erster  Instanz  schon 
auf  circulare  Doppelbrechung  zurückgeführt.'*) 

Für  die  Magnetisirungserscheinungen  ist  die  einzige  pi^iff- 
sibele,  wenn  auch  unvollkommene,  Erklärung  in  der  Hypo- 
these der  drehbaren  Elementarmagnete  zu  suchen  •);  letztere 
werden  entweder  auf  Sir  W.  Thomson's  „molecular  vorticer 
oder  auf  die  Ampere'schen  „Molecularströme**  zurückgeßbrL 

Danach  würde  man  nun  geneigt  sein,  die  circulare  Dop- 
pelbrechung direct  in  Beziehung  zu  bringen  zu  den  yjvorticet^ 
resp.  den  „Molecularströmen**. 

Es  scheint  mir  aber  jetzt  noch  an  genügenden  experi- 
mentellen Anhaltspunkten  für  die  Ausarbeitung  einer  darauf 
sich  basirenden  Theorie  zu  fehlen. 


1)  Joule's  scientific  papers  (reprint)  1.  p.  13. 

2)  Maxwell,  Treatise  2.  Ed.  2.  p.  424. 

3)  Rowland,  Phil.  Mag.  (5)  9.  p.  432.  1880. 

4)  Righi,  Nuovo  Cim.  (3)  3.  p.  212.  1878  u.  Cornu,  Compt  rend.       i 
92.  p.  1365.  1881  u.  99.  p.  1045.  1884. 

5)  Maxwell,  Treatise  2.  Ed.  Chapters  VI,  XXI,  XXII. 
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Cs  wird  nicht  überflüssig  sein,  hervorzuheben,  dass  die 
^Proportionalität  von  Magnetisirung  und  Drehung  nicht  be- 
stimmt beweist,  dass  letztere  eine  unmittelbare  Wirkung  der 
^d!agnetisirung  sei.  Dies  geht  aus  folgender  Analogie  klarer 
liervor,  welche  zugleich  den  Ideengang  vorliegender  Arbeit 
resumirt: 


§  38.  Eine  magnetisch  weiche 
Schicht  wurde  zwischen  den 
Polen  eines  mit  zwei  Nicols 
versehenen  Electromagneten 
aufgestellt. 

Die  Schicht  hatte  die  Dicke 
Eins  und  bestand  aus  dem 
Metalle  M 

Beobachtet  wurde  mit  Licht 
von  der  Wellenl&nge  A. 
§  war  die  Feldintensität. 
3  die  Magnetisirung  der  Me- 
tallschicht. 

S  die  am  Analysator  abge- 
lesene Drehung. 

Frühere  Versuche  hatten  er- 
geben: 

Es  wurden  dann  für  das  Me- 
tall M  mit  einem  bestimmten 
Werthe  von  l  die  Werthe  von 
8  und  3  bei  verschiedenen  ^ 
gemessen,  resp.  aus  vorhan- 
denen Messungen  berechnet 
und  die  Functionen  /  und  tp 
graphisch  aufgetragen. 

Sie  zeigten  einen  eigenthüm- 
lichen  Verlauf,  der  nicht  ana- 
lytisch ausgedrückt  werden 
konnte.  Es  stellte  sich  aber 
heraus,    dass    die    Ordinaten 


Ein  Thermometer  und  ein 
Siemens'sches  Electrodyna- 
mometer  wurden  in  ein  ther- 
misch isolirtes  Calorimeter 
eingetaucht. 

Die  Spiralfeder  des  Electro- 
dynamometers  bestand  aus 
dem  Metalle  M. 

Die  Höhe  ihres  Schrauben- 
ganges war  A. 

^  war  die  Stromintensität. 

S  die  am  Thermometer  ab- 
gelesene Temperaturzunahme. 

8  der  am  Theilkreise  abge- 
lesene Torsionswinkel. 

Vorversuche  hatten  ergeben: 

Es  wurden  dann  für  das 
Metall  M  mit  einem  bestimm- 
ten Werthe  von  A  die  Werthe 
von  S  und  3  bei  verschiedenen 
^  am  Theilkreise,  resp.  am 
Thermometer  abgelesen  und 
die  Functionen  x  und  i//  gra- 
phisch aufgetragen. 

Sie  zeigten  eine  paraboli- 
sche Form,  die  durch  eine  ein- 
fache Gleichung  ausgedrückt 
werden  konnte.  Es  stellte  sich 
heraus,    dass    die   Ordinaten 
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proportional  waren.     Daraus 
wurde  geschlossen: 

Da  über  den  inneren  mag- 
netooptischen Mechanismus 
der  Schicht  nichts  bekannt 
war,  so  fragte  es  sich,  ob  S 
etwa  die  directe  Ursache  Ton 
d  wäre. 

Um  dies  zu  entscheiden, 
musste  3  unabhängig  von  $ 
variabel  gemacht  werden. 

Dies  war  nicht  ausführbar, 
da  eine  residuelle,  von  ^  unab- 
hängige, Magnetisirung  nicht 
zum  Auftreten  gebracht  wer- 
den konnte.  Die  Frage  blieb 
unentschieden. 


proportional  waren.     Daras  | 
wurde  geschlossen: 

Da  der  innere  electrotifcErJ 
mische  Mechanismus  des  Ay\ 
parates  als  unbekannt  vox 
gesetzt  war,  so  fragte  es  sici.1 
ob  3  etwa  die  directe  Ursache  | 
von  S  wäre. 

Um    dies    zu    entscheidcE.  | 
musste  3  unabhängig  von  r 
variabel  gemacht  werden. 

Dazu  wurde  der  Apparx: 
auf  einen  Brenner  gestellt ;  3 
nahm  zu;  3  blieb  aber  unTer- 
ändert  Daraus  folgte,  daas 
3  nicht  die  unmittelbare  Ur- 
sache von  S  war. 


§  39.  Ausser  der  Bestimmung  der  Constanten  ^*  als  Func- 
tion von  der  Wellenlänge  und  vielleicht  von  der  Temperatur 
(§  32),  lassen  sich  von  Versuchen  über  das  durch  Metall- 
schichten transmittirte  Licht  kaum  noch  Aufschlüge  er- 
warten, da,  wie  gesagt,  ihre  permanente  Magnetisirung  un- 
möglich zu  sein  scheint. 

Von  diesem  Einwände  ist  die  Drehung  bei  der  Reflexion 
an  Magneten  frei;  wie  am  Schlüsse  des  §  29  bemerkt  wurde, 
scheint  diese  der  Magnetisirung  ebenfalls  proportional  zu  sein. 

Hinsichtlich  der  experimentellen  Erforschung  letzterer 
Erscheinung  bestehen  noch  verschiedene  Lücken,  zu  deren 
theilweiser  Ausfüllung  ich  vielleicht  später  beizutragen  Ge- 
legenheit haben  werde. 

Vorliegende  Messungen  wurden  im  Jahre  1886  aus- 
geführt. Es  sei  mir  gestattet,  Hrn.  Prof.  Kundt  für  seine 
gütige  Unterstützung  an  dieser  Stelle  meinen  wärmsten  Dank 
auszusprechen. 

Phys.  Inst,  der  Univ.  Strassburg  i.  E.,  Mai  1887. 
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i.XII.    JJeher  die  auf  Wasser  gleitenden  eUetr Ischen 
Funken;   von  J.  Spiess. 

(Auszag  aus  der  Dissertation  des  Verfassers.) 
(Uterin  Taf.  VII    Fig.  6—7.) 


Seit   der  Entdeckung  der   sogenannten  Lichtenberg*- 
'schen  Staubfiguren  und  der  Karsten'Bcben  Ringfiguren  bat 
xaan  stets  die  Hoifnung  gebegt,  dieselben  zur  Erklärung  des 
"Wesens   der  Electricität,  zumal  des  wunderbaren  Vorgangs 
^  "bei  der  electriscben  Entladung  zu  verwertben.    Docb  scbeint 
'  bis  jetzt  nocb  keine  von  den  zablreicben  Theorien,  die  man 
■  hierüber   aufgestellt  bat,   und   unter  welcben   diejenige   des 
Hrn.  W.  V.  Bezold  besonders  hervorgehoben  zu  werden  ver- 
I    dient ^)  9    sich   einer  allgemeinen   Anerkennung  zu   erfreuen. 
:     Auch   in  Bezug   auf  die   sogenannten   electriscben  Funken- 
\     bilder,  welche  Hr.  K.  Antolik*)  und  fast  gleichzeitig  Hr. 
de  W aha*)  entdeckt  und  beschrieben  haben,  wurden  die  Er- 
wartungen, dass  sie  zur  Erklärung  der  electriscben  Entladung 
'      verwendet  werden  könnten,  bis  jetzt  noch  getäuscht.    Viel- 
mehr glauben  Hr.  E.  Mach  und  Hr.  Wosyka^)  den  Nach- 
weis geliefert  zu  haben,  dass  jene  Figuren  akustischen  Ur- - 
'      Sprungs  sind,  und  man  hat  sie  demnach  zu  anderen  Zwecken 
(z.  B.  zu  Zeitmessungen)  benutzt. 

Von  den  einzelnen  Theilen  der  Funkenbilder  haben  die 
^  helleren  kometenscb weifähnlichen  Zeichnungen,  welche  sich, 
unregelmässig  angeordnet,  senkrecht  auf  die  Längsrichtung 
des  Funkens  nach  aussen  oft  weit  hinausziehen  und  welche 
in  den  genannten  Abhandlungen  bald  kegelförmige  Ausläufer 
oder  lichte  Schattirung,  bald  V-förmige  Streifen  genannt  wer- 
den, am  meisten  die  Aufmerksamkeit  der  Forscher  auf  sich 
gezogen.  Dieselben  werden  theils  als  Wirkungen  der  Induc- 
tion, theils  als  Ergebnisse  der  Interferenz  erklärt,  wie  aus 


1)  V.  Bezold,  Pogg.  Ann.  U4.  p.  837.  1871. 

2)  K.  Antolik,  Pogg.  Ann.  151.  p.  127.  1874. 

8)  de  Waha,  Publications  de  Tinstitut  de  Luxembourg  14.  p.  24,  65. 
1874. 

4)  E.  Mach  u.  Wosyka,  Pogg.  Ann.  156.  p.  407.  1875. 
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den  bereits  citirten^)   und  aus  den  Abhandlungen     des  Htl 
A.  Peters^  hervorgeht.    Dagegen  glaube  ich   annehmen  u 
können^  dass  von  den  Spitzen  der  dreieckigen  Ausläufer  ö* 
heftigere  Bewegung  als  von  den  anderen  Punkten  der  Fnnkor 
bahn   ausgeht,   dass   dieselben   also   Hauptexplosioxiscentrr: 
sind,  was  vor  allem  aus  den  Versuchen  auf  einer   "Wassff 
fläche  deutlich  hervorgeht.     Auch  schloss  ich,  d&ss    die  t:z 
Hrn.   de    Waha^)   beschriebenen   Ringfiguren   mit    den  p- 
nannten  Ausläufern  in  einem  engen  Zusammenhang    steiia 
müssten,  und  ich  versuchte  deshalb,  die  Ringfignren  und  & 
Funkenbilder  gleichzeitig  herzustellen.    Nach  mehreren  ver- 
geblichen Versuchen  auf  festen  Oberflächen  probirte  ich  rs 
mit  einer  Flüssigkeitsoberfläche.     Bestreut    man   nis- 
lich  Wasser  mit  Lycopodiumsamen,  so  haftet  ein  Theil  des- 
selben fest,  während  die  darüber  befindlichen  Schichten  dot 
leicht   aufliegen   und   sich  durch  den   geringsten   Lufthasd 
wegblasen   lassen.     Als   ich   so  das  Experiment  wiederholte. 
gelang  dasselbe  vollkommen;  der  Funken  glitt  nicht  nur  fiber 
die  Wasserfläche,  sondern  er  hinterliess  auch  deutliche  Spnrei 
ähnlich   den   Antolik'schen   Bildern,  und   die    ßingfigu^ 
entstanden  ebenfalls,  wenn  auch  nicht  so  schön  wie  auf  ein« 
Platte. 

Bevor  ich  jedoch  auf  die  Beschreibung  meiner  Experi- 
mente näher  eingehe,  möchte  ich  noch  auf  einen  Punkt  hio- 
weisen,  der  Beachtung  verdient.  Es  fiel  mir  nämlich  aal 
dass,  während  die  Funken  der  Batterie  nur  wenige  Milli- 
meter lang  waren,  die  gleitenden  diesen  Betrag  um  das  Zehn- 
fache und  mehr  übertrafen.  Dieser  Umstand  ist  von  allen 
Physikern,  die  sich  mit  diesem  Gegenstand  beschäftigt  haben, 
gar  nicht  beachtet  worden,  mit  Ausnahme  des  Hrn.  de 
Waha^),  der  indess  die  Sache  nicht  weiter  verfolgt  zu  haben 
scheint.  Die  Anordnung  der  Apparate  zu  den  Experimenten 
war  die  denkbar  einfachste.  Als  Electricitätsquelle  dienten 
Holtz'sche   Influenzmaschinen;   es   waren  deren  zwei,  eine 


i)  cf.  auch  Pogg.  Ann.  154.  p.  14.  1875. 

2}  A.  Peters,  Pogg.  Ann.  156.  p.  397,  403.  1875. 

3)  de  W aha,  Publications  de  Tinst.  de  Luxembourg. 

4)  de  Waha,  1.  c. 
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kleinere  mit  einer  beweglichen  Scheibe  von  dem  Darchmesser 
302  mm  und  eine  grössere  mit  zwei  rotirenden  Scheiben,  deren 
IDurchmesser  607  mm   betrugen.     Mit   den   Polen   derselben 
war  die  Batterie  und  mit  dieser  die  Arme  des  allgemeinen 
Hen  ley 'sehen   Entladers   yerbunden,   unter   den   Polkugeln 
schliesslich  befand  sich  die   Wasserfläche.    Die  Entfernung 
des  negativen  Poles  vom  Wasser  musste   ein  wenig  kleiner 
genommen  werden  als  die  des  positiven;  dies  ist  der  einzige 
Unterschied;  welchen  ich  zwischen  den  beiden  Electricitäten 
wahrgenommen  habe.    Die  Maschine   wurde  stets  so  lange 
gedreht,   bis   sich  entweder  die  Batterie  von  selbst  entlud, 
oder    durch   das  Aufhören  des  Zischens  in  jener   angezeigt 
wurde,  dass  sie  sich  nicht  weiter  laden  lasse.     Die  gleiten- 
den Funken  entstehen  nicht  unter  allen  Umständen;  ist  die 
Entfernung  der  Polkugeln  zu  klein,  so  erfolgt  die  Entladung 
durch  die  Luft,  ist  sie  zu  gross,  so  findet  nur  ein  Ausgleich 
zwischen  den  Kugeln  und  dem  Wasser  statt.    In  letzterem 
Falle   gewahrt   man   im   dunklen  Zimmer   auf  dem  Wasser 
schöne  violette  Sterne,  an  denen  die  Strahlen,  die  nach  dem 
anderen  Pol  zu  gehen,  länger  sind,  als  die  übrigen  (Fig.  6). 
Die  Sterne  verschwinden  nicht  vollständig,  wenn  ein  gleiten- 
der Funken  zu  Stande  kommt. 

Die  Ergebnisse  meiner  Untersuchungen  sind  der  Kürze 
und  besseren  Uebersicht  halber  in  der  folgenden  Tabelle 
zusammengestellt.  In  derselben  bedeuten:  D  die  Entfernung 
der  Polkugeln  innen  gemessen,  r  den  Radius  der  Polkugeln, 
dn  und  dp  resp.  die  Entfernung  des  negativen  und  positiven 
Poles  von  dem  Wasserspiegel,  B  die  Grösse  des  inneren 
Belegs  der  Batterie,  N  die  Zahl  der  Umdrehungen  der  Ma- 
schine, welche  nöthig  war,  bis  die  Entladung  erfolgte  und 
in  der  letzten  Spalte  F  gleitende  Funken,  St  Entladungen 
mit  Sternfiguren,  und  zwar  ist  das  Verhältniss  der  Anzahl, 
wenn  bei  demselben  D  beide  auftraten,  durch  die  Zeichen 
^  vermerkt. 

Wir  ersehen  aus  der  Tabelle  (p,  978)  die  Grösse  der  Distan- 
zen, welche  für  das  Zustandekommen  der  gleitenden  Funken 
die  günstigsten  sind.  Vor  allem  aber  verdient  es  Beachtung, 
dass  man  durch  verhältnissmässig  geringe  Mittel  im  Stande 

ilan.  d.  Phys.  n.  Cbein.  N.  F.    XXXI.  g2 
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ist,  sehr  grosse  Funken  herzustellen;  und  ich  bin  überzeogt 
dass  bei  Anwendung  grösserer  Batterien  Schlagweiten  erziek 
werden  können,  wie  sie  bis  jetzt  noch  nie  dagewesen  sisd. 

Tabelle. 
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Dabei  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  die  Intensit&t  der  dec- 
trischen  Entladung  abnimmt,  da  dieselbe  gewissermassen 
auseinandergezerrt  wird,  sich  also  auf  eine  grössere  Strecke 
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vertheilt.  Trotzdem  waren  aber  die  längsten  Funken  noch 
im  Stande,  Zeichencarton  von  mittlerer  Stärke  zu  durch- 
schlagen, und  zwar  befanden  sich  die  characteristischen 
Durchbohrungen  mit  den  nach  aussen  aufgeworfenen  Rändern 
stets  genau  an  der  Stelle,  an  welcher  das  Blatt  ins  Wasser 
tauchte.  Auch  besassen  die  gleitenden  Funken  in  hohem 
Maasse  die  Fähigkeit  zu  zünden. 

Es  ist  von  vornherein  klar,  dass  der  electrische  Funke  die 
Wasserfläche  in  irgend  eine  Art  von  Bewegung  versetzen  muss, 
und  in  der  That  sieht  man  nach  der  Entladung  Wasserwel- 
len, die  am  Rande  des  Gefässes  reflectirt  werden  und  unter- 
einander interferiren,  doch  ist  die  Beschreibung  derselben 
wegen  ihrer  kurzen  Dauer  und  wegen  ihrer  Unregelmässig- 
keit sehr  schwer  und  undankbar.  Wichtiger  scheinen  mir 
die  Veränderungen  der  Wasseroberfläche  zu  sein,  welche  man 
durch  Bestreuung  derselben  sichtbar  machen  kann.  Zum 
Bepulvern  kann  man  irgend  welche  Substanz  verwenden,  denn 
sie  übt  meist  nur  einen  sehr  geringen  Einfluss  aus,  doch 
verdient  Lycopodiumsamen  den  Vorzug,  weil  er  stets  auf  der 
Oberfläche  bleibt,  während  die  übrigen  gebräuchlichen  Pulver 
nach  einiger  Zeit  versinken.  Ich  habe  drei  verschiedene  Arten 
von  Bestreuung  angewendet. 

1.  Das  Ljcopodium  war  so  dünn,  dass  die  Oberfläche 
nicht  vollkommen  bedeckt  war,  einzelne  G-ruppen  der  Sporen, 
welche  sich  gegenseitig  angezogen  hatten,  schwammen  frei 
umher. 

2.  Die  Bepulverung  war  so  dicht,  dass  die  Oberfläche 
vollständig  bedeckt  war,  jedoch  wurden  alle  Theilchen  von 
dem  Wasser  festgehalten  (man  erhält  diese  Art,  wenn  man 
die  Fläche  dick  bestreut  und  dann  die  obere  Schicht,  welche 
nicht  von  dem  Wasser  angezogen  wird,  vorsichtig  abbläst). 

3.  Die  Bestreuung  war  sehr  dick,  sodass  die  Sporen 
theils  frei  auf  der  unteren  von  Wasser  angezogenen  Schicht 
auflagen. 

Lässt  man  über  eine  nach  der  ersten  Art  bestreuten 
Wasserfläche  den  electrischen  Funken  gleiten,  so  gewahrt 
man  eine  schwache  Bewegung  der  Lycopodiumtheilchen  von 
den  beiden  Polen  ausgehend  in  der  Richtung  des  Funkens 
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und  eine  sehr  starke  etwa  senkrecht  zu  derselben   am  \€t- 
einigungspunkt  der  beiden  ersteren.    Die  Gesamintheit  alkr 
Ourven,  welche  hierbei  die  einzelnen  Sporengruppen  zurück- 
legen, entspricht  der  Gestalt  nach  den  dreieckigen  AusläuferL 
der  Antolik'schen  Punkenbilder  auf  einer  angerassten  Gbi- 
platte.    Man  kann  2  bis  4  und  noch  mehr  derartige   Strö- 
mungen wahrnehmen;  bei  starken  Entladungen  gibt   es  riek 
bei  schwachen  wenige,  manchmal  sogar  nur  eine.      Diese  Bfr 
wegungen  haben  eine  rein  mechanische  Ursache,    man  kaim 
sie  auch  auf  andere  Weise  sehr  leicht  darstellen;   lässt  man 
nämlich  zwei  kleine  Holzstäbchen  auf  einer  derartig  präpa- 
rirten  Wasserfläche  so  schwimmen,   dass  das  eine    ungefähr 
in  der  Eichtung  des  anderen  liegt,   und   setzt   beide  gegen- 
einander in  Bewegung,   so   entstehen   ganz   dieselben   Strd- 
mungen,  wie  bei  den  gleitenden  Funken.    Stossen  die  Stäb- 
chen in  einer  geraden  Linie  zusammen,   so   bekommt    man 
zwei  gleich  starke  Ströme  nach  beiden  Seiten,  lässt  man  sie 
sich  unter  stumpfem  Winkel  treflFen,  so  wird  der  eine  schwä- 
cher und   kann   sogar   ganz   ausbleiben.     Würde    man    den 
Stäbchen    eine    gabelförmige   Gestalt    mit    ungleich    langeo 
Zinken  geben,   sodass  aber  jede  Zinke  des  einen  Stäbchens 
genau  in  eine  Lücke  des  anderen  passte,  so  könnte  man  SLBcb 
drei  und  mehr  Strömungen  durch  das  Zusammenstossen  der- 
selben hervorrufen. 

Wir  sehen  also,  dass  die  electrische  Entladung  —  ich 
will  nicht  direct  sagen  —  darin  besteht,  dass  hier  Luft  und 
Wassertheilchen  von  den  beiden  Polen  aus  gegeneinander 
strömen,  dass  sie  aber  doch  mindestens  von  einer  derartigen 
Bewegung  begleitet  ist.  Und  zwar  ist  dieselbe  in  den  mei- 
sten Fällen  nicht  einfach,  sondern  sie  besteht  aus  mehreren 
Elementarströmungen,  die  entweder  verschiedene  Geschwin- 
digkeit besitzen  oder  nicht  gleichzeitig  beginnen,  sodass  ein 
Zusammenstoss  von  zwei  derselben  auf  der  ganzen  Bahn 
stattfinden  kann.  Diese  Vereinigungspunkte  sind  die  oben 
erwähnten  Hauptexplosionscentren,  und  von  ihnen  gehen  die 
Schallbewegungen  aus,  wie  durch  die  Eingfiguren  deutlich 
bewiesen  wird.  Einen  Moment  lang  liegen  dann  die  wesent- 
lich positiven  und  negativen  Elemente  streifenweise   neben- 
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einander,   und   nun   findet    der   eigentliche   Ausgleich  statt, 
welcher   sich   durch   die   verschiedenen   Parallelschichten   in 
den  Antolik'scheu  Bildern  charakterisirt,  vornehmlich  durch 
die  ,,  Strahlschicht <S  ^i^d  welchen  man  sich  so  denken  kann, 
dass  die  einzelnen  »Elemente  durch  gegenseitige  Einwirkung 
(Anziehung  und  Abstossung)  mit  grosser  Heftigkeit  diejenige 
Lage  zu  einander  wieder  zu  gewinnen   suchen,   welche   sie, 
bevor  das  Wasser  und  die  Luft  electrisch  geladen  wurden, 
inne   hatten;  dieser  Vorgang  wirkt  auf  das  Auge  als  Licht- 
erscheinung.    Denn   ganz    zweifellos    ist    es    nicht    dieselbe 
Bewegungsart,  welche  auf  das  Ohr  und  das  Auge  des  Beob- 
achters  wirkt,   da  ja  die  Lichtschwingungen  unendlich  viel 
schneller  sind,  als  die  Schallbewegungen. 

Bei  den  Versuchen  mit  Wasserflächen,  welche  nach  der 
ersten  Art  bestreut  sind,  kann  man  noch  eine  geraume  Zeit 
nach  der  Entladung  die  Bewegung  des  Lycopodiums  beob- 
achten, wendet  man  die  zweite  Art  an,  so  ist  dies  nicht  mehr 
möglich,  dagegen  hinterlässt  dann  der  Funke  ein  deutliches 
Bild  (Fig.  7).    Die  beiden  „Aufspringepunkte^^  sind  die  Oent- 
ren  von  Sternen,  deren  Radien  6 — 8  an  der  Zahl,  sich  reich 
verzweigen  und  verwaschene  Ränder  zeigen,   dagegen   aber 
eine  scharf  ausgeprägte  Mittellinie  besitzen,  die  man  bis  in 
die  feinsten  Verzweigungen  verfolgen  kann.    Die  beiden  Pole 
zeigen,  abgesehen  von  einer  unbedeutenden  Grrössendifferenz, 
absolut  keinen  Unterschied.   Die  Verbindung  derselben  bildet 
ein  breites  helleres  Band  von  unregelmässiger  Gestalt  mit 
ziemlich    scharfen    Rändern.     Die    kometenschweifähnlichen 
Ausläufer  der  Antolik'schen  Bilder  sind  hier  durch  eigen- 
thümUche  Zeichnungen  repräsentirt,  welche  mit  Blumenkel- 
chen auf  langen   Stielen   einige   Aehnlichkeit   besitzen;   sie 
sind  vornehmlich  an   den   Biegungen   des  Funkenweges  zu 
finden  und   entsprechen  den  Strömungen,  welche  bei  einer 
nach  der  ersten  Art  bestreuten  Wasserfläche  senkrecht  zur 
Fttnkenbahn   wahrgenommen   werden    können.     Vergleichen 
wir  nun   einmal   die   auf  einer  Russfläche  und  auf  Wasser 
gleitenden  Funken,   so  finden  wir  eine  Reihe  wesentlicher 
Unterschiede.    Der  auffallendste  ist  wohl  das  Vorhandensein 
der  Sterne  an  den  sogenannten  Aufspringepunkten,  welche 
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bei  den  Antolik'schen  Bildern  nur  rudimentär  vorkommen. 
Ein  weiterer  Unterschied  besteht  darin,  dass  der  mittlere 
Theil  der  Bilder  auf  Wasser  licht  und  fast  gleichmässig  breit 
ist,  während  bei  den  Kussfunkenbildem  der  innerste  Theä 
geschichtet  ist  und  sich  von  dem  Aufspringepankte  nach  d^ 
Mitte  zu  verschmälert.  Ferner  fehlt  bei  jenen  die  strahlige 
Grenzschicht,  und  schliesslich  haben  die  Ausläufer,  wie  sciioB 
oben  bemerkt  wurde,   bei  beiden  eine  verschiedene  Gestalt 

Wendet  man  endlich  die  dritte  Art  der  Bestrenong  an. 
so   entstehen  um   die   Strahlen    der   Polsteme    wallähnliche 
Erhöhungen  und  ausserdem  ringförmige  concentrische  Figu- 
ren, welche  vornehmlich  in  der  Richtung  der  Ausläufer  lieg« 
und  offenbar  dieselbe  Ursache  wie  diese  haben;  sie  sind  eben' 
falls  in  der  Fig.  7  angedeutet.    Jedoch  bilden  sie  sich  nicht 
so  vollkommen  aus,  wie  sie  Hr.  de  Waha  beschrieben  hat 
da  erstens  immer  auch  bei  festen  Unterlagen  mehrere  Funkes 
nöthig  sind,  um  dieselben  scharf  hervortreten  zu  lassen,  und 
da  femer  die  auf  Wasser  gleitenden  Funken  nie  denselbeo 
Weg  wieder  nehmen,  wodurch  sich  auch  die  Lage  der  Haupt- 
explosionscentren  fortwährend  Sudert.   Es  ist  übrigens  unter' 
kennbar,  dass  bei  dieser  letzten  Bestreuungsart  das  Lycopodinm 
einen  isolirenden  Einfluss  ausübt,  denn  selbst  unter  den  günstig- 
sten Bedingungen  erhUt  man  vorwiegend  Sternentladungen. 

Aus  den  hier  beschriebenen  Versuchen  geht  hervor,  dass 
ich   mich   der  bisherigen  Erklärungsweise   der  sogenannten 
gleitenden  Funken,  nach  welcher  dieselben   gewissennassen 
auf  die  berusste  Platte  aufspringen  und  dann  weiter  gehen, 
nicht    anschliessen    kann.     Vielmehr    scheint    es    mir  klar, 
dass  man  es  hier  nicht  mit  einer  einzigen  Entladung,  sondern 
mit  drei  verschiedenen  zu  thun  hat;  die  beiden  Pole  inda- 
ciren  in  dem  Wasser  oder  vielmehr  auf  der  Oberfi&che  des- 
selben die  ungleichnamige  Electricität  und  vertreiben  gewis- 
sermassen  die  gleichnamige.    Ist  dann  die  Spannung  gross 
genug  geworden,   so   findet  ein   dreifacher  Ausgleich  statt 
Diese  Erklärungsweise  wird   gestützt   durch  die  Stemeaäa- 
düngen,  welche  offenbar  zwei  verschiedene  Funken  sind  (nur 
findet  kein  Ausgleich  auf  dem  Wasser  statt,  weil  die  Ent- 
fernung zu  gross  ist). 
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XIV.    lieber  einen  Binfluss  des  ultravtoletten 

Lichtes  auf  die  electrlsche  Entladung; 

von  H.  Hertz. 

(HieriB  TAf.  TU  Fig.  8—11.) 


In  einer  Reihe  von  Versuchen,  welche  ich  über  die 
Hesonanzerscheinungen  zwischen  sehr  schnellen  electrischen 
Schwingungen  angestellt  und  kürzlich  veröffentlicht  habe^), 
wurden  durch  dieselbe  Entladung  eines  Inductoriums,  also 
genau  gleichzeitig,  zwei  electrische  Funken  erregt.  Der  eine 
derselben,  der  Funke  A,  war  der  Entladungsfunke  des  In- 
ductoriums  und  diente  zur  Erregung  einer  primären  Schwin- 
gung. Der  zweite,  der  Funke  Bj  gehörte  der  inducirten 
secundären  Schwingung  an.  Der  letztere  war  ziemlich  licht* 
schwach,  seine  maximale  Länge  war  in  den  Versuchen  genau 
zu  messen.  Als  ich  nun  gelegentlich  zur  Erleichterung  der 
Beobachtung  ein  verdunkelndes  Gehäuse  um  den  Funken  B 
anbrachte,  bemerkte  ich,  dass  innerhalb  des  Gehäuses  die 
maximale  Funkenlänge  sehr  merklich  kleiner  war,  als  sie 
vorher  gewesen.  Bei  successiver  Entfernung  der  einzelnen 
Theile  des  Gehäuses  fand  sich,  dass  nur  derjenige  Theil  des- 
selben die  benachtbeiligende  Wirkung  ausübte,  welcher  die 
dem  Funken  A  zugekehrte  Seite  des  Funkens  B  deckte.  Die 
dort  befindliche  Wand  aber  zeigte  die  Wirkung  nicht  allein, 
wenn  sie  sich  in  unmittelbarer  Nähe  des  Funkens  B  befand, 
sondern  ebenso,  wenn  sie  in  grösserer  Entfernung  von  B 
zwischen  die  Funken  A  und  B  eingeschoben  wurde.  Die 
Erscheinung  war  bemerkenswerth  genug,  um  ein  näheres  Ein- 
gehen auf  dieselbe  herauszufordern.  Ich  theile  im  Folgenden 
die  Thatsachen  mit,  welche  ich  im  Verlaufe  der  Untersuchung 
festzustellen  vermochte. 

1.  Auf  eine  electrostatische  oder  electrodynamische 
Schutzwirkung  lässt  sich  die  Erscheinung  nicht  zurückführen. 
Denn  nicht  allein  gute  Leiter  zeigten,  zwischen  A  und  B 
eingeschoben,  die  Wirkung,  sondern  auch  vollkommene  Nicht- 


1)  Herta,  Wied.  Ann.  81.  p.  421.  1887. 
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leiter,  insbesondere  Glas,  Paraffin,  Hartgummi,  welche  dccb 
eine  Schutzwirkung  nicht  auszuüben  vermögen.  Wiedemm 
Metallgitter  von  grobem  Gewebe  zeigten  einen  Einfluss  nicht 
während  sie  doch  zur  Schutzwirkung  hinreichen. 

2.  Der  Umstand,  dass  die  beiden  Funken  A  und  B  srn- 
chronen  sehr  schneUen  Schwingungen  entsprachen,   war  un- 
wesentlich. Denn  wenn  auf  irgend  eine  andere  Weise  gleich- 
zeitig zwei  Funken  erregt  wurden,  liess  sich  die  Erscheinung 
ebenfalls  hervorrufen.    Sie  zeigte  sich,  auch  wenn  ich  statt 
des  inducirten  Funkens   einen  Nebenfunken   (nach    der  Be- 
zeichnungsweise meiner  vorigen  Arbeit)  verwandte.    Sie  zeigte 
sich  auch  dann,  wenn  ich  als  den  Funken  B  eine   Seiten- 
entladung nach  der  Bezeichnung  von  Kiess   benutzte,  wie 
sie  erhalten  wird,  wenn  man  den  einen  Pol  des  Inductoriuinf 
mit  einem  isolirten  Conductor  verbindet  und  eine   Funken* 
strecke  einschaltet.    Sie  lässt  sich  aber  in  bequemster  und 
deutlichster  Weise  hervorrufen,  wenn  man  in  denselben  Strom- 
kreis  zwei  Inductorien   mit   gemeinsamem  Interrupter  ein- 
schaltet, deren  eines  den  Funken  Aj  deren  anderes  den  Funken 
B  ergibt.    Diese  Versuchsanordnung  wurde  für  die  ferneren 
Versuche  fast  allein  benutzt    Da  mir  die  Versuche  mit  einer 
Eeihe  verschiedener  Inductorien  gelangen,   so  dürften  sieb 
dieselben  mit  jedem  beliebigen  Paar  von  Apparaten  aiisitihren 
lassen.  Indessen  scheint  es  doch  zweckmässig,  diejenige  Ver- 
suchsanordnung, welche  die  besten  Resultate  gab  und  zumeist 
benutzt  wurde,  genau  zu  beschreiben.    Den  Funken  A  gab 
ein  grosses  Inductorium   (a,  Figur  8)  von  Ruhmkorff  von 
62  cm  Länge  und  20  cm  Durchmesser,  getrieben  durch  6  grosse 
Bunsen'sche  Elemente  [b)  und  versehen  mit  einem  beson- 
deren Quecksilberinterruptor  (e).  Es  vermochte  bei  dem  vor- 
handenen Strom  zwischen  Spitze  und  Platte  Funken  bis  zu 
10  cm,  zwischen  2  Kugeln  Funken  bis  zu  etwa  3  cm  Länge 
zu  geben.    Benutzt  wurde  meist  ein  Funke  von  1  cm  Länge 
zwischen  den  Spitzen  eines  allgemeinen  Ausladers  {d).    Den 
Funken  B  gab  ein  kleineres,  ursprünglich  wohl  OXr  medi^^i- 
nische  Zwecke  bestimmtes  Inductorium  [e)  von  relativ  grosser 
Stromstärke,  aber  nur  ^j^ — 1  cm  maximaler  Schlagweite.  Da 
es  hier  in  den  Kreis  des  grossen  Inductoriums  eingeschaltet 
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T^ar,  so  kam  sein  Condensator  nicht  in  Wirksamkeit,  und  es 
gab  daher  nur  Funken  von  1 — 2  mm  Länge.   Benutzt  wurden 
Funken   von    etwa   1  mm  Länge   zwischen   den   vernickelten 
Kugeln  eines  Ri  ess 'sehen  Funkenmikrometers  (/)  oder  zwi- 
schen Messingkugeln  von  5 — 10  mm  Durchmesser.    Werden 
nun  bei  so  beschaffenen  Apparaten  die  beiden  Funkenstrecken 
parallel  in  nicht  zu  grossem  Abstand  aufgestellt,  der  Inter- 
rupter in  Thätigkeit  gesetzt  und   das  Funkenmikrometer  so 
weit  auseinander  gezogen,  dass  die  Funken  in  ihm  eben  noch 
regelmässig  übergehen,  so  erlöschen  diese  Funken  sofort  und 
vollständig,  wenn  man  eine  Platte  [p)  von  Metall,  Glas  etc. 
zwischen  die  beiden  Funkenstrecken  in  d  und  /  einsenkt;  sie 
treten  sofort  wieder  auf,  wenn  die  Platte  entfernt  wird. 

8.  Die  Deutlichkeit  der  Erscheinung  nimmt  zu,  je  mehr 
der  Funke  B  dem  Funken  A  genähert  wird.  Die  Entfernung 
der  beiden  Funken,  an  welchen  ich  die  Erscheinung  zuerst 
bemerkte,  betrug  IV2  ™t  und  es  kann  also  in  dieser  Ent- 
fernung die  Wirkung  noch  recht  merklich  sein.   Andeutungs- 
weise habe  ich  sie  bis  zu  einer  Entfernung  von  3  m  zwischen 
den  Funken  wahrnehmen  können.  Indessen  äussert  sich  die 
Erscheinung  in  solchen  Entfernungen  nur  noch  eben  durch 
eine   grössere   und   geringere   Begelmässigkeit  des  Funken- 
stromes B\  in  Entfernungen   unterhalb   eines  Meters   kann 
ihre  Stärke   gemessen   werden   durch   den   Unterschied   der 
maximalen   Funkenlänge    vor    und    nach    Einschaltung    der 
Platte.    Um  eine  Vorstellung  von  der  Grösse  der  Wirkung 
zu  geben,  theile  ich  die  folgenden,  naturgemäss  rohen  Beob- 
achtungen mit,  welche  sich  bei  der  durch  Fig.  8  dargestellten 
Versuchsanordnung  ergaben: 


Entfemang 

Länge  des  Funkens  B  in  mm 

der  Funken 

vor 

nach 

Unterschied 

in  cm 

Einschaltung  der  Platte 

CO 

0,8 

0,8 

0 

50 

0,9 

0,8 

0,1 

40 

'1,0 

0,8 

0,2 

80 

14 

0,8 

0,3 

20 

1,3 

0,8 

0,5 

10 

1,5 

0,8 

0,7 

5 

1,6 

0,8 

0,8 

2 

1,8 

0,8 

1,0 
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Wie  man  sieht,  steigt  unter  Umständen  die  ScUig- 
weite  durch  Entfernung  der  Platte  auf  ihren  doppeite& 
Werth. 

4.  Die  in  der  Tabelle  mitgetheilten  Beobachtungen  kön^e^ 
auch  angezogen  werden  zum  Beweise  der  folgenden  Aussafe. 
weiche  man  freilich  von  vornherein  gemuthmasst  haben  wird. 
Die  Erscheinung  beruht  nicht  darauf,  dass  die  Platte  ihrer- 
seits den  Funken  B  beeinträchtigt,  sondern  darauf,   dass  dis 
Platte  eine  die  Schlagweite  befördernde  Wirkung  des  Fn»- 
kens  A  wieder  aufhebt.    Stellen  wir  das  Funkenmikrometer 
bei  grosser  Entfernung  der  Funken  A  und  B   so    ein,  dass 
der  Funke  B  eben  nicht  mehr  übergeht,  und    nähern  ]ii2£ 
das  Funkenmikrometer  dem  Funken  A^  so  tritt  der  Funkcn- 
strom  B  wieder  auf  —  dies  ist  die  Wirkung;   schieben  wir 
nun  die  Platte  ein,  so  erlischt  der  Funkenstrom  wieder  — 
dies   ist   die   Aufhebung   der   Wirkung.     Die   Platte    büdeC 
demnach  nur  das  Mittel,  die  Wirkung  des  Funkens  A  be- 
quem und  deutlich  sichtbar  zu  machen.    Ich  nenne  fortan 
den  Funken  A  den  activen,   den  Funken  B  den   passiven 
Funken. 

5.  Die  Wirksamkeit  de|  activen  Funkens  ist  nicht  sn 
eine  besondere  Form  desselben  gebunden.  Sowohl  Funken 
zwischen  Kugeln,  als  solche  zwischen  Spitzen  zeigten  sieb 
wirksam.  Kurze  gerade  Funken  äusserten  ihren  Einfluss, 
ebenso  auch  lange  gezackte.  Zwischen  lichtschwachen  bläu- 
lichen und  hellleuchtenden  weissglänzenden  Funken  war  kein 
wesentlicher  Unterschied.  Schon  Funken  von  2  mm  Länge 
machten  ihren  Einfluss  auf  grössere  Entfernung  geltend.  Es 
geht  ferner  die  Wirkung  nicht  von  einem  bestimmten  Theile 
des  Funkens  aus,  sondern  jeder  Theil  ist  wirksam.  Man 
kann  diese  Behauptung  beweisen,  indem  man  eine  G-lasröhre 
über  die  Funkenstrecke  zieht.  Das  Glas  lässt  die  Wirkung 
nicht  hindurch,  und  der  Funke  ist  also^bei  dieser  Anordnung 
unwirksam.  Sobald  aber  ein  kurzes  Stück  des  Funkens  an 
dem  einen  oder  dem  anderen  Pol  oder  in  der  Mitte  entblösst 
wird,  tritt  die  Wirksamkeit  ein.  Einen  Einfluss  des  Metalls 
der  Pole  habe  ich  nicht  bemerkt.    Es  ist  unwesentUch,  dass 
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^  in  unserer  Versachsanordnung  der  active  Funke  parallel  dem 
^'  passiven  ist. 

6.  Die  Empfänglichkeit  der  passiven  Funken  für  die 
^^  Wirkung  ist  dagegen  von  ihrer  Form  ziemlich  abhängig. 
^  Keine  Empfänglichkeit  vermochte  ich  wahrzunehmen  bei 
'^'  langen  gezackten  Funken  zwischen  Spitzen ;  eine  geringe  bei 
^"  kurzen  Funken  zwischen  Spitzen.  Am  besten  zeigte  sich  die 
--  Wirkung  bei  Funken  zwischen  Kugeln,  und  hier  wiederum 
^  ist  sie  am  aufftUigsten  bei  kurzen  Funken.  Man  benutzt 
^  für  die  Versuche  mit  Vortheil  Funken  von  1  mm  Länge  zwi- 
'•  sehen  Kugeln  von  5 — 10  mm  Durchmesser.  Doch  habe  ich 
'  i  auch  noch  auf  Funken  von  2  cm  Länge  eine  Einwirkung 
i  deutlich  wahrgenommen.  Vielleicht  ist  sogar  die  absolute 
<.  Verlängerung,  welche  solche  Funken  erfahren,  ebenso  gross 
:  wie  diejenige  kurzer  Funken,  aber  ihre  relative  Verlängerung 
fi  ist  jedenfalls  viel  kleiner,  und  die  Wirkung  verschwindet 
£  daher  in  den  Unterschieden,  welche  sich  zwischen  den  ein- 
t  zelnen  Entladungen  des  Inductoriums  finden.  Einen  merk- 
:  liehen  Einfluss  des  Stoffes  der  Pole  habe  ich  nicht  gefunden. 

Ich  untersuchte  die  Funken  zwischen  2  Polen  von  Kupfer, 
Messing,  Eisen,  Aluminium,  Zinn,  Zink,  Blei.  Am  ehesten 
schien  dem  Eisen  ein  geringer  Vorzug  vor  den  übrigen  Me- 
tallen in  Bezug  auf  die  Empfindlichkeit  des  Funkens  zuzu- 
:  kommen.  Die  Pole  müssen  rein  und  glatt  sein,  sind  sie  ver- 
unreinigt oder  durch  langen  Gebrauch  stark  corrodirt,  so 
versagt  wohl  die  Wirkung. 

7.  Die  Beziehung  zwischen  den  beiden  Funken  ist  eine 
reciproke.  Es  soll  damit  gesagt  sein,  dass  nicht  nur  der 
grössere  und  kräftigere  Funke  die  Schlagweite  des  kleineren 
vergrössert,  sondern  dass  auch  umgekehrt  der  kleinere  Funke 
begünstigend  auf  die  Schlagweite  des  grossen  einwirkt.  Stellt 
man  nämlich  in  unserer  bisherigen  Versuchsanordnung  das 
Funkenmikrometer  so  ein,  dass  die  Entladung  in  ihm  mit 
Sicherheit  übergeht,  den  Auslader  aber  auf  solche  Entfernung, 
dass  die  Entladungen  des  grossen  Inductoriums  eben  ver- 
sagen, so  findet  man,  dass  diese  Entladungen  nun  durch  An- 
näherung des  Fankenmikrometers  wieder  hervorgerufen  wer- 
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den,  dass  aber  Einschieben  einer  Platte  diese  Wirkung  wieder 
aufhebt.  Selbstverständlich  muss  dabei  der  Funke  des  grosKA 
Inductoriums  ein  empfanglicher  sein,  und  die  Einwirkung  ist 
dabei   nicht   so    auffällig   wie   vorher,   nach  Maassgabe  de 
geringeren  Empfindlichkeit  langer  Funken.  Sind  beide  Induc- 
torien  an  der  Grenze  ihrer  Schlag  weite,  so  treten   Compli- 
cationen  ein,  welche  mit  dem  vorliegenden  Gegenstand  wahr- 
scheinlich  nichts   zu   thun   haben.     Eine    Auslösung    langer 
Funken  durch  andere  sehr  viel  kürzere  hat  man   häufig  Ge- 
legenheit zu  beobachten,  und  ein  Theil  dieser  Brscheinnngea 
dürfte  sich  gewiss  auf  die  hier  untersuchte  Wirkung  zurück- 
führen lassen.  Stellt  man  die  Entladungen  eines  Inductoriums 
zwischen  Kugeln  her  und  zieht  die  Kugeln  bis  zum  Versagen 
des  Funkens  auseinander,  so  tritt  der  Funkenstrom  wieder 
auf,   wenn  man  einer  der  Polkugeln  einen  isolirten    I>eiter 
nähert  und  mittelst  desselben  kleine  Seitenfunken  zieht.    Ich 
habe  mich  auf  das  bestimmteste  überzeugt,  dass  hierbei  die 
Seitenentladung  die  Rolle  eines  actiyen  Funkens   im  Sinne 
der  gegenwärtigen  Untersuchung  übernimmt.   Es  genügt  auch 
die  Berührung   einer   der  Polkugeln  mit  einem   Nichtleiter 
oder  die  Annäherang  einer  Spitze  bis  auf  einige  Entfernung, 
um  die  gleiche  Wirkung  hervorzurufen.    Es  erscheint  wenig- 
stens möglich,  dass  die  kaum  sichtbare  Seitenentladuog  über 
die  Oberfläche  des  Nichtleiters  und  von  der  Spitze  aus  die 
Rolle  eines  activen  Funkens  spielt. 

8.  Die  Wirkung  des  activen  Funkens  breitet  sich  nach 
allen  Seiten  geradlinig  und  unter  Strahlenbildung  aus,  genau 
nach  den  Gesetzen  der  Lichtbewegung.  Man  mache  die 
Längsaxe  der  beiden  in  Betracht  kommenden  Funken  senk- 
recht gegen  die  Horizontale  und  schiebe  nun  eine  Platte  mit 
senkrechter  Begrenzung  langsam  von  der  Seite  her  zwischen 
die  Funken  ein.  Man  findet,  dass  die  Wirkung  des  actiren 
Funkens  nicht  allmählich,  sondern  plötzlich  bei  einer  be- 
stimmten Stellung  der  Platte  aufgehoben  wird.  Visirt  man 
nun  vom  Orte  des  passiven  Funkens  an  der  Kante  der  Platte 
entlang,  so  findet  man,  dass  der  active  Funke  eben  von  der 
Platte  bedeckt  ist  Stellt  man  die  Platte  mit  senkrechter  Kante 
zwischen  die  beiden  Funken  und  zieht  sie  langsam  seitwärtR 
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heraus,  so  tritt  bei  einer  ganz  bestimmten  Stellung  die  Wir- 
kung ein,  und  man  findet  aldann,  dass  nun  der  active  Funke 
vom  Ort  des  passiven  Funkens  aus  eben  neben  der  senk- 
rechten Kante  sichtbar  geworden  ist.    Stellt  man  zwischen 
di^   Funken   eine  Platte   mit   schmalem  senkrechten  Spalte 
und   bewegt  sie  hin  und  her,  so  findet  man,  dass  nur  bei 
einer  ganz  bestimmten  Stellung  die  Wirkung  hindurchgeht, 
nämlich  dann,  wenn  der  active  Funke  durch  den  Spalt  hin- 
durch vom  Ort  des  passiven  Funkens  aus  sichtbar  ist   Schiebt 
man  mehrere  Platten  mit  derartigen  Spalten  hintereinander 
ein,  so  findet  man,  dass  bei  bestimmter  Stellung  die  Wirkung 
durch  alle  hinter  einander  hindurchgeht.     Sucht  man  durch 
Frobiren  diese  Stellungen  auf,  so  findet  man  schliesslich,  am 
einfachsten  natürlich  durch  Visiren,  dass  alle  Spalten  in  der 
durch  die  beiden  Funken  gelegten  Yerticalebene  liegen.  Stellt 
man  in  einiger  Entfernung  vom  activen  Funken  eine  Platte 
auf  mit  beliebig  gestalteter  Oeffnung,  und  bestimmt  hinter 
der  Platte  durch  Hin-  und  Herbewegen  des  passiven  Funkens 
die  Grenze  des  Kaumes,  in  welchem  sich  die  Wirkung  gel- 
tend  macht,   so   erhält  man  als   Grenze  eine  Kegelfläche, 
welche  durch  den  Ort  des  activen  Funkens  als  Spitze  und 
die  Grenze  der  Oeffnung  gegeben  ist.    Stellt  man  vor  den 
activen  Funken  in  einiger  Entfernung  eine  kleinere  Platte 
auf,  so  findet  man  durch  Hin-  und  Herbewegen  des  passiven 
Funkens,  dass  die  Platte  die  Wirkung  des  activen  Funkens 
genau  in  demjenigen  Kaume  aufhebt,  welchen  sie  vor  dem 
Lichte  des  Funkens  schützt.  Es  erscheint  fast  selbstverständ- 
lich, dass  die  Wirkung  nicht  allein  im  Schlagschatten  fremder 
Körper  aufgehoben  ist,  sondern  auch  im  Eigenschatten  der 
Polkugeln  des  passiven  Funkens.     In  der  That,  drehen  wir 
den  letzteren  so,   dass  seine  Längsrichtung  mit  derjenigen 
des  activen  Funkens  zwar  in  der  gleichen  Ebene  bleibt,  aber 
aus  der  parallelen  Stellung  in  die  senkrechte  übergeht,  so 
fällt  die  Wirkung  fort. 

9.  Die  meisten  festen  Körper  halten  die  Wirkung  des 
activen  Funkens  auf,  jedoch  nicht  alle;  einzelne  feste  Körper 
sind  durchlässig  für  dieselbe.  Als  undurchlässig  erwiesen 
sich  alle  Metalle,  welche  ich  prüfte,  auch  in  dünnen  Blechen; 
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femer  Paraffin,  Siegellack,  Harze,  Hartgummi,  Kaatsdrak: 
alle  Arten  gefärbten  und  ungefärbten,  geschliffenen  und  nih 
gescfaliffenen,  dicken  und  dünnen  Grlases,  Porzellan,  Steingut: 
Holz,  Pappe,  Papier;  Elfenbein,  Horn,  thierische  Haut*  Fe* 
dem;  endlich  Achat  und  in  bemerkenswerther  Weise  Glin- 
mer,  sogar  in  äusserst  dünnen  Blättchen.     Eine  Abweichong 
von  diesem  Verhalten   aber  fand   sich   bei   weiterer   Unter- 
suchung der  Erystalle.    Einzelne  derselben  zeigten  sich  zwar 
ebenfalls  undurchlässig,  wie  Kupfervitriol,  Topas,  Amethyst: 
andere  aber  Hessen  die  Wirkung,  wenn  auch  abgeschwächt 
hindurch,  wie  krystallisirter  Zucker,   Alaun,   DoppelspatL 
Steinsalz;  einzelne  endlich  zeigten  sich  fast  Tollig  durchlässig. 
so  Gryps  (Marienglas)  und  vor  allen  der  Bergkrystall,  welcher 
noch  in   Schichten    von    mehreren   Centimetern    Dicke    die 
Wirkung  kaum  schädigte.    Die  Versuche  werden  zweckmässig 
in   folgender   Weise   angeordnet.     Man   stellt   den    p&ssiTea 
Funken  in   wenigen   Centimetern   Entfernung    vom    actiren 
Funken  auf  und   bringt   den   ersteren   auf  seine   maximale 
Länge.  Man  schiebt  nun  den  zu  untersuchenden  Körper  ein. 
Wird  dadurch  der  Funkenstrom  nicht  unterbrochen,   so  ist 
der  Körper  sehr  durchlässig.     Wird  der  Funkenstrom  aber 
unterbrochen,   so   verringert  man  seine  Schlag  weite,    bis  er 
eben  wieder  zu  Stande  kommt.  Man  schaltet  nun  noch  ausser 
dem  zu  untersuchenden  Körper   eine  undurchlässige  Platte 
ein.    Unterbricht  oder  schwächt  dieselbe  den  Fankenstrom 
nochmals,   so  war  der  Körper  wenigstens  theilweise  durch- 
lässig; hat  die  Platte  keinen  Einfluss  mehr,  so  war  er  toU- 
kommen  undurchlässig.    Mit  der  Dicke  der  eingeschalteten 
Körper  nimmt  ihre  Einwirkung  zu,  und  kann  dieselbe  fItgUch 
als  eine  Absorption  der  Wirkung  des  activen  Funkens  be- 
zeichnet werden,   doch  zeigten  auch  die  theilweise  absorbi- 
renden  Körper  ihren  Einfluss  meist  schon   in  sehr  dfinnen 
Schichten. 

10.  Auch  die  Flüssigkeiten  erweisen  sich  zum  Theil 
durchlässig,  zum  Theil  undurchlässig  für  die  Wirkung.  Für 
die  Versuche  wurde  der  active  Funke  etwa  10  cm  senkrecht 
oberhalb  des  passiven  angebracht  und  zwischen  beiden  ein 
flaches  Gefäss  aufgetsellt,   dessen   ebener  Boden   aus  einer 
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kreisrunden,  4  mm  dicken  Platte  von  Bergkrystall  bestand. 
In  dies  Gefiss  wurde  eine  mehr  oder  weniger  tiefe  Schicht 
der  Flüssigkeit  eingegossen  und  ihr  Einfluss  alsdann  beur- 
theilt,  wie  oben  derjenige  der  festen  Körper.  Als  auffällig 
durchlässig  erwies  sich  das  Wasser,  welches  selbst  bei  einer 
Tiefe  von  über  5  cm  die  Wirkung  kaum  beeinträchtigte. 
Durchlässig  in  dünneren  Schichten  waren  auch  concentrirte 
reine  Schwefelsäure,  Alkohol,  Aether.  Theilweise  durchläs- 
sig zeigten  sich  reine  Salzsäure,  reine  Salpetersäure,  Sal- 
miakgeist. Fast  völlig  oder  völlig  undurchlässig  waren 
geschmolzenes  Paraffin,  Benzol,  Petroleum,  Schwefelkohlen- 
stoff, Lösung  von  Schwefelammonium,  ferner  stark  gefärbte 
Flüssigkeiten,  wie  Fuchsinlösung,  Lösung  von  übermangan- 
saurem Kali  etc.  Ein  Interesse  gewährten  auch  die  Ver- 
suche mit  Salzlösungen.  In  das  Gefäss  von  Bergkrystall 
wurde  eine  Wasserschicht  von  1  cm  Tiefe  gebracht,  dieser 
tropfenweise  die  concentrirte  Salzlösung  zugesetzt,  umgerührt 
und  die  Wirkung  beobachtet.  Von  manchen  Salzen  genügte 
der  Zusatz  weniger,  ja  eines  Tropfens,  um  den  passiven 
Funken  zum  Verlöschen  zu  bringen.  So  beim  Quecksilber- 
nitrat, dem  unterschwefligsauren  Natron,  dem  Bromkalium, 
dem  Jodkalium.  Bei  Zusatz  von  Kupfer-  und  Eisensalzen 
trat  die  Auslöschung  des  passiven  Funkens  ein,  ehe  noch 
die  Färbung  des  Wassers  deutlich  wahrnehmbar  wurde.  In 
etwas  grösserer  Menge  zugefügt,  übten  eine  Wirkung  aus 
die  Lösungen  von  Salmiak,  Zinkvitriol,  Kochsalz.^)  Dagegen 
waren  selbst  in  concentrirter  Lösung  noch  gut  durchlässig 
schwefelsaures  Kali,  schwefelsaures  Natron,  schwefelsaure 
Magnesia. 

11.  Dass  einzelne  Gase  für  die  Wirkung  selbst  auf 
grössere  Strecken  hin  durchgängig  sind,  ist  schon  aus  den 
in  Luft  ausgeführten  Versuchen  ersichtlich.  Einzelne  Gase 
sind  nun  aber  auch  für  die  Wirkung  in  hohem  Grade  un- 
durchlässig. Für  die  Versuche  wurde  zwischen  den  activen 
und  den   passiven  Funken   ein   20  cm  langes  Glasrohr  von 

1)  Nach  meinen  Versuchen  absorbirt  eine  concentrirte  Kochsalzlösung 
stärker  als  krystallisirtes  Steinsalz.  Dies  Eesultat  erscheint  zu  auffällig, 
um  nicht  einer  Bestätigung  zu  bedürfen. 
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2V2  cm  Durchmesser  eingeschaltet,  welches  beiderseitig  durd 
dünne  Quarzplatten  verschlossen  war,  und  durch  welches  mi: 
Hilfe   zweier  seitlicher  Zuleitungen   beliebige    Grase   durch- 
geleitet  werden  konnten.    Ein  Diaphragma  liess  der  Wiikose 
nur  den  Weg  durch  das  Glasrohr  offen.     Wasserbtoff  erga: 
keinen  merklichen  Unterschied  gegen  Luft.  Auch  die  FoUiibx 
des  Rohres  mit  Kohlensäure  hielt  den  Durchgang  der  Wir- 
kung  kaum   nachweisbar  auf.     Wurde  aber  Lieuchtgas  eis- 
geleitet,  so  setzte  der  Funkenstrom  des  passiTen   Funken  so 
fort  aus.    Wurde  das  Leuchtgas  durch  Luft  vertrieben,  10 
setzte  der  Funke  wieder  ein,  und  dieser  Versuch    liess  sid 
mit  vollkommener  Eegelmässigkeit  wiederholen.     Schon  dir 
Einleitung  von  Luft,  welche  mit  etwas  Leuchtgas  Termischt 
war,  erwies  sich  als  schädigend  für  die  Wirkung.    JBs  genog: 
daher  auch  ein  viel  kürzerer  Weg  durch  das  Leuchtgas,  an 
die  Wirkung  aufzuheben.     Lässt  man  zwischea   den   beiden 
Funken  einen  Strahl  von  Leuchtgas  von  1  cm  Durchmesser 
frei  in  die  Luft  austreten,  so  ist  auf  der  dem  activen  Funies 
abgekehrten  Seite  des  Strahles  sehr  deutlich  sein  Schatten, 
d.  h.  eine   mehr   oder   weniger  vollständige  Aufhebung  der 
Wirkung  des  activen  Funken  wahrzunehmen.     Die  braooec 
Dämpfe  der  Untersalpetersäure  zeigen  eine  ähnlich  kräftige 
Absorption  wie  das  Leuchtgas.    Auch  bei  ihnen    bedarf  es 
nicht  des  Rohres  mit  den  Quarzplatten  zum  Nachweis  der- 
selben.    Hingegen  absorbiren  Chlor,  Bromdampf  und  Jod- 
dampf zwar  auch,  aber  durchaus  nicht  im  Verhältniss  ihrer 
Undurchsichtigkeit.     Wurde  so  viel  Bromdampf  in  das  Bohr 
geleitet,   dass  dasselbe  schon  merklich  gefärbt  erschien,  so 
war  noch  keine  absorbirende  Thätigkeit  erkennbar,  wurde  der 
Bromdampf  so  dicht,  dass  der  active  Funke  nur  noch  eben 
mit  dunkelrother  Farbe   durch  das  Rohr  sichtbar  war,  so 
ging  immer  noch  ein  Best  der  Wirkung  hindurch. 

12.  Bei  Verdünnung  der  Luft  um  den  passiven  Funken 
wächst,  wenigstens  bis  zu  einem  gewissen  Grade  der 
Verdünnung,  die  Stärke  der  Wirkung.  Letztere  ist  da- 
bei gemessen  gedacht  durch  den  Unterschied  der  Länge 
des  geschützten  und  des  ungeschützten  Funkens.  In  den 
Versuchen   wurde   der    passive  Funke   erzeugt   unter    einer 
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Liuftpumpenglocke  zwischen  zwei  PolendeD,  welche  verstellbar 
die  Wandung  der  Glocke  durchsetzten.  Der  active  Funke 
wirkte  von  aussen  durch  ein  in  die  Grlocke  eingesetztes  Fenster 
aus  Bergkrystall.  Es  wurde  nun  bei  derselben  Stromstärke 
aber  verschiedenem  Luftdruck  die  maximale  Funkenlänge 
beobachtet,  einmal,  wenn  das  Fenster  offen,  das  andere  mal, 
wenn  es  bedeckt  war.  Die  folgende  Tabelle  darf  als  Typus 
des  Verlaufs  angesehen  werden. 


Luftdruck  in 
mm  Hg. 

Länge  des  passiven  Funken  bei 

verschlossenem 

offenem 

Unterschied. 

Fenster  in  mm. 

760 

0,8 

1,5 

0,7 

500 

0,9 

2,3 

1,4 

300 

1,0 

3,7 

2,7 

100 

2,0 

6,2 

^'2 

80 

sehr  gross 

sehr  gross 

unbestimmt 

Wie  man  sieht,  wuchs  bei  abnehmendem  Druck  die 
Länge  des  unbeeinflussten  Funkens  nur  sehr  langsam,  die  des 
beeinflussten  schneller,  der  Unterschied  beider  nahm  zu.  Bei 
einem  gewissen  Druck  aber  breitete  sich  das  blaue  Glimm- 
licht über  eine  grössere  Fläche  der  Kathode  aus,  die  Schlag- 
weite wurde  sehr  gross,  die  Entladung  nahm  einen  anderen 
Charakter  an,  und  eine  Beeinflussung  durch  den  activen  Funken 
war  nicht  mehr  wahrzunehmen. 

13.  Die  Erscheinung  zeigt  sich  auch  dann,  wenn  die 
Funken  anstatt  in  Luft  in  einem  anderen  Gase  entstehen; 
auch  dann,  wenn  die  beiden  Funken  in  zwei  verschiedenen 
Gasen  sich  bilden.  In  den  Versuchen  wurden  die  beiden 
Funken  in  zwei  getrennten  kleinen  tubulirten  Glasgefassen 
erzeugt,  welche  durch  Bergkrystallplatten  verschlossen  waren 
und  mit  verschiedenen  Gasen  gefüllt  werden  konnten.  Die 
Versuche  wurden  hauptsächlich  angestellt,  weil  gewisse  Be- 
obachtungen die  Vermuthung  nahe  legten,  dass  der  Funke 
in  einem  bestimmten  Gase  wesentlich  nur  auf  einen  anderen 
Funken  in  dem  gleichen  Gase  wirke,  und  es  wurden  deshalb 
die  vier  Gase  Wasserstofl",  Luft,  Kohlensäure,  Leuchtgas  in 
den  sechzehn  möglichen  Combinationen  geprüft.  Das  Haupt- 
resultat war,  dass  jene  Vermuthung  als  eine  irrthümliche  er- 
kannt wurde.  Es  darf  vielmehr  behauptet  werden:  Als  active 
Funken  benutzt,  zeigen  die  Funken  in  verschiedenen  Gasea 
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keinen  grossen  Unterschied  in  ihrer  Wirksamkeit,  als  p»- 
sive  Funken  benutzt,  zeigen  sie  hingegen  einen  beträchtlichea 
Unterschied  in  der  Empfänglichkeit  Die  Fanken  in  Wasser- 
stoff erfuhren  unter  übrigens  gleichen  Umstanden  eine  merk- 
lich grössere  Verlängerung  als  die  in  der  Luft,  diese  wieder 
eine  etwa  doppelt  so  grosse  als  die  in  Kohlensaare  und 
Leuchtgas.  Der  Wirkung  der  Absorption  wurde  allerdings 
in  diesen  Versuchen  keine  Rechnung  getragen,  da  sie  bei 
Anstellung  der  Versuche  noch  unbekannt  war,  nur  beim 
Leuchtgas  dürfte  dieselbe  merklichen  Einfiuss  gehabt  haben. 

14.  Nicht  alle  Theile  des  passiven  Funkens  sind  gleich- 
massig  an  der  Wirkung  betheiligt;  die  Wirkung  betrifft  die 
Nähe  der  Pole,  hauptsächlich  die  Nähe  des  negativen  Poh. 
Man  zeigt  dies,  indem  man  dem  passiven  Funken  eine  Länge 
von  1 — 2  cm  gibt,  sodass  man  die  verschiedenen  Theile  getrennt 
beschatten  kann.  Eine  Beschattung  der  Anode  hat  einen 
geringeren  Einfluss,  eine  Beschattung  der  Kathode  hebt  den 
grössten  Theil  der  Wirkung  auf.  Durch  die  Undeutlichkeit 
der  Erscheinung  an  langen  Funken  ist  die  Constatirung  der 
Thatsache  etwas  erschwert.  Bei  kurzen  Funken,  bei  welchen 
eine  gesonderte  Beschattung  der  einzelnen  Theile  nicht  mög- 
lich ist,  lässt  sich  die  Behauptung  in  folgender  Weise  illn- 
striren.  Man  stellt  den  passiven  Funken  parallel  dem  actiren 
auf  und  dreht  ihn  nun  nach  rechts  und  nach  links  aus  der 
parallelen  in  die  senkrechte  Lage,  bis  die  Wirkung  erlischt. 
Man  findet,  dass  man  in  dem  einen  Sinne  einen  grösseren 
Spielraum  hat,  als  in  dem  anderen,  und  zwar  ist  diejenige 
Drehung  im  Vortheil,  bei  welcher  dem  activen  Funken  die 
Kathode  zugewandt,  diejenige  im  Nachtheil,  bei  welcher  die 
Kathode  abgewandt  wird.  Ob  die  Einwirkung  ausschliess- 
lich oder  nur  zum  grössten  Theil  an  der  Elathode  stattfindet, 
habe  ich  nicht  mit  Sicherheit  zu  entscheiden  vermocht. 

15.  Die  Wirkung  deä  activen  Funkens  wird  von  den 
meisten  Oberflächen  reflectirt.  Von  polirten  Oberflächen 
erfolgt  die  Reflexion  nach  den  Gesetzen  der  regelmässigen 
Lichtreflexion.  Für  die  gröberen  Versuche  wurde  der  active 
Funke  vor  der  einen  Oeffnung  eines  50  cm  langen  1  cm 
weiten,  beiderseits  offenen  Glasrohres  angebracht,  welches 
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eine  grössere  Pappscheibe  durchsetzte,  sodass  nur  durch  das 
Rohr  hindurch  die  Wirkung  die  Scheibe  passiren  konnte. 
Wurde  nun  hinter  der  zweiten  Oefihung  des  Rohres  der 
passive  Funke  hin  und  her  bewegt,  so  zeigte  sich  ein  Ein- 
fluss  auf  ihn  lediglich  in  der  Verlängerung  des  Hohlraumes 
des  Rohres;  hier  aber  zeigte  sich  ein  weit  kräftigerer  Ein- 
fiuss,  als  wenn  das  Rohr  entfernt  und  nur  das  Diaphragma 
beibehalten  wurde.  Die  letztere  Erscheinung  war  der  Anlass 
zur  Benutzung  des  Rohres,  sie  deutet  selbst  bereits  auf  eine 
Reflexion  an  den  Wänden  desselben.  Das  Funkenmikro- 
meter wurde  nun  seitlich  von  dem  aus  dem  Rohre  austreten- 
den Strahle  so  aufgestellt,  dass  die  Längsrichtung  des  Funkens 
parallel  mit  der  Richtung  des  Strahles  war.  Brachte  man 
nun  den  Funkenstrom  im  Mikrometer  eben  zum  Versagen, 
so  trat  er  wieder  auf,  wenn  eine  ebene  Oberfläche  tinter  45^ 
gegen  den  Strahl  geneigt,  so  in  denselben  hineingehalten 
wurde,  dass  sie  nach  dem  gewöhnlichen  Reflexionsgesetz  den 
Strahl  auf  den  positiven  Funken  werfen  musste.  Die  Re- 
flexion zeigte  sich  mehr  oder  weniger  an  Glas,  Krystallen, 
den  Metallen,  auch  wenn  diese  Körper  nicht  besonders  blank 
waren,  ebenso  auch  an  Körpern  wie  Porzellan,  polirtes  Holz, 
weisses  Papier.  Von  einer  stark  berussten  Glasplatte  erhielt 
ich  keine  Reflexion. 

Bei  den  feineren  Versuchen  wurde  der  active  Funke  so 
eingerichtet,  dass  er  eine  senkrechte  gerade  Linie  bildete,  in 
geringer  Entfernung  von  ihm  wurde  eine  grössere  Platte 
mit  senkrechtem  Spalt  aufgestellt,  hinter  welcher  polirte 
ebene  Spiegel  von  verschiedenen  Metallen ,  von  Glas  und 
Bergkrystall  angebracht  wurden.  Durch  Bewegen  des  passiven 
Funkens  wurden  alsdann  die  Grenzen  desjenigen  Raumes 
ermittelt,  in  welchem  sich  hinter  dem  Spalt  die  Wirkung  gel- 
tend machte.  Diese  Grenzen  waren  völlig  scharfe,  sie  fielen 
stets  zusammen  mit  den  Grenzen  desjenigen  Raumes,  in 
welchem  das  Spiegelbild  des  Funkens  sichtbar  war.  Bei  nicht 
polirten  Körpern  liessen  sich  diese  Versuche  wegen  der 
Schwäche  der  Wirkung  nicht  ausfuhren,  es  ist  zu  vermuthen, 
dass  bei  solchen  Körpern  die  Reflexion  eine  di£Fu8e  ist 

16.  Beim  Uebergang  aus  Luft  in  ein  festes  durchlässiges 
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Medium  zeigt   die  Wirkung   des   activen  Funkens    eine   de- 
Brechung  des  Lichtes  analoge  Erscheinung,  doch   wird  die 
Wirkung  stärker  gebrochen,   als  das  sichtbare  Licht.     Ffr 
die  gröberen  Versuche  diente  wieder,  das  bei  den  Reflexions- 
yersuchen  benutzte  Glasrohr.    Wurde  der  passive  Fanke  Ja 
etwa  30  cm  Entfernung  von  der   dem   activen   Funken    ab- 
gewandten Oeffnung  des  Rohres  in  dem  austretenden  Strahle 
aufgestellt  und   nun   unmittelbar  an  der  Oeffnung   von    der 
Seite  her  ein  Quarzprisma  mit  der  brechenden  Kante  roru 
in  den  Strahl   eingeschoben,   so   erlosch,  trotz    der   Dnix^ 
lässigkeit  des  Quarzes,  der  Einfiuss  auf  den  passiven  Fun- 
ken, sobald  das  Prisma  die  Oeffuung  des  Rohres  bedeckte. 
Bewegte  man  alsdann  aber  den  Funken  im  Kreise  nm  das 
Prisma  herum  nach  der  Seite  hin,  nach  welcher  das  Prisma 
den  Lichtstrahl  ablenkte,   so   kam  man  bald  zu  Orten,  an 
welchen  sich  der  Einfluss   wieder  zeigte.    Stellte    man  den 
passiven  Funken  nun  dort  auf,  wo  der  Einfluss  am  kräftigsten 
sich  zeigte,  und  visirte  von  dort  aus  durch  das  Prisma  nach  dem 
Rohr,  so  vermochte  man  nicht  das  Innere  des  Rohres  and  den 
activen  Funken  am  Ende  desselben  zu  erblicken;  um  durch  das 
Rohr  hindurch  den  activen  Funken  zu  sehen,  musste  man  das 
Auge  um  eine  ganz  merkliche  Strecke  gegen  die  ursprüngliche 
Lage   der  Funken  zurückbewegen.    Ebenso  zeigte   sich  die 
Erscheinung  bei  Verwendung  eines  Steinsalzprismas.    In  den 
feineren  Versuchen  wurde  wiederum  der  active  Funke  senk- 
recht  gestellt  und  in  einiger  Entfernung  von  ihm  ein  senk- 
rechter Spalt  angebracht,  hinter  welchem  das  Prisma  sich 
befand.    Wurde  der  active  Funke  durch  Einschalten  einer 
Leydener  Flasche   leuchtend   gemacht,   so  liess  sich   leicht 
der  vom  Lichte  erfüllte  Raum   hinter  dem  Prisma    bestim- 
men.   Mit  Hülfe  des  passiven  Funkens  konnte  der  von  der 
hier  besprochenen  Wirkung  erfüllte  Raum  begrenzt  werden. 
Fig.  9  gibt  das  so   unmittelbar  durch  die  Versuche   erhal- 
tene Resultat  im  Orundriss  in  ^j^  der  natürlichen  Grösse. 
Der  Raum  ab  cd  ist  der  vom  Lichte,  der  Raum  aVcd  der 
von  unserer  Wirkung  erfüllte.   Da  die  Grenzen  des  letzteren 
Raumes  hier  keine  scharfen  waren,  so  sind  die  Strahlen  ab' 
und  c'd'  in  folgender  Weise  ermittelt.    Der  passive  Funke 
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wurde  an  einem  entfernteren  Punkte,  etwa  c\  an  der  Grenze 
des  beeinfiusBten  G-ebietes  aufgestellt.  Es  wurde  alsdann  von 
der  Seite  her  ein  Schirm  mn  (Fig.  9)  mit  senkrechter  Kante 
soweit  vorgeschoben,  bis  er  den  Einfluss  eben  auihob.  Der 
Ort  m  seiner  Kante  gab  alsdann  einen  Punkt  des  Strahles  c'd. 
Bei  anderen  Versuchen  wurde  unter  Benutzung  eines  Prismas 
von  kleinem  brechenden  Winkel  die  Entfernung  des  Funkens 
Yom  Spalt  so  gross  und  die  Breite  des  Spaltes  so  klein  ge- 
nommen, als  es  die  Wahrnehmbarkeit  der  Wirkung  irgend 
gestattete.  Das  sichtbare  Licht  war  alsdann  in  ein  schmales 
Spectrum  ausgebreitet,  und  die  Wirkung  des  activen  Funkens 
zeigte  sich  in  einem  nicht  sehr  ausgedehnten  Räume,  welcher 
merklich  stärker  als  das  sichtbare  Violett  abgelenkt  war. 
Fig.  10  zeigt  die  Verhältnisse,  wie  sie  unmitt^bar  auf  der 
Grundlage  des  Prismas  aufgezeichnet  wurden,  r  ist  die  Sich- 
tung der.rothen,  v  die  Richtung  der  violetten  Strahlen,  trist 
diejenige  Richtung,  in  welcher  sich  der  Einfluss  der  Wirkung 
des  activen  Funkens  am  stärksten  geltend  machte. 

Ob  eine  Doppelbrechung  der  Wirkung  stattfindet,  habe 
ich  nicht  constatiren  können.  Meine  Quarzprismen  gestatte- 
ten keine  hinreichende  Trennung  der  Strahlen,  meine  Kalk- 
spathstücke  erwiesen  sich  als  zu  undurchlässig. 

17.  Nach  Kenntniss  des  bisher  MitgetheUten  wird  man 
darin  einig  sein,  dass  bis  zum  Beweise  des  Gegentheils  das 
Licht  des  activen  Funkens  als  die  nächste  Ursache  der  von 
ihm  ausgehenden  Wirkung  betrachtet  werden  müsse.  Jeder 
anderen  Muthmassung,  welche  auf  Bekanntes  zurückgeht, 
wird  durch  den  einen  oder  den  anderen  Versuch  wider- 
sprochen. Ist  aber  die  beobachtete  Erscheinung  überhaupt 
eine  Wirkung  des  Lichtes,  so  ist  sie  doch  nach  Ergebniss 
der  Brechungserscheinungen  lediglich  eine  solche  des  ultra- 
violetten Lichtes.  Dass  sie  nicht  eine  solche  der  sichtbaren 
Lichtarten  ist,  wird  schon  durch  den  Umstand  bewiesen,  dass 
Glas  und  Glimmer  für  jene  undurchlässig,  für  diese  durch- 
lässig sind.  Dass  hingegen  die  Wirkung  eine  solche  des  ultra- 
violetten Lichtes  sei,  wird  durch  die  Absorptionserscheinungen 
an  sich  wahrscheinlich  gemacht.  Wasser,  Bergkry stall,  die 
Sulfate  der  Leichtmetalle  sind  hervorragend  durchlässig  fär 
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ultraviolettes  Licht  und  f&r  die  hier  untersuchte  W^irknng'; 
Benzol  und  verwandte  Körper  sind  in  aufE&lliger  Weise  un- 
durchlässig für   beide.    Uebrigens  scheinen  die  in    nnserea 
Versuchen  wirksamen  Strahlen  an  der  äussersten  Grrenze  des 
bisher  untersuchten  Spectrums  zu  liegen.    WenigsteiiB  gn^ 
das  auf  empfindlichen ,  käuflichen  Trockenplatten  auf  genom- 
mene Spectrum  des  Funkens  kaum   bis  zu  der  Stelle,  as 
welcher   die  stärkste  Einwirkung  auf  den  passiven  Funken 
stattfand.    Auch  zeigte  sich  in  der  Photographie  kaum  eiä 
Unterschied,  ob  nun  das  Licht  durch  Leuchtgas  hindnrdi- 
gegangen  war  oder   nicht,  während  der  Unterschied  in  der 
Wirkung   auf  den  Funken   ein  sehr  grosser  war.     Fig.  11 
zeigt    die    Ausdehnung    einiger    aufgenommenen    Spectren. 
Unter  a  ist  in  r  der   Ort  des  sichtbaren   Roth,  unter  r 
derjenige    des    sichtbaren  Violett,    unter  w  derjenige    der 
stärksten  Wirkung    auf  den    positiven  Funken   angegeben. 
Die  übrigen  Keihen  geben  die  Breite  und  Lage  der  photo- 
graphischen Eindrücke,  b  nach  dem  Durchgang  lediglich  durch 
Luft  und  Quarz,  c  nach  dem  Durchgang  durch  Leuchtgas, 
d  nach   dem  Durchgang   durch  eine  dünne   Glimmerplatte* 
e  nach  dem  Durchgang  durch  Glas. 

18.  Unsere  Annahme,  dass  die  vorliegende  Wirkung  dem 
Lichte  zuzuschreiben  sei,  erhält  eine  Bestätigung  durch  die 
Erfahrung,  dass  die  gleiche  Wirkung  auch  durch  eine  Beihe 
der  gewöhnlichen  Lichtquellen  hervorgerufen  werden  kann. 
Freilich  gibt  die  Lichtstärke  im  gewöhnlichen  Sinne  des 
Wortes  durchaus  keinen  Maasstab  für  die  Wirksamkeit,  und 
es  bleibt  für  unsere  Versuche  der  schwach  sichtbare  Funke 
des  Liductoriums  eine  der  wirksamsten  Lichtquellen.  Lässt 
man  den  Funkenstrom  eines  beliebigen  Inductoriums  zwischen 
Kugeln  übergehen,  zieht  die  Kugeln  so  weit  auseinander, 
dass  der  Funke  eben  versagt,  und  nähert  nun  die  Flamme 
einer  Kerze  bis  auf  etwa  8  cm,  so  setzt  der  Funkenstrom 
wieder  ein.  Man  wird  zunächst  der  heissen  Luft  der  Flamme 
die  Wirkung  zuschreiben;  bemerkt  man  aber,  dass  ein  kleines 
und  dünnes  eingeschobenes  Glinunerblättchen  die  Wirkung 
aufhebt,  eine  viel  grössere  Quarzplatte  aber  dieselbe  nicht 
aufhebt,  so  wird  man  die  hier  untersuchte  Wirkung  wieder* 
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erkennen.  Wie  die  Kerze  wirken  alle  verwandten  Flammen 
von  Gas,  Holz,  Benzin  u.  s.  w.  Auch  die  nichtlenchtende 
Flamme  des  Alkohols  und  des  Bunsen'schen  Brenners  er- 
weisen sich  wirksam,  und  bei  der  Eerzenflamme  scheint  die 
Wirkung  mehr  von  dem  unteren,  nichtleuchtenden  Theil,  als 
von  dem  oberen,  leuchtenden  auszugehen.  Von  einer  kleinen 
WasserstoffBamme  war  kaum  eine  Wirkung  zu  erhalten. 
Ferner  erwiesen  sich  unwirksam  das  Licht  des  in  der  Flamme 
oder  galvanisch  weissglühenden  Platins,  eine  kräftige,  in 
nächster  Nähe  des  Funkens  angezündete  Phosphorfiamme, 
brennendes  Natrium  und  Kalium.  Brennender  Schwefel  zeigte 
ebenfalls  keinen  Einfluss,  doch  wohl  nur  wegen  der  geringen 
Intensität  seiner  Flamme,  denn  die  Flamme  des  Schwefel- 
kohlenstoffs zeigte  einige  Wirkung.  Eine  weit  klüftigere 
Wirkung  als  alle  bisher  genannten  Lichtquellen  zeigte  das 
Magnesiumlicht,  sein  Einfluss  machte  sich  in  dem  Abstand 
eines  Meters  geltend.  Etwas  schwächer  und  bis  auf  eine 
Entfernung  eines  halben  Meters  wirkend  war  das  Drum- 
mond'sche  Ealklicht,  erzeugt  mit  Hülfe  eines  Leuchtgas- 
Sauerstoff-Gebläses,  doch  dürfte  die  Wirkung  wesentlich  der 
Gebläseflamme  zukommen;  ob  nämlich  der  Kalkcylinder  in 
die  Flamme  gebracht  wurde  oder  nicht,  machte  keinen  grossen 
Unterschied.  Vom  Sonnenlicht  erhielt  ich  niemals  eine  un- 
zweideutige Wirkung,  zu  welcher  Zeit  des  Tages  und  des 
Jahres  ich  bisher  auch  zu  prüfen  Gelegenheit  hatte.  Con- 
centrirte  ich  das  Sonnenlicht  mit  Hülfe  einer  Quarzlinse  auf 
den  Funken,  so  war  eine  geringe  Wirkung  vorhanden,  doch 
war  eine  solche  auch  mit  Hülfe  einer  Glaslinse  zu  erhalten 
und  dürfte  deshalb  der  Erwärmung  zugeschrieben  werden. 
Von  allen  Lichtquellen  aber  ist  weitaus  die  wirksamste  der 
electrische  Lichtbogen,  er  ist  zugleich  die  einzige,  welche  mit 
dem  Funken  wetteifern  kann.  Zieht  man  die  mit  Kugeln 
versehenen  Pole  eines  Inductoriums  so  weit  auseinander,  dass 
der  Funke  eben  nicht  mehr  übergeht,  und  entzündet  in  1, 
2,  3,  ja  4  m  Abstand  den  Lichtbogen,  so  entsteht  gleichzeitig 
mit  ihm  wieder  der  Funkenstrom  und  versagt  auch  wieder, 
wenn  der  Lichtbogen  erlischt.  Durch  eine  enge,  vor  dem 
Lichtbogen  aufgestellte  Oeffnung  kann  man  das  violette  Licht 
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des  schwachleuchtenden  eigentlichen  Bogens  Ton  dem  der 
weissglühenden  Kohlen  trennen;  man  findet,  dass  der  fänflos 
im  wesentlichen  schon  von  dem  ersteren  ausgeht  Mit  den 
Lichte  des  electrischen  Bogens  habe  ich  einen  grossen  Theil 
der  früher  beschriebenen  Versuche  wiederholt,  so  die  Ver- 
suche über  die  geradlinige  Ausbreitung,  die  Beflexion,  die 
Brechung  der  Wirkung,  sowie  die  Absorption  derselben  durch 
Glas,  Glimmer,  Leuchtgas  und  andere  Körper. 

Nach  den  Resultaten  unserer  Versuche  hat  das    ultra* 
violette  Licht  die  Fähigkeit,  die  Schlagweite  der  Entladungen 
eines  Inductoriums    und    verwandter  Entladungen    za    Ter- 
grössern.    Die  Verhältnisse,  unter  welchen  es  bei  derartigen 
Entladungen  seine  Wirkung  äussert,  sind  freilich  recht  com- 
plicirte,  und  es  ist  also  wünschenswerth,  die  Wirkung  auch 
unter  einfacheren  Bedingungen,  insbesondere  unter  Vermei- 
dung des  Inductoriums  zu  studiren.   Bei  dem  Versuche,  nach 
dieser  Hinsicht  Vortheile  zu  erlangen,  bin  ich  auf  Schwierig- 
keiten gestossen.    Ich  beschränke  mich  deshalb  gegenwärtig 
darauf,  die  festgestellten  Thatsachen  mitzutheilen,  ohne  eine 
Theorie  über  die  Art,  wie  die  beobachteten  Erscheinungen 
zu  Stande  kommen,  zu  versuchen. 

Karlsruhe,  im  Mai  1887. 


XV.    Veber  die  Compressihilität  van  verdünnten 

Salzlösungen  nnd  flie  des  festen  Chlo'nuxtriums ; 

von  JV.  C.  Röntgen  und  J.  Schneider; 

mitgetheUt  von  W.  C.  JRÖntgen. 

Hr.  M.  Schumann  hat  im  Märzheft  dieses  Jahrganges 
der  Annalen  seine  Untersuchungen  über  die  Compressibilität 
von  wässerigen  Chloridlösungen  veröffentlicht;  unter  den 
mitgetheilten  „Besultaten''  finden  wir  auch  das  folgende: 
„Schwache  Lösungen  von  Chlorkalium  und  Chlorcaldum  bei 
ca.  15^  und  Ton  Chlorammonium  und  Chlorstrontium  bei  0^ 
besitzen  eine  grössere  Compressibilität,  als  Wasser  Ton  der- 
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selben  Temperatur.'^  Diese  auf  p.  44  u.  ff.  ausführlich  be- 
sprochene ,9 Anomalie  verdünnter  Lösungen  einiger  Salze'' 
steht  mit  unseren  Erfahrungen  in  directem  Widerspruch. 

Die  Ermittelung  des  Einflusses,  den  geringe  Beimengen 
zum  reinen  Wasser  auf  die  Compressibilität  desselben  aus- 
üben, war  für  uns  aus  naheliegenden  G-ründen  Gegenstand 
sorgfältiger  Untersuchungen,  deren  Eesultate  in  unserer  Ver- 
öffentlichung ^)  nicht  ausführlich  mitgetheilt  wurden,  sondern 
blos  in  dem  Satz  auf  p.  168  Erwähnung  fanden:  „Da  wir 
gefunden  hatten,  dass  eine  geringe  Quantität  von  gelösten 
fremden  Substanzen  die  beiden  Constanten''  (der  Compres- 
sibilität und  der  Capillarität)  „nur  äusserst  wenig  beein- 
flusst  etc.'*  Unsere  Versuche  wurden  zum  Theil  bei  18^, 
zum  Theil  bei  0^  mit  verschiedenen  Lösungen  angestellt; 
aber  keine  derselben  hatte  eine  „Anomalie"  gezeigt.  Wir 
hatten  somit  einige  Ursache,  die  Richtigkeit  der  Schumann'- 
schen  Angaben  zu  bezweifeln,  da  aber  Hr.  Schumann  mit- 
theilt, dass  „die  Thatsache,  dass  die  Anomalie  verdünnter 
Salzlösungen  immer  nur  bei  einer  der  beiden  Beobachtungs- 
temperaturen auftritt,  und  dass  die  Compressibilität  deshalb 
eine  grosse  Abhängigkeit  von  der  Temperatur  zeigt",  so  haben 
wir  neuerdings  die  Versuche  wiederholt  mit  Lösungen  von 
KCl  und  CaClj,  die  möglichst  genau  dieselbe  Temperatur  und 
dieselbe  Zusammensetzung  hatten,  wie  die  des  Hrn.  Schu- 
mann. Diese  Versuche  ergaben  aber  im  wesentlichen  das- 
selbe, wie  unsere  früheren,  und  wir  können  nunmehr  mit 
voller  G-ewissheit  sagen,  dass  das  von  Hm.  Schumann  ge- 
fundene Resultat :  die  schwachen  (2,52,  resp.S,86proc.)  Lösungen 
von  KCl  und  CaCl,  besitzen  bei  15^  eine  grössere  Compressibili- 
tät, als  Wasser  von  derselben  Temperatur,  nicht  richtig  ist. 

Wir  glauben,  von  einer  Besprechung  der  von  Hm.  Schu- 
mann für  sein  Resultat  angeführten  „Wahrscheinlichkeits- 
gründe^',  sowie  von  der  Mittheilung  unserer  Ansicht  über 
die  Ursache  der  von  Hrn.  Schumann  als  Anomalie  gedeu- 
teten Erscheinung  absehen  zu  können,  eine  andere  Aeusse- 
rung  des  Verfassers  veranlasst  uns  jedoch  noch  zu  einer 
Bemerkung. 

1)  Röntgen  u.  Schneider,  Wied.  Ann.  29.  p.  165.  1886. 
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Auf  p.  41  hat  der  Verfasser  einige  von  Terschiedenen 
Beobachtern  gefundene  Compressionscoefficienten  znsammeB- 
gestellt  und  schliesst  aus  dieser  ZuBammenstellung,  dass  die 
aus  seinen  Beobachtungen  abgeleiteten  Werthe  ^^recht  gut* 
mit  anderen  und  ,,besonders  gut  mit  den  gleichzeitig  fest- 
gestellten Werthen  der  Hrn.  Röntgen  und  Schneider 
übereinstimmen^^  Der  nächste  Satz  lautet:  «»Die  in  der 
soeben  dargelegten  Uebereinstimmung  begründete  Sicherheit 
der  hier  ermittelten  Werthe  kommt  auch  den  BestimmangeD 
mit  verdünnten  Lösungen  zu^  von  denen  einige  insofern  Ano- 
malien ergeben  haben,  als  ihre  Oompressibilit&t  grösser  als 
diejenige  des  Wassers  gefunden  wurde." 

Eine  so  besonders  gute  uebereinstimmung  hatten  wir 
eigentlich  nicht  erwartet,  und  deshalb  haben  auch  wir  ein- 
mal speciell  die  von  Hrn.  Schumann  fur  die  Oompressi- 
bilität  der  Kochsalzlösungen  gefundenen  Werthe  verglidien 
mit  denen,  die  sich  aus  unseren  Versuchen  ergeben;  dabei 
stellte  sich  heraus,  dass  die  Uebereinstimmung  doch  keine 
so  besonders  gute  ist;  es  kommen  z.  B.  Abweichungen  im 
Betrag  von  nahezu  10  Proc.  vor,  was  in  Anbetracht  der 
Genauigkeit,  die  man  nach  unserer  Erfahrung  bei  Com- 
pressionsversuchen  erreichen  kann,  recht  viel  ist  Auf  welchem 
Wege  Hr.  Schumann  zu  den  Zahlen  gekommen  ist^  die  er 
in  der  Tabelle  auf  p.  41  unseren  Werthen  gegenübersteUt. 
ist  in  der  Arbeit  nicht  genauer  angegeben. 

Wir  benutzen  die  Gelegenheit,  um  zu  unserer  Arbeit 
einige  Vervollständigungen  zu  liefern.  Zunäx^hst  sei  erwähnt 
dass  wir  leider  versäumt  haben,  die  auf  p.  168  unserer  Arbeit 
in  Aussicht  gestellte  genauere  Angabe  über  den  Einflnss  d» 
absorbirten  Luft  auf  die  Gompressibilität  des  Wassers  zu 
machen.  Wir  müssen  deshalb  nachträglich  mittheilen,  dass 
wir  uns  durch  viele  Versuche  davon  überzeugt  haben,  dass 
möglichst  lufbfreies  und  bei  Atmosphärendruck  mit  Luft  ge- 
sättigtes Wasser  keine  merklich  verschiedene  Gompressibilität 
besitzen.  Wir  können  mit  Bestimmtheit  angeben,  dass  der 
Unterschied  der  Compressibilitäten  jedenfalls  geringer  ist  als 
2  pro  Mille.    Die  von  Col laden  und  Sturm  gefundene  be- 
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deutende  Verschiedenheit  in  dem  Verhalten  von  luftfreiem 
und  lufthaltigem  Wasser  beruht  daher  auf  einem  Irrthum. 

Als  zweiten  Nachtrag  bringen  wir  das  Resultat  von 
neueren  Versuchen  über  die  Compressibilität  von  festem 
NaCI.  Spaltenfreie  Steinsalzstäbchen  wurden  in  das  eine 
Piezometer  gebracht ,  und  der  übrige  Baum  desselben  mit 
concentrirter  NaCl-Lösung  ausgefüllt.  Aus  der  in  derselben 
Weise  wie  früher  ausgeführten  Bestimmung  der  relativen 
scheinbaren  Compressibilität  dieser  Mischung,  der  bekannten 
relativen  scheinbaren  Compressibilität  der  concentrirten  NaCl- 
Lösung,  dem  durch  Wägungen  bestimmten  Verhältniss  der 
Volumina  des  festen  Salzes  und  der  concentrirten  Lösung 
konnte  die  relative  scheinbare  Compressibilität  des 
festen  NaCl  berechnet  werden.  Diese  Rechnung  ergab  den 
Werth  0,049. 

Es  ist  gewiss  bemerkens werth,  dass  dieser  Werth  nicht 
sehr  verschieden  ist  von  der  Zahl  0,044,  den  man  erhält, 
wenn  man  die  von  uns  für  die  relative  scheinbare  Compres- 
sibilität der  NaCl- Lösungen  aufgestellte  Interpolationsfor- 
meH)  über  das  durch  die  Löslichkeit  des  NaCl  begrenzte 
Gebiet  hinaus  anwendet  und  die  relative  scheinbare  Com- 
pressibilität des  festen  NaCl  berechnet,  indem  man  in  jener 
Formel  n  =  oo  setzt.  ^ 

Falls  weitere  Versuche  mit  anderen  Salzen  zu  demselben 
Ergebnisse  f&hren  sollten,  würde  nachgewiesen  sein,  dass  es 
möglich  ist,  die  Compressibilität  eines  festen  Kör- 
pers aus  der  Compressibilität  seiner  Lösungen  we- 
nigstens ungefähr  zu  berechnen. 

Legt  man  die  von  uns  zu  2,9. 10~*  angenommene  Com- 
pressibilität des  Glases  zu  Grunde  (oder  setzt  man  die  Com- 
pressibilität des  Wassers  bei  18^=46,7.10"^,  was  auf  dasselbe 
hinauskommt),  so  findet  man  die  wahre  Compressibilität  des 
Steinsalzes  bei  18^: 

aus  unseren  Versuchen  mit  festem  NaCl  =  5,0.10-*; 

aus  der  Interpolationsformel  für  die  relative  scheinbare 
Compressibilität  der  Lösungen  =4,8.10-®; 

1)  Röntgen  u.  Schneider,  WiecL  Ann,  29,  p.  193.  1886. 

2)  Vgl  die  Fussnote,  1.  e.  p.  195. 
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aus  der  Interpolationsformel  für  die  relative  moleeo- 
lare  Compressibilitat^)  (Dichte  des  festen  NaCl  =  2,1616 
=  4,7.10-«. 

Hr.  Braun  leitet  aus  seinen  Versuchen^  den  Werft 
1,4.10-*«  bei  1^  ab.  In  Anbetracht  dieser  Nicht&bereinstii- 
mung  halten  wir  es  f&r  angemessen,  unsere  Beobachtungen  u«- 
fiihrlich  mitzutheilen.  Bezüglich  der  Bedeutung  der  in  kt 
folgenden  Tabelle  aufgeführten  Zahlen,  sowie  der  Berecbninf 
und  der  Berücksichtigung  der  Fehlerquellen  Terweisen  iff 
auf  unsere  citirte  Abhandlung. 

Mischung  von  festem  NaCl  und  concentrirter  Lösung. 


Reihenfolge 
d.  Ables. 


Stand  im 
PiÖBom.  I 


Stand  im 
PiäBom.  II 


Beobach- 
tungsseit 


1 

20,410  cm 

3,880 

cm 

S^ 

46" 

2 

26,575  79 

5,880 

» 

9 

1 

8 

20,470  ,, 

3,550 

» 

2 

4 

20,500  „ 

3,550 

'» 

17 

5 

26,570  „ 

5,425 

» 

31 

6 

20,550  „ 

3,675 

?> 

32 

7 

20,565  „ 

8,660 

?> 

46 

8 

21,640  „ 

4,005 

?) 

57 

9 

20,590  „ 

3,710 

'»   1 

58 

10 

20,610  „ 

8,720 

,,   ! 

10 

8 

11 

26,870  ,1 

5,640 

" 

23 

12 

20,650  „ 

8,830 

»>   ' 

24 

18 

20,630  „ 

3,755 

"   1 

38 

14 

26,780  „ 

5,580 

"   1 

58 

15 

20,630  „ 

8,780 

"  1 

54,5 

16 

20,580  „ 

3,680 

11 

8 

Für  das  Yerhältniss  der  corrigirten  Depressionen  in  den 
Pi&zometern  II  und  I  ergibt  sich:  aus  den  Ablesungen  1;  2 
und  4  der  Werth  0,303;  aus  den  Ablesungen  4,  5  und  7  der 
Werth  0,300;  aus  den  Ablesungen  10,  11  und  13  derWertk 
0,303;  aus  den  Ablesungen  13,  14  und  16  der  WerÜi  0,30a 
Das  Mittel  aus  diesen  Werthen  ist  0,3015;  dividirt  man  diaw 
Zahl  durch  1,041,  so  erhält  man  0,290  als  relative  scheinbare 
Compressibilität  der  Mischung. 

Frühere  Versuche  hatten  uns  gezeigt,   dass  sehr  leicW 

1)  Röntgen  n.  Schneider,  1.  c.  p.  201. 

2)  Braun,  Wied.  Ann.  30.  p.  266.  1887. 
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Liuft  in  Bläschenform  und  namentlich  in  den  kleinen  Spalten 
der  Steinsalzstücke  vorhanden  ist,  und  dass  dadurch  das  Resultat 
der  Versuche  beträchtlich  gefälscht  werden  kann.  Wir  haben 
deshalb  zu  den  oben  mitgetheilten  Versuchen  spaltenfreie 
Stücke  eines  sehr  reinen  Steinsalzkry Stalles  verwendet,  die 
vor  dem  Einfüllen  einzeln  mit  der  Lupe  untersucht  wurden. 
Um  aber  ja  sicher  zu  sein,  haben  wir  mit  derselben  Füllung 
des  Piezometers  5  Compressionsversuche  bei  bedeutend  gerin- 
gerem Drucke  (ungefähr  ^/^  des  gewöhnlich  angewandten 
Druckes)  angestellt^),  von  denen  einer  in  der  obigen  Tabelle 
mitgetheilt  ist  (Ablesungen  7,  8,  9  und  10).  Diese  Versuche 
ergeben  für  die  relative  scheinbare  Compressibilität  die 
Werthe:  0,286,  0,288,  0,287,  0,292,  0,292.  Die  Ueberein- 
stimmung  untereinander  ist,  wie  zu  erwarten'  war,  we- 
niger gut;  der  Mittelwerth  0,290  stimmt  aber  so  gut  mit 
dem  bei  Anwendung  grösserer  Drucke  gefundenen  überein, 
wie  es  nur  möglich  sein  kann,  wenn  gar  keine  Luft  in  dem 
Piezometer  enthalten  ist. 

Das  Volumen  der  Mischung  betrug  bei  18,0^  und  Atmo- 
sphärendruck: 62,675  ccm. 
Die  Wägungen  ergaben: 
Masse  des  leeren  Piezometers  »  63,760  g; 
Masse    des    mit    deg*    Mischung    gefüllten    Piezometers 
=  171,318  g. 

Beide  Wägungen  sind  noch  auf  den  luftleeren  Baum  zu 
reduciren.  Die  Dichte  des  zu  den  Compressionsversuchen 
gebrauchten  festen  NaCl  fanden  wir  mit  Hülfe  des  Pykno- 
meters =  2,1676  bei  18,0*^;  die  Dichte  der  concentrirten  NaCl- 
Lösung  ist  nach  früheren  Bestimmungen  bei  18,0^  »  1,2011. 
Die  relative  scheinbare  Compressibilität  der  concentrir- 
ten NaCl-Lösung  bei  18,0^  haben  wir  in  unserer  Arbeit  zu 
0,566  angegeben. 

Diese  Data  liefern  für  die  relative  scheinbare  Compres- 
sibilität des  festen  NaCl  den  oben  angegebenen  Werth  0,049. 
Phys.  Labor,  der  Univ.  Giessen,  2.  Mai  1887. 

1)  Vgl.  Böntgen  u.  Schneider,  1.  c.  p.  182. 
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XVI.    Veher  die  Aufnahme  des  Wasserdumjpye^ 
durch  feste  Körper;   von  Dr.  T.  Ih mar  /. 

(Hlerza  Taf.  TU  Ply.  12.) 

§  1.  In  diesen  Annalen^]  ist  eine  empfindliche  ^W^age 
beschrieben  worden,  geeignet  zur  Messung  der  dünnen  Wasser- 
beschläge, welche  sich  auf  Glas  und  anderen  Körpern  in 
feuchtem  Räume  bilden. 

Ich   habe   diese   Wage    neuerdings   angewandt    auf  di« 
Untersuchung  von  Materialien,   welche  bei  feinen    Wagen- 
constructionen  vorkommen,   sowie   auf  die  Prüfung    der  n 
Gewichtssätzen   benutzten  Körper  Platin  und  BergkrystalL 
Ein  Theil  des  Yersuchsmaterials,   nämlich  eine   Reihe   tob 
Platin  und  Bergkrystallgewichtsstücken ,   sowie   eine   Anzahl 
von    bearbeiteten    Achatstücken    wurde    von    der    Normal- 
aichungscommission  zu  Berlin  gütigst  zur  Verfügung  gestellt: 
ich   spreche   dafür   der  Commission  hiermit   meinen    bestea 
Dank  aus.    Auf  Anregung  der  genannten  Commission  wur- 
den auch  einige  der  neuen  Jenenser  Thermometergläser  der 
Untersuchung  unterzogen  und  dazu  Proben  dieser   Glaser 
von  Hrn.  Dr.  Schott  in  Jena  freundlichst  überlassen. 

§  2.  Die  frühere  Untersuchung  hatte  bereits  ergeben, 
dass  der  Wasserbeschlag  am  Platid,  wenn  überhaupt  sich 
ein  solcher  bildet,  jedenfalls  so  gering  ist,  dass  die  Empfind- 
lichkeit des  damals  benutzten  Instrumentes  zu  seiner  Bestim- 
mung nicht  ausreicht.  Als  ich  nun  daran  ging,  die  Empfind- 
lichkeit der  Wage  zu  erhöhen,  zeigte  es  sich,  dass  die  letztere 
für  die  beabsichtigten  feineren  Messungen  noch  der  Ver- 
besserung bedürftig  war. 

Es  ist  an  der  a.  a.  O.  beschriebenen  Wage  Siegellack 
angewandt.  Allein  dieser  Körper  nimmt  in  ähnlicher  Weise 
wie  Schellack  ^)  ziemlich  viel  Wasser  auf  und  musste  schon  des- 
halb bei  der  Neuconstruction  der  Wage  gänzlich  vermieden 
werden.  Es  zeigte  sich  ferner,  dass  Messing  —  aus  welchem 
Material  bei  der  alten  Wage  die  Lager  für  die  Endschneiden 

1)  Warburg  u.  Ihmori,  Wied.  Ann.  27.  p.  481.  1886. 

2)  Warburg  u.  Ihmori,  1.  c.  p.  505. 
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gemacht  waren  —  indem  es  sich  mit  der  Zeit  in  feuchtem 
Kaum  mehr  und  mehr  oxydirt,  anfängt  mehr  und  mehr 
Wasser  aufzunehmen;  auch  dies  führt  Fehler  herbei,  indem 
der  Wasserbeschlag  sich  auf  den  beiden  Lagern  nicht  in 
gleicher  Stärke  bildete.  Durch  wiederholtes  Putzen  der  Lager 
konnte  der  Fehler  so  ziemlich  unschädlich  gemacht  werden,  ganz 
beseitigt  wurde  er,  als  die  Lager  aus  Platin  gemacht  wurden. 

Die  neue  Construction  des  Balkens  zeigt  Fig.  12.  Die 
aus  Stahl  gefertigten,  besonders  geschliffenen  Schneiden  m, 
e^  e  tragen  ringförmige  gespaltene  Fortsätze,  welche  über  den 
gläsernen  Balken  geschoben  sind  und  sich  an  ihm  durch 
Federkraft  festhalten.  An  der  Mittelschneide  ist,  ebenfalls 
durch  Federkraft,  der  Rahmen  r  aus  dünnem  Messingdraht 
für  den  Spiegel  s  befestigt;  an  den  beiden  Stellen,  an  welchen 
der  Draht  die  Mittelschneide  fasst,  ist  er  geschlitzt,  und  die 
Schlitze  sind  über  die  Schneide  geschoben.  Der  Ablese- 
spiegel 8  wird  in  gleicher  Weise  durch  die  Schlitze  <r,  a  ge- 
halten. Das  Laufgewicht  p  dient  zur  Regulirung  der  Em- 
pfindlichkeit. Das  Lager  für  die  Mittelschneide  ist  eine 
cylindrisch  hohl  geschliffene  Achatplatte  a,  auf  deren  tiefster 
Linie  die  gehöhlte  Schneide  mit  2  Punkten  aufruht.  Die 
Lager  für  die  Endschneiden  sind,  wie  schon  erwähnt,  aus 
Platin.  Das  Gewicht  des  Balkens  nebst  Zubehör  beträgt 
0,43  g,  das  Grewicht  eines  Platinlagers  0,02  g. 

Dieser  Wage  konnte  bei  einer  Belastung  von  0,5  g  auf 
jeder  Seite  eine  Empfindlichkeit  von  200  Scalentheilen  ^)  per 
Decimilligramm  ertheilt  werden,  ohne  dass  irgend  welche 
Trägheit  oder  Unsicherheit  bemerkt  wurde;  nur  müssen  die 
Stahlschneiden  von  Zeit  zu  Zeit  mit  feinstem  Schmirgel  ge- 
putzt werden.  —  Dagegen  gelang  es  nicht,  für  höhere  Be- 
lastungen gute  Resultate  zu  erzielen. 

Alle  Versuche  wurden  wie  die  früheren  im  Vacuum  an- 
gestellt.2) 

§  3.  Die  folgende  Tabelle  enthält  einige  ftlr  Metall- 
bleche erhakene  Resultate,  angeschlossen  ist  eine  Angabe 

1)  Die  Ablesungen  am  Spiegel  geschahen  ganz  wie  früher,  vgL  War- 
burg  u.  Ihmori,  L  c.  p.  484. 

2)  Warburg  u.  Ihmori,  l  c.  p.  485.  §  3. 
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über  Siegellack.  Die  Bezeichnungen  sind  die  der  früherea 
Abhandlung:  S  ist  die  Oberfläche  in  QuadratcentimeteriL 
G  das  Gewicht  des  untersuchten  Körpers  in  Grammen,  €  die 
Empfindlichkeit  der  Wage  in  Scalentheilen  per  DecimilligramB. 
ß-^  und  i9-  die  Temperaturen  des  Yersuchsraumes  und  des 
Wasserreservoirs,  p^  und  p  die  entsprechenden  Wasserdampf- 
drucke, m  die  niedergeschlagene  Wassermasse  in  Scalentiieiln 
(die  Correction  wegen  des  Auftriebes  ^)  ist  nur  bei  den  blankes 
Metallen  angebracht),  rf.  10®  ist  die  „Dicke**  der  Wasserschickt 
in  Millionstel  Centimetern')  oder  die  per  Quadratcentimeter 
niedergeschlagene  Wassermenge  in  Millionstel  Gramm. 

Tabelle  1. 


S  \G 


^i\  ^  \  Pi   \    P    Px-P     «■    ^- 


Messing,  gefimisst 


Messing,  blank 

Messing,   7  Wochen  an  der 

Luft  gelegen ]  "    !  » 

Stahl  blank |3,8  i  n 


gelb  angelaufen  . 


6,0   0,5|  70;16,2  14,9  13,68  12,59    1,00      120  ^i 

in  211 

18014,3  13,012,12  11,14   0,98       2,7  0/ J 
'                          28 

16,8 15,62ll4,21    1,41    i»  1»  ü. 

14,76113,42   1,34      4^2  6. : 


Nickel 


Siegellack 


200|l8,3 

180|l7,4il5,9 

180|16,4il5,2 


I 
4,921  » 

3      U) 


13,86' 12,84   1.02     12,4      li: 

I  in  40 

14,76'13,77  0,97       S,7     0*? 


180|  17,4]  16,3 

»  |16,1|14,8|13,60;12,51  1,09       8.9     lA 

100ll4,6ll3,2'l2,35ill,28  1,07    93  in  IV 

i      !      I        1  iSl 


Es  ergibt  sich: 

1.  Mit  Schellackfirniss  überzogenes  Metall  nimmt  riel 
Wasser  auf,  die  Beendigung  der  Absorption  wurde  nicht 
abgewartet. 

2.  Auf  „blanken^'  Metallen  wird  nur  wenig  Wasser  nieder- 
geschlagen. 

3.  Oxydirte  Metalloberflächen  nehmen  yerhältnissm&ssig 
viel  Wasser  auf.  Dasselbe  wird  übrigens  —  was  in  der 
Tabelle  nicht  vermerkt  ist  —  in  trockenem  Raum  nur  zan 
Theil  wieder  abgegeben. 


1)  Warburg  u.  Ihmori,  1.  c.  p.  487.  (1). 

2)  Warburg  u.  Ihmori,  1.  c.  p.  496.  (2). 
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4.  Siegellack  verhält  sich,  wie  schon  §  1  erwähnt,  ähnlich 
wie  Schellack^);  die  Beendigung  der  Absorption  wurde  hier, 
wie  auch  unter  3,  nicht  abgewartet. 

Die  kleine  Wasseraufnahme  durch  die  als  „blank^^  be- 
zeichneten Metalle  rührt  vielleicht  von  einer  dünnen  Oxyd- 
Bchicht  her;  ich  erwähne,  dass  es  hier  10 — 15'  dauerte,  bis 
die  Absorption  beendet  war,  und  dass  nach  Verbindung  mit 
dem  Trockenapparat  die  Wage  erst  nach  20 — 30'  auf  ihren 
alten  Stand  zurückging.  Dieses  Verhalten  ist  ganz  anders, 
als  das  des  Glases,  bei  welchem  nach  Herstellung  des  Dampf- 
druckes 0  der  Wasserbeschlag  in  längstens  T  verschwun- 
den ist.*) 

§  4.  Achat  nimmt  wie  die  folgende  Tabelle  zeigt,  sehr 
viel  Wasser  auf,  das  Ende  der  Absorption  wurde  nicht  ab- 
gewartet, die  Werthe  m  sind  die  in  der  ersten  Stunde  er- 
haltenen. In  trockenem  Baum  wird  das  aufgenommene  Wasser 
langsam  wieder  abgegeben.  Die  Correction  auf  den  Auftrieb 
ist  hier  nicht  angebracht 

Die  benutzten  Achatstücke  gehören  dem  Bbn.  Mechaniker 
Stückrath  in  Berlin;  es  waren  Schneiden,  Pfannen  {AmuÖlB) 
und  sogenannte  Hütchen  (C). 

Tabelle  2. 
Achat 


G\b    \  &,\   &\    p. 


P     |Pl—P[p,^  stunde 


i.lO« 


-4,  roth 
A^  hell 
A  gelb 
B^  heU 
B^  gelb 
C,  heU 
C,  hell 
C3  heU  gelb 
C,  gewaacben 


2,34 

2,84 

1,80 

2,84 

0,68 

0,92 

1,02 

0,7 

0,7 


0,5  I 
0,45 
0,4  I 
0,85 
0,08 
0,24 
0,25 
0,141  160 
0,14|  160- 


180 

140 
180 
200 
160 
200 


17,0; 
17,6! 
17,1 1 
17,9! 
19,4  I 
18,8' 
18,9  ! 

18.8  I 

16.9  1 


15,7  14,40' 


16,2 
16,0 
16,8 
17,8 
16,7 
17,2 
17,3 
15,8 


14,951 
14,491 
15,281 
16,73! 
15,62; 
16,22| 
16,12i 
14,30 


13,25 
13,68| 
13,51 
14,21 


1,15 
1,27 
0,98 
1,02 


15,14|  1,59 

14,12,  1,50 

14,58;  1,64 

14,671  1,45 

13,34  0,96 


427 

287 
324 
439 
206 
171 
185 
107 
116 


101 
I  56,2 

128 

104 

164 

116 
90,6 
95,5 

104 


§  5.    Es   folgen   die  Resultate   für  Gewichtsstücke  aus 
Bergkrystall,  deren  fünf  untersucht  wurden,    m  bedeutet  hier 


1)  Warburg  u.  Ihmori,  1.  c.  p.  505. 

2)  Warburg  u.  Ihmori,  1.  c.  p.  499. 
Ann.  d.  Phyt.  u.  Cham.  N.  F.  XXXL 
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in  Scalentheilen  die  Ablenkung,  welche  die  Wage  bei  Ha- 
Stellung  des  angegebenen  Wasserdampfdrucks  erfuhr;  a  iä 
der  Auftrieb  in  Scalentheilen^);  m+a  mithin  die  anfgeno»- 
mene  Wassermenge  in  Scalentheilen. 

Tabelle  3. 
Bergkrystall. 


S     Ge  \&i     & 


Pi 


P    Pi~'P\    *•      i   tx  \ 


m-ha  d.h. 


I 
» 

mit   Wasser     | 
behandelt       \ 

II 

j» 

m.  Leder  abger. 

m.Wa8s.  behand. 

III 

»j 

mit  Leder  ab-    I 
gerieben        \ 

m.Wass.  beband. 

IV 

?» 

m.Wass.  behand. 

V 

» 

m.Wass.  behand. 


1,8  j0,5 


220, 17,0;l4,3:i4,40  12,12; 
14,4012,12' 
18,86  12,12J 
13,86112,12 


»»   |17,0    „ 
260|l6,4;  „ 
16,4l  „ 
15,0 
15,0 


I,04  0,2i220il6,7 
17  .1 »»  I  »  |l-6,7 

,,    |„  i260;i7,9  16,3 

I      I       I 
»    I  »  I  »>  il3,6  11,8 

0,64;D,l!240|l6,6|14,9 

„  ;240'l6,6)15,0 


14,12 
14,12 
15,23 
|ll,58 
14,04 


12,67; 
12,671 
13,771 
10,30| 
12,59j 


14,04  12,67 
»  \„  ;260,17,2|l5.4  14,58Jl3,00| 
14,7613,00; 
14,76  13,00; 
13,8612,431 
14,40|l2,67| 
14,58|l3,34i 


»,  i„  i260il7,4ll5,4 

17  \v  J240^17,4|15,4 

„  |„  |22016,4;i4,7 

„  1»  220|  17,01 15,0, 

»  \v  200  17,2  15,8 

»  »  |280|l7,2ll5,9;i4,58|13,42 

„  \,7  !280Jl7,2ll5,9'l4,5813,42 

»  I,,  200  17,2;  15,9  14,58,13,42 


2,28 
2,28  j 
1,74, 
1.74] 

1.45  i 
1,45; 

1.46  j 
1,28  I 
1,45  1 
1,37  I 
1,58  1 
1,76, 
1,76  i 
1,43; 
1,73  I 
1,24  I 
1,16  I 
1,16  1 
1,16 


1,6  4,0 

1,7,'  y, 

-2    i„  ; 
6      l,8i 


5,6 
5,7 
2,0 
2,0 

7,8 


6      1,8'    7,8 
2,72,4'   5,1 

-1  ;i,8,'  0,8 
8,5 1,0  9,5 

8,5'1,0|  9,5 

2,9  1,1 1  4,0 

2,8;i,0|  3,8 

0    i0,9;  0,9 

4,5  0,9'  5,4 

4,40,9|  5,8 

-0,5|0,9i  0,4 


2,5;i,2j 
2,3:1,2; 

-o,5;o,9l 


3,7 
3,5 
0,4 


1.44 

0,43 

0,43 

3.4 

3.4 

a3 

2,4 
2J 

0.6 
3,S 
3,8 
0,3 
2,1 
2,0 
0,3 


Die  Gewichtsstücke  wurden  zunächst  nur  durch  Ab- 
bürsten gereinigt;  sie  zeigten  dann  eine  nicht  unbeträchtliche 
Absorption;  die  Werthe  dAO^  sind  von  derselben  Grössen- 
Ordnung  wie  bei  Glas.  Durch  Abputzen  mit  Leder  wird  die 
xlbsorption  verkleinert,  mehr  noch  durch  Abwaschen  loit 
Wasser;  nach  dieser  Behandlung  ergibt  sich  m  selbst  überall 
0  oder  negativ. 

Der  Wasserbeschlag  bildete  sich  im  allgemeinen  in  0 
aus  und  verschwand  in  trockenem  Raum  zum  grössten  Theil 
in  sehr  kurzer  Zeit. 


1)  Warburg  u.  Ihmori,  1.  c.  p.  487.  (1),  durch  Am  bezeichnet: 
\,'s  ist  hier  genauer  Ijs  —  I/.9'  ersetzt,  wo  s  das  specifische  Gewicht  des 
Platins  bedeutet. 
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§  6.   Tab.  4  gibt  die  für  Platingewichtsstücke  erhaltenen 
^'     Resultate  wieder. 

Tabelle  4. 
Platin. 


S\G^ 


^1    ^     Pi   \    P   \P-Pi 


i.lO* 


G«w,  I  4 

m.  Leder  abgerieben 
Gew.  II  » 
Gew.  Ill 


0,5'200ll7,7 


Gew.  IV 


Gew.V 


.3 


16,2|  15,04   — 


9,8 
0 
0 
1,21  3,2 


300  -^ 

220  15,6  14,113,17  11,96 

\,,     »  il5,9|l4,l  13,42  11,96  1,46 

<»  |200:i4,8!l3,212,51  :il,28|  1,23 

'„  ,  ,,  |l5,2'l3,8  12,84  11,73,  1,11 


7  0,2,220,14,8.13,3  12,5111,36,  1,15  ;3,2 


1»  I  V  il4,8'13,8  12,51  11,36 

'  „  !240"  —  I  —  .  —       — 

,  „  '280!  —  1  —  !  —       — 


1,22 

0 

0 

0,33 

0,34 

0,19 

0,19 

0,39 


1,15 


3,1 1  0,38 


Die  Platinstücke  wurden  zunächst  geprüft,  nachdem  sie 
nur  durch  Abbürsten  gereinigt  waren.  Der  Versuch  wurde 
sodann  wiederholt,  nachdem  sie  mit  Leder  abgeputzt  waren; 
bei  vier  der  geprüften  Gewichtsstücke  verschwand  durch  die 
letztere  Behandlung  die  Wasseraufnahme  gänzlich,  nur  bei 
einem  Stück,  Nr.  III,  gelang  es  nicht,  sie  zu  beseitigen;  es 
war  dies,  der  Form  und  dem  Aussehen  nach  zu  urtheilen, 
ein  älteres  Gewichtsstück. 

Da,  wo  die  Absorption  0  beobachtet  wurde,  hatten  &^ 
und  &  ähnliche  Werthe,  wie  in  den  anderen  Fällen;  es  ist 
versäumt  worden,  diese  Werthe  hier  genau  zu  notiren ;  daher 
sind  sie  in  der  Tabelle  nicht  aufgeführt. 

§  7.  Es  schien  möglich,  dass  dem  Platin  durch  das  Ab- 
reiben mit  Leder  eine  fettige  Oberfläche  ertheilt  wurde  und 
dadurch  die  Fähigkeit,  Wasserdampf  zu  condensiren,  verloren 
ging.  Da  es  principiell  von  Interesse  war,  festzustellen,  ob 
für  eine  reine  Platinoberfläche  durch  die  benutzte  hoch- 
empfindliche Wage  eine  merkliche  Wasseraufnahme  nach- 
gewiesen  werden  könne,  so  wurde  ein  Versuch  mit  einem 
0,5  g  schweren  Platinblech  von  27,5  qcm  Oberfläche  gemacht 
und  dieses  nur  durch  Glühen  gereinigt.  Während  die 
Wage   eine   Empfindlichkeit   e  ~  183    besass,   ergab 
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sich  die  Absorption  unmerklich.  Bei  den  Versuchen 
wurden  an  beiden  Seiten  der  Wage  gleiche  Stücke  dickes 
Platindrahts  {D)  aufgehängt,  sodann  abwechselnd  der  eine 
Draht  D  durch  das  Blech  {B)  ersetzt  und  wieder  an  seinen 
Platz  gebracht. 

In  der  folgenden  Tabelle  verzeichne  ich  die  Ablesungen 
an  der  Scala  im  trockenen  (a^)  und  feuchten  (a)  Baum.  Zu- 
nahme der  Ablesung  bedeutet  ein  Schwererwerden  des  Armes. 
an  welchem  das  Blech  aufgehängt  war. 

Tabelle  5. 


Nr. 

^i 

^ 

«0 

a 

1 

D 

15,9 

14,6 

455 

455,4 

2 

B 

16,0 

14,6 

659,2 

559 

8 

D 

15,9 

14,6 

508 

508 

4 

B 

17,4 

15,7 

407,5 

409 

5 

B 

18,5 

16,9 

469,5 

470,5 

6 

B 

13,6 

11,6 

475 

475 

Bei  Nr.  4 — 6  wurde  das  Blech  jedesmal  frisch  durch 
Glühen  gereinigt  Man  sieht,  dass  in  zwei  Fällen  (bei  Nr.  4 
und  5)  bei  B  eine  kleine  Zunahme  der  Ablesung  bei  Zu- 
lassung des  Wasserdampfs  erfolgte  (1 — 1,5  Sealentheil).  Id 
der  That  ist  bei  diesem  Versuch  die  grösste  Yorsiiüit  zn 
beobachten,  wenn  er  richtig  ausfallen  soll;  nach  dem  Glühen 
darf  das  Blech  durchaus  nicht  mit  dem  Finger  berOhrt 
sondern  muss  mittelst  einer  reinen  Pincette  gefasst  und  an 
die  Wage  gehängt  werden. 

Betrüge  die  Absorption  durch  das  benutzte  Blech  1  Sca- 
lentheil,  so  würde  sich  d.lO^  zu  0,02,  d.h.  die  Dicke  der 
Schicht  Vs  Milliontelmillimeter  ergeben.  Schlägt 
sich  also  eine  Wasserschicht  nieder,  so  ist  ihre  Dicke  kleiner 
als  diese  Grrösse. 

§8.  Aus  §3—6  ergibt  sich  für  die  Construction  einer 
Wage,  welche  von  hygroskopischen  Einflüssen  möglichst  be- 
freit sein  soll: 

1.  Dass  es  sich  empfiehlt,  die  Metalltheile  des  Balkens 
überall,  wo  es  möglich  ist,  zu  platiniren;  Anwendung  von 
Schellackfimiss  ist  jedenfalls  sehr  unvortheilhaft. 
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2.  Dass  womöglich  Anwendung  von  Achat  am  Wage- 
balken vermieden  werde.  Vielleicht  kann  man  den  Achat 
durch  Bergkrystall  ersetzen. 

Als  Material  für  Normalgewichtsstücke  scheint  nach 
§  5 — 6  bezüglich  des  hygroskopischen  Verhaltens  Platin  den 
Vorzug  vor  Bergkry stall  zu  besitzen;  in  derselben  Beziehung 
sind  platinirte  Gewichtsstücke  aus  Messing,  wie  sie  Hr.  Stück- 
rath  bis  zu  lg  abwärts  anfertigt,  vortheilhaft. 


Anhang.  —  Ich  verzeichne  hierunter  die  Resultate, 
welche  ich  für  die  .Wasseraufnahme  bei  drei  verschiedenen 
Jenenser  Thermometergläsem  erhalten  habe.  Die  Zusammen- 
setzung der  durch  XVI™  und  XVIII™  bezeichneten  Gläser 
ist  nach  gefälliger  Angabe  des  Hm.  Dr.  Schott  die  der 
ebenso  bezeichneten  Gläser  in  der  Abhandlung  des  Hrn. 
H.  P.  Wiebe^);  es  enthält  also  XVI"i  67,5  Kieselsäure, 
14  Natron,  7  Zinkoxyd,  7  Kalk,  2,5  Thonerde,  2  Borsäure; 
XVIII^^i  52  Kieselsäure,  9  Kali,  30  Zinkoxyd,  9  Bor- 
säure. 

Die  Untersuchung  ist  genau  so  gefuhrt  wie  die  ent- 
sprechende der  mehrfach  citirten  Abhandlung^);  auch  die 
Bezeichnungen  der  folgenden  Tabelle  sind  dieselben.  Der 
zeitliche  Verlauf  der  Erscheinung  war  ähnlich  wie  bei  den 
früher  untersuchten  Gläsern.^) 

Die  Vergleichung  der  letzten  Columne  (rf.lO*)  der  vor- 
stehenden Tabelle  mit  der  entsprechenden  der  früheren  Ab- 
handlung^) lehrt,  dass  die  Dicke  der  Wasserhaut  bei  den 
Jenenser  Gläsern  grosser  ist,  als  bei  Bleiglas  und  ungefähr 
von  derselben  Grösse,  wie  bei  Thüringer-  und  Kaliglas  unter 
den  nämlichen  Verhältnissen.  Die  Behandlung  mit  siedendem 
Wasser  setzt  auch  bei  Jenenser  Glas  die  Wasseraufnahme 
erheblich  herab. 


1)  H.  F.  Wiebe,  Berl.  Ber.  40.  p.  1021.  1885. 

2)  1.  c.  §  11. 

3)  1.  c.  §§  4  und  13. 

4)  1.  c  p.  497. 
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Tabelle  6. 

Jenenser  Glas. 

XVI"^.    Spec.  Gew.  2,58.    S  =  32,6.     e  =  100. 


^1 

^ 

Ti 

V 

Pi-P 

1»       1     i.lO 

t 

18,4 
15,7 

16,3 
9,7 

15,7 
13,3 

13,8 
9,0 

1,9 
4,3 

107,4     1      330 
25,7     '      0,79 

16,8     I 


18,1 
18,5 

16,3 

18,4 
18,6 

19,1 


17.2  I 
18,1      I 

15.3  I 


15,8 
15,4 


mit  siedendem  Wasser  behandelt 

14.8  I      14,2      I      12.5      !      1,7        |       20,9 

XVni^".    Spec.  Gew.  2,78. 
Erste  Probe  (a).    8  =  30,4.    e  =  100. 

15.9  I      15,4      I      18,4      I      2,0        I      66,4 
10,0      I      15,8      1        9,1      I      6,7        I        9,7 

mit  siedendem  Wasser  behandelt 

14.2  I      13,8      I      12,0     I      1,8        I      20,8 

Zweite  Probe  (/?).    S  =  29,1.    8  =  100. 

16.3  1      15,7      I      13,8      :      1,9       I       66,4 

10.0  I      15,9      1        9,1      1      6,8        I         8,4 

mit  siedendem  Wasser  behandelt 
17,5     I      16,4     I      14,9      I      1,5       |       18,7 

XI^".    Spec.  Gew.  2,59. 
Erste  Probe  (a).    S  =  27,0.    a  =  100. 

15.2  I      14,6      I      12,8      I      1,8       |     107,5 

9.6  I      15,4      I        8,9      I      6,5        i       25,5 

mit  siedendem  Wasser  behandelt    «  »  112 

13.1  I      12,9     I      11,2      I     1,7       1       10,6 
Zweite  Probe  (6).    S  =  26,6.    e  =  120. 

14,0     I      13,3      I      11,9      I      1,4        j     108,7 

9.7  I      13,0      I        9,0      I      4,0        I       17,6 

mit  siedendem  Wasser  behandelt 

14.3  I      13,8      I      12,1      1      1,7        I       14,1 


16,3 

Phys.  Inst.  Freiburg  i.  Br.,  12.  April  1887. 


0,64 


2,18 
0.32 


I      0,68 


2,28 
0,29 


0,59 


3,99 
0,95 


I  0,35 

I  3,40 

I  0,55 

1  0,44 
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XVII.    lieber  deii  K7*y stall  wassergeh  alt  gelöster 
Cohaltsalze;   von  Jacob  KalUr. 

(Htersn  Tftf.  VII  Fig.  18—14.) 


I.     Beschreibung  der  Ersoheinung  und  der 
Untersuohungsmethode. 

Eine  wässerige  Lösung  von  Cobaltcblorid  ändert  beim 
Brbitzen  ihre  Farbe  infolge  der  Entwässerung  der  Salzmole - 
cülel  Diese  Farbenreaction  gestaltet  sich  bedeutend  inten- 
siver, wenn  man  die  Lösung  mit  Chlornatrium  sättigt.  Die 
ursprünglich  röthliche  Farbe  der  Flüssigkeit  geht  dann  beim 
Erwärmen  nach  und  nach  in  eine  tief  blaue  über;  die  An- 
wesenheit des  Chlornatriums  beschleunigt  also  die  Entwäs- 
serung. Ich  habe  diesen  Vorgang  näher  untersucht  und 
hierzu  die  Lichtabsorption  der  Lösung  benutzt.  Die  intensive 
Farbenänderung  lässt  sich  im  Absorptionsspectrum  quantitativ 
verfolgen.  Besonders  geeignet  ist  hierzu  der  Bezirk  um  die 
X>-Linie.  Die  Lichtintensität  nimmt  an  dieser  Stelle  stetig 
ab,  ist  aber  selbst  am  Endpunkt  der  Reaction  noch  deutlich 
messbar.  Aus  den  bei  verschiedenen  Temperaturen  gemes- 
senen Absorptionscoefficienten  lässt  sich  der  Grad  der  Um- 
setzung in  folgender  Weise  ermitteln.  Die  Flüssigkeit  kann 
bei  jeder  Temperatur  als  Gemisch  zweier  anderer  betrachtet 
werden,  von  denen  die  eine  nur  unzersetzte,  d.  h.  wasserhal- 
tige, die  andere  nur  zersetzte  wasserfreie  Salzmolecüle  enthält. 
Der  ganze  Process  verlaufe  in  einem  planparallelen  Troge 
von  der  Dicke  d.  Man  beobachtet  dann  zuerst  den  Absorp- 
tionscoefficienten  A  für  die  noch  nicht  umgesetzte  Lösung, 
und  am  Schlüsse  der  Reaction  die  entsprechende  Grösse  E 
für  die  Lösung,  in  welcher  alle  Salzmolecüle  entwässert  sind. 
Irgend  eine  mittlere  Temperatur,  bei  welcher  1  jx  der  (Jobalt- 
chloridmenge entwässert  sei,  ergebe  den  Coefticienten  M.  Die 
Wirkung  der  Lösung  wird  in  diesem  Falle  dieselbe  sein, 
welche  zwei  hintereinander  in  den  Weg  der  Lichtstrahlen 
geschaltete  Lösungen  hervorbringen  würden,  von  denen 'die 
eine  nur  unzersetzte,  die  andere  nur  zersetzte  Salzmolecüle 
enthielten.     Die  Schichtendicken   dieser  Flüssigkeitsmengen 
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würden  d  —  {djx),  resp.  djw  sein,  ihre  Concentrationen  die- 
selben, wie  diejenigen  der  Lösungen,  welche  die  Grössen  i 
und  E  geliefert  hatten.    Wir  erhalten  somit  die  G-leicbnof: 

Hieraus  folgt:      1  =  jog^-jog^ . 

^  X        log  J?  -  log  ^ 

Die  Grössen  Aj  E  und  M  werden  direct  gemessen,  also 
kann  man  mit  Hülfe  der  eben  gefundenen  Gleichung  den 
jeder  Temperatur  zugehörigen  Werth  von  Ijx  bestimmen. 

Die  AbsorptionscoSfficienten  wurden  mit  Hfilfe  Jes 
Gl  an 'sehen  Photometers  bestimmt.^)  Die  Einstellung  des 
Femrohres  auf  bestimmte  Spectralstellen  geschah  mit  SÜk 
des  Horizontalkreises,  da  die  Scala  des  Instrumentes  nicht 
genügend  festgestellt  werden  konnte. 

Die  für  die  Messungen  verwendete  Petroleumlampe 
(Flachbrenner)  wurde  derart  gestellt,  dass  die  Flamme  dem 
Apparate  ihre  schmale  Seite  zuwandte.  £in  Eisenblech* 
cylinder  mit  Kappe,  der  einen  vertical  verschiebbaren  Aus- 
schnitt zum  Durchlassen  des  Lichtes  nach  dem  Apparat 
besass,  umgab  die  Lampe.  Durch  eine  passend  gesteUte 
Convexlinse  wurden  die  austretenden  Lichtstrahlen  parallel 
gemacht. 

Der  Petroleumbehalter  der  Lampe  wurde  durch  darüber- 
fiiessendes  Wasser  auf  constanter  Temperatur  gebalten. 

Zur  Aufnahme  der  Lösungen  diente  ein  Trog,  der  ao5 
einer  ca.  8  mm  dicken,  quadratischen  Glasplatte  mit  Qfor- 
migem  Ausschnitt  bestand,  an  welche  beiderseits  Spiegelglas 
platten  von  gleicher  Grösse  gelegt  wurden.  Zwischen  die 
Glasplatten  kam  behufs  Dichtung  je  ein  Blftttchen  GattA- 
perchapapier  mit  entsprechendem  Ausschnitt  zum  Durchlassei 
der  Lichtstrahlen  zu  liegen.  Der  so  vorgerichtete  Trog  wurde 
zwischen  zwei  entsprechend  geformten,  dicken  Metallplatten 
mit  Hülfe  von  4  Schrauben  festgepresst.  Zwischen  den  (jlas- 


1)  Glan,  Wied.  Ann.  1.  p.  351. 1877;  siehe  auch  Ketteier  a.Pttlf- 
rieh,   Wied.  Ann.  12.  p.  481.  1881;   14.  p.  177.  1881;  1&.  p.  337.  1881 
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und  Metallplatten  befanden  sich  ca.  1,5  mm  dicke  G-ummi- 
scheiben,  welche  ein  Dndichtwerden  w&hrend  des  Erwärmens 
verhinderten.  Dieser  Trog  bewährte  sich  Tollkommen.  Es 
konnte  auch  nicht  bemerkt  werden,  dass  durch  den  Druck 
farbige  Einge  hervorgerufen  worden  wären.  Während  der 
Dauer  einer  Versuchsreihe  war  der  Trog  mit  einem  Kork 
verschlossen. 

Das  Erwärmen  geschah  im  Luftbade.  Dasselbe  bestand 
aus  einem  doppelwandigen  parallelepipedischen  Kasten  aus 
Eisenblech  mit  abnehmbarem  Deckel.  An  zwei  gegenüber- 
liegenden Wänden  waren  kreisrunde  Oefifnungen  von  etwa 
3,5  cm  Durchmesser  angebracht,  in  welche  Thoncylinder  ein- 
gesetzt und  mit  Asbest  möglichst  gedichtet  wurden.  In 
diesem  Kasten  wurde  der  Trog  auf  einem  Stativ  angebracht 
Während  des  Erwärmens  waren  die  Thoncylinder  mit  Korken 
verschlossen.  Ein  durch  den  Deckel  eingeführtes  Thermo- 
meter diente  zur  Bestimmung  der  Temperatur.  Um  sicher 
zu  sein,  dass  die  untersuchte  Flüssigkeit  die  Temperatur  des 
Luftbades  angenommen  hatte,  hielt  ich  dieselbe  längere  Zeit 
constant  und  stellte  während  dessen  mehrere  Messungen  an. 
Das  Verfahren  wurde  fortgesetzt,  bis  die  letzten  beiden  Mes- 
sungen keinen  merklichen  Unterschied  zeigten.  Die  während 
der  Beobachtungen  in  das  Luftbad  eindringende  kalte  Luft 
bewirkte  keine  merkbare  Abkühlung  der  Flüssigkeit. 

Behufs  Bestimmung  der  AbsorptionscoSfficienten  wurde 
in  den  Trog  ein  Grlaskörper  eingelegt.  Derselbe  bewirkt, 
dass  sich  vor  den  beiden  Spalthälften  des  Apparates  zwei 
verschieden  dicke  Flüssigkeitsschichten  befinden.  Es  sei  mit 
D  die  Dicke  der  oberen,  mit  d  die  der  unteren  bezeichnet, 
und  Djdssn  gesetzt.  Ist  L  der  Absorptionscoefficient  für 
die  untere  Schicht,  so  ist  L^  derjenige  für  die  obere.  Dreht 
man  dann  das  am  Photometer  befindliche  Nie  ersehe  Prisma 
bis  zum  Ausgleich  der  Helligkeiten  beider  Spaltbilder  um 
a^j  so  folgt: 

-— =  tg2a    oder:     log.Z« ^log.tg.a. 

Die  Dimensionen  des  Troges  wurden  mittelst  eines  Sphä- 
rometers  bestimmt.    Die  Dicke  des  eingelegten  Gruttapercha- 
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papiers  betrug  0,05  mm.  Für  die  weiterhin  mitgetheiltes 
Messungen  sind  2  Tröge  rerwendet  worden.  Für  der 
ersten  war: 

d  (Dicke  der  wirkenden  Schicht)  =  2,801   und    ^  ^  ^  =  1-J'. 

für  den  zweiten: 

rf=  1,527,  -^  =0.41 

Den  weiter  unten  folgenden  Tabellen  sind  die  betreffen- 
den Constanten  beigefügt.  Die  mit  dem  zweiten  Trtfe 
{d  =  1,527)  erhaltenen  Werthe  sind  des  bequemeren  Ver- 
gleichs halber  für  die  Schicbtendicke  d  =  2,801  umgerecliiiet 

Für  die  Messungen  wurde  eine  Normallösung  verwendet 
welche  man  durch  Auflösen  von  festem  CobaltchloriJ  in 
destillirtem  Wasser  erhalten  hatte.  Diese  Lösung  reagiite 
etwas  sauer  und  wurde  deshalb  mit  kohlensaurem  Coiali 
digerirt.  Ihr  Gehalt  ergab  sich  in  einfacher  Weise  aus  einer 
Analyse  (Reduction  im  Wasserstoffstrome). 

Es  hinterliessen: 

7,2717  g  der  Lösung 
0,2461  g  metallisches  Cobalt. 

Somit  enthalt  1  g  der  Normallösung: 

0,0746  g  CoClj. 

Vor  Beginn  jeder  Versuchsreihe  wurde  nachgesehen,  ob 
der  Trog  dicht  war,  und  alsdann  das  Photometer  derart  ein- 
gestellt, dass  beide  Spalthälften  gleich  hell  erleuchtet  w&rea 
Beim  Einschalten  des  Troges  achtete  man  darauf,  dass  di> 
von  seiner  Vorderwand  reflectirten  Lichtstrahlen  aof  den 
Ausschnitt  im  Lampencylinder  trafen,  ein  Zeichen  daftlr,  dsss 
die  Lichtstrahlen  senkrecht  auf  die  Trogwände  fielen. 

Zur  Bestimmung  eines  Winkels  u  wurden  je  zwei  on 
180®  verschiedene  Stellung  des  Nicols  benutzt.    Die  weiterhin 
mitgetheilten  Werthe  sind  Mittel  aus  je  drei  derartigen  Dop- 
pelbeobachtungen.   Die  grösste  Abweichung  einer  Einzelab-     ^ 
lesung  vom  Mittel  betrug  im  ungünstigsten  Falle  etwa  20'. 
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n.    Messungen  und  Besultate. 

Einige  qualitative  Vorversuche  hatten  gezeigt,  dass  der 
Verlauf  der  Entwässerung  wesentlich  von  der  Sättigung  in 
Bezug  auf  das  Chlornatrium  abhängt.  Versetzt  man  also 
eine  Kochsalzlösung  nach  und  nach  mit  verschiedenen 
Mengen  Cobaltchlorid,  so  verläuft  der  Process  stets  in  nahe- 
zu gleicher  Weise,  der  Endpunkt  der  B.eaction  tritt  immer 
bei  etwa  gleicher  Temperatur  ein.  Es  wurde  deshalb  zu- 
nächst untersucht,  wie  sich  eine  Cobaltchloridlösung  bei 
Zusatz  verschiedener  Mengen  Chlornatrium  verhält.  Um 
eine  Bestimmung  der  Grösse  E  des  Absorptionscoefficienten 
der  völlig  umgesetzten  Lösung  zu  erhalten,  benutzte  man 
zuerst  einen  mit  Chlornatrium  nahezu  völlig  gesättigten 
Theil  der  Normallösung.  In  eine  abgewogene  Menge  der 
letzteren  wurden  bei  gewöhnlicher  Temperatur  kleine  Mengen 
Kochsalz  nach  und  nach  eingetragen,  dessen  Gewicht  sich 
schliesslich  aus  der  Gewichtszunahme  der  Flüssigkeit  ergab. 
Zu  5.22  g  der  Normallösung  waren  1,12  g  NaCl  gebracht 
worden.  Diese  Lösung  ergab  die  in  Tab.  I  enthaltenen 
Resultate.  In  allen  folgenden  Tabellen  sind  unter  t  die 
Temperaturen,  unter  a  die  Drehungswinkel  des  Nicols  und 
unter  L  die  Absorptionscoefficienten  gegeben. 

Tabelle  L 


t 

a 

1  -^(rf  =  2,801) 

t 

a 

■^(d  SS  2,801) 

18,5 

1 

390  55' 

0,811 

89 

11°  41' 

0,160 

60 

1 

81  40 

:   0,568 

91 

9  12 

0,119 

71,5 

1 

26  17 

1   0,488 

94 

5  56 

0,070 

81 

1 
1 

19  49 

0,303 

96 

5  58 

0,070 

85 

1 

16   6 

0,234 

Bei  Temperaturen  über  94°  trat  keine  Aenderung  mehr 
in  der  Lichtabsorption  ein.  Es  darf  also  angenommen  wer- 
den, dass  der  Entwässerungsvorgang  da  sein  Ende  erreicht 
hat.  Eine  genauere  Bestimmung  dieser  Endtemperatur  als 
bis  auf  etwa  1°  wird  nicht  zu  erreichen  sein.  Beim  Ab- 
kühlen der  Flüssigkeit  wurden  2  Controlmessungen  (Ta- 
belle la)   angestellt,   welche  zeigen,   dass  in  der  That  beim 
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Erwärmen  und  Abkühlen  der  gleichen  Temperatur  dieselbe 
Lichtabsorption  entspricht. 

Tabelle  I,. 


60«       i     31«  44'    '      0,569 
19         >     39    53     ;      0,810 

Der  Verlauf  des  Processes  ist  somit  als  constant  anzii- 
sehen,  und  der  bei  94^  gemessene  AbsorptionscoefficieBt 
repräsentirt  die  Grösse  E. 

Die  Constante  A  konnte  mit  Hülfe  der  eben  untersuch- 
ten Lösung  nicht  bestimmt  werden,  da  diese  letztere  schoi 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  violetter  aussieht,  als  die  reine 
Cobaltlösung,  also  schon  entwässerte  Molecule  enthält.  Zur 
Ermittelung  der  genannten  Grösse  wurde  deshalb  die  reine 
Normallösung  ohne  Zusatz  von  Chlornatrium  verwendete  Aa 
der  auf  diese  Weise  gefundenen  Grösse  A^  ist  noch  eine 
Correction  anzubringen,  die  davon  herrührt,  dass  sich  du 
Volumen  der  Lösung  bei  Zusatz  von  Kochsalz  vergrossert 
ohne  dass  mehr  färbende  Substanz  hinzutritt.  Diesem  Um- 
stände wurde  in  folgender  Weise  Rechnung  getragen.  Ist  j, 
das  specifische  Gewicht  der  reinen  Cobaltlösung,  so  haben 
g  g  das  Volumen : 

Fügt  man  zu  diesen  g  g  der  Lösung  r  g  Kochsalz  und 
setzt  das  specifische  Gewicht  der  neuen  Lösung  gleich  $y 
so  ist  deren  Volumen: 

In  beiden  Fällen  ist  die  Quantität  des  färbenden  Mediums 
dieselbe.  Somit  gibt  der  Quotient  VJV^  ein  Maass  f&r  die 
Ausdehnung.  Die  Grösse  A  für  die  mit  Kochsalz  versetzte 
Lösung  ergibt  sich  dann  aus  der  Gleichung: 

Das  Verhalten  der  reinen  Cobaltlösung  bei  Steigerung 
der  Temperatur  ist  aus  Tab.  2  ersichtlich. 
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t 

a 

-^(<l=:  2,801) 

18,5 
72,5 
89 
101,5 

42«     2' 
40    24 
89     17 
35     84 

0,886 
0,828 
0,791 
0,750 

Aus  den  Werthen  für  L  ergibt  sich,  dass  die  Aende- 
rung  der  Absorption  sehr  langsam  vor  sich  geht.  Nehmen 
wir  nun  an,  dass  die  Lösung  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
noch  keine  entwässerten  Molecule  enthält,  so  werden  wir 
die  bei  18,5®  beobachtete  Grösse  L  als  identisch  mit  Ay^  be- 
trachten dürfen. 

Das  specifische  Gewicht  der  Normallösung  ist  1,070,  das 
der  zuerst  untersuchten  Lösung  ist  1,203.  Aus  diesen  Zahlen 
in  Verbindung  mit  den  p.  1019  gegebenen  folgt: 

^=^0,93. 

Unter  Zugrundelegung  dieses  Werthes  folgen  für  die 
zuerst  untersuchte  Lösung  folgende  nach  der  Formel  von 
p.  1016  erhaltenen  Werthe  für  Ijx. 


Tabelle  IIL 

t 

\lx 

t 

\jx 

18,5 
60 
71,5 
81 

0,088 
0,179 
0,282 
0,427 

85 
89 
91 
94 

0,529 
0,679 
0,795 
1,000 

Da  die  reine  Cobaltlösung  keine  Beobachtung  der  Grösse 
E  zulässt,  so  ist  diese  Constante  aus  Tab.  1  entnommen  und 
unter  Anbringung  der  erwähnten  Correction  flir  die  Berech- 
nung der  für  die  Normallösung  geltenden  Werthe  von  Ijx 
verwendet  worden.  Die  Resultate  sind  in  Tab.  IV  zusam- 
mengestellt. 

Tabelle  IV. 


t 

\lx 

t 

llx 

18,5 
72,5 

0,000 
0,021 

89 
101,5 

0,042 
0,061 
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Weiterbin  warde  eine  Lösung  untersucht ,  die  halb  w 
viel  Kochsalz  enthielt,  als  die  erste.  (5,22  g  Norm&Uösnc^ 
und  0,56  g  NaCl.) 

Bei  dieser  Lösung  trat  unterhalb  des  Siedepunktes  kexc? 
völlige  Umsetzung  ein,  wie  aus  der  folgenden  Tabelle  er- 
sichtlich. Für  sie  musste  also  auch  die  Constante  E  unt/s 
Anbringung  der  entsprechenden  Correction  aus  dem  froher 
erhaltenen  Werthe  berechnet  werden.  Das  specifische  Ge- 
wicht dieser  Lösung  war  1,148. 


Tabel] 

ie  V. 

t 

M                  1 

1 

-^(<l=  2,801) 

1/* 

18,5 

41° 

37' 

0,871 

0,008 

61,5 

86 

49 

0,718 

0,081 

83 

30 

10 

0,530 

0,199 

91 

26 

20 

0,439 

0,282 

95 

24 

0    ; 

0,388 

0,312 

101,5 

17 

54       1 

0,267 

0,452 

Weiterhin  wurde  noch  eine  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
mit  Kochsalz  vollständig  gesättigte  Portion  der  NormallösuDg 
untersucht.    Da  sich  die  hierzu  verwendete  Kochsalzmenge 
nicht  in  einfacher  Weise  ermitteln  liess,  ist  eine  directe  Be- 
stimmung der  für  die  Correction  nöthigen  Grösse  vjv^  nicht 
ausgeführt  worden.    Die  eben  genannte  Lösung  ist  indessen 
von  der  zuerst  untersuchten  nicht  sehr  verschieden,  sodas 
der  für  jene  gefundene  Werth  von  v^jv^  auch  hier  in  Bech- 
nung  gebracht  wurde.    Der  hierbei  begangene  Fehler  liegt 
innerhalb  der  Grenze  der  Beobachtungsfehler.    Die  für  die 
letztbeschriebene  Lösung  erhaltenen  Werthe  sind  in  Tab.  VI 
(p.  1023)  zusammengestellt.  Für  diese  Messungen  war  der  zweite 
Trog  (wirkende  Schicht  d  =  1,527)  verwendet  worden.    Die 
für    diese   Schichtendicke    geltenden   Werthe    der    Lichtab- 
sorption sind  unter  L'  gegeben,   die  für  die  Schichtendicke 
d  =  2,801  (die  des  ersten  Troges)  berechneten  Werthe  unter L 

Ueber  84^  fand,  wie  die  Tabelle  zeigt,  keine  Aendemng 
mehr  in  der  Lichtabsorption  statt.  Der  dieser  Temperatur 
zugehörige  Werth  von  L  ist  also  gleich  E  zu  setzen;  er 
stimmt  mit  dem  bei  der  ersten  Lösung  bei  94^  gefundenen 
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gut  überein.  Dass  bei  dieser  Lösung  der  Endpunkt  der 
Reaction  erst  bei  höherer  Temperatur  eintrat,  als  bei  der 
zuletzt  untersuchten,  liegt  daran,  dass  dieselbe  weniger  Chlor- 
natrium enthält,  als  die  letztere. 


Tabelle  VI. 

t 

oc 

^{d  =  1,627) 

j  Ad  =  2.801)  1 

Ijx 

21 

37«  52' 

1       0,888 

0,801 

0,043 

50        1 

27     58 

0,741 

0,571 

0,177 

61         , 

22       2 

0,654 

0,452 

0,269 

67,5      1 

17     48 

'       0,586 

0,369       ! 

0,350 

72,5      1 

15    56 

,       0,555 

0,292       1 

0,441 

78 

9     10 

0,425 

0,201 

0,588 

81,5      1 

6     14 

1       0,349 

0,140 

0,722 

84 

2    48 

1       0,242 

0,071 

1,000 

86 

2     50 

1       0,244 

0,071 

(1,000) 

Die  bisher  gewonnenen  Besultate  sind  in  der  beige- 
gebenen Curventafel  graphisch  dargestellt.  Die  Curven  in 
Fig.  13  geben  den  Verlauf  der  Lichtabsorption,  und  zwar 
sind  als  Abscissen  die  Temperaturen  in  Graden,  als  Ordi- 
naten  die  restirenden  Lichtstärken  in  Procenten  eingetragen. 
Alle  Curven  gelten  für  die  Schichtendicke  d  =  2,801  der 
Flüssigkeit,  d.  h.  die  Ordinaten  sind  das  Hundertfache  der 
in  den  Columnen  L  enthaltenen  Werthe.  In  Fig.  14  ist  der 
Verlauf  der  Entwässerung  dargestellt.  Als  Abscissen  sind 
wieder  die  Temperaturen,  als  Ordinaten  aber  die  Quantitäten 
des  jeweils  bereits  entwässerten  Cobaltchlorids  in  Procenten 
genommen.  Letztere  Zahlen  sind  das  Hundertfache  der  unter 
l/ar  gegebenen  Werthe.  Die  den  Curven  beigefügten  römi- 
schen Zahlen  beziehen  sich  auf  die  zugehörigen  Tabellen 
des  Textes. 

Die  Curven  lassen  bemerken,  dass  der  Entwässerungs- 
vorgang continuirlich  fortschreitet,  dass  sich  zwischen  dem 
ursprünglich  vorhandenen  Hydrat  und  dem  Endproduct  keine 
intermediären  Hydrate  bilden.  Ob  das  Salz  im  Endzustand 
das  Anhydrid  oder  das  Hydrat  mit  1  aq.  ist,  kann  hier  nicht 
entschieden  werden.  Die  Curven  der  Fig.  14  zeigen,  dass 
der  Process  bei  steigender  Temperatur  zuerst  langsam,  dann 
immer  schneller  fortschreitet.  Bei  näherer  Betrachtung  dieser 
Curven  bemerkt  man  ferner,  dass  sie  nahezu  congruent  und 
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nor  der  Lage  im  Coordinatensystem  nach  Terschieden  äad: 
sie  erscheinen  in  der  Richtung  der  Abscissenaxe   seg^^  «>■- 
einander  verschoben.  In  der  That  gelangt  man  za  Curve  HL 
wenn  man  CnrTe  VI  um  etwa  9 — 10  Einheiten  des   Coori»- 
natensystems  nach  rechts  verschiebt,  und  zu  Curve  V,  vck 
man  noch  etwa  19^20  Einheiten  weiter  geht.   Das  Verhaltet 
zeigt  sich  am  deutlichsten  in  den  Curvenstücken,   in  dese 
die  Ordinaten  grösser  als  20  sind.     Weiter  unten    sind  dk 
Curven   nur  interpolirt,   da  an  diesen  Stellen    keine    Be^ 
achtungen   vorliegen.     Die  Curve  IV  lässt   sich    niclit   vw 
genug  verfolgen,  als  dass  sie  zu  derartigen  Vergleichen  könnte 
herangezogen  werden. 

Wir  erhalten  so  das  Resultat,  dass  der  Entwassenzngs- 
Vorgang  der  Form  seines  Verlaufes  nach  unabhängig  ist  tos 
der  Menge  des  zugesetzten  Chlomatriums.  Das  Varüren  des 
Kochsalzgehaltes  bewirkt  nur  ein  Verschieben  des  Processes 
innerhalb  der  Temperatur. 

Wie  sich  die  reine  Cobaltlösung  beim  Erhitzen  verlisk. 
lässt  sich  auf  dem  hier  verfolgten  Wege  nicht  hinreichend 
genau  prüfen.    Die  Veränderungen  sind  so  geringf&gi^  dsss 
von  der  betreffenden  Curve  nur  ein  ganz  flaches  Stück  er- 
halten werden  kann.    Man  wird  aber  zu  dem  Schlüsse  be- 
rechtigt sein,  dass  der  Process  hier  ebenso  verl&nft,  wie  bei 
den  mit  Kochsalz  versetzten  Lösungen.    Nimmt  nämlich  der 
Chlomatriumgehalt  derselben  ab,  so  verschiebt  sich  der  Pro- 
cess nach   höheren   Temperaturen,   d.  h.   die  Wirkung  des 
Kochsalzes  kann  durch  Temperaturerhöhung  vollständig  er- 
setzt werden.     Somit   wird   eine   reine   Cobaltchloridlösnng 
eben  nur  den  Anfang  des  Entwässerungsvorganges  beobachten 
lassen,   da  die  Verschiebung  hier  so  gross  ist,   dass  selbst 
beim  Siedepunkt  der  Flüssigkeit  erst  ein  ganz  kleiner  Theil 
des  Salzes  entwässert  ist. 

Eine  einfache  Beziehung  zwischen  einer  Chlornatriam* 
menge  und  dem  Temperaturintervall,  um  welches  sie  den 
Process  verschiebt,  ist  aus  den  vorliegenden  Beobachtungen 
nicht  ersichtlich.  Wir  haben  zwei  Lösungen  untersucht,  von 
denen  die  eine  doppelt  soviel  Kochsalz  enthält,  als  die  andere. 
Ein  Vergleich  der  diesen  Lösungen  zugehörigen  Curven  III 
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^nd  V  (Fig.  14)  mit  Curve  IV  (zur  reinen  Cobaltlösung  ge- 
hörig) zeigt,  das8  der  Sprung  von  Curve  IV  zu  V  bedeutend 
grösser  ist,  als  der  von  V  zu  III.  Die  Abstände  sind 
nicht  dem  Unterschied  im  Eochsalzgehalt  entsprechend  gleich. 
Die  Differenz  der  Abstände  ist  so  gross,  dass  sie  auch 
nicht  durch  die  Ungenauigkeit  der  Curve  IV  bewirkt  sein 
kann. 

Zur  Controle  der  aus  den  vorstehenden  Messungen  ge- 
wonnenen Resultate  diente  eine  Beobachtung  mit  Hülfe  von 
Sonnenlicht  an  der  Stelle  der  Wasserstofflinie  Hy.  Es  wurde 
hierzu  die  zuerst  untersuchte  Lösung  benutzt.  Die  Resultate 
dieser  Messungen  sind  in  Tabelle  VII  enthalten.  In  der 
Columne  lU  sind  die  aus  der  vorher  erhaltenen  Curve  III 
entnommenen  Werthe  von  Ijx  angegeben. 


Tabelle  VIL 

t 

1          n 

_ 

^\d  =  1,687) 

\lx       1 

III 

23 

33°  36' 

0,825 

0,049      1 

0,044 

75 

1     86      0 

0,861 

0,826 

0,33 

84 

,     37     38 

0,885 

0,510 

0,50 

dl 

39     48 

0,918 

0,749 

0,755 

94 

'     42      6           0,954 

1,000 

1,000 

96 

1     42       6 

0,954 

1,000 

•1,000 

Auch  hier  zeigte  sich  die  Stärke  der  Absorption  von 
94^  an  constant.  Die  Grösse  A  war  aus  einer  Messung  an 
der  reinen  Normallösung  und  nach  Abringung  der  erwähnten 
Correction  gleich  0,819  gefunden  worden.  Die  üeberein- 
stimmung  der  hier  für  1/x  gefundenen  Werthe  mit  den  früher 
erhaltenen  ist  hinreichend,  um  die  Richtigkeit  der  Beob- 
achtungen zu  bestätigen. 

Um  weiterhin  zu  sehen,  welchen  Einfluss  das  Variiren 
des  Cobaltgehaltes  auf  den  Vorgang  ausübt,  untersuchte  ich 
die  auf  Vs  verdünnte  und  dann  mit  Chlornatrium  gesättigte 
Normallösung.  Die  Resultate  sind  in  Tab.  VIII  enthalten. 
In  Columne  VI  sind  zum  Vergleich  die  Werthe  für  Ijx  an- 
gegeben, welche  der  mit  Kochsalz  gesättigten  Normallösung 
zugehören  und  aus  Curve  VI  entnommen  sind. 

Ann.  d.  Pbyi.  v.  Cbein.    N.  F.  XXXI.  $5 
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•7.  Kallir. 
Tabelle  VIIL 

t 

a 

1  7'                     I 

1  ^(d  =  1.527)  j_^ 

1/x       1 

i 

VI 

21,5 

71,5 

83 

85 

86,5 

420 

32 

22 

16 

16 

48' 
40 
48 
19 
18 

,       0,965      j 
1       0,812      1 

0,666      1 

0,623 

0,623 

0,085 
0,417 
0,855 
1,000 
1,000     1 

0,04 

0,425 

0,865 

1,000 

1,000 

Ueber  85^  war  keine  Aenderung  der  Absorption  bemeck- 
bar.  Die  erhaltenen  Werthe  für  1  /^p  stimmen  mit  denen  for 
die  mit  Kochsalz  gesättigte  Normallösnng  fast  völlig  übereiB» 
die  Unterschiede  liegen  innerhalb  der  Grenze  der  Beob- 
achtungsfehler. Die  Unterschiede,  welche  das  Yarüren  des 
Cobaltgehaltes  bewirkt,  sind  also  jedenfalls  so  klein,  daai 
sie  auf  dem  hier  verfolgten  Wege  nicht  ermittelt  werden 
können.  Aus  Tab.  VIII  ergibt  sich  vielmehr,  dass  der  Ver- 
lauf des  Processes  bei  zwei  mit  ühlornatrium  gesättigien 
Cobaltlösungen  auch  dem  Temperaturintervall  nach,  innerhalb 
dessen  er  sich  abspielt,  wesentlich  der  gleiche  ist 

Die  auf  Vs  verdünnte  Lösung  mit  anderen  Mengen  Koch* 
salz  zu  versetzen  und  mit  den  Besultaten,  welche  die  Normal- 
lösung gab,  zu  vergleichen,  ist  nicht  ohne  weiteres  mögücL 
Wir  werden  Lösungen  dann  als  relativ  gleich  mit  Kochsalz 
gesättigt   betrachten,   wenn   sie   gleiche   Theile   der   Chlor- 
natriummenge enthalten,  die  sie  überhaupt  zu  lösen  vermögen. 
Solche  Lösungen  aber  werden  vrir  im  allgemeinen  nicht  her- 
stellen können,   da  die  Menge  Chlornatrium,  welche  eine 
Cobaltchloridlösung  aufzunehmen  vermag,  nicht  bekannt  ist. 
Nur  einen  Zustand  gleicher  relativer  Sättigung  kann  man 
ohne  weiteres  herstellen,  d.  i.  den  der  vollstilndigen  Sättigung 
mit  Kochsalz.     Zwei  solche  Lösungen  zeigten   aber  völlig 
identischen  Verlauf  der  Entwässerung;  wir  werden  also  wohl 
zu  dem  Schlüsse  berechtigt  sein,  dass  der  Verlauf  der  Er- 
scheinung auch  dem  Temperaturintervall  nach  für  zwei  Cobalt- 
lösungen  stets   dann  identisch  sein  wird,  wenn   beide  mit 
Chlornatrium  relativ  gleich  gesättigt  sind. 

Demgemäss  lassen  sich  die  Resultate  der  vorliegenden 
Untersuchung  folgendermassen  zusammenfassen. 
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1)  Die  Art  und  Weise  des  Verlaufes  der  Entwässerung, 
welche  vor  sich  geht,  wenn  man  eine  mit  Chlornatrium  ver- 
setzte Cobaltchloridlösung  erhitzt,  ist  für  alle  derartigen  Lö- 
sungen und  f&r  jeden  beliebigen  Kochsalzgehalt  wesentlich 
dieselbe. 

2)  Das  Yariiren  des  Chlornatriumgehaltes  bewirkt  ein 
Verschieben  des  Temperaturintervalles,  innerhalb  dessen  die 
Entwässerung  vor  sich  geht.  —  Der  Process  verläuft  bei  um 
so  niedrigeren  Temperaturen,  je  mehr  Chlornatrium  in  der 
Lösung  enthalten  ist 

Anhang. 

Die  hier  untersuchte  Erscheinung  wird  nicht  nur  durch 
Chlornatrium,  sondern  auch  durch  Jod-  und  Bromnatrium 
hervorgerufen.  Die  Wirkung  des  jDhlornatriums  ist  die  in- 
tensivste, die  des  Jodnatriums  die  schwächste.  Auch  die 
analogen  Kaliumverbindungen  wirken  in  derselben  Weise. 
Eine  eingehende  Untersuchung  wird  aber  hier  durch  den 
Umstand  erschwert,  dass  die  Löslichkeit  dieser  Salze  bei 
verschiedenen  Temperaturen  sehr  verschieden  ist,  eine  Eigen- 
thümlichkeit,  welche  das  Chlomatrium  nicht  zeigt.  Eine  mit 
Chlorkalium  bei  gewöhnlicher  Temperatur  gesättigte  Lösung 
vermag  bei  höheren  Temperaturen  noch  viel  mehr  von  diesem 
Salze  aufzunehmen.  Wir  wissen  aber,  dass  der  Sättigungs- 
grad in  Bezug  auf  das  entwässernde  Salz  massgebend  ist  filr 
den  Verlauf  der  Erscheinung.  Ein  mit  Chlorkalium  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  gesättigter  Theil  der  Normallösung 
gab  die  in  Tab.  IX  enthaltenen  Resultate: 


Tabell 

e  IX. 

t 

i    « 

L 

L 

20 
63 
90 

1       40<>  24' 
30    51 
15       7 

0,927 
0,785 
0,541 

0,868 
0,636 
0,817 

Man  sieht,  dass  diese  Lösung  die  Beobachtung  eines 
Endzustandes  nicht  zulässt  und  auch  einen  anderen  Gang 
des  Processes  zeigt,  als  bei  Gegenwart  von  Chlomatrium. 

65* 
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Es  war  versucht  worden,  die  Losung  durch  Hinzufogea 
von  überschüssigem  Chlorkalium  während  des  ErwärmcK 
gesättigt  zu  erhalten.  Dieser  Versuch  misslang,  da  die  L^ 
sung  beim  Erhitzen  nicht  homogen  blieb,  sondern  Schlierec 
bildete. 

Die  Fähigkeit  der  genannten  Salze,  die  Entw&Kemaf 
anderer  zu  beschleunigen,  lässt  sich  z.  B.  auch  am  Kupfer- 
Chlorid  beobachten,  doch  ist  die  hier  eintretende  Farbes- 
änderung für  optische  Beobachtungen  nicht  gunstig« 


Es  sei  mir  gestattet,  meinen  hochverehrten  Ijehrenu 
Hm.  Geh.  Rath  Prof.  Dr.  G.  Wiedemann,  sowie  auch  Hrn. 
Prof.  E.  Wiedemann  meinen  herzlichsten  Dank  auszuspre- 
chen für  die  mannigfache  Unterstützung  und  Forderung,  die 
sie  mir  bei  Ausführung*  der  vorliegenden  Untersuchung 
haben  zu  Theil  werden  lassen. 


XVIII.    Erwiderung  auf  Hrn.  W.   Vaigt^s 

JBefnerkungen   z^ir  eUiptiachen   Polarisattofi    d^» 

von  durchsichtigen  Körpern  reflectirten   Liehtei^: 

van  W.   Wernicke. 


Im  31.  Bande  dieser  Annalen  erhebt  Hr.  W.  Voigt 
Einwürfe  gegen  einen  aus  meinen  Untersuchungen  gezogenen 
Schluss  und  leitet  daraus  mehrere,  die  Ursache  der  ellipti- 
schen Polarisation  betreffende  Folgerungen  ab.  Die  von  mir 
im  30.  Bande  mitgetheilten  Versuche  haben  zu  dem  Resul- 
tate geführt,  dass  das  Vorhandensein  der  durch  Poliren  ent- 
standenen Oberflächenschicht  dadurch  angezeigt  wird,  dass 
der  Haupteinfallswinkel  vom  Are.  taug,  des  Brechungsindex 
des  untersuchten  Körpers  wesentlich  verschieden  ist,  und 
dass  nach  geeigneter  Behandlung  der  Oberfläche  die  Schicht 
so  weit  entfernt  werden  kann,  dass  der  Brechungsindez  mit 
der  Tangente  des  Haupteinfallswinkels  übereinstimmt    Ob- 
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wobl  die  AendeniBg  des  Winkels  erheblich  war,  so  zeigte 
sich  doch  keine  erhebliche  Yennindernng  der  EUipticität. 
Hieraus  schloss  ich,  dass  die  Ursache  der  letzteren  nicht  die 
durch  das  Poliren  hervorgebrachte  Oberiiächenschicht  sein 
kann« 

Gegen  diesen  Schluss  wendet  sich  Hr.  Voigt,  indem  er 
zunächst  die  Unzulässigkeit  der  Hypothese  erklärt,  „dass  der 
Brewster'sche  Folarisationswinkel  nur  eintreten  kann,  wenn 
keine  Oberflächenschicht  vorhanden  ist."  Den  Begriff  der 
Oberflächenschicht  aber  fasst  hier  Hr.  Voigt  im  allgemeinsten 
Sinne  des  Wortes,  während  dem  Sinne  und  dem  Wortlaute 
meines  Satzes  nach  die  durch  Poliren  entstandene  Schicht 
zweifellos  gemeint  ist.  Die  genannte  Hypothese  habe  ich  weder 
ausgesprochen,  noch  stillschweigend  benutzt,  bin  mir  vielmehr 
immer  der  Möglichkeit  bewusst  gewesen,  dass  ein  allmählicher 
Uebergang  des  einen  Mittels  in  das  andere  bei  einem  passend 
gewählten  Uebergangsgesetze  eine  hinreichende  Uebereinstim- 
mung  vom  Haupteinfalls-  und  Polarisationswinkel  auch  bei 
gleichzeitig  vorhandener  EUipticität  bewirken  kann.  Die 
Priorität  der  Benutzung  jener  Hypothese  gebührt  also  nicht 
mir,  sondern  Hrn.  Voigt 

Zur  Begründung  seiner  Einwände  berechnet  Hr.  Voigt 
Intensität  und  Phasendifferenz  des  von  einer  sehr  dünnen 
Schicht  —  der  muthmasslichen  Oberflächenschicht  —  reflec- 
tirten  Lichtes  nach  Neu  mann  in  bekannter  Weise.  Die 
Rechnung  zeigt,  dass  die  EUipticität  nicht  gleichzeitig  mit 
dem  Zusammenfallen  von  Haupteinfalls-  und  Polarisations- 
wickel  zu  verschwinden  braucht,  sondern  eine  Grösse  erster 
Ordnung  ist,  wenn  der  Haupteinfallswinkel  bis  auf  zweite 
Ordnung  genau  durch  Brewster's  Definition  gegeben  ist. 

Gegen  dieses  Resultat,  sowie  gegen  die  betreffenden  For- 
meln habe  ich  nichts  einzuwenden,  auch  nicht  gegen  die  der 
Rechnung  zu  Grunde  gelegte,  der  Wirklichkeit  durchaus 
entsprechende  Hypothese,  nach  welcher  die  Oberflächen- 
schicht als  homogen  betrachtet  wird;  desto  mehr  aber  gegen 
den  Schluss,  den  Hr.  Voigt  aus  dem  Resultate  seiner  Rech- 
nung zieht.  Derselbe  lautet  nämlich:  „Diese  Entwickelung 
(die  eben  angedeutete  Rechnung)  zeigt  also  die  Möglich- 
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keit,  dass  eine  merkliche  Oberflächenschicht  nnd  daher  obt 
merkliche  elliptische  Polarisation  noch  vorhanden  ist,  obvoh: 
die  Beobachtung  die  Uebereinstimmong  Yon  HaupteinfiE^ 
nnd  Polarisations  Winkel  ergibt ,  und  hiermit  ist  meines  Er- 
achtens  die  Beweiskraft  der  Wernicke'scben  Versuche  hin- 
fällig geworden/^ 

Meines  Erachtens  enthält  diese  Entwickelang  nicht  djc 
Möglichkeit,  sondern  den  Beweis,  dass  Hm.  Vo igt's  Schlns 
unrichtig  ist.   Dies  folgt  streng  aus  den  Zahlen  fftr  die  Phase»- 
differenzen,  welche  ich  in  den  Tabellen  der  letzten  Arbeit 
mitgetheilt  habe,  in  Verbindung  mit  Hm.  Voigt's  Pormek 
Die  letzteren  zeigen  nämlich,  dass  die  Ellipticit&t  —  hei  Ab- 
nahme der  Dicke  der  Oberflächenschicht  — ,   während  der 
Haupteinfallswinkei    dem    Polarisationswinkel    sich     nähert 
kleiner  und  in  der  Nähe  des  letzteren  sehr  klein  wird.   Den 
beobachteten  Zahlen  —  für  deren  Genauigkeit  ich  einstehe  — 
zufolge  findet  das  Gegentheil  statt:  die  Elliptidtät  ist  nach 
Beseitigung   der  Schicht,   wo   der  Haupteinfallswinkel  dem 
Ang.  tang.  des  Brechungsindex  gleich  gefunden  wird,  nicht 
nur  nicht  sehr  klein,  sondern  recht  bedeutend,  sogar  grosser 
als  vorher.    Nicht  darauf  kommt  es  an,  ob  die  EUipticität 
eine  Grösse  erster  Ordnung  ist,  wenn  der  Unterschied  zwi- 
schen Haupteinfalls-  und  Polarisationswinkel  von  zweiter  ist; 
sondern  auf  die  Beantwortung  der  Frage:  Wie  gross  ist  die 
Ellipticität,  wenn  der  Unterschied  beider  Winkel  eine  oder 
zwei  Minuten  beträgt?    Nach  Hrn.  Yoigt's  Formeln  ist  sie 
so  gering,  dass  sie  für  die  Beobachtung  yerschwindet,  nach 
Tab.  V  meiner  Versuche  beträchtlich  gross. 

Will  man  also  aus  jener  Entwickelung  einen  Schluss 
ziehen,  so  kann  es  nur  der  sein,  dass  das  Vorhandensein  der 
durch  Poliren  erzeugten  Oberflächenschicht  die  elliptische 
Polarisation  nicht  zu  erklären  vermag.  —  Weit  entfernt  also, 
diesen  Satz  abzuschwächen,  zeigen  Hm.  Voigt's  Formeln 
dasselbe,  was  ich  auch  ohne  Ausführung  von  Rechnungen 
behauptet  habe. 

Nachdem  Hr.  Voigt  den  Schluss  von  der  hinflUIi- 
gen  Beweiskraft  gezogen,  bemängelt  er  die  Voraussetzung 
seiner    Rechnung,    dass    die    Oberflächenschicht    constante 
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Dichte  habe.  Diese,  von  ihm  selbst  gemachte  Annahme 
ist  aber  sehr  zutreffend,  um  nicht  zu  sagen  streng  rich- 
tig. Alle  Beobachtungen  sprechen  nämlich  fllr^  keine 
gegen  die  Homogenität  der  Schicht»  Diese  verhält  sich  sehr 
ähnlich  einer  dünnen,  auf  Glas  niedergeschlagenen  Metall- 
schicht, welche  durch  Behandlung  mit  Gelatine  oder  einem 
ähnlichen  Mittel  entweder  ganz  heruntergeht  oder  vollständig 
haften  bleibt.  Beim  PoUrmittel  zeigt  dies  die  Messung,  welche 
im  ersteren  Falle  als  Haupteinfallswinkel  den  Ang.  tang.  des 
Brechungsindex,  im  letzteren  den  grösseren,  vor  der  Reinigung 
der  Fläche  beobachteten  Werth  liefert  Auch  die  Ejraft, 
welche  das  Festhaften  des  Silbers  oder  Polirmittels  bewirkt, 
ist  meiner  Ansicht  nach  in  beiden  Fällen  dieselbe;  sie  ist 
w^eiter  nichts  als  die  auf  Pulver  vom  höchsten  Grade  der 
Zertheilung  ausgeübte,  in  nächster  Nähe  wirksame  Attraction 
des  Glases,  welche  auch  die  Ursache  der  CapiUaritätserschei- 
nungen  ist. 

Von  der  Ansicht,  dass  der  hypothetische  Best  des  Polir- 
mittels die  Ursache  der  elliptischen  Polarisation  ist,  scheint 
Hr.  Voigt  selbst  nicht  sehr  überzeugt  zu  sein,  indem  er 
noch  eine  andere  herbeizieht.  Er  äetki  sich  hierzu  eine 
natürliche  Oberflächenschicht,  welche  er  dadurch  definirt, 
„dass  die  ponderabeln  Molecule  an  der  Oberfläche  in  anderer 
Anordnung  sich  im  Gleichgewicht  befinden  als  im  Innern. 
Es  sei  klar,  dass  die  Oberflächenmolecüle  nur  von  einer  Seite 
her,  die  inneren  von  allen  Seiten  angezogen  werden.^'  In 
der  Sprache  der  Physik  heisst  dies:  die  festen  Körper  haben 
ebenso  wie  die  flüssigen  eine  Oberflächenspannung.  „Nimmt 
man  an,  dass  diese  bei  den  letzteren  die  EUipticität  bedingt, 
so  muss  sie  es  auch  bei  den  ersteren.^' 

Gegen  diese  Hypothese  spricht  unter  anderen  der  Umstand, 
dass  die  Oberflächenspannung  von  polirten  Körpern,  wie  Quarz, 
Flussspath,  Diamant  etc.  im  Vergleich  zu  der  der  Flüssigkeiten 
sehr  klein,  ja  so  klein  ist,  dass  ihr  Vorhandensein  überhaupt 
noch  nachgewiesen  werden  müsste,  bevor  man  ihr  einen  end- 
lichen Werth  beimessen  möchte;  die  elliptische  Polarisation 
dagegen  für  beide  Gruppen  von  Körpern  nicht  wesentlich 
verschieden  ist. 
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Endlich  ist  zu  bemerken,  dass  Hr.  Voigt  in  seinem  Aid- 
satze eine  Behauptung  zu  widerlegen  sucht,  welche  ich  ni<±i 
aufgestellt  habe.  Ich  habe  nirgends  behauptet,  dass  das  Z«- 
sammenfallen  des  Haupteinfallswinkels  mit  dem  Ang.  taa^ 
des  Brechungsindex  ein  Beweis  ist,  dass  jede  beliebig  denk- 
bare Oberflächenschicht  beseitigt  ist.  Nur  ftLr  die  frem^ 
artige,  durch  die  Operation  des  Polirens  hervorgebraclite  ü 
der  Satz  erwiesen.  Hierauf  kam  es  zunächst  vor  allem  as: 
denn  dass  Hm.  Yoigt's  natürliche  Oberflächenschicht,  d.L 
die  Oberflächenspannung  der  polirten  Körper,  einen  Binflos 
auf  irgend  eine  optische  Erscheinung  ausübt,  ist  nirgends 
nachgewiesen;  ich  glaube  nicht,  dass  man  diesem  fünflus» 
für  die  Beobachtung  einen  anderen  als  den  Werth  Nall  bei- 
legen darf. 

Aus  den  Torstehenden  Mittheilungen  erhellt,  dass  idi 
mit  den  am  Schlüsse  seines  Aufsatzes  aufgestellten  Folge- 
rungen Hrn.  Voigt 's  nicht  völlig  einverstanden  sein  kaan. 
Ich  erlaube  mir  daher,  jenen  die  nachstehenden  Folgemngen 
an  die  Seite  zu  setzen: 

I.  Hr.  Voigt  nimmt  zur  Erklärung  der  elliptisch« 
Polarisation  der  durchsichtigen  Körper  zwei  verschiedene 
Oberflächen  schichten  an,  eine  künstliche,  vom  Polirmittel 
herrührende,  und  eine  natürliche,  durch  die  Oberflächen- 
spannung bedingte. 

II.  Durch  meine  Versuche  ist  festgestellt,  dass  die  ellip- 
tische Polarisation  der  Körper  nicht  durch  die  künsthche 
Oberflächenschicht  erklärt  werden  kann. 

III.  Der  Versuch  Hrn.  Voigt's,  die  nach  Beseitigung 
des  Polirmittels  zurückbleibende  EUipticität  durch  einen 
zurückgebliebenen  Best  des  letzteren  zu  erklären,  ist  unhaltbar. 

IV.  Die  Herleitung  der  Erscheinung  aus  der  Oberflächen- 
spannung ist  im  höchsten  Maasse  unwahrscheinlich. 

Berlin,  im  Mai  1887. 
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Gestalt  schwingender  Saiten,  1038 

XIX.    Objective  Darstellung  der  wahren  Gestalt 
einer  schwingenden  Saite;   von  J.  PnluJ. 

(Aus  dem  95.  Bde  der  Sitzongsber.  d.  k.  Acad.  d.  Wiss.  II.  Abtb.  vom 
10.  Febr.  18S7,  mitgetbeilt  vom  Hrn.  Verf.) 

(Hlerza  Taf.  YIl  Flg.  15-16.) 


Schwingt  eine  Saite  in  mehreren ,  durch  Knotenpunkte 
getrennten  Abtheilungen,  so  finden  sich  bekanntlich  die 
schwingenden  Theilchen  dies-  und  jenseits  eines  Knoten- 
punktes in  entgegengesetzten  Phasen  ihrer  Bewegung,  sodass, 
wenn  die  Saitentheilchen  in  der  einen  Abtheilung  aus  der 
Gleichgewichtslage  nach  aufwärts  sich  bewegen,  in  der  be- 
nachbarten Abtheilung  die  Bewegung  nach  abwärts  erfolgt. 
Nach  einer  Viertelschwingung  erreichen  die  Theilchen  ihre 
grössten  £longationen  von  der  Gleichgewichtslage  und  die 
Saite  bildet  eine  gegen  die  Gleichgewichtslage  symmetrische 
Wellenlinie,  bestehend  abwechselnd  aus  Wellenbergen  und 
Wellenthälern.  Diese  gekrümmte  Gestalt  der  schwingenden 
Saite  lässt  sich  mittelst  einer  von  mir  construirten  phospho- 
rescirenden  Lampe  *)  objectiv  darstellen.  Die  letztere  ist  eine 
Vacuumrohre,  in  welcher  ein  mit  phosphorescirender  Substanz 
angestrichener  Glimmerschirm  mittelst  Inductionsstromes  des 
Kuhmkorff 'sehen  Apparates  zum  Leuchten  gebracht  wird. 
Die  Lampe  gibt  ein  scheinbar  beständiges,  in  der  Wirklich- 
keit ein  intermittirendes  Licht  von  mondscheinähnlicher  Farbe, 
welches  intensiv  genug  ist,  um  einen  Schirm  aus  Seidenpapier 
mit  durchgehendem  Lichte  für  Projectionszwecke  genügend 
zu  erhellen.  Die  Intermittenz  des  Lichtes  der  Lampe  erfolgt 
in  demselben  Rhythmus,  wie  die  Schwingungen  des  Neef- 
schen  Hammers  des  Inductionsapparates ,  und  lässt  sich 
durch  Drehen  der  Contactschraube  innerhalb  gewisser  Gren- 
zen reguliren. 

Zur  Erzeugung  der  schwingenden  Bewegung  bediene  ich 


l)  Die  Lampe  ist  in  den  Wien.  Ber.  85,  p.  875.  1882  nälier  beschrie- 
ben, und  wird  von  Hrn.  F.  0.  R.  Goetze  in  Leipzig,  Härteistrasse  6, 
ausgeführt. 
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1034  J.  Puluj. 

mich  eines  3,5  m  langen  weissen  Seidenfadens  und  eiser 
electrischen  Stimmgabel,  welche  114  Schwingungen  in  der 
Secunde  macht.  Das  eine  Ende  des  Fadens  wird,  wie  bein 
Melde' sehen  Versuche,  an  eine  Zinke  der  Stimmgabel  be- 
festigt, während  das  zweite  Ende  über  eine  fixe  Rolle  ge- 
schlungen und  mit  Gewichten  entsprechend  gespannt  wird. 

Schwingt  die  Stimmgabel,  so  entstehen  bekanntlich  dnrä 
Interferenz  der  von  derselben  ausgehenden  und  an  der  fioQe 
reflectirten  Wellenzüge,  welche  gleiche  Schwingongs-,  aber 
entgegengesetzte  Fortpflanzungsrichtung  haben,  «lebende  W^ 
len,  bestehend  aus  mehreren  Schwingungsbäuchen,  dem 
Anzahl  desto  grösser  ist,  je  rascher  die  Stimmgabel  im  Ver- 
gleich zur  Saite  schwingt,  und  somit  unter  sonst  gleiches 
Umständen  mit  der  Spannung  der  Saite  variirt  Macht  die 
Stimmgabel  n-mal  soviel  Schwingungen  als  die  Saite  bei  ihrer 
Spannung  und  Länge  in  der  Secunde  machen  würde,  so  theilt 
sich  die  letztere  in  n  Abtheilungen,  von  denen  je  zwei  benach- 
barte sich  in  entgegengesetzter  Richtung  bewegen,  jede  aber 
ebenso  rasch  schwingt  wie  die  Stimmgabel  Die  Saite,  welche 
als  Ganzes  den  Schwingungen  der  Stimmgabel  nicbt  folgen 
kann,  theilt  sich  in  mehrere  Unterabtheilungen  von  solcher 
Länge,  dass  jede  bei  der  herrschenden  Spannung  in  der  Saite 
ebenso  schnell  schwingt,  wie  die  Stimmgabel  Die  letztere 
Thatsache  demonstrire  ich  in  den  Vorlesungen  durch  Nähern 
eines  Cartonpapierstreifens  oder  eines  kleinen  Papierstreifens 
an  einen  Schwingungsbauch.  Die  rhythmischen  Stösse  der 
schwingenden  Saite  erzeugen  einen  auf  grosse  Entfernungen  Ter- 
nehmbarenTon  von  der  selben  Höhe  wie  jener  derStimmgabel. 

Würde  nun  die  beschriebene  Lampe  jedesmal  aufleuch- 
ten, so  oft  die  Saitentheilchen  in  die  in  Fig.  15  dargestellte 
Lage  ihrer  grössten  Eiongationen  von  der  Gleichgewichtslage 
ankommen,  so  müsste  der  Beobachter  die  wellenförmige  6t- 
stalt  der  Saite  jedesmal  an  derselben  Stelle  erblicken.  Wenn 
ausserdem  die  Lichtblitze  so  rasch  aufeinander  folgen  würden. 
dass  das  Zeitintervall  zwischen  zwei  Blitzen  der  Dauer  des 
Lichteindruckes  gleich  wäre,  so  würde  der  Beobachter  die 
wellenförmige  Gestalt  der  Saite  in  scheinbar  conatanter 
Beleuchtung  und  stets  an  derselben  Stelle  sehen. 
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Gestalt  schwindender  Saiten,  1035 

Es  ergibt  sich  daher  als  Bedingung  für  das  Gelingen 
des  Experimentes,  wie  leicht  einzusehen  ist,  dass  die  Schwin- 
gungen der  Stimmgabel  und  die  des  Neef  sehen  Hammers 
isochron  sein  müssen. 

Die  wellenförmige  Gestalt  der  Saite  muss  aber  auch 
dann  zum  Vorschein  kommen,  wenn  die  Blitze  erst  nach 
jeder  zweiten,  dritten  oder  n.  Schwingung  der  Saitentheilchen, 
beziehungsweise  der  Stimmgabel  erfolgen. 

So  würde  beispielsweise  bei  Anwendung  der  Stimmgabel 
mit  114  Schwingungen  die  Wellenlinie  auch  dann  zu  sehen 
«ein,  wenn  der  Neef'sche  Hammer  19  oder  38  Schwingungen 
per  Secunde  machen  würde.  Im  ersten  Falle  würden  die 
Lichtblitze  nach  jeder  sechsten,  im  zweiten  Falle  nach  jeder 
•dritten  Schwingung  der  Stimmgabel  erfolgen. 

Differirt  die  Schwingungszahl  des  Neef 'sehen  Hammers 
ein  wenig  von  jener  der  Stimmgabel,  was  jederzeit  durch 
Reguliren  der  Schraube  bewerkstelligt  werden  kann,  so  beob- 
achtet man  ein  langsames  Hin-  und  Herschwingen  der  wel- 
lenförmigen Gestalt  der  Saite  um  die  Gleichgewichtslage, 
wobei  jede  Schwingung  der  Saite  von  einer  Schwebung  des 
Tones  begleitet  ist.  Die  Theilchen  zu  beiden  Seiten  der 
Knotenpunkte  bewegen  sich  dabei  stets  nach  entgegengesetz- 
ter Bichtung. 

Die  Anordnung  des  Versuches  ist  schematisch  in  Fig.  16 
angedeutet.  AB  ist  die  schwingende  Saite  mit  der  electri- 
schen  Stimmgabel,  L  die  phosphorescirende  Lampe,  welche 
vom  Buhmkorff  sehen  Apparate  R  in  Thätigkeit  gesetzt 
wird  und  SS  ein  Schirm  aus  Seidenpapier. 
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1036  Ä.  V.  Helmholtz. 

XX.    Enviderung  auf  die  „  Bemerkungen  ^^   ete. 
des  Hrnu  Fra/nx  Koläcek; 
von  Mobert  von  Heimholt:^» 


In  Band  31.  p.  527  veröffentlicht  Hr.  F.  KolaÖek  ehä^ 
Einwände  gegen  meinen  Aufsatz^)  über  die  Berechnung  rm 
Gefrierpunktsänderungen  aus  der  Dampfspannung  des  EiseL 

1)  Zunächst  muss  ich  mein  aufrichtiges  Bedaaem  er- 
klären, durch  einen  unglücklichen  Zufall  die  Ajrbeif)  des 
Hm.  F.  Kolaöek  über  die  Dampfspannung  des  Elises,  welche 
gerade  während  der  Niederschrift  der  meinigen  ^  ersdiia 
(ich  war  damals  im  Ausland),  übersehen  zu  haben.  Hätte 
ich  sie  gekannt,  so  würde  ich  natürlich  die  in  Abschnitt  IQ 
meiner  Arbeit  enthaltene  Berechnung  der  Spannangscorre 
des  Eisdampfes  unterlassen  haben,  da  Hrn.  Kolaöek ^s  Me^ 
thode  nicht  nur  früher  sondern  auch  besser  ist. 

Da  nichtsdestoweniger  die  von  den  beiderseitigen  Formeh 
gelieferten  Werthe  von  log  pelpw  {pe  und  p„  Spanniuiges 
des  Eis-  und  des  Wasserdampfes)  fast  identisch  sind,  so  sind 
deshalb  die  von  mir  gemachten  Anwendungen  nicht  hinfiUlig. 

2)  Was  nun  Hrn.  Koläöek's  Priorität  in  dem  Grefrier- 
punktsgesetz  der  Salzlösungen^)  betrifft,  so  glaubte  ich  sie 
deutUch  genug  betont  zu  haben,  wenn  ich^  sagte:  „Dieses 
Gesetz  ist,  wie  ich  nachträglich  sehe,  schon  von  Koläiek 
vermuthet  und  in  Wied.  Ann.  15.  p.  38  ausgesprocheil.* 
Hierin  sollte  der  von  Hrn.  Eola6ek  herausgelesene  Sins, 
dass  er  es  „nur  vermuthungsweise  ausgesprochen^  habe, 
nicht  liegen,  und  liegt  auch,  genau  betrachtet,  nicht  darin. 
Warum  ich  es  trotz  Hm.  Koläöek's  Priorität  für  nicht 
überflüssig  hielt  und  noch  jetzt  halte,  dass  noch  einmal  eine 

1)  R.  V.  Helmholtz,  Wied.  Ann.  80.  p.  401.  1887. 

2)  Koldöek,  Wied.  Ann.  29.  p.  849.  October  1886. 

3)  Der   erste  Theil   meiner  Arbeit   erschien  übrigens   ansKOgsweise 
ebenfalls  im  October  1886  in  Naturw.  Kundsch.  1#  p.  391. 

4)  Kol&öek,  Wied.  Ann.  15,  p.  38.  1882. 

5)  R.  V.  Helmholtz,  I.e.  p.  421. 
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Gefrierpunkt  1037 

Prüfung  des  Gesetzes  yorzunebmen  war,  ist  a.  a.  0.  ansein- 
I  ajidergesetzt,  ohne  dass  ich  damit  im  geringsten  das  Ver- 
dienst der  früheren  Arbeit  herabsetzen  wollte. 
'  3)  Drittens  wendet  sich  Hr.  Koläfiek  sachlich  gegen  die 

Methode,  durch  welche  ich  jene  Prüfung  ausführte.    Da 
die    relativen    Spannkraftsemiedrigungen  für  Temperaturen 
^    unter    0^   nicht    bekannt  sind,    so    habe    ich    sie    aus   den 
'    Werthen  für  60^  und  100^  geradlinig  extrapolirt,  aber  aus- 
^    drücklich  hinzugefügt,  dass  dies  nur  „mangels  besserer  Kennt- 
^    niss'^  geschähe,  weil  nämlich  „die  Yerdünnungswärmen  (aus 
denen  man  die  fehlenden  Daten  ableiten  kann)  nur  selten  in 
«iner  für  die  Bechnung  genügenden  Weise  bestimmt  sind^^ 
Am  SchluBs  sage  ich  ferner,  dass  man  vorläufig  sogar  besser 
f     verfahre,  nicht  zu  extrapoliren,  sondern  einfach  wie  bisher 
^     Mittelzahlen  zu  benutzen.    Ich  glaube,  dass  diese  von  mir 
i     selbst  geübte  Elritik  hinreichte.    Die  Methode  war  ein  Ver- 
such, der  vollständig  seine  theoretische  Berechtigung  hatte. 
Dass  er  Abweichungen  von  der  Erfahrung  gegeben  hat,  lässt 
t     ihn   meiner  Ansicht  nach  an  Interesse  eher  gewinnen  als 
[      verlieren. 

Hr.  Eoläcek  setzt  nun  an  die  Stelle  dieses  Versuches 
einen  anderen,  der  allerdings  complicirter  ist.  Derselbe  liefert 
praktisch  besser  mit  den  Experimenten  übereinstimmende  Zah- 
len. Es  sei  mir  aber  gestattet,  in  Kürze  anzugeben,  durch 
welche  Schlüsse  dieses  Besultat  erreicht  wird. 

Hr.  Eolä&ek  leitet  zunächst  die  allgemeine  Grleichung 
für  die  Dampfspannung  der  Salzlösungen  ab,  nämlich  (siehe 
seine  Bezeichnungen): 

(1)        V-^~-^-^Y^^Äh'-f^' 

r  2*1  T 

welche,  beiläufig  bemerkt,  ganz  direct  durch  ein&che  In- 
tegration des  schon  1858  von  G.  Kirchhoff  entwickelten 
Ausdrucks  für  die  Verdünnungswärme  W  folgt: 

wenn  man  mit  Hrn.  Kolacek   V ^Wjs  definirt. 
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1038  R  V.  HdmhoUz. 

Aus  (1)  ergibt  sich  durch  Einsetsen  der  Kolaiek's 
Eiscurvenformel  diejenige  Gleichung,  welche  die  6e£ner- 
punktsemiedrigung  als  Function  der  SpannkraftaeraiediigiBf 
bei  beliebiger  Temperatur  und  der  Verdünnungswänne  dar- 
steUt: 

^1 
(2)       0,0965  t[l  +  t. 0,000 631)  «  log  —   +  ^^/^  V' 

Da  aber,  wie  gesagt,  die  Yerdünnungswärmen  nicht  in  ge» 
nügender  Weise  vorliegen,  so  muss  auch  Hr.  Kolaöek  eise 
Näherungsmethode  anwenden. 

Er  stellt  sich  also  folgendes  Problem: 

Es  ist  diejenige  Temperatur  3\  zu  suchen,  bei  welcher 
die  Vernachlässigung  des  letzten  Terms  der  Grleichung  (S) 
(der  V  enthält)  den  kleinsten  procentischen  Fehler  bedingt 

Bezeichnen  wir  der  Kürze  wegen  log  p^/p  mit  u,  so 
lautet  diese  Aufgabe  mit  anderen  Worten: 

Auf  der  Curve,  welche  den  Verlauf  von  fi  mit  der  Tem- 
peratur darstellt,  ist  in  höheren  Temperaturen  diejenige  Stelk 
zu  suchen,  deren  Ordinate  der  unbekannten  Ordinate  des 
Gefrierpunktes  fjt^  am  nächsten  kommt 

Hierauf  lautet  die  Antwort: 

Wenn  fi  in  höheren  Temperaturen  stets  grösser  bleibt 
als  1^0,  so  wähle  man  das  kleinste  Minimum  der  fi-Curre! 
Wenn  aber  fi  in  höheren  Temperaturen  stets  kleiner 
bleibt  als  jUq,  so  wähle  man  das  grösste  Maximum  der 
Curve! 

Diese  Begeln  sind  wohl  selbstverständlich  zu  nenneiL 
Hr.  Koläöek  bestätigt  sie  auch  durch  Bechnung.  Nur  setit 
er  im  zweiten  Fall,  wie  es  scheint  aus  Versehen,  „kleinstes'' 
für  „grösstes^  Maximum^),  welcher  Irrthum  auch  in  seine 


1)  Der  ,,procentische  Fehler''  ist  nämlich  nach  Hm.  KolA^ek'i 
Bezeichnungen  =  i/i{t  —  y)  »  {t^x)jx.  Das  Quadrat  dieses  Aiudnieki 
muB8  ein  kleinstes  Minimum  werden,  was  (unter  der  Voranssetzm^ 
>a;>0)  dann  eintritt,  wenn  x  ein  grösstes,  nicht  aber  ein  Udnstes 
Maximum  ist. 
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Zahlen  eingeht  und  manche  derselben  weniger  richtig  heraus- 
kommen lässt,  als  sie  hätten  sein  können. 

Einer  zuverlässigen  Anwendung  dieser  Regeln  steht  nun 
erstens  der  Umstand  entgegen,  dass  man  wegen  Unkenntniss 
der  Grösse  fi^  empirisch  nie  sicher  entscheiden  kann,  welche 
der  beiden  Voraussetzungen  und  ob  überhaupt  eine  erfüllt 
ist.  Schneidet  aber  die  ju- Curve  die  Ordinate  jü^,  so  hätte 
man  theoretisch  offenbar,  um  das  Fehlerquadrat  zu  einem 
kleinsten,  nämlich  »  0,  zu  machen,  die  Temperatur  T^  des 
Schnittpunktes,  nicht  aber  die  eines  Maximums  oder  Mini- 
mums von  fA  zu  wählen.  Praktisch  ist  das  nicht  ausführbar, 
und  enthält  schon  aus  diesem  Grunde  der  Auswählungs- 
modus  Hrn.  Koläöek's  eine  grosse  Unsicherheit. 

Zweitens  aber  erscheint  es  mir  so  gut  wie  gewiss,  dass 
der  allergrösste  Theil  der  in  den  Tammann'schen  Tabellen 
sich  findenden  Maxima  und  Minima  Beobachtungsfehler  sind. 
Dafür  spricht  nicht  nur  das  häufige  Hin-  und  Herspringen 
der  jLi-Zahlen  innerhalb  enger  Temperaturgrenzen;  es  spricht 
dafür  ganz  besonders  die  Theorie  der  Verdünnungswärmen 
im  Verein  mit  sämmtUchen  einschlägigen  Beobachtungen 
J.  Thomsen's.  Dieselben  ergeben  uämlich,  wie  theilweise 
schon  am  Schluss  meines  Aufsatzes  auseinandergesetzt,  das 
folgende: 

Abnehmende  fi  nehmen  mit  steigender  Temperatur  immer 
schneller  ab,  erreichen  also  vorläufig  kein  Maximum. 

Zunehmende  u  nehmen  immer  langsamer  zu,  erreichen 
also  zunächst  ein  Maximum,  aber  kein  Minimum. 

£s  scheint  sehr  unwahrscheinlich,  dass  zwischen  0^  und 
100^  schon  sehr  wesentliche  Abweichungen  von  den  so  charak- 
terisirten  Curven  vorkommen.  Dann  aber  wäre  die  An- 
wendung der  Kol46ek'schen  Methode  schon  deshalb  anfecht- 
bar, weil  diejenigen  Maxima  und  Minima,  auf  welchen  sie 
basirt  ist,  gar  nicht  existireo. 

Dieses  sind  zugleich  die  Gründe,  warum  ich  trotz  dieser 
Maxima  und  Minima  meine  Extrapolation  anwenden  zu 
dürfen  geglaubt  habe.  Andere  Einwände  dagegen  habe  ich 
bereits  selbst  a.  a.  0.  erhoben. 

Sichere  Aussicht,  das  /i  für  den  Gefrierpunkt  der  Lö- 
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flungen  richtig  zu  berechnen,  gewähren  eben  nur  Methodo. 
die  die  Verdünnungs wärmen  und  ihre  Aenderongen  nicht 
vernachlässigen,  wie  eine  solche  von  Hm.  Kol46ek  sa 
Schlüsse  gegeben  wird.    Auf  diese  bezieht  sich  das  Torifi 

natürlich  nicht. 

Berlin,  15.  Juni  1887. 


XXI.    Die  Verdampfungsgeschivindiifkeit  als 
Mctass  für  den  Dampf drucJc ; 
von    W.  Müller ' Erzbach. 


In  einer  Abhandlung  von  Hrn.  G.  R.  Schulze^)  aber 
den  Gehalt  einiger  Salze  an  Krjstallwasser,  welche  fast  aos* 
schliesslich  meine  Bestimmung  des  Dampfdrucks  und  die  daraos 
abgeleiteten  Folgerungen  behandelt,  wird  von  der  bei  der 
Dissociation  der  Salze  von  mir  angewandten  Methode  der 
Druckmessung  behauptet ,  dass  sie  von  den  jeweiligen  Um- 
ständen abhängige  unsichere  Resultate  liefere,  die  zur  Be- 
stimmung der  Dampfspannung  ungeeignet  seien,  und  dass  sie 
in  keiner  Weise  an  die  Stelle  der  barometrische  Methode 
gesetzt  werden  könne. 

Die  Behauptung  wird  auf  mehrere  Reihen  von  Versuchen 
gestützt,  die  nach  meiner  Methode  blos  mit  schwefelsaurem 
Zink  ausgeführt  sind.  Unter  der  grösseren  Zahl  der  von 
mir  untersuchten  Salze  hatte  ich  gerade  für  Zinksulfat,  wie 
für  Mangansulfat  besonders  hervorgehoben,  dass  beide  da- 
durch abweichen,  dass  die  Abnahme  des  Dampfdrucks  nicht 
wie  gewöhnlich  an  der  Grenze  zweier  Wassermolecüle  erfolgt, 
sondern  innerhalb  des  zweiten  Wassermolecüls,  und  zwar  je 
nach  der  Art  des  Salzes  bald  früher  bald  später,  ausnahms- 
los jedoch  innerhalb  desselben  Molecüls.  Zur  Prüfung  meiner 
Methode  wäre  es  jedenfalls  zweckmässiger  gewesen,  eins  der 


1)  C.  R.  Schulze,  Wied.  Ann.  81.  p.  204.  1887. 
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fielen  van  mir  bezeichneten  Beispiele  zu  wählen,  bei  welchen 
die  Ton  mir  behauptete  Erscheinung  am  deutlichsten  hervor- 
tritt, statt  dessen  ist  jedoch  ein  nach  meinen  eigenen 
Angaben  möglichst  ungünstiger  Fall  herausgegrif- 
fen.    Dadurch  ist  zwar  die  Verständigung  erschwert,  aber 
nicht  ausgeschlossen,  denn  auch  das  am  wenigsten  geeignete 
Beispiel  entscheidet  im  Sinne  meiner  Auffassung.    Zunächst 
beweisen  die  eigenen  Versuche  von  Hm.  Schulze  die  Zu* 
verlässigkeit  meiner  Bestimmungsart  Ich  hatte  bei  den  ersten 
Mittheilungen    über    die    bezüglichen    Dissociationsversuche 
gleich  darauf  hingewiesen^),  dass  eine  mechanische  Verletzung 
der  Krys.talle  unter  Umständen  die  Dissociation  verändern 
kann,  und  deshalb  habe  ich  nachher  gewöhnlich  nur  pulveri- 
sirte  Krystalle  verwandt,  die  ich  dann  wohl  nach  der  Grösse 
der   unversehrten  Stücke  als  grosse   oder  kleine  Krystalle 
bezeichnet  habe.    Für  phosphorsaures  Natron  >)  hob  ich  noch 
besonders  hervor,    dass   bei   diesem  Salze  abweichend  von 
anderen  auch  die  Zerlegung  grösserer  Stücke  sehr  bald  den 
gewöhnlichen  Dampfdruck  des  Pulvers  erkennen  lässt.    Pal* 
verisirtes  Zinksulfat,  welches  von  mir  ausschliesslich  ange* 
wandt  ist,  ergab  nun  bei  verichiedenem  Gewichte  des  Salzes 
und  verschiedener  Grösse  der  Glasröhren  nach  Hrn.  Schulze 
die  folgenden  Werthe: 

Gewicht 
des  Salzes 

0,6791  g 


4,8663  ,7 


9,829S  >i 


I 


Durchmesser 
der  Röhren 

Relativer 
Dampfdruck 

(Mittel) 

Temperatur 

Dauer  der 
Beobachtung 

5  mm       1        0,271 

4,59^' 

17  Tage 

1        0,286 

8,45 

15      „ 

0,255 

4,06 

33      » 

0,254 

8,41 
14,05 

45       ,, 

1        0,295 

28      » 

10    ,»         ;         0,263 

4,59 

17      „ 

0,257 

3,45 

15      ,, 

0,267 

4,06 

88      ,j 

0,294 

8,41 

45      ,1 

0,302 

14,82 

67      ,, 

15    « 

0,274 

4,59 

17       n 

0,277 

3,45 

15      V 

0,276 

4,06 

33       „ 

0,287 

8,41 

45        n 

0,305 

14,82 

67       „ 

1)  W.  MtiUer-Erzbach,  Chem.  Ber.  17.  p.  1420.  1884. 

2)  Müller-Erzbach,  Wied.  Ann.  23.  p.  616.  1884. 
Ann.  d.  Phys.  u.  Chem.  N.  F.  XXXI.  66 
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Die  Resultate  sind,  wie  ich  behaaptet  habe,  mi- 
abhängig  von  der  Menge  der  angewandten  Snbstaix 
nnd  in  gewissen  Grenzen  von  den  Dirnen sioneB  ier 
Yersnchsröhren.     Bei    der  Verwendung    der    geriBgrta 
Menge  Ton  0,6791  g  zeigt  sich  nach  32  Tagen    eine  kkn 
Abnahme  im  Dampfdruck,  die  vielleicht  auf  den  dLurchschaia- 
lieh  grösseren  Abstand  der  sp&ter  zeriegten  Partikel  Tvrmckr 
zuführen  ist  und  als  Regel  nicht  angesehen  weinden    kasi. 
da  sie  in  den  beiden  anderen  Versuchsreihen  nicht  workomnt 
Mit  steigender  Temperatur  wachsen  die  Werthe  der  relatiTn 
Spannung,  was  zwar  Hr.  Schulze  nicht  annimmt^  nber  doch 
und  gerade  nach  der  barometrischen  Methode   durch   zahl- 
reiche Versuche  von  Lescoeur  und  von  Frowein    bestüigi 
ist.    Nach  Frowein^)  betragen  beispielsweise  f&r  Chlorstro*- 
tium  die  relativen  Dampfspannungen  26,4  bei  14,8®  und  0,290 
bei  20,8^,  zeigen  also  eine  ähnliche  Zunahme ,  wie  die  vor- 
stehenden Werthe.     Ich   selbst  bin  erst  im   Laufe    meiner 
Untersuchung  auf  das  Wachsen  der  relativen  Dampfispannioif 
gef&hrt  und  habe  gelegentlich  darauf  hingewiesen,  daas  sie 
in  weiteren  Temperaturgrenzen  constant  sind    als    aus  dev 
Versuchen  von  Debray  hervorgeht,  die  Zunahme  an   dck 
halte  ich  für  unzweifelhaft. 

In  einer  früheren  Arbeit  hatte  ich  für  16Va^  als  relatiTe 
Spannung  des  Zinkvitriols  bei  fast  gleicher  Versuchs&nord* 
nnng  den  Werth  0,35  angegeben,  es  zeigt  sich  also  bei 
einem  wegen  seiner  Ungleichheiten  schwer  za  be- 
stimmenden Salze  zwischen  zwei  von  yerschiedenes 
Beobachtern  ausgeführten  Messungen  nach  meiner 
Methode  eine  geringere  Abweichung,  als  sie  nach 
der  barometrischen  Messung  beispielsweise  für  des 
Kupfervitriol  gefunden  sind,  selbst  wenn  man  unter 
den  Beobachtungen  nur  die  sich  am  nächsten  stehen- 
den von  Lescoeur  und  Frowein  berücksichtigt. 

Hr.  Schulze  hat  dann  mit  nicht  pulverisirten,  aber  zer- 
brochenen Krystallen  weitere  Beobachtungen  angestellt,  die 
unter  sich   ähnlich  übereinstimmende,  aber  von  den  ange- 


I)  Frowein,  Zeitachr.  phys.  Chem.  1.  p.  12.  1887. 
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führten  Reihen  in  einem  gewissen  Orade  abweichende  Werthe 
ergeben,  und  schliesst  daraus  auf  die  Unzaverlässigkeit  meiner 
Messungsmethode.    Diese  Abweichungen  haben  aber  doch 
mit  der  Methode  gar  nichts  zu  thun,  sie  werddn  durch  den 
Unterschied  im  Dampfdruck  verursacht,  weicher  von  dem 
sich   zerlegenden  Salze  ausgeht;  es  ist  dabei   die   Ver- 
schiedenheit der  Substanz  mit  der  Verschiedenheit 
der   Methode  verwechselt.    Jedenfalls  ist  durch  nichts 
bewiesen,  dass  kein  Druckunterschied  dabei  vorkommt,  und 
was  sollte  es  sonst  sein?    Dass  innerhalb  gewisser  Grenzen 
Unterschiede  bei  verschiedenen  Krystallen  vorkommen,  habe 
ich  selbst  wiederholt  und  speciell  noch  für  Zinksulfat  mit- 
getheilt    Bei  derselben  Substanz  erwiesen  sich  aber, 
von  allem  abgesehen,  auch  nach  den  Versuchen  von 
Hrn.  Schulze  in  allen  Fällen  die  Resultate  constant, 
und  damit  ist  die  Brauchbarkeit  meiner  Methode 
erwiesen.     Die    thatsächlich    vorkommenden    Druckunter« 
schiede  infolge  der  Zerlegung  auch  chemisch  gleichartig  ver- 
bundener Gruppen  kommen  eben  bei  meiner  Methode  der 
Reihe  nach  zum  Vorschein,  während  sie  die  barometrischen 
Messungen  bekanntlich  zu  ganz  verschiedenen  Ergebnissen- 
fahren  und  unmöglich  machen  können.    Die  Beobachtungen 
nach  der  Geschwindigkeit  der  Verdampfung  sind  zeitraubend, 
aber  sie  geben  einen  so  genauen  Einblick  in  die  Natur  der 
Verbindungen,  wie  er  durch  barometrische  Messungen  nicht 
annähernd  zu  erreichen  ist.    Das  blose  Auf&nden  der  Stellen 
von  wechselnder  Dampfspannung  ist  nach  der  Verdunstungs- 
methode meistens  sehr  bequem. 

Betreffs  der  Folgerungen  aus  meinen  Beobachtungen  ist 
zu  beachten,  dass  für  den  Hinweis  auf  die  Constitution  einer 
Verbindung  nur  die  discontinuirlichen  Abnahmen  im  Dampf- 
druck von  Belang  sind  und  nicht  die  absolute  Grösse  des- 
selben. Um  jedoch  das  Verhältniss  jener  Grösse  für  verschie- 
dene Salze  thunlichst  genau  zu  finden,  wende  ich  dieselben 
möglichst  gleichartig  als  Pulver  an,  und  bin  der  Meinung, 
dass  sie  dann  gewöhnlich  den  der  chemischen  Verbindung 
eigenthümlichen  Dampfdruck  jedenfalls  annähernd  beobachten 
lassen,  weil  sie  ihn  während  der  vollständigen  physikalischen 

66* 
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Um  Wandlung  beim  Schmelzen  unverändert  beibehalten,  vie 
durch  meine  und  durch  barometrische  Messungen  für  mehrere 
Salze  nachgewiesen  ist.  Die  von  mir  behaupteten  sprsag- 
weisen  Abnähmen  der  Dampfspannung  werden  von  Hrs. 
Schulze  angezweifelt,  während  sie  doch  an  den  von  mir  be- 
zeichneten Stellen  beim  Kupfervitriol  und  beim  pho^intf- 
sauren  Natron  von  Lescoeur  und  von  Debray  auch  dnrcb 
barometrische  Messung  festgestellt  sind.  Er  mnes  diese  Be^ 
Stimmungen  also  ebenfalls  verwerfen. 

Da  beim  Zinksulfat  der  Dampfdruck   sich    beim  Ver- 
dunsten des  zweiten  Wassermolecüls  stark  verändert^  so  wurde 
ich  auf  eine  Aenderung  der  Constitution  an  jener  Stelle  hin- 
gewiesen und  stellte  deshalb  einen  Versuch  an  mit  der  aos 
Wasserdampf  und  dem  entwässwten  Salze  erhaltenen  Ver- 
bindung, das  gewöhnlich  von  mir  angewandte  Mittel,  um 
Veränderungen  in  der  chemischen  Anziehung  zu  erkennen. 
Ich  fand  jetzt  genau  an  jener  G-renze  die  Abnahme  des 
Dampfdrucks  und  damit  die  frühere  Meinung  bestätigt   Hr. 
Schulze  hat  diesen  besonders  wichtigen  Versuch  nicht  wieder- 
holt, er  unterscheidet  nur  das  letzte  Wassermolecül  nnd  er- 
klärt den  ihm  wie  mir  früher  nach  der  Dissociation   ge- 
bliebenen Rest  des  zweiten  Wassermolecüls  durch  die  TöUig 
unbewiesene  Annahme,   dass  in  diesem  Stadium   der  Ent- 
wässerung das  Zinksulfat  plötzlich  durch  seine  vorher  nicht 
bemerkte  hygroskopische  Eigenschaft  das  Wasser  nicht  ent> 
weichen  lässt     In   einem   der  von   mir  untersuchten  FäUe 
wären  dabei  9  Proc.  vom  Gewichte  des  Salzes  an  Wasser 
zurückgehalten,  also  bedeutend  mehr,  als  die  durch  ihre  starke 
Absorption  bekannte  Thonerde  in  ganz  trockener  Luft  be- 
hält.   Weshalb  salpetersaurer  Kalk  oder  Strontian,  Mangan- 
chlorür,  Bariumhydrozjd  u.  s.  w.  unter  gleichem  Umständen 
nicht  hygroskopisch  wirken,  wird  ausserdem  nicht  erklärt 
Die  Auffassung  von  Hrn.  Schulze  über  den  Dissociations- 
vorgang  und  die  Folgerungen  daraus  ist  demnach  ebenso  unhalt- 
bar, wie  der  Angriff  auf  meine  Methode.  Dass  ich  vorsichtig^- 
weise  aus  einigen  Gliedern  einer  einzelnen  von  mir  mitgetheil- 
ten  Versuchsreihe  mit  einer  bestimmten  Art  der  Krystalle 
vom  Zinkvitriol  eine  weitere  Scheidung  der  Wassermolecüls 
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nicht  gefolgert  habe,  wird  von  Hx*n.  Schulze  andererseits 
als  unberechtigt  hingestellt,  obgleich  seine  eigenen  Beobach- 
tungen die  Zweckmässigkeit  meiner  Vorsicht  bestätigen.  Ich 
nehme  erst  dann  einen  Unterschied  in  der  Constitution  als 
erwiesen  an,  wenn  bedeutende  Druckänderungen  an  derselben 
Stelle  sich  regelmässig  wiederholen,  und  musste  mich  bei  der 
WBphrgenommenen  und  mitgetheilten  Verschiedenheit  im  Ver« 
halten  des  Zinksulfates  von  verschiedener  Darstellung  mit 
den  ^Uen  gemeinsamen  Eigenschaften  begnügen. 

Weshalb  ich  nach  Hrn.  Schulze  bei  dem  von  mir  ge- 
fundenen Magnesiumsalz  MgS04  + 6  H^O  neben  der  Angabe 
über  die  vor  mir  beabachteten  Verbindungen  von  gleicher 
Zusammensetzung  noch  die  einer  Verschiedenheit  zweier 
Modificationen  hätte  machen  sollen,  ist  mir  nicht  verständlich, 
da  es  doch  nur  darauf  ankam,  die  anderweitig  beobachtete 
Existenz  des  gefundenen  Complexes  hervorzuheben. 

Der  von  Hrn.  Schulze  für  seine  Beobachtungen  benutzte 
Baum   war  seiner  gleichmässigen  Temperatur    wegen   sehr 
geeignet,  und  ebenso  halte  ich  die  beschriebene  Anordnung 
der  Versuche  im  allgemeinen  für  eine  zweckmässige,   nur 
wird  infolge  des  Abschliessens  des  Trockenraumes  durch  eine 
Glocke  beim  Abheben  derselben   während  des  Einbringens 
der  Röhren  in  den  Versuchsraum  zu  viel  feuchte  Luft  ein- 
gelassen, die  das  Austreten  von  Wasserdampf  aus  dem  Salze 
einige  Zeit  hindert.    Ausserdem  ist  mir  aufgefallen,  dass  in 
den  Vergleichsröhren  das  Wasser  nicht  immer  in  thunlichst 
gleichem  Abstände  von  der  Oeffnung  gehalten  ist,  ein  Fallen 
um  einige  Millimeter  bedingt  nach  der  angegebenen  Länge 
der  Röhren  einen  Versuchsfehler  von  ebensoviel  Procenten. 
Infolge  dieses  von  Hrn.  Schulze  selbst  erwähnten  Mangels 
sind  die   verdampften  Wassermengen  wiederholt  den   durch 
die  Temperatur  bedingten  Spannungen   nur  unvollkommen 
proportional,  ohne  dass  auch  grössere  Barometerschwankun- 
gen die   Abweichungen   erklären   könnten.     In  den  letzten 
unverhältnissmässig  grossen  Zahlen  für  die  Verdunstung  auf 
p.  213  der  genannten  Abhandlung  liegt  ausserdem  jedenfalls 
irgend  ein  Versehen  vor.    Ich  habe  an  meinen  Vergleichs- 
röhcen  mit  ziemlich  weiten  Kugeln  eine  Marke  angebracht 
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der  die  Wasseroberfläche  immer  ganz  nahe  bleiben 
So  hält  sich  die  Wasserrerdunstung  dem  Dampfdruck  pro- 
portional, und  ich  konnte  mit  solchen  Röhren  die  mittkre 
Zimmertemperatur  nach  Zehntelgraden  ebenso  genau  bestia- 
men,  wie  es  durch  sechsmalige  Thermometerablesung  an  einen 
Tage  möglich  war.  Für  Wärmeschwanknngen  tob  1 1  bis  19 
habe  ich  es  wiederholt  erprobt  und  setze  f&r  weitere  Tea- 
peraturgrenzen  die  Beobachtungen  noch  fort,  es  wird  oA 
nur  fragen,  ob  die  Zunahme  der  Diffusionsconstante  mit 
der  Erhöhung  der  Temperatur  nicht  eine  Aenderung  in  der 
Genauigkeit  veranlasst. 

Bei  den  Versuchen  mit  Salzlösungen  kommt  es  Tor,  wie 
ich  bei  dieser  Gelegenheit  hinzusetzen  ?rill,  dass  beim  ruhi- 
gen Stehen  des  Gef&sses  die  oberste  Schicht  der  Lösung 
durch  Verdunstung  salzhaltiger  wird  als  die  unteren.  Der 
Dcimpfdruck  nimmt  dadurch  entsprechend  ab,  und  man  erhält 
für  den  einen  Versuch  einen  zu  kleinen  Spannungawertb,  der 
jedoch  durch  grössere  der  folgenden  wieder  ausgeglichen  wird. 
Der  durchschnittliche  Verlauf  der  Verdunstung  ist  deshalb 
ein  normaler  und  stimmt  mit  der  barometrisch  gemessenen 
überein,  doch  konnten  wenigstens  bei  der  Lösung  des  Chlor- 
magnesiums  auch  schon  die  ersten  Abweichungen  durch 
geringe  Bewegungen  des  Gefässes  oder  schwache  vorüber- 
gehende  Erwärmung  vermieden  werden.  Setzen  sich  aus 
gesättigten  Lösungen  Krjstalle  über  der  Flüssigkeit  an  die 
V/auä  der  Röhren  ab,  so  muss  der  Versuch  als  unbrauchbar 
abgebrochen  werden,  weil  die  VTasserverdunstung  zu  stark 
wird.  Ebenso  ist  jede  Glasröhre  als  unbrauchbar  zu  ver- 
werfen, bei  welcher  das  destillirte  Wasser  die  Wände  an- 
dauernd höher  als  gewöhnlich  benetzt,  ein  Fall,  der  mir 
schon  zweimal  vorgekommen  ist. 


Digitized  by 


Googk 


Höhe  der  kVolken.  1047 

XXII.    Zur  Höhe  der  Wolken; 
von  W.  Kohlrausch. 


In  der  Nacht  vom  15.  auf  den  16.  Juni  d.  J.  um 
I2V2  Uhr  bemerkte  ich  *)  etwas  rechts  unter  dem  Polarstern 
bei  TÖllig  klarem  Himmel  einen  weissen  leuchtenden  schma- 
len Streifen  tief  am  Horizont.  Die  Erscheinung  war  so 
hell  in  der  mondlosen  Nacht,  dass  sie  deutlich  Schatten 
warf.  Vom  Dachboden  des  Hauses,  das  nach  Norden  ganz 
frei  liegt,  erkannte  ich  durch  das  Opernglas  blendend  hell 
beschienenes,  feines,  unregelmässig  vertheiltes  Streifengewölk. 
Der  Horizont  selbst  war  dunkel,  und  zwiechen  ihm  und  dem 
hellen  Gewölk  lag  ein  lebhaft  rother  Streif.  Ich  merkte 
mir  die  aniUngliche  Lage,  Höhe  und  Breite  der  Erscheinung 
genau  nach  einigen  Merkmalen  an  entfernten  Grebäuden  und 
verfolgte  dieselben  noch  bis  etwa  2  Uhr.  Die  Helligkeit 
nahm  langsam  zu,  und  das  offenbar  von  der  Sonne  beleuch- 
tete Gewölk  schien  sich  nach  oben  und  nach  Osten  auszu- 
breiten. Am  anderen  Morgen  konnte  ich  feststellen,  dass 
die  grösste  Helligkeit  um  12*»  30"*  etwa  3^  über  dem  Hori- 
zont beobachtet  war,  und  die  horizontal  gemessene  Breite 
der  Erscheinung  zu  Anfang  etwa  8  bis  10^  betragen  hatte. 

Die  Bechnung,  welche  im  vorliegenden  Falle  ziemlich 
sichere  Resultate  liefern  muss,  ergibt,  dass  das  beobachtete 
Gewölk,  um  am  15.  auf  16.  Juni  12^  SO«*  nachts  S^  über 
dem  Horizont  von  Hannover  aus  im  Sonnenlichte  gesehen 
zu  werden,  mindestens  60  km  von  der  Erdober&U^he  entfernt 
sein  musste  und  seinen  Standort  etwa  über  Götaborg  in 
Schweden  hatte. 

In  den  letzten  Jahren  konnte  man  häufig  um  die  gleiche 
Jahreszeit  noch  zwischen  10  und  11  Uhr  nachts  ähnliche 
Erscheinungen  ziemlich  hoch  am  Himmel  wahrnehmen,  und 
es  ist  mehrfach  die  Frage  aufgeworfen  worden,  um  was  es 
sich  hier  handele.  Man  hat  vielfach  an  fein  vertheilte  staub- 
artige   Materie    gedacht,    vielleicht    kosmischen    Ursprungs, 


1)  Die  Erscheinung  ist,  wie  aus  Zeitungen  hervorgeht,   auch  ander- 
weitig gesehen  worden. 
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vielleicht  herrührend  Yon  den  grossen  vulkanischen  Aus- 
brüchen der  letzten  Jahre.  Dem  Aussehen  nach  unterscheidet 
sich  aber  die  Erscheinung  nach  keiner  Richtung  von  ge- 
wöhnlicheniy  hochscbwebendem  Streifengewölk.  Die  dentlicha 
Windstreifen  verschiedener  Richtung,  welche  fast  imme 
und  am  15.  auf  16.  Juni  sehr  scharf  ausgeprägt  zu  sehe« 
waren,  weisen  zweifellos  darauf  hin,  dass  es  sich  einfach  na 
I^ebel-  oder  um  Eisgebilde  handelt,  welche  nicht  lange  zuvor 
an  der  Grenze  zweier  Luftströmungen  verschiedener  Rich- 
tung gebildet  sind. 

Dass  die  Nachtbeleuchtung  hoher  Wolken  immer  nur 
etwa  von  Ende  Mai  bis  Ende  Juli  beobachtet  worden  ist, 
erklärt  sich  wohl,  ohne  die  gelegentlich  gemachte  Annahme 
periodischer  Wanderung  der  Erscheinung,  am  einfachsten 
daraus,  dass  in  den  anderen  Monaten  die  Sonne  nachts  fur 
unsere  Breiten  zu  tief  steht. 

Es  ist  ja  möglich,  dass  die  besprochenen  Wolken,  die 
man  erst  seit  einigen  Jahren  bemerkt  hat,  den  erwShnten 
vulkanischen  Ausbrüchen  entstammen,  welche  wahrscheinlich 
auch  die  prachtvollen  Himmelsf&rbungen  des  Jahres  1884 
verursachten.  Aber  dass  es  Wassergebilde  sind,  welche  je 
nach  Strömung  und  Temperatur  der  höchsten  Luftschichten 
sich  condensiren  und  wieder  vergast  werden,  und  nicht  staub- 
artige Materie,  weldhe  seit  Jahren  suspendirt,  jedenfalls  schon 
in  der  ganzen  Atmosphäre  vertheilt  sein  müsste,  und  daher 
niemals  die  für  Neugebilde  so  charakteristischen  Windstreifen 
bilden  könnte,  scheint  mir  ausser  Frage  zu  sein« 

Hannover,  20.  Juni  1887. 


B  ^r  ich  tigungen. 

lu  den  Tabellen  p.  781  und  782  ist  nach  L  überall  0,0000  statt 
0,000,  p.  781  Z.  11  V.  0.  0,000  034  0  statt  0,000  084  35  za  setzen  imi 
Z.  13  u.  14  V.  u.  0,000  010  83  und  0,000  009  76  mit  einander  zu  vertauschen. 

Bd.  XXXI.  (du  Bois.)  Die  auf  p.  945,  949,  951  und  952  vorkom- 
menden X  sind  durch  x  zu  ersetzen. 


Druek  Ton  Meister  &  Wittig  in  Lelptlg. 
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von  Rheostu 
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Buchungen    
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W.  Voigt.    Bestimmung  der  Elasticitätsconstanten  von  Ber; 

und  Bertrivrv stall 
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Die  geehrten  Herren  Mitarbeiter  erlaubt  sich  die  Bedaetioii 
Annalen  behufs  correcter  Herstellimg  des  Druckes  und  der  Tafeln, 
wie  richtiger  Versendung  der  Separatabdrücke  ergebenst  m  ersuchen 

1)  die  Zeichnungen  in  mödichst  exacter  AusHihrun?  den  Abband^ 
lungen  auf  besonderen  Blättern  beizulegen  (nidit  in  den  Text 
selbst  einzufügen); 

2)  Citate   am   Kande  oder  unten   auf  den   Seiten   der   Mano- 
scripte  (nicht  in  dem  Text  selbst)  imd  zwar  möglichst    in    ' 
den   „Fortschritten  der  Physik"  üblichen  Form  mit  Ancah 
Namens,  der  Band-,  Seiten-  und  Jahreszahl  auj^unihreu, 

H)  falls  ausnahmsweise  mehr  als  die  50  von  der  Verlagsbuchhandlung 
^atis  abzugebenden  SeparatabzUge  gewünscht  werden,  dies  auf 
der  ersten  Seite  des  Manuscriptes  (nicht  erst  auf  den 
Correcturbogen)  geflilligst  bemerken  zu  wollen; 

4)  Heclanmtionen  bezüglich  etwaigen  Nichtempfanges  von  Separat- 
abzügen direct  an  die  Verlagsbuchhandlung  su  richten. 


I 


Die  von  Morgan  und  Stokes  benutzte  Beseichnung  der  Brüche: 


<t9ld;r^/^,ra  +  bJl(c  +  d)-^-j 


ist  wegen  der  grossen  Erleichte- 


rung des  Satze«  in  dem  laufenden  Worttext  (nicht  in  den  auf 
Zei&n  zu  stellenden  Formeln)  auch  für  die  Annalen  angenomth 


Für  die  Über  die  Zahl  60  bestellten  Separatabdrücke  werden  berech- 
net: per  Druckbogen  oderTheil  eines  Bog«  Tafel  5  bis 
femer  die  Auslagen  für  Broschiren  und  F;                        ^'. 


rm  Beaehtangr  der  diesem  Hefte  bei(^efQgt«ii  Mittheilanr, 
das  Erscheinen  eines  ausserordentlichen  Heftes,  \o.  ^  b  der 
,,Annalen  der  Physilt  u.  Chemie"  betr.  irlrd  hierdurch  erebeteo. 


I 


Verlag  von  Joh.  Ambr.  Barth  in  Leipzig. 

HOPPE,  Edm.  Geschichte  der  Elektrizität  642  Seiten,  m.  ^''. 
Mit  Figuren.     1884.  c#  13.50. 

HAMILTON,  William  Rowan.  Elemente  der  Quaternionen,  heraus- 
gegeben von  seinem  Sohne  W.  Ed.  Hamilton.  Deutsch  von 
P.  Glan.     Zwei  Bände,     gr.  8^     1882—84.  c^^  .34.— 

Das  ausführlichste  leichtverständlichste  Werk  über  Quatemionen. 

C>  F.  Winter^sche  Yerlagshandlang  In  Leipzig, 

Soeben  erschien: 

£2.   Sx*leiimeyeir'0 

Lehrbuch  der  organischen  Chemie. 

Zweiter  Theil. 

Die  aromatischen  Verbindungen. 

Begonnen  von  Dr.  Bicliard  Meyer, 

fortgesetzt  von  Prof.  Dr.  phil.  II«  d^oldsehmidt« 

Erster  Band.    Sechste  Lieferung. 

gr.  S.    geh.    Preis  8  ^. 
Alle  Abnehmer  der  bisher  erschienenen  Lieferungen  des  wichtigen 
Werkes   machen    wir   auf  diese  neue  noch  besonders    aufmerksam ;   die 
Fortsetzung  erscheint  regelmässig  und  in  kurzen  Zwischenräumen. 

Verlag  von  Quandt  &  Händel  in  Leipzig. 

Am  20.  Juni  wurde  ausgegeben: 

Die  zweite  Lieferung 

von 

Weinliold,  physikalische  Demonstrationen. 

Zweite  verbesserte  Auflage. 

Preis  1  J6  bO  3^. 
Die  3.  'Schhiss-)  Lieferung  erscheint  im  September. 

Die  neuesten  (10.  u.  11.)  Hefte  des 

Journal  für  prakt  Chemie,  heransgeg.  von  E.  v.  Meyer 

(Leipzig,  J.  A.  Barth) 

eutbalt<)n  folgende  Original-Abhandlungen: 

K.  Elbs:  Beiträge  zur  Kenntniss  aromatischer  Ketone.  Zweite 
Mittheilung.  —  A.  Michael:  Ueber  das  Verhalten  von  Oxalsäureäther  zu 
Resorcin.  —  Adolf  8enf:  Zur  Kenntniss  des  Cyananilins,  Cyanphenyl- 
hydrazina  und  analoger  Verbindungen.  —  0.  T.  (Jhristensen:  Beiträge 
zur  Chemie  des  Maui^ans  und  des  Fhiors.  -  Chr.  Göttig:  lieber  die 
KryBtallisation  der  Aikalihvdrate  aus  alkoholischer  Lösung. 


Druck  von  Metzper  k  Wittig"  in  Leipzig,        ^  t 
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